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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 


JANUARY  1960 
Volume  65      No.  1 


;uU 


ASHEVIIXE:  1960 


PENNSYLVANIA  -  JANUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   64°  on  the  13th  at  Kegg  and  on  the  15th  at  Donora 
Lowest  Temperature:   -11°  on  the  25th  at  Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   5,08  inches  at  Blairsville  6  ENE 

Least  Total  Precipitation:   1,50  inches  at  Newport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2,12  inches  on  the  3rd  at  Palmerton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   50,9  inches  at  Corry 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   18  inches  on  the  22nd  at 

Corry 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1960 


Tempeotuie 


POCONO  MOUNTAINS 

FREELANO 

HAWLEY 

MOUNT  POCONO  2    N 

MUHLENSUPG  1  SE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

STROUOSBURG 


AH 
AM 


DIVISION 

EAST  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP  R 

ALLENTOWN  GAS  CO  AM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

PALMERTON 

PORT  CLINTON  AM 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  PIEDMONT 

COATESVILLE  1  SW  AM 

DEVAULT  1  W 

EPhRATA 

GEORGE  SCHOOL  AM 

GRATERFORD  AM 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW  AM 

LEBANON  3  W  AM 

MARCUS  HOOi; 

MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP        P 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY  R 

WEST  CHESTER  AM 

DIVISION 

LOWER  SUSQUEHANNA 

ARENDTSVILLE  AM 

BLOSERVILLE  1  N  AM 

CARLISLE 

CHAMBERseURG  1  ESE 
GETTYSBURG  AM 

HANOVER  AM 

HARRISBURG  WB  AP  R 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER  AM 

GRATZ  1  N  AM 

LEWISTOWN  AM 

NEWPORT  AM 

SUNBURY  AM 

WILLIAMSPOPT  WB  AP 

DIVISION 

UPPER  SUSQUEHANNA 

CANTON  1  NW  AM 

DIXON  AM 

EAGLES  HERE  AH 

LAWRENCEVILLE  2  5 

MONTROSE  AM 

TOWANDA 

WELLSBORO  3  S  AM 


DIVISION 


<  I 


33i6 

35,9 
31. 8M 
35.8 
30.9 

37.0 
34.5 
35.6 


37.8 
3B.e 
38. OM 
37.5 
38. <. 


41.7 
39.4 
39.5 


39.4 
40.7 
38.9 
39.5 

40.2 

39,0 
39.4 

41,8 
41,8 
41.0 

41. 9M 

41.7 

38.8 

40.3 

42.6 


39,5 
3S.6 
39.9 
39.3 
40.0 

40.9 
39.5 
40.1 
41.5 


37,3 
39.2 
38.5 

38. 5 
36.9 


32.1 
35.7 


36.5 
31.3 


20.0 
16.9 
19. 6M 
19,9 
13,5 

23,0 
23.3 

21,7 


29, OM 
25,3 
20. 4M 


25.2 
22.9 
27.4 
24.8 


28.5 
26.3 
25.0 
24.8 
29,4 

26,4 
24,6 
29,1 
29.1 


32. l^ 

25.4 

25.1 

29.2 

27.9 


24.4 
25.8 
27.8 
26.0 
26.9 

26.5 
2S.0 
25.5 
27.1 


23.0 
25.0 
25.6 

24.5 
25.3 


18.5 
20.1 


21.3 
16.4 


25. 7M 

27.9 

22.2 

30.0 
28.9 
28.7 


31.5 
31.6 
33. 5M 
31.4 
29. 4M 

31.5 


33.5 
31.2 
33.5 
32.5 


34.0 
33.5 
32.0 
32.2 
34.8 

32i7 
32.0 
35.5 
35.5 
34.2 

37. OM 

33.6 

32.0 

34.6 

35.3 

33.7 


32.0 
32.2 
33.9 
32.7 
33i5 

33.7 
33.8 
32.8 
34.3 

33.2 


30.5 
32.1 
32.1 


25,3 
27,9 


29,0 
24,9 


11 


2.0 
.2 


3.1 
1.3 
1.9 
1.9 


1.7 
.3 

i..e 

2.6 
2.0 


1.0 


2.5 

1.8 


53 

11 

14 

48 

15  + 

17 

49 

25  + 

15 

51 

15 

14 

52 

11 

15 

51 

11 

18 

4B 

25  + 

18 

50 

29  + 

12 

52 

10 

15 

45 

3 

15 

45 

31  + 

14 

50 

30 

14 

47 

16  + 

12 

45 

31  + 

15 

44 

8  + 

15 

39 

28  + 

9 

45 

3 

10 

43 

31 

8 

42 

28 

8 

44 

, 

8 

39 

3 

11 

1176 
1191 
1213 
1144 
1319 

1076 
1109 
1118 


1031 
1029 
970 
1034 
1101 


971 

1040 

969 

999 


954 

958 

1018 

1010 

927 

993 

1017 
909 
907 
947 

850 
955 
1016 
932 
91i 


1016 

1009 

958 

996 

970 

962 

951 
990 


1061 
1012 
1015 

1025 
1042 


1125 
1237 


nil 

1238 


Procipirshon 


2.40 
3.24 

D  3.71 
4.02 

D  2.98 
2.94 
4.11 


2.86 
4.12 
2.81 
3.71 
3.51 


1.81 


64 


3.03 
2.64 
3.21 
3,53 
3.11 

3.11 


3.40 
3.05 


See 


3.15 

2.50 

1.74 

1.98 

2.22 

2.52 

2.31 

2.10 

2.17 

2.32 

2.21 

2.58 

1.92 

1.78 

2.16 

1.50 

2.25 

2.21 

2.06 

1.85 

2.78 

2.84 

1.79 

3.49 

2.16 

1.55 

2.35 

.45 

.69 

1.22 

1.25 

.18 

.75 


.50 

1.20 

1.15 

.87 

.46 

.75 
.52 


.90 
1,0? 

1,72 
1.20 

1.00 
1.31 
1.52 


1.09 
1.53 
1.81 
2.12 
1.53 


1.05 
1.55 
1.00 
.98 
1.21 

.70 

.85 

1.02 

1.30 

1.12 

.90 
1.28 

.99 
1.01 

.83 

.71 
1.05 
1.12 
1.40 


1.03 
.75 
,57 
.52 


1.20 
.72 


1.07 
.58 


1.21 
.76 


.79 

.90 

1.33 

1.01 

1.20 

1.08 


5.8 
7,5 

9.5 
14.0 

6.1 
6.2 
5.2 


3.9 
2.5 


T 
1.3 


2.0 
.5 


.0 
1.0 


1.0 
2.0 


3 
13 
13 

7.0 

3.9 

11.0 

13 
13 

3.8 

5.5 

See   Reierence   Noles   Following   Slalio.i   Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1960 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S  AM 

OU  80 IS  7  E 

EMPORIUM  2  SSW  AM 

LOCK   HAVEN 

MADERA  AM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RID6WAY  3  W 

STATE  COLLEGE  AM 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR      AM 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURG 

EVERETT  1  5W 

HUNTINGDON  AM 

JOHNSTOWN  AM 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W  AM 

BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM        AM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM  AM 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL  AM 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

PITTSBURGH  WB  CITY        P 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM       AM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  MAIN  ST 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  «  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE  AM 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 


FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 


2  e 


36>6 
35.1 
31.5 
36.6 
34.9 


32.6 
35.5 

35.8 
30.8 


37.0 
40.8 
34.4 
39.6 
39.4 

39. 7M 

39.3 

36.3 


38.9 
34.2 
38.4 

41.1 

37.8 
34.7 
43. 2M 
39.8 
38.5 

38.9 
39.5 
40.5 
41.6 
37.6 


21.2 

21.0 
17.4 
22.5 

17.5 

19.6 
21.0 
23.9 
17.5 


23.0 
23.9 
19.3 
26.4 
22.7 

24. 8M 

24.0 

23.5 


26.2 
22.3 

22.6 

23.6 

23.5 
20.0 
25. 2M 
22.8 
23.6 

27.0 
24.6 
27.1 
24.4 
23.7 


42.4 
41.6 


42.0 

28.8 

37.5 

17.4 

39.1 

24. C 

36.6 

23.9 

28.1 
25.5 


Tempeolure 


31.5    18.0 
17. 7M 
21.2 
37.0    20.0 
35. BM   20. IM 


34.4 
31.7 
39.5 
35.5 
40.9 


37.7 
38.3 
35.8 
33.1 
35.7 

37.1 
35.6 
35.7 
36.0 


28.9 
28.1 
24.5 
29.6 
25.2 

25.1 
28.3 
29.9 
24.2 

27.3 


30.0 
32.4 
26.9 
33.0 
31.1 

32. 3M 

31.7 

29.9 


32.6 
28.3 
30.5 

32.4 

30.7 
27.4 
14. 2M 
30.8 
31.1 

33.0 
32.1 
33.8 
33.0 

30.7 

35.4 
27.5 
31.5 
30.3 


35.3 
33.5 


28.3 
28.5 
28.0: 


20.8  27.5 
16.1  23.9 
24.3  32.0 

23.9  29.8 

27.3 


23.7 
34.1 
21.0 
17.6 
21.2 

21.8 
19.5 
20.1 
22.7 


30.7 


2.6 
4.0 


2.5 
2.4 


1112 
1137 
1249 
1092 
1196 


25  1195 
25  1134 
25  1084 
26+  1258 


1078 
1005 
1175 
992 
1046 

1007 
1027 
1084 


1000 
1130 
1062 

1005 

1058 
1154 
946 
1053 
1042 

988 

1015 

952 

984 

1055 

910 
1157 
1028 
1071 


913 
966 


1240 
1279 
1134 
1122 
1142 

1152 
1265 
1017 
1085 
944 

1055 
1038 
1123 
1219 
1126 

1090 
1152 
1142 
1097 


0  17 
0  10 
0  10 
0  20 


28  0 
27  0 

31  1 

27  0 

29  0 


27 

8  25 


0  16 

0 

0 

0 

0 


3.04 
3.32 
2.10 
2.30 

2.64 

3.53 
1.86 
2.21 

2.53 


3.06 
2.33 
3.05 
1.83 
2.48 

2.85 
2.33 
2.39 


2.82 
5.08 
2.98 

2.84 

D  3.78 
1.70 
3.38 
3.11 
2.89 

2.86 
2.69 
3.33 
3.82 
3.01 

2.85 
2.97 
3.29 
2.45 


2.54 
0  2.20 


3.39 
2.82 
3.29 

3.03 


4.22 
2.55 
2.96 
3.09 
2.38 

3.59 
2.67 
2.85 
3.61 
3.50 

3.01 
3.51 
3.40 
2. 

3.15 


.89 

1.45 
.83 
.77 

.82 

1.20 

.55 

.78 


.92 
.68 
1.05 
.39 
.93 

1.22 

.70 
.74 


.72 
1.21 
1.05 


.95 
•  63 
.66 
.98 
.96 

1.07 
.91 
.90 
.90 
.93 

.89 

1.03 

.90 

.90 


.98 

.70 


.73 
1.25 


■  98 
.93 
.84 
.84 
.78 

1.64 
.75 
1.17 
1.45 
1.39 

.92 
1.62 

.71 
1.10 


7.0 

10.5 

3.4 

8.2 


11.8 
1.5 
7.1 


1.0 
6.6 
1.6 
5.3 


1.0 
15.0 


3.0 

5.5 

3.3 
3.5 

3.3 


1.7 
1.0 

2.2 

1.7 

11.0 

3.8 

6.0 


4.0 
1.2 


4.8 
5.6 


50.9 

14.3 

5.8 

7.3 


10.5 
8.2 
10.0 
24.2 
25.9 


9.0 
19.3 
17.6 


22    5 

25+  10 
5 


7  2 

6  2 

6  3 

6  2 


Notes   Following   Station   Inden 


DAILY  PRECIPITATION 


StaHon 

-3 

Day  of  month 

^ 

1  1  a  1  3 

«  1  5  {  6 

7  1  8  1  9 

,o| 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  {  26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

AC»CTO«I«  LOCH  S 

S.Tt 

T          .«] 

.07 

•  01 

U09 

.60 

•  94 

•  U   T 

.01 

•  30 

•  09 

T 

T 

.09 

.01 

.10 

.01 

ALLfNTOWN  we  *P         A 

3<<t 

.09  1.09 

T    T 

T 

T 

.21 

.72 

•  24 

T 

.77 

T 

T 

T 

T 

.26 

.28 

AlirNTOKN  GAS  CO 

A<00 

1.51 

.02 

T 

.T9 

.09 

•  16 

.13 

T 

.75 

T 

T 

T 

.59 

A1.T00NA  MOBStSMOe  CUKVt 

3>0» 

.01   .92 

.01 

•5d   ^48 

•  37 

.38 

.29 

.04 

.04 

T 

ARENOrsvILLE 

2>>0 

1.03 

•  f6 

.19 

•  33 

.03 

.34 

.22 

AUSIlnnuRG  3    » 

2i21 

.50 

T 

T 

T 

U18 

T 

T 

T 

.26 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

.25 

BAKFRSTOMN  )  WNW 

2.11 

.06   .70 

T 

.721   .60 

•  44 

T 

.16 

.04 

T 

T 

•  09 

T 

T 

.02 

.03 

T 

9ARNES 

5.S2 

•  80 

.07   T     .01 

.01 

T 

•  09 

lt48 

•  12 

•  07 

.10   .02 

.40 

.10 

.08 

.09 

.07 

.01 

T     T 

.03 

.05 

«EA»  COEEH  0A» 

9*2I 

1.20 

.06 

T 

T 

.69 

•  12 

•  11 

.02 

.96 

T 

.34 

.02 

8EA«  GAP 

2i2» 

1.22 

T 

•  49 

•  12 

T 

.23 

.10 

.17 

BEAVER  FALLS 

2.7» 

T          .69 

T     T 

T 

.67 

•  39 

•  28 

.19   T 

.03 

.17 

.09 

T 

T 

.23 

T 

T     T 

T 

.08 

.01   T 

8EAVERT0WN 

2il« 

1.15 

T 

•  49 

•  12 

•  06 

.09 

.02 

•  23 

.11 

T 

aECNTELSVllLE 

3>91 

1.10 

.08 

T 

•  90 

.10 

.20 

.15 

.98 

.80 

9ELLEF0NTE  »  S 

- 

.90 

• 

1.00 

- 

BEKNE 

3i31i           1.30 

T 

.*T 

•  09 

.14 

.12 

.58 

.49 

9ERWKH 

2.81 

1.20 

T 

.04 

.69 

.10 

.21 

.13 

T 

T 

.21 

BETMLFXEM 

3.90 

T         1.57 

J 

T 

.99 

•  28 

•  11 

.15 

.71 

T 

T 

T 

.53 

8ETHLEMEH  LEMIGH  UNIV 

•  .39 

.09  1.81 

.03 

1.00 

.04 

•  20 

.69 

.93 

BLAIBSVILLE  6  ENE 

1  ».0« 

.12  1.21 

.06 

T 

.02 

.62 

1.07 

•  03 

•  37 

.04   T 

.22 

.77 

.11 

.09 

.16 

.10 

.02 

T 

T 

.09 

.02 

BLOSEOVILLE  1  N 

'  l.T« 

.76 

T 

T 

i90 

.02 

•  04 

.02 

,37 

T 

T 

T 

.03 

90SWELL  »  WNW 

».9e   T         1,20 

.12 

T 

T 

1.10 

•  21 

.58 

.25   T 

T 

.68 

.32 

T 

.08 

.09 

.09 

T     T 

.16 

.10   T 

RRADPOCK  LOCK  2 

2. 78!            .71 

.06 

.02 

1.01 

.1? 

.30 

.04 

.03 

.30 

.01 

,02 

T 

.12 

.01 

BRAPFORO  FAA  AIRPORT 

3.391       .20   .72 

.04   .02   T 

T     .02   T 

.03 

.73 

•  46 

T 

•  09 

.16 

.15 

,27 

,09 

.12 

.05 

,04 

T 

.02   ,01 

.14 

T 

.01 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

3.33             .73 

T     T     T 

.02 

1.69 

•  04 

.04 

.05   T 

,27 

.13 

.03 

.08 

.05 

.02 

.02   ,03 

.17 

T     T 

BRADFORD  *  W  RES 

2l82 

•     .08   T 

.03 

.03 

T 

.18 

1.25 

.05 

.03 

.15 

.20 

.12 

.20 

,10 

.11 

.09 

.03   .03 

.18 

BREEZEWOOO 

RECORD  MISSINfi 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

3.29 

.08   .87 

.05   T 

T     T 

T 

T 

.88 

•  33 

T 

.29 

.02   T 

.27 

.09 

.03 

.04 

.10 

.05 

T 

.04 

.19 

T 

BRUCETON  I  S 

2.42 

. 

.78 

.76 

•  06 

.39 

• 

.08 

.30 

T 

T 

T 

.03 

BUFFALO  MILLS 

2.87 

.89 

.76 

•  06 

.59 

.12 

.20 

.04 

.03 

BURGETTSTOWN  2  W 

2.96 

.02        .83 

T 

1.06 

•  03 

.42 

.05 

.03 

.32 

.08 

.01 

T 

.01 

.12 

T 

BURNT  CABINS  2  NE 

2.33 

.68 

.10 

•  69 

.43 

.32 

T 

T 

.15 

T 

BUTLER 

RECORD  MISSING 

CAMP  HILL 

2.01 

.76 

T 

T 

•  46 

•  03 

.38 

.18 

T 

.18 

CAMP  KLINE 

2.12 

•  86 

T 

•  61 

•  02 

.08 

.06 

T 

.31 

T 

T 

T     T 

.16 

T 

CANTON  1  NH 

i.es 

.55 

i02 

•  04 

T 

T 

•  79 

.04 

.05 

.21 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

T 

CARLISLE 

1.98 

•01   .67 

.02 

.25 

•  23 

•  31 

.33 

.04 

.12 

T 

CARROLL TO»N  2  SSE 

2.98 

T          .91 

.03 

.02 

.03 

1^09 

•  06 

•  23 

.09   T 

.02 

.33 

.05 

.03 

,03 

.02 

T 

T 

.02 

.02 

CARTER  CAMP  2  H 

2.2A 

.66 

T 

T 

T 

•  90 

T 

T 

.15 

T 

.36 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

CEDAR  RUN 

liS« 

T          .22 

T     T     T 

T 

T 

.09 

T 

•  90 

*06 

T 

.01   T 

T 

.60 

.04 

T 

.01 

.07 

CHADDS  FORD 

3.71 

1.17 

.04 

•  41 

•  34 

.26 

.37 

.48 

.64 

CHAM8ERSBURG  I  ESE 

2.22 

T     .62 

.02 

.37 

•  13 

T 

.42 

.49 

T 

.14 

.03 

CMARLEROI  LOCK  A 

2.6> 

.70 

.06 

T 

•  67 

i03 

.48 

.07 

.01 

.43 

.05 

T 

.01 

.01 

T 

T     T 

.12 

T 

CLARENCE  1  E 

2ilO 

.62 

.05 

T 

.72 

•  10 

.07 

.04 

.04 

.20 

.07 

.02 

.02 

.02 

.05 

.08 

T 

CLARION  3  sw 

3.03 

.90 

.05 

•  99 

.04 

.11 

.17 

.40 

.07 

,01 

.01 

.03 

T 

.29 

CLAUSSVILLE 

3.87 

1.48 

.01 

.73 

.05 

.12 

.OS 

.76 

.64 

CLAYSVILLE  3  w 

2l84 

T          .86 

.02 

.56 

.19 

•  44 

.06   .02 

.02 

.46 

.04 

T 

T 

T 

T 

.11 

.04 

CLEARFIELD 

2. 41 

.54 

.04 

T 

.02 

T 

.67 

•  14 

•  05 

.02   T 

T 

.47 

.11 

.06 

.06 

,07 

.03 

.05 

.08 

T 

CLERMONT 

3.42 

.03        .30 

.06   T     T 

.06 

.02 

.05 

1.02 

■  10 

.07 

.10 

T 

.42 

.21 

.12 

.01 

.05 

.02 

T     .02 

.21 

.05 

COATESVILLE  I  SW 

2.86 

1.05 

.02 

T 

.30 

•  25 

.22 

.13 

.41 

T 

T 

T 

.48 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

03.78 

T          .95 

.04 

T 

T 

•  61 

.03 

.68 

.59   T 

.02 

.41 

.06 

.02 

.03 

D.05 

.09 

CONFLUENCE  1  NW 

3.78 

.01       1.16 

.02 

T     T 

•  79 

.06 

.64 

.46   T 

T 

.51 

.01 

.01 

.01 

.03 

T 

T     T 

.03 

.02 

CONNEAUTVILLE 

- 

T 

1.J2 

.02 

•  06 

.02   T 

T 

_ 

_ 

.08 

.04 

CONNELLSVILLE 

2.93 

T         1.02 

.04 

T 

•  56 

.04 

•  61 

.13 

.22 

.08 

T 

.02 

.04 

.01 

.12 

.04 

CONSHOHOCKEN 

3.56 

1.04 

.22 

T 

•  12 

»22 

•  79 

.57 

.60 

COOKSBURG 

3.79 

1.04 

•  05 

.04 

1.36 

•  03 

.13 

.14 

.42 

.07 

.05 

.03 

.13   T 

.28 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.08 

. 

•  64 

1.06 

T 

.36 

.02 

T 

CORRY 

4.22 

•04   .80 

.05   .02 

.05   T 

•  08 

.49 

.98 

•  13 

.03 

.15 

.39 

.20 

,30 

.18 

.13 

.02 

.01   .04 

.07 

.06 

COUDEPSPORT  3  Nw 

2. 59 

.71 

.01   T     T 

.02 

.07 

•  93 

•  07 

.02   T 

T 

.36 

.09 

.04 

.05 

.03 

T 

T     T 

.15 

COUDERSPORT  6  E 

- 

.03        .60 

.05 

•  14 

.06 

,40 

.21 

.07 

.10 

.21 

COVINGTON  2  WSW 

1.54 

.52 

T 

T 

.70 

.10 

T 

T 

•  13 

T 

T 

.09 

CREEKSIDE 

2.«8 

.95 

.91 

■  18 

•  18 

.08 

T 

,31 

.07 

T 

J 

T 

T 

T 

CRESSON  2  SE 

2.78 

.45 

.10 

1.03 

.08 

•  16 

.22 

,58 

.16 

CUSTER  CITT  2  W 

RECORD  MISSING 

DANVILLE 

2.28 

1.22 

•  52 

T 

.05 

.41 

.08 

DEVAULT  1  H 

4.12 

.04  1.15 

.06 

•  12 

1.96 

.47 

.03 

.05 

.64 

DIXON 

2.78 

•  90 

.08 

•  12 

•  T4 

.25 

.23 

.25 

.05 

T 

T 

.13 

.03 

DONEGAL 

1.70 

.19   .10 

.63 

.11 

T 

.08 

,30 

T 

T 

.22 

T 

.05 

.06 

DONOR A 

3.38 

T     .66 

T 

T 

.01 

.59 

•  16 

T 

.43 

T 

.16 

,33 

•  01 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 

.95 

T 

DOTLESTOWN 

3.49 

1.05 

.90 

•  34 

T 

.30 

.24 

r 

.66 

DU  BOIS  7  E 

3.04 

T     .89 

.03 

T 

.36 

•  83 

•  27 

T 

.19 

•  14 

.03 

.02 

,04 

.06 

.02 

.09 

.07 

OUSHORE  2  5SW 

2.82 

T         1.25 

.04 

T 

.07 

•  83 

.14 

.15 

•  20 

T 

T 

.02 

T 

J 

T     T 

.12 

T 

EAGLES  MERE 

2.84 

1.33 

•  07 

T 

T 

•  03 

T 

.49 

.28 

.11   T 

T 

.26 

T 

T 

.07 

T 

T 

T     .02 

.18 

EAST  BRADY 

2.96 

•07   .84 

.69 

•  38 

.28 

.24 

.14 

.10 

.02 

,02 

.10 

.08 

EBENSBURG 

3.06 

T          .87 

T 

1^05 

•  09 

.rs 

•  18 

T 

.28 

.15 

.05 

.10 

T 

T 

T 

T 

EDINBORO 

4.26 

.06        .81 

.10   T     .02 

.04 

T 

•  06 

1*43 

•  01 

•  19 

.05   .02 

.26 

.32 

,24 

.21 

.15 

.06 

T     .03 

.19 

.01 

E0IN80R0  6  SW 

RECORD  MISSING 

EMPORIUM  2  SSW 

3.32 

.60 

.04 

T 

•  02 

1^45 

T 

•  06 

.07 

T 

.30 

•  12 

,09 

■  03 

.06 

.03 

.04 

.21 

ENGLISH  CENTER 

1.92 

.72 

.02 

T 

.03 

•  54 

•  04 

•  04 

.02 

.35 

T 

T 

T 

T 

T     .01 

.15 

T 

EPHRATA 

2.81 

1.00 

•  01 

.10 

•  90 

•  35 

,35 

.09 

.41 

EOUINUNK  2 

• 

• 

2.65 

.02 

.14 

•  69 

•  09 

•  05 

.14   ,02 

.33 

.20 

T 

.02 

T 

.38 

T 

ERIE  WB  AIRPORT 

3.09 

.36   .25 

.03   .03   T 

.03 

.08 

T 

.84 

•  SO 

T 

•  33 

T 

.16 

.06 

.07 

.06 

.01 

.07 

.01 

T     .02 

.16 

.02 

T 

EVERETT  1  SW 

1.83 

.27   .30 

.39 

•  30 

■  02 

•  39 

.16 

FARRELL  SHARON 

2.38 

.32   .62 

.02 

T 

T 

.78 

•  04 

•  06 

.09 

.09 

.01 

.26 

.09 

FORD  CITY  4  s  DAM 

3.11 

.98 

T 

.03 

•  90 

•  05 

.29 

.10 

T 

.43 

.08 

T 

T 

.04 

.05 

.13 

.03 

FRANKLIN 

3.59 

T          .76 

.04 

T 

T 

1.64 

•  01 

•  12 

.17   T 

T 

.37 

.10 

.03 

.03 

.08 

T     T 

.24 

FREELANO 

2.40 

.90 

T 

T 

.02 

.01 

•  66 

T 

•  05 

T 

T 

.51 

.03 

.04 

.03 

T 

.03 

.10 

T 

6ALFT0N 
GEIGERTOWN 

2.22 

2.64 

T     T     .90 
.90 

.05        T 

T     T 

.02 

.07 

T 

.39 

•  97 

.10 
•  02 

•  23 
.23 

.14   T 
.09 

T 

.39 
.43 

.05 

.02 

.03 

T 

T 

.03 

.22 

.60 

.02 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 

3.71 
2.52 

.98 
.88 

.07 

T 
T 

•  83 

•  45 

.16 
.07 

•  14 

•  38 

.33 
.02 

.11 

.57 
.35 

T 

.63 
.26 

GIFFORO 

RECORD  MISSING 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

4.06 

.02       1.00 

.05   T     T 

.03 

.01 

.06 

1.70 

.04 

.10 

•  oe  T 

.03 

•  44 

.10 

.07 

.03 

.05 

.02 

.03   .04 

.16 

GLENMOORE 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GOULDSBORO 

2.56 
2.89 
3.53 

.75 
.76 

T         1.30 

.30 
•  01 
.10 

.02 

T 

.02 

.03 

T 

T 

.93 
1.09 
•  99 

.04 
.13 
•  14 

.07 
•  31 
.10 

.05 

.09   .02 

T 

.03 

T 

.27 

•  27 

•  49 

.04 
•  01 
.04 

T 

T 

.02 

T 
.03 

.02 
T 

T 

.02 

.42 

.10 
.40 

.03 
.02 

T 

GRATERFORD 
GRAT2  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 

3.51 

1.78 
2.24 

1.21 

.95 

T          .80 

.07 
.04 

T 
T 

.47 

•  41 

•  34 

•  04 

T 

.04 

•  43 

•  11 

•  99 

.04 
.12 

.04 

.61 
.18 

,11 

.01 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.64 
.13 
.15 

T 
.04 

GREENVILLE 

2.67 

T     .08   .68 

T 

T     T 

.01 

T 

.76 

•  26 

•  11 

.01 

.20 

.06 

.13 

.02 

.01 

,02 

.01   T 

.28 

.03 

T 

HANOVER 

2.31 

.98 

T 

•  39 

.05 

•  36 

T 

T 

.31 

.26 

HARRISBURG  WB  AP        R 

2.10 

.04   .65 

.01   T 

T 

T 

.25 

•  14 

T 

•  31 

.28 

.02 

T 

T 

T 

.15 

.04 

.01 

HARRISBURG  NORTH 

2.37 

.94 

.01 

•  46 

.01 

•  29 

.02 

.03 

,40 

T 

.20 

.01   T 

HAWLEY 

MOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 

3.24 
3.93 

i.ai 

T          .73 

T         1.15 

.70 

■  18        T 

.12 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

.10 
.09 

1.02 
1.04 
.16 

•  22 
.18 

•  04 

■  06 

•  01 

•  15 

.05   T 
.03   T 
•  06 

T 
.01 

■  37 
.91 

.26 

•  02 
.05 

T 
T 
T 

T 

.02 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.47 
.32 

.44 

.02   T 

T 
T 

T 

HONESDALE  4  NW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOOVERSVILLE 

3.50 
3.08 

T         1.04 
•  72 

T          ^48 

.06 
.18 

T 

.14 

1.19 
•  17 

.10 
•  45 

•  04 

•  38 

.16   T 

.11 

.40   .30 

.46 

.43 

.36 
,45 

T 
1.40 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

.10 

.37 
.59 

T 

.01 
.02   T 

HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 

3.34 

2.48 

.93 
.93 

•  14 

T     T     T 

.01 

1^25 

.73 

•  27 
.27 

•  22 

.16   T 

T 

.55 

.14 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.20 
.02 

T 

HUNTSOALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 
JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 

1.90 
2.92 
2.89 
2.86 

2.10 

.78 
.76 
.95 
.04        .69 
.82 

T 

•  02 

•  02 

.02 

T 
T 

.01 

T 

.02 
•  02 

•  34 

•  75 
.96 

1.17 

•  94 

.12 
.08 

•  10 

•  01 

•  08 

•  24 
.53 

•  20 

•  13 

•  06 

T 

T     ,06 
.02   .01 
,13 

T 

.17 
.02 
T 

T 

.32 

T 

•  40 
.25 
.26 

T 
.23 

.10 
.12 

T 

T 
.02 

.05 
.02 
T 

.02 
.05 
T 

.03 

T 
T     T 

.03 

.08 

T 

.24 

.14 

T 

.03 

.01 

T 

See  Refereoce  Rotes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


JOHNSTOWN 

D2.85 

KANE   1  NNE 

KARTHAUS 

2.»» 

KEGG 

2<33 

KITTANNING  LOCK  7 

2>86 

KREGAR  A  SE 

KRESGEVILLE  3  W 

4.07 

LAFAYETTE  MCKEAN  PARK 

LAKE  MINISINK 

3.92 

LAKEVILLE  1  NNE 

3.43 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2    5 
LEBANON  3  W 
L6H1GMT0N 


LE  ROY 
LEWIS  RUN  3 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 


SE 


LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINS6URG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBUPG 

MC  KEESPORT 
MEADVTLLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2    NNE 
MERCERSBURG 

MEYERSDALE 
MIDLAND  0AM  7 
MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE 


SW 


HILROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N 

MUHLENBURG  1  SE 
HYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  A 
NESHAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  W8  CITY  R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RID6WAY  3  W 
RUSHVILLE 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  W 

5AXT0N 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

SOMERSET  MAIN  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 
SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  5  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TWJPEOO  h   W 

TOW AN DA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 

1.74 

RECORD  MISSING 


3.86 
2*30| 
2.8l! 


3«64 
3*12 
2.39 


3i90 

3«ie 

3.01 
2.47 


2« 

ft 

3. 

*9 

3. 

03 

2i 

6» 

03 

71 

3 

04 

3 

27 

3 

65 

2 

69 

3 

33 

2 

13 

1 

SC 

3 

•  2 

» 

46 

3 

■  21 

3 

,i^ 

2 

■  39 

4 

■o: 

A 

■  29 

2 

.97 

2 

.9( 

3 

.S3 

3.35 
2.42 

3.01 


2.38 
3.S3 

2.32 
2.61 
3.29 

2.76 
2.96 
02.96 
2.94 
3.44 

2.17 


41 

67 

45 

75 

66 

38 

66 

28 

11 

83 

25 

16 

32 

36 

24 

21 

■  51 

■  40 

■  93 

.16 

.50 

.17 

•  90 

8        9 


1.53 
1.25 
1.03 


1.31 

.69 

.55 
.72 
.60 
.92 

MISSING 
.95 
.99 
.66 
1.38 

10  1.52 
1.03 
1.21 
1.14 

1.25 

1.30 

•  58 

.87 

11   .65 

.75 
.47 
1.24 
.43 
.60 

10      11      12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


1.20      .20      .03 


See   Reference  Notes  Following  station    Index 


DAILY  PRECIPITATION 


PCNNSVLVANI* 
JANUARY   19*0 


Station 

1 

Day  of  month 

'1 

2    1 

3 

4     1     5 

1     ^ 

7    1    8    I    9 

.0| 

"1 

12 

13      14       15 

16      17 

1     '° 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25  I  26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

TYftOKF    *   MF    MLO   CACLE 

2f3S 

T 

.87 

.09 

7 

.71       .18      .10 

.22      7 

7 

■  43 

T 

T            T 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

>.09 

.0« 

.79 

•  11      7 

.0! 

.06 

T 

.06 

1.3*      .01       .09 

.03      .01       I 

.23 

.37 

•  7fl 

•  29 

•19       .05 

•  03 

?.»♦ 

.»( 

T 

<>■ 

.26      .17      .96 

.09 

.09 

T 

3.01 

.81 

.09 

7 

.98      .62       .29 

.09      T 

T 

T 

.01 

T 

S.93 

1.90 

7 

.76      .02 

.32 

.02 

.40 

.92 

HAKREN 

?.»» 

.01 

.61 

.07      7 

.01 

.!» 

.06 

1.10      .06      .02 

.09      .02 

•  2T 

.22 

■  OA 

.07 

.00       .04 

.02 

•  05 

.07 

.02      T 

2.22 

T 

1.03 

T 

7 

.21 

.38                   .29 

7 

T 

T 

02.20 

.70 

.02 

•32       .02      .68 

.20 

.01 

1.99 

.61 

T 

7 

.01 

7 

.98      .02      .19 

.01       7 

.13 

•  60 

3.09 

.79 

.61      .21       .63 

.12 

.08 

.39 

.02 

wrST    GfiOVE     1    E 

3.20 

.92 

.06 

.09 

*           .92       .61 

.22 

.36 

.10 

.96 

3.<« 

.01 

.71 

.01 

.01 

.02 

.09 

.06      T 

T 

•  on 

.le     T 

2.70 

1.03 

T 

.16 

•  10 

2.t4 

T 

1.12 

.12 

7 

T 

7 

T 

T 

.02 

2.78 

T 

.88 

7 

T 

7 

.79      .13      .33 

.23 

.01 

.27 

.09 

T             T 

.03 

WILLIAMSPOHT    MB    AP 

2.21 

.01 

.76 

7 

7 

•  02 

7 

.»n 

.16      7           .38 

7 

.30 

T 

^ 

T 

^ 

T             T 

WOLFSeURG 

2.90 

.99 

.05 

2.32 

.03 

.96 

•  02 

.11 

.30      .02      .27 

.29 

•  06 

T 

T 

•  30 

T 

.91 

T           .02 

7 

2.18 

.99 

.89                   .09 

•  33 

.16 

2I0NSVILLE    3    SE 

3.68 

1.07 

.16 

.81      .19      .17 

.11 

T 

•  62 

.61 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wmd 

luection 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

SUbon 

> 

■38? 
Ill 

sas 

0.-0  a 

1 

> 
< 

11 

0 

g       1 

o  H 
o  m 

?s 

O  H 

o  « 

8 

o 

9 

I 

t 

H 

ALLEOTOWN   WB   AIRPORT 

W 

17 

12.0 

45++ 

WNW 

16 

77 

79 

63 

73 

9 

1 

4 

2 

1 

0 

17 

1 

6.8 

ERIE   WB   AIRPORT 

- 

- 

6.5 

18++ 

WSW 

6 

- 

- 

- 

- 

6 

12 

5 

2 

0 

0 

20 

9.0 

HARRISBURC    SB   AIRPORT 

W 

19 

S.2 

30 

W 

8 

69 

69 

55 

64 

7 

5 

5 

1 

0 

0 

18 

58 

7.5 

PHILADELPHIA   WB  AIRPORT 

WNW 

17 

9.3 

31 

NW 

8 

73 

77 

60 

72 

4 

2 

4 

3 

0 

0 

13 

51 

6.9 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT   2 

W 

16 

10.4 

32++ 

WNW 

15 

74 

76 

65 

66 

12 

4 

6 

2 

0 

0 

24 

48 

8.5 

READING   WB   CITY 

- 

- 

11.1 

56 

S 

3 

- 

- 

- 

- 

7 

0 

7 

0 

1 

0 

15 

45 

6.8 

SCRANTON   WB   AIRPORT 

sw 

12 

9.1 

31 

W 

8 

73 

76 

64 

68 

13 

5 

2 

2 

1 

0 

23 

32 

7.5 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

w 

17 

9.8 

29 

SSE 

2 

72 

71 

60 

68 

13 

4 

5 

1 

0 

0 

23 

- 

7.7 

See  Beference  Mote.  Followlnc  station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1960 


Slalion 


ALLENTOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HOPSESHOE  CUPVE 

ARENDTSVILLE 

8AKEPST0WN  3  WNW 

SELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIPSVILLE  6  ENE 

BL05ERVILLE  J  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  2  SSW 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 


37   55 
16   34 


43   55 
19   20 


3  5   45 
20   30 


41   44 
16   19 


48   51 
27   31 


35   45 

15   17 


39   46 
18   35 


37   54 
22   37 


44   44 
26   25 


43   46 
21   24 


39   39 
23   23 


44   43 
25   25 


39   44 
18   33 


42   45 
15   34 


35   37 
28   25 


48   35 
30   25 


31   3* 
22   22 


46   35 
28   23 


32   30 
24   25 


41   33 
25   22 


39   36 
27   19 


25   28 

17   19 


47   34 
27   23 


23   21 
17    8 


28   27 
22   14 


34   30 
25   20 


36   40 
26   22 


46   34 
30   22 


38   48 
30   22 


40   39 
31   19 


39   45 
26   26 


38   38 
32   24 


40   40 
28   16 


44   41 
27   20 


38   45 
28   20 


34   27 
17   14 


15   29  .  13 


38   38 
24   15 


43   41 
24   23 


44   42 
27   23 


38   31 
21   18 


3*   37 
27   18 


44   32 
29   22 


53   41 
29   21 


44   43 
29   30 

50   36 


Day  Of  Month 

13  I  14  I  15 


33 
15 

39 
25 

39 
20 

47 
36 

40 

17 

*6 
34 

38 
18 

43 
26 

53 

17 

55 
31 

44 
15 

56 

17 

41 
19 

48 
21 

36 

18 

43 
32 

40 
22 

42 
27 

33 

17 

38 
26 

45 
18 

57 
28 

37 

16 

46 
25 

37 

46 

16 

25 

48 

44 

22 

22 

52 

55 

24 

29 

36 

42 

25 

29 

40 

46 

22 

29 

43 

43 

22 

24 

35 

40 

10 

19 

39 

49 

21 

34 

43 

39 

30 

28 

29   31 
15   15 


41   41 
26   28 


41   42 
23   29 


28   36 

14   11 


33   38 
21   22 


40   38 
24   27 


31   33 
24   25 


21   19 

17    3 


22   29 

13    8 


23   30 
12    5 


36   35 
21   22 


33   36 

20   18 


32   32 
20   20 


39   40 
22   21 


27   35 

18   11 


37   35 
16   19 


37   46 
31   26 


37   45 
31   30 


40   40 
15   31 


44   42 
20   34 


39   37 
28   28 


35   38 

27   28 


36   38 
15   25 


35   35 
12   24 


35   46 
28   28 


40   40 
19   19 


34   36 
22   18 


45   43 
25   32 


39   37 
19   32 


18 


38   34 
28   16 


39   36 

26   27 


48   40 
29   23 


32   33 
19   19 


37   35 
23   25 


47   37 
31   18 


50   40 
34   19 


38   25 
22   11 


44   32 
33   22 


4? 

31 

39 

25 

22 

17 

77 

29 

33 

18 

19 

15 

34 

25 

25 

20 

12 

10 

44   44   42 
28   35   18 


32   36   35 
14   18   14 


38   40 
23   21 


33   35   40 
29   21   30 


33   34   35 
19   22   23 


58   47   55 
29   33   35 


32   35   43 
24   31   34 


57   40   56 
39   34   34 


35   40 
28   29 


41   36   40 
26   26   31 


33   40 
21   31 


35   35   40 
27   28   30 


23   29   27 


53   39   55 
34   30   29 


26   30   34 


48   33   45 
29   27   20 


29   26   30 


55   39   54 
33   33   25 


56   58 
32   34 


37   41   52 
26   32   35 


40   31 
20   23 


51   36 
26   24 


35   32 
22   24 


49   30 
23   22 


40   39 
26   27 


36   37 
32   33 


30   26 
19   19 


48   36 
25   27 


21   25 

16   20 


28 

15   IS 


27   28 
21   24 


56   31 
23   22 


51   36 
23   25 


47   35 
25   20 


48   53 
26   22 


50   40 
33   25 


41   33 
19   12 


35   34 
25   20 


38   36 
21   12 


37   28 
24   10 


38   50 
22   24 


44   31 
28   21 


29   32 
13   25 


34   41 
30   34 


35   43. 
31   34 


57   41 
31   29 


60   44 
40   35 


35   35 
24   26 


60   61 
29   36 


56   49 
31   31 


30   29   29 
34   32   42 


24   25 
34   34 


14   27   28 


S3   45   52 
30   31   34 


50 
27 

48 
31 

37 
25 

58 
36 

44 
35 

44 
28 

41 
26 

32 
22 

54 
29 

41 
29 

33 

15 

40 
26 

32 
26 

34 
29 

35 
28 

»« 

40 

32 

34 

39 

28 

30 

21 

28 

30 

47 

34 

52 

52 

36 

32 

20 

21 

31 

30 

35   33   30 
28   24   21 


38   34 
27   21 


25   22 

19   13 


35   35   32 
30   26   II 


36  28  21 

27  18  12 

35  31  33 

26  23  17 

35  33  31 

30  26  21 


35   32 
32   30 


19   20   20 


49   40 
29   27 


35   38   34 


34   29 
19   22 


35   33 
24   26 


56   30 
24   24 


30   29 
20   22 


25   23 

16 


24   20 

16   14 


29   23 

18 


31   27 
23   15 


31   35 
22   21 


30   33 
21   23 


21   30 
12   IB 


29   30 

17   21 


22   26 
13   22 


23   28 

16   18 


30   35 
20   24 


31   31 
25   25 


16   21 
8   14 


28   29 
19   22 


21   24 

12   10 


24   25 

13   17 


22   27 

15   15 


21   23 
13   13 


26   32 

15   21 


37   43   44 
17 

35 


39   45 
34   32 


36 

19   27 


32   39   37 


35   39   49 


43 
27 


45   42 
27 


35   33 
25 


40   47 
28   28 


43   45 

27   37 


43   43 
35   37 


38   40 
22   31 


41 

24   25 


38   45 
22   29 


35 
25 


38   44 
20   30 


32   32 
23   22 


36   35 
32   29 


35   30 

29   22 


35   26 
21   17 


39   39 
26   25 


36   30 
24   24 


38   39 
32   29 


40   28 
27   20 


32   27 
25   22 


35   27 
22   19 


30   23 
18   15 


39   34 
22   16 


33  36  33 
25  24  17 

34  18  19 
18  15  8 


44   30 
25   15 


42   35   36 
23   22   26 


45   23   26 


37   41   36 


24   28   26 


31   29   21 


33   26 
25   24 


24   29 

16   15 


37   36 
22   25 


35   34 
24   19 


30   27 
19   14 


25   26 

19   13 


31 
-  3 


28   37 
19   15 


47   45 
29 


36   33 
46   39 


38   38 
34   34 


38   35 

30   26 


39   37 
29   29 


40   42 
32   30 


45   41 
30   25 


43   40 
37 


37,8 
25.3 


38.8 
24.4 


37.0 
23.0 


38.9 
26.2 


38.3 
25.1 


38.0 
29.0 


34.2 
22.3 


37 

29   26 


39 

20   11 


38.6 
25.8 


31.5 
18.0 


35.4 
21.2 


38.4 
22.6 


40.8 
23.9 


29   30 

10   10 


39   49 

15   27 


37   48 
14   30 


30   35 
-  1   23 


33   45 

6   18 


39   38   36   33 

30   31   25   19 


43   45   41   39 


35   37   30 


43   49 
25   34   33 


41 
25 


31 

38 

37 

40 

22 

20 

15 

16 

21 

25 

27 

36 

13 

17 

7 

7 

25 

29 

26 

14 

16 

14 

47   44 
29   18 


49   44 
29   28 


36   39   41   40 
24   34   30   23 


30   25 

20   15 


25   25 
12    2 


38   33 

19   17 


27   31 
20   12 


22   22 
12    4 


32   30 
17   17 


26   25 
16   16 


25   29   28 
15   22   19 


18   24   24 
7   15   12 


20   22   25 
12   16    8 


33   38   36 

20   25   23 


26   30 
12   23 


25   30 

■11   15 


37   43 
19   20 


32   36 
11   12 


28   36 
0   20 


34   46 
14   28 


26   32 
■  9   23 


44   40 
32   32 


41   37 
32   29 


38   35 
29   25 


43   47 
32   29 


45   39 
26   32 


42   40 
30   27 


43   45 
24   18 


38   38 
19 


38 

26   17 


40   22 
22   20 


32.1 
18.5 


39.9 
27.8 


39.3 
26.0 


37.0 
20.0 


41.1 
23.6 


41.7 
29.2 


37.8 
23.5 


35.8 
20.1 


34   38   36 
4   25   22 


27   35   42 
■3   15   21 


46   47 
36   38 


40   40 
31   32 


40   45 
33   33 


34.4 
20.8 


31.7 
16.1 


39.4 
22.9 


35.7 

20.1 


34.7 
20.0 


43.2 
29.2 


37   35 

26   19 


40 
25 


49   47 
28   28 


41 
27 


35.1 
21.0 


39.6 
24.3 


34.4 

19.3 


31.6 
17,4 


34 

29 


35,6 
23,9 


Se«  Beierence  Notes  FoUowl&g  SUUoo  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 


CoDllBIMd 

JAM 

lARY 

1960 

StaUoB 

Day  Oi  Month 

• 

1 

a 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

la 

19 

20 

21 

"i 

23 

24 

2S| 

26  1 

27 

28 

29 

M| 

31 

« 

EVERETT  J  SW 

MAX 

MIN 

3« 

20 

42 

20 

44 
30 

38 

30 

36 

24 

9« 

26 

38 

28 

96 

30 

38 

26 

50 
32 

48 

30 

36 
26 

60 
34 

54 

36 

48 
32 

46 
24 

34 
28 

34 

30 

34 
26 

34 
20 

30 
13 

24 
18 

26 

20 

16 

38 

14 

44 
26 

42 
30 

42 
36 

48 
34 

46 
28 

36 
26 

39.6 
26.4 

FARBELL  SHARON 

MAX 
MIN 

49 
30 

45 
35 

45 
29 

36 
23 

31 
19 

40 
16 

44 
27 

46 
32 

38 

27 

90 
36 

44 
31 

46 
31 

62 
42 

44 
34 

60 
36 

34 
28 

34 
28 

46 
26 

39 

27 

33 

25 

32 
22 

26 

16 

29 

21 

27 
20 

32 
21 

38 
23 

44 
26 

42 
38 

40 
31 

42 
31 

49 
28 

40.9 
27.8 

FORP  CITY  *  S  DAM 

MAX 
MIN 

32 

19 

40 
19 

50 
24 

36 

25 

39 

22 

92 

16 

40 
24 

44 
29 

42 

20 

46 

20 

49 
31 

39 

23 

97 
39 

58 
34 

46 

34 

59 
21 

30 
21 

34 
26 

39 
28 

29 

20 

25 

16 

23 

15 

24 

16 

26 

19 

27 
6 

36 
13 

40 
23 

39 
28 

40 
34 

43 
20 

42 
20 

38.6 
22.8 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

*0 
It 

43 
24 

44 

30 

36 
22 

27 
18 

39 

14 

41 
16 

42 
32 

36 

17 

48 
34 

43 
28 

36 
24 

97 
34 

40 
32 

55 

30 

31 
22 

28 
25 

36 
27 

35 
25 

27 
20 

25 

15 

26 

16 

30 
23 

26 

18 

30 
7 

35 
26 

42 
22 

41 
31 

43 
32 

46 
28 

45 
22 

37.7 
23.7 

FREELAND 

MAX 

MIN 

37 
21 

31 

19 

42 
29 

33 

19 

32 

17 

39 

15 

32 
21 

43 
26 

35 

11 

40 
19 

38 
18 

29 
13 

30 
20 

32 
21 

34 
26 

35 
18 

35 
19 

31 
23 

29 
22 

26 
19 

26 
13 

23 
12 

26 

17 

31 
13 

32 
14 

34 
21 

37 
23 

37 
30 

41 
31 

40 
29 

35 
20 

33.6 

20.0 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

41 
17 

42 

16 

57 
17 

53 
30 

39 

26 

39 
29 

39 
29 

36 
31 

47 
24 

38 
25 

36 

27 

35 

16 

34 
19 

34 
22 

37 
22 

41 
30 

35 

30 

42 
31 

40 
30 

35 

29 

35 
23 

33 

23 

35 

25 

38 
18 

38 
16 

39 

19 

46 
24 

52 
30 

49 
37 

46 
26 

41 
28 

40.4 
24.8 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

3« 

21 

42 
18 

49 
21 

47 
30 

36 
29 

42 

30 

40 
31 

39 
32 

46 

27 

41 
24 

52 
32 

41 
23 

33 
27 

36 
32 

43 
35 

43 
28 

37 
27 

40 
32 

37 
32 

37 
28 

32 
19 

28 

19 

31 
23 

35 
25 

35 

16 

39 
19 

49 
29 

46 
32 

47 
38 

43 
29 

37 
26 

40.0 
26.9 

GRATERFORD 

MAX 
MIN 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

36 
21 

40 
19 

44 
26 

44 
27 

33 

20 

38 
20 

39 
23 

37 
27 

45 
20 

39 

20 

45 
30 

35 
17 

31 
20 

35 
30 

38 
30 

44 
26 

33 
26 

37 
29 

34 
26 

33 

26 

30 
20 

27 
19 

28 
21 

32 
23 

32 

14 

36 

14 

43 
26 

43 
30 

40 
32 

44 
30 

45 
23 

37.3 
23.8 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

41 
18 

41 
27 

44 
30 

30 
23 

27 
16 

39 

14 

42 

21 

43 
31 

38 

17 

47 
34 

43 
29 

38 
24 

56 
33 

40 
31 

53 
33 

33 

22 

30 
25 

41 
27 

41 
26 

28 
20 

24 
15 

26 
14 

31 
22 

30 
18 

32 
15 

37 
24 

43 
22 

40 
33 

39 
32 

45 
26 

50 
22 

38.3 
24.1 

MA HOVER 

MAX 
MIN 

40 
22 

43 
22 

48 
24 

49 

30 

35 
29 

40 
29 

40 
29 

40 
31 

47 
26 

41 
25 

51 
35 

43 

23 

34 
26 

36 
32 

44 
34 

49 
27 

37 
20 

40 
32 

35 
32 

38 
27 

34 
20 

30 
18 

32 
21 

36 
22 

36 
19 

39 
18 

50 
29 

48 
30 

46 
37 

45 
29 

41 
25 

40.9 
26.5 

HARRISSURG  WB  AR 

MAX 
MIN 

42 
23 

41 
22 

47 
36 

36 
29 

41 
27 

40 
28 

38 
32 

46 
26 

39 

27 

46 
28 

40 
28 

32 
24 

36 

31 

40 
33 

46 
35 

38 
29 

38 
30 

34 
32 

37 
30 

33 
24 

30 
22 

31 

20 

35 
24 

34 
24 

40 
18 

48 
28 

42 
29 

44 
37 

46 
37 

44 
27 

38 
25 

39.5 
28.0 

HAWLEY 

MAX 
MIN 

34 
14 

40 
4 

45 
5 

4* 
29 

33 

17 

37 
19 

39 

20 

41 
21 

44 
14 

27 
13 

28 
19 

34 

10 

34 
12 

31 
14 

36 

15 

37 
23 

31 
24 

37 
23 

31 
26 

36 
22 

32 
20 

28 
20 

28 
21 

31 
3 

35 
3 

39 

7 

40 
14 

41 
18 

36 
32 

40 
27 

43 
16 

35.9 
16.9 

MOUTWOOD 

MAX 

MIN 

39 
26 

39 
23 

50 
35 

39 

30 

40 
31 

40 
29 

37 
33 

46 

31 

41 
20 

41 
29 

38 
27 

32 
24 

36 
30 

40 
32 

49 

35 

40 
30 

38 
29 

37 
33 

39 
32 

34 

27 

30 
22 

31 
22 

35 
27 

34 
24 

40 
19 

48 
25 

46 
29 

41 
35 

41 
36 

42 
29 

39 
29 

39.4 
28.5 

MUNTtNGOOtl 

MAX 
MIN 

3e 

14 

43 
13 

44 
14 

44 
26 

37 
25 

40 
20 

44 
22 

43 
26 

43 
24 

41 
23 

50 
32 

42 

20 

33 
23 

38 
32 

40 
35 

54 
27 

35 

26 

36 
29 

35 

31 

34 
26 

32 
20 

29 
20 

26 
21 

34 
20 

35 
8 

40 
6 

45 
20 

40 
20 

42 
33 

46 
24 

35 
18 

39.4 
22.7 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

42 

16 

46 
24 

49 
31 

31 
24 

32 
21 

37 

18 

41 
24 

40 
34 

46 
21 

48 
26 

44 
27 

40 
25 

58 
36 

44 
35 

57 
30 

35 

16 

30 
25 

38 
28 

35 
25 

27 
18 

21 
16 

22 

14 

22 

18 

28 
14 

30 

1 

39 
27 

44 
23 

39 

34 

43 
32 

42 
22 

43 
24 

38.5 
23.6 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

31 
IS 

36 
17 

43 
32 

33 
20 

27 

17 

21 

10 

34 
16 

40 
25 

42 
16 

44 

17 

46 
26 

36 
21 

56 
31 

55 
30 

46 

31 

52 
21 

27 

15 

32 

25 

39 
24 

27 
19 

25 

17 

22 
13 

25 

13 

27 
16 

21 
14 

34 
21 

34 
19 

43 
32 

39 
32 

35 
23 

38 
19 

35.8 
21.0 

JOHNSTOWN 

MAX 
MtN 

49 
21 

36 
25 

33 
26 

36 

23 

39 
29 

44 
32 

42 
24 

50 
22 

50 
33 

40 
30 

59 
32 

60 
36 

45 
36 

59 
24 

31 
25 

34 
25 

37 
26 

30 
22 

26 

16 

23 

14 

26 

17 

28 
20 

29 

9 

36 
12 

42 
25 

42 
28 

43 
36 

47 
29 

40 
21 

39.7 
24.6 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

29 
16 

37 
16 

40 
23 

33 
20 

30 
12 

24 
2 

31 
10 

37 
19 

36 
16 

34 

17 

40 
25 

34 
17 

34 
24 

49 
30 

35 

30 

50 
19 

25 

19 

29 
22 

32 
26 

27 
19 

26 
15 

20 
13 

23 
18 

29 

11 

26 

-  7 

29 
0 

32 
18 

38 
27 

40 
32 

38 
24 

40 
14 

33.1 
17.6 

KEGG 

MAX 
MIN 

42 
IB 

47 
17 

50 
30 

33 

26 

34 
26 

34 
26 

41 
28 

40 
31 

46 
24 

49 
23 

45 
24 

34 
24 

64 
32 

42 
37 

58 
31 

32 
25 

37 
25 

34 
30 

36 
25 

26 
18 

22 
14 

26 
14 

28 
17 

30 
13 

36 
8 

44 
26 

38 
24 

50 
33 

50 
28 

34 
25 

35 
22 

39.3 
24.0 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

41 
21 

40 
16 

52 
34 

40 
28 

40 
27 

40 
27 

39 
29 

49 
28 

44 
25 

44 
23 

43 
30 

34 
19 

35 
18 

42 
20 

43 
25 

43 
19 

39 
20 

37 
30 

38 

33 

35 

30 

31 
23 

33 
21 

37 
33 

34 
26 

40 
21 

49 
29 

47 
28 

45 
37 

44 
37 

44 
28 

41 
30 

40.7 
26.3 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

37 
21 

♦I 

17 

49 
19 

48 
28 

39 

24 

40 
24 

39 
29 

37 
28 

46 
25 

36 
24 

43 
30 

38 

19 

33 
24 

34 
26 

40 
30 

45 
28 

36 
28 

38 
30 

34 
31 

37 
28 

34 
21 

30 
20 

32 

23 

35 
25 

35 

14 

38 

18 

48 
22 

44 
30 

42 
33 

41 
26 

40 
28 

36.9 
25.0 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

36 

14 

38 
15 

40 
33 

34 
24 

33 

17 

38 

14 

41 

20 

41 
31 

37 
11 

37 
22 

34 
17 

33 
8 

34 
30 

33 
22 

41 
31 

35 
23 

35 
24 

35 
26 

34 
24 

30 
22 

26 

13 

25 

20 

30 

21 

29 
16 

34 
13 

35 
23 

40 
24 

40 
32 

35 
32 

42 
25 

43 
15 

35.4 
21.4 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

38 
21 

43 
18 

44 
19 

47 
30 

36 

21 

40 
22 

39 

27 

36 

26 

47 
24 

36 

46 
30 

39 
20 

33 
23 

35 
27 

39 
28 

46 
28 

35 
28 

40 
30 

34 

31 

38 

26 

34 
21 

30 
20 

33 
23 

37 
25 

37 

15 

38 
15 

48 
24 

43 
28 

42 
35 

45 
30 

44 
24 

39.5 
24.8 

LEWISTOMN 

MAX 
MIN 

37 
21 

43 

18 

42 
18 

44 
31 

37 
27 

41 
25 

44 
25 

43 
23 

44 
26 

40 
24 

49 
30 

40 
24 

33 

22 

35 
32 

39 

33 

46 
29 

36 
26 

36 

27 

35 
30 

35 
29 

32 
22 

28 
21 

29 
19 

34 
23 

33 

14 

39 
14 

45 
27 

42 
25 

43 
34 

50 
32 

40 
23 

39.2 
25.0 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

34 
16 

37 
15 

38 

15 

42 
28 

39 

20 

35 

19 

41 

20 

42 
20 

43 
21 

35 

20 

39 
32 

37 
19 

33 
20 

34 
32 

35 
31 

42 
26 

32 

26 

36 
29 

35 
29 

35 
26 

32 
20 

28 

17 

30 
20 

33 
23 

33 
14 

36 
14 

41 
24 

40 
24 

40 
30 

40 
30 

42 
20 

36.6 
22.6 

NADERA 

MAX 
MIN 

29 
13 

35 

U 

43 
22 

38 
21 

30 
18 

31 

13 

36 

17 

39 
21 

36 
15 

42 

14 

47 
29 

35 
21 

33 
23 

54 
30 

38 

31 

57 
20 

27 
19 

30 
22 

32 
25 

29 

18 

24 
12 

20 

11 

21 
12 

28 
11 

27 
-  4 

33 
-  5 

33 
17 

40 
21 

40 
30 

40 
18 

34 
15 

34.9 
17.5 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

42 

28 

48 
27 

S3 

36 

38 
33 

39 
32 

36 
29 

36 

34 

49 
34 

36 
26 

38 
28 

39 
29 

32 
23 

35 
29 

40 
32 

44 
36 

39 
28 

44 
30 

37 
30 

41 
30 

35 
24 

33 
21 

32 
21 

38 
25 

34 
23 

40 
26 

49 
29 

49 
32 

42 

37 

46 
36 

41 
30 

40 
31 

40.2 
29.4 

MARTINSBORG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
17 

43 

23 

43 
30 

32 
24 

33 
21 

36 

20 

38 
28 

38 
28 

40 
22 

46 
31 

43 
25 

31 
25 

54 

31 

38 
34 

53 

27 

29 
23 

32 
24 

32 
28 

33 
24 

25 
17 

20 
14 

24 
14 

26 

18 

30 
16 

34 
11 

39 

27 

40 
24 

41 
31 

48 
30 

32 
23 

34 
19 

36.3 
23.5 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

31 
15 

36 

15 

44 
33 

33 
22 

26 

18 

29 

6 

33 

19 

39 
25 

42 

10 

42 

13 

43 
28 

34 
22 

55 
30 

54 
31 

41 
32 

51 

27 
22 

33 
25 

37 
26 

28 
22 

25 

15 

23 
15 

25 

15 

29 

17 

27 

10 

33 
19 

11 

40 
32 

38 
33 

37 
25 

42 
20 

35.7 
21.2 

MERCER  2  NNE 

MAX 

MIN 

37 
16 

40 
25 

44 
27 

30 
19 

26 

15 

39 
12 

41 
22 

41 
31 

35 
14 

47 
32 

44 
27 

37 
22 

57 
32 

39 

30 

54 
30 

34 
19 

29 
23 

38 
24 

39 
22 

29 
15 

21 
12 

24 
11 

27 
20 

26 

15 

30 
9 

35 
22 

45 
20 

40 
31 

38 
31 

44 
24 

45 
23 

37.1 
21.8 

MrOLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

37 
28 

44 
26 

44 
27 

32 
24 

30 
22 

36 
22 

44 

30 

41 
28 

36 
25 

51 
37 

45 
31 

46 
32 

56 
37 

43 
38 

57 
27 

32 
25 

34 
28 

42 

31 

34 
24 

24 
18 

20 
16 

22 

14 

27 
21 

30 
20 

36 
20 

38 
28 

43 
30 

46 
38 

42 
32 

44 
30 

45 
26 

36.9 
27.0 

MONTROSE 

MAX 

MIN 

28 

19 

34 
17 

40 
20 

39 
25 

28 

18 

31 
15 

34 
16 

34 
19 

36 
9 

26 

8 

33 

16 

26 
B 

30 
13 

32 
22 

32 

21 

36 
19 

26 
19 

31 
22 

30 
22 

35 
18 

25 
15 

25 

15 

24 
16 

27 
9 

29 

14 

33 
13 

33 
19 

42 
24 

38 
32 

36 
23 

40 
20 

32.1 
17.7 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

41 
21 

44 
20 

54 
34 

37 
26 

36 
23 

37 
26 

39 

34 

46 

30 

37 
23 

43 
27 

36 

20 

33 

17 

34 
27 

38 
23 

44 
33 

40 
27 

40 
31 

34 

30 

37 
29 

33 
23 

30 
20 

30 
19 

36 

19 

36 

15 

38 
31 

42 
32 

49 
40 

41 
36 

44 
33 

42 
27 

37 
22 

39.0 
26.4 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

43 
17 

39 

17 

46 
25 

42 
26 

43 
20 

39 
29 

36 
29 

47 
26 

42 
23 

46 
27 

47 
22 

30 
19 

33 
27 

39 
28 

42 

30 

36 
22 

36 
28 

34 
26 

36 
29 

33 
23 

30 
18 

32 

19 

27 
24 

36 
18 

38 

14 

46 

28 

45 
28 

46 
34 

45 
34 

42 
28 

40 
28 

39.4 
24.6 

MOUNT  POCOMO  2  H 

MAX 
MIN 

34 
18 

33 

17 

47 
30 

31 
27 

30 
16 

32 

16 

34 
25 

37 
26 

34 
10 

31 
17 

31 
19 

28 
12 

31 
23 

35 
19 

33 
27 

33 
19 

30 
20 

28 
22 

30 
22 

24 
18 

21 
15 

21 

17 

27 
12 

31 
5 

35 
21 

36 
16 

36 
31 

35 

28 

36 
23 

31 
15 

31.6 
19.6 

MUHLENBURG  1  SE 

MAX 
MIN 

39 
13 

38 
16 

43 
34 

35 
21 

33 
17 

37 
13 

38 
19 

42 
21 

39 
13 

36 
19 

36 
22 

32 

11 

33 
24 

33 
24 

36 
26 

37 
22 

39 

24 

33 
21 

33 
21 

30 
15 

26 

16 

27 
15 

35 
21 

25 

11 

32 

11 

39 
22 

46 
21 

36 

33 

39 

29 

42 
21 

40 
20 

35.8 
19.9 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

41 
19 

43 
23 

43 
30 

32 
22 

30 
18 

40 
16 

49 
26 

44 
33 

40 
19 

46 
35 

42 
26 

41 
30 

59 
36 

42 
31 

55 
33 

35 
21 

32 

24 

40 
28 

42 
25 

28 
17 

24 
15 

26 
14 

30 
22 

29 
16 

33 

17 

38 
23 

44 
24 

43 
33 

43 
35 

45 
27 

48 
20 

39,5 
24.6 

See  Rei«ratic«  Note*  Following  StatioD  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1960 


NEWELL 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NORRISTOWN 
PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  6 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
REAOtNC  WB  CITY 
RtOCWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

SOHERSET  MAIN  ST 

STATE  COLLEGE 

5TR00DSBUR6 

SONBURY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITOSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

HELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

YORK  3  SSW  POMP  STA 


Day  Of  Month 


37   «2 
27   22 


43   56   55 
22   20   30 


42  47  57 

26  21  36 

44  39  53 

21  16  36 

44  47  66 
24  16  37 

42  46  56 

20  16  35 

45  48 
30  28 

34  37  42 

9  24  26 

44  40  68 

20  15  34 

38  46  44 

26  24  25 

42  66  48 

29  33  29 

26  32  44 

10  1  6 


38   43 
19   12 


23  25  34 

44  40  66 

26  22  37 

38  39  37 

10  16  31 


39   48 
18   22 


34   40   43 
21   19   34 


34  32  36 

27  26  26 

46  36  40 

30  24  24 

33  35  36 

26  24  23 


40   40 
29   29 


39   38 
24   26 


41   41   37 
32   32   30 


40   37 
27   29 


41   38 
34   32 


30   34 

15   13 


39   39 
22   28 


34   40 
25   24 


40   29   29 


30   30 
16   11 


36   37 
25   26 


39   40 
29   29 


31   27   33 


31   38 
22   17 


33   35 
22   20 


34   37 
23   20 


45   37 
--   26 


31   37 
20   21 


35   36 
15   10 


37   40 
20   16 


27   34 
14   14 


30   39 
14   15 


35   40 
9   22 


39   39 
19   15 


46   68 
25   25 


40   41 
15   27 


41   55 
19   18 


29   33 
14   13 


40   48 
26   21 


39   39 
19   19 


44   43 
20   17 


40   40 
26   27 


27   35 

19   11 


40   32 
26   23 


36   36 
25   21 


41   36 
28   24 


31   26 
19   14 


34   28 

20   16 


30   24 
21   14 


37   36 
27   16 


34   38 
28   25 


31   27 
22   17 


33   35 
25   24 


37   2* 
22   16 


52   41 
32   24 


35   36 
28   26 


39  41 
27   26 


38   43 
26   25 


41   38 
26   29 


43   41 
24   27 


39   49 
33   35 


38   46 
31   32 


38   51 
33   33 


36   48 
31   32 


39   49 
36   36 


38   36 
23   31 


38   48 
29   31 


41   39 
23   26 


45   44 
31   32 


31   32 
16   18 


39   37 
24   24 


38   41 
17   24 


38   46 

30   31 


39   48 
35   34 


38   38 
11   34 


42   40 
26   33 


37   39 
23   27 


37   42 
24   26 


39   44 
30   31 


41   40 
27   32 


40  40  42 

22  29  20 

37  45  27 

24  26  18 

43  41  45 

23  26  22 

32  32  35 

14  20  12 

34  40  40 

10  20  13 


50   41 
34   28 


45   67 
26   27 


43   39   35 
30   26   22 


43 
30 


41 
33 


45   59 
34   33 


37   36 
26   IS 


46   38 
25   21 


36   33 

16   16 


38   33 
27   23 


14   15  16   17 


45 
28 


46   41 
29   24 


36   30 
25   15 


33   32 

16   13 


36   49   36 
20   33   22 


26   33   31 
23   18   12 


37   43 
23   31 


35   40   31 
12   24   16 


43   46   38 
14   28   20 


43   40   35 
31   24   19 


39   34   32 
21   17    8 


61   48   56 
42   31   36 


40   38   35 

30   26   20 


48   49 
31   24 


29   37   23 
11   22   12 


40   49   45 
23   29   19 


38   37   31 
31   20   17 


52   46   34 
27   29   20 


68   58   58 
37   36   40 


33   34   38 
22   32   32 


61   63   60 
36   39   29 


31   30   35 


36   44   45 
29   31   36 


33   49 

30   24 


58  31 

26  27 

47  37 

29  29 


41   42 
30   30 


37   40 
26   29 


40   43 
29   29 


40   41 
26   28 


42   42 
32   32 


26   28 
19   22 


44   41 
29   29 


30   29 
22   24 


29  29  32 

10  19  21 

33  34  35 

17  24  23 

55  57  43 

26  29  28 


37   39   45 
31   33   34 


39 
32 


42 
32 


38   54 
32   31 


33   35   37 
23   32   32 


32   33   37 
26   16   28 


34   35 
31   33 


30   38   31 
18   27   27 


57   56   39 
27   32   32 


56   39   62 

31   30   26 


34   34   41 
28   25   27 


60   46   59 
41   37   34 


52   37   52 
33   30   31 


61   45   56 
42   36   37 


29   32   33 
16   25   25 


33   35   44 
27   28   35 


34   35   40 
29   30   31 


37   46   46 
30   32   37 


34   33   44 
26   29   31 


34   26 
18   18 


41   36 
24   26 


59   30 

16   17 


40   39 
26   28 


38   40 
29   29 


36   30 
20   22 


34   30   41 
22   23   27 


40   38 
26   26 


31   33 
25   26 


49   38 
25   26 


32   29 
13   24 


50   30 
24   26 


35   40 
26   26 


43   36 
27   26 


42   24 

17   17 


55   26 
20   20 


30   29 
20   23 


37   36 
23   25 


34   34 
27   27 


31   29 
20   23 


37   34 
25   26 


38   27 
18   18 


44   45 
30   34 


35   38 
27   29 


45   40 
29   25 


44  28  24 

26  20  16 

34  35  33 

32  29  23 

38  23  23 

20  16  15 

41  37  33 

33  27  24 

37  34  29 

30  26  23 

41  36  34 

31  26  23 

40  36  33 

30  25  23 

40  36  32 

32  26 

32  21 

21  14 

41  37 
30  28 

30  23  161 

23  12  12 


22   23   24   2S 


21   25 

14   20 


29   31 
21   23 


22   29 

15   19 


33   39 
24   27 


30   34 
21   23 


33   40 
23   27 


33   40 
23   26 


34   40 
25   30 


19   25 

12   16 


33   38 
22   27 


26   27   28   29 


29   39  46 
14   31   27 

33   40   42 


41   46   55 


42   41 
27   24 


11   16   13 


38   35 
27   24 


19 

16 

32 

22 

17 

15 

38 

33 

25 

18 

27 

25 

16 

11 

34 

31 

27 

20 

36 

32 

26 

23 

24 

21 

20 

15 

28 

21 

17 

14 

36 

29 

24 

20 

26 

25 

21 

21 

32 

27 

26 

18 

25 

22 

17 

13 

30 

26 

23 

17 

32 

26 

22 

22 

36 

36 

26 

24 

25 

23 

17 

10 

25   31 

17   23 


23   23 
15   16 


29   31 

17   20 


23   23 

10   11 


30   35 
19   26 


33   38 
23   27 


24   29 

16   21 


22   27 
13   19 


28   28 
21   21 


25   29 
20   18 


30   35 

18   22 


22   25 
14   21 


41   42   42 
36   36   28 


40   42   46 
24   35   32 


44   45 
38   30 


44   50   44   41 
36   36   30   31 


23  29  34 

39  49  63 
16  27  26 

42  49  54 

29  32  36 

30  32 
-2  19  19 

40  46  62 
15  24  22 

32  36  44 

11  26  29 

36  44  48 

19  32  33 

35  30  32 

-  1  10  6 

35  38  46 

9  10  22 

26  35  35 


34   34   26 


44   49 
38   37 


43   48   43 
36   36   30 


45   50 
40   40 


30 

17   10 


45   49 
25   26 


48   48 
31 


27   32   38 
■10   24   18 

30   40   42 


38   30 
26   22 


48   48   42 
34   23   24 


43   41 
36   30 


47   45   47 
38   33   29 


41   40   46   44 
25   31   21 


41 
29 


45   44 
34   25 


43   47   44   40 
39   35   32   30 


27 

27 

30 

30 

35 

17 

IB 

20 

13 

15 

29 

33 

33 

36 

42 

21 

23 

5 

8 

22 

30 

30 

38 

33 

40 

24 

23 

25 

16 

17 

20 

22 

26 

28 

26 

30 
22 

26 
16 

25 

IB 

21 

B 

32 
22 

29 

17 

27 
19 

24 

15 

29 
20 

25 

17 

26 
16 

20 
14 

28 
19 

25 
16 

45 
34 

40 
25 

33 
24 

28 
21 

35 
26 

31 
21 

10   14   15 


22   22 
17   19 


24   29 

15   21 


28   34 
19   22 


23   27 
13   20 


26   28 
17   23 


22   25 

13   19 


22   23 
13   17 


35   36 
23   26 


30   34 
20   24 


34   36 
19   19 


36   39 
16   24 


37   42 
25   23 


48   44 
27   25 


35   43 
23   24 


40   40 
33   28 


41   42   42 
33   36   23 


48   40   40   47 


10   10   23 
28   28   32 


30   33   42 


36   38 

10   25 


34  46 

9  29 

30  34 

3  25 


34   45 

10   30   23 


28   29 
11   11 


34   41 
16   28 


40   50 
15   26 


26 

37 
34   32   27   25 


29   35   29 

38   43   42 


50   45 
34   27 


40.6 
27.1 


38.6 
25.6 


37.5 
26.3 


41.8 
29.1 


41.0 
27.4 


41.9 
32.1 


41.7 
26.4 


37.6 
23.7 


42.0 
28.8 


30.9 
13.5 


36.4 
20.4 


37.5 
17.4 


38.6 
25.1 


40.3 
29.2 


35.5 
21.0 


39.1 
24.0 


37.0 
23.0 


34. S 
23.3 


40.1 
25.5 


39   41   43   46 
33   34   27   26 


40 

42 

42 

35 

35.8 

28 

36 

28 

22 

23.9 

36 

44 

40 

35 

35.6 

33 

29 

24 

19 

21.7 

42 

40 

41 

45 

38.6 

27 

33 

31 

22 

24.6 

35 

35 

36 

3* 

30.8 

27 

29 

23 

22 

17.6 

38 

40 

41 

39 

35.6 

27 

32 

28 

19 

19.6 

39   42 
30   26 


36   41 

31   24 


45   48 
37   27 


37   44 
31   26 


36.6 
23.9 


43 
38 

47 
27 

47 
19 

6 
5 

37 
31 

36 
24 

37 
21 

3 

4 

60 
30 

45 
32 

42 
33 

6 
9 

40 
34 

42 
26 

40 
22 

9 
3 

44 
36 

44 
25 

40 
23 

.5 
.1 

35.7 
20.1 


36.6 
21.3 


42.4 
28.1 


36.0 
22.7 


See  Beisreoce  Notes  FoDowing  SUttoa  Indue 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PENNSVLVANIA 
JAKUARY  19a0 


Krle  Co  Field 
Landlsvllle  2 
State  College 


Lake  Terrace  classified  as  Conotton  gravelly  loam 
Taylor  recording  thermometer. 


Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
and  Native  weeds.   Instrumentation: 

-  -  ^^^^'.  t^  i^r^^  "!-tru^-JaS-;  ^^t^^Zi.  ?n:— ?er  - 


Ground  Cover:   Seedling  grapes 
-manent  bluegrass  sod  which  is 

■  cU^^eS't^TSe'ighf  Sj'L?ie°i:  r.^ranT^t^cJes  '°lnstr^S:enta??^^^'°Coooe^!c^°^?-  t^"^.""  ^°'"^   "-'-"^  "^  «"-  '^«P' 

incnes.   instrumentation.   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


3  refeience  note*  iollowino  Station  Indax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1960 


Day  of  month 

Station 

- 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT       SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.7 

T 
2 
.3 

1 

T 

T 
T 

2.2 

T    T 

T 
2 
.5 

T 
1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

«TR  EQUIV 

AUSTINBURC  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

l.O 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1.0 

1 

T 

1 

T 
1 

T 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
T 

T 
2 

T 
2 

1.3 
4 

T 
2 

T 
1 

.2 

T 

1 

.5 
4 

T 

T 

T 

T 

L.7 
2 

.5 

2 

1.5 

1 

1.3 

1.4 
3 

4.0 

2.4 
5 

1.7 

1.0 
9 

4.0 

1.0 
9 

2.5 

T 
10 

1.7 

T 
10 

.8 

T 
10 

.5 

T 
10 

.5 

1.0 
10 

T 
6 

1.3 

3 

2 

2 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

7 

11 

14 

15 

16 

16 

17 

16 

13 

11 

9 

7 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
1 

T 

1 

I 

T 

T 

.2 

T 

T 

.1 

T 

.9 

1 

.3 
3 

.4 
3 

1.0 
3 

.5 

4 

T 
4 

.4 
4 

4 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

2.2 
2 

2 

2 

T 
1 

1 

1 

1.5 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

T 
2 

I 

1.0 
2 

1 

1 

1 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

6.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

T 

T 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

6 

7 

' 

9 

9 

9 

9 

8 

S 

3 

2 

1 

1 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
T 

2.5 
3 

2.0 
4 

1.5 
4 

3    2 

2.0 

4 

T 
2 

1 

T 

T 

.4 

T 

2.0 
2 

1 

.5 

1 

9.0 
9 

6.0L0.5 
12   17 

6.0 
IS 

5.0 
17 

1.0 
13 

.5 
12 

2.0 
10 

8 

7 

4 

3 

2 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

~ 

~ 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.5 

2.0 

.5 

.5 

1.0 

1.5 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 

T 

.  5 

T 

T 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

SN  ON  GND 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

SN  ON  GND 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

1.2 
T 

.5 

1 

1.0 
2 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

.8 

4 

.1 
3 

1.4 
4 

.1 
4 

T 

4 

.2 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

~ 

" 

- 

= 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

.5 

2.0 

T 

T 

.5 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

T 

GALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

3.2 
3 

.8 
2 

.3 
2 

,4 
2 

T 
1 

T 

1 

1 

.7 

1 

1 

2.0 

3 

2 

I 

1 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 

.6 

1 

1 

T 

.5 

T 

T 

SN  ON  GND 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

'- 

" 

- 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

.1 

T 

.5 

.1 
T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

HOOVERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

1.0 

1.0 

T 

.8 

.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

.2 
2 

.4 

2 

.7 

1 

.5 

T 

T 

5.0 

4.4 

4.5 

1.5 

1.7 

1.0 

.3 

.8 

T 

.7 

KANE  1  MNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
2 

1 

1.0 

1 

1.0 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

i 

1 

1 

5 

8 

10 

9 

10 

10 

10 

8 

7 

4 

3 

i 

2 

LANCASTER  2  NE  PUHP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

1.0 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

i7 

1 

1.7 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

T 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

.3 
1 

T 
1 

T 
1 

T 

1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

lUTAUORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

.5 

1 

4.0 

4 

3 

3 

3 

3 
.2 

3 

1.0 
4 

1.2 

T 
3 

7.5 

3 
4.. 

2 

5.e 

2 

3.6 

2 

1.4 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

1 

1 

1 

UEAOVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

.5 
T 

T 

T 

.6 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

6 

7 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

.2 

.2 

.5 

T 

T 

2. J 

2.! 

r  .! 

l.t 

.] 

T 

,2 

,J 

liEDIX  RUN 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

2 

6 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

8 

1 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

.1 
3 

2 

T 

.2 

T 

.2 
T 

T 
T 

.7 
5 

T 
5 

3.C 

4 

3 

3 

T 
3 

.9 
3 

T 
3 

7 

.1 

8 

.< 

1  .1 
8 

8 

8 

L   T 
7 

T 
7 

S 

T 
5 

S 

T 
4 

3 

inJHLENBURG  1  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

i 

2.E 
2 

2.C 
3 

2.C 
2 

2 

2 

2. 
4 

4 

4 

5 

5  T 
5 

4 

T 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

^  1 

T 

1   T 

T 

SN  ON  GNI 

WTR  EQUI1 

r 

T 

T 

T 

T 

3. 

D   . 

J      . 

2   T 

2. 

3 

T 

T 

I 

T 

T 

PHILIPSBUHG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

" 

~ 

T 

T 

T 

4 

4 

4 

4 

6 

7 

6 

6 

6 

3 

2 

2 

- 

SN  ON  GNI 

) 

~ 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1. 

T 

i    r 

T 

T 
T 

T 
T 

1 

9   T 
T 

T 
T 

T 

SN  ON  GNI 

)  T 

T 

T 

T 

WTR  EQDIl 

J 

PLEASAOT  HOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

T 
)   6 

6 

2 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1. 
2 

) 
2 

4. 

5 

3 
5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

4. 

9 

0  1. 
1 

0   T 

0   1 

1. 

0   1 

0 
0   1 

0   1 

0   9 

T 
9 

9 

3. 

1 

( 

1   1 

1   1 

1   1 

See  refeieoce  notea  ioUowing  Station  Index. 
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CONTINDKD 

b^ 

JU 

Wi 

AJ 

X 

Al 

MD 

s 

NC 

)W 

c 

N 

Gl 

\o 

m 

ID 

PENNSYLVANIA 
JANUARY   1960 

StabOD 

Day  of  moolh 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

READING   WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SCRAm'ON    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH   EQUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

.4 
T 

T 
T 

2.2 

T 

.4 

3 

.8 

T 

2 

1.0 

2 
1.0 

T 
2 
.7 

T 
2 

.7 

1.7 
1 

.7 

3 

.6 

T 
3 
.5 

T 
3 
.5 

.8 
3 

.5 

T 
3 

.5 

T 
3 
.5 

T 
2 
.4 

2 

.3 

2 
.3 

1 

T 

T 

T 

SHIPPSNSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

T 

SLIPPERY    ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

1.0 

1 

3.0 
4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

4 

3 

2 

T 

T 

TAMARACK    2    S   FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.6 
I 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.6 
3 

1.1 
4 

.4 
4 

T 
4 

1.0 
5 

.4 

5 

T 
5 

T 
5 

5 

1.0 
5 

4 

4 

4 

TIONESTA    2    SE    DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
5 

T 
T 

1.5 
1 

3.0 
4 

1.0 

5 

.5 
6 

2.0 
7 

T 
6 

T 
6 

T 
5 

3 

2 

T 

T 

T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

1.5 
2 

.5 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

1.5 
3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

TOWER   CITY   5   SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

.5 

WIIXIAMSPORT   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.2 

T 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1960 


-'  i 

s        I  5  ^  ■    ? 

lUTi  ,     hlllMHf 


STATION  INDEX 


STATION 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENS  MTLLS 
ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  MOBseSHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

AUSTINBURG  2    M 

BAKEPSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK  0AM 

BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOMN 
BECHTELSVILLE 
8ELLEF0NTE  »  S 

BERNE 
;b€rwkk 
■bethlehem 

fIbETMLEHEM   LEHIGH    UNIV 
8LAIN 

blairsville  6  ene 
'blakeslee  corners 

bloserville   1  n 
iboshell  6  mnw 

8rad00ck  lock  2 

bradford  faa  airport 
Ibradford  cntrl  fire  st^ 

SRAOFORO   *   W   res 

Ibreezewood 
brookville  fa*  airport 

1 

BRUCETON   1    S 
Ibuckstown  1    SE 

BUFFALO    MILLS 
iaURGETT5T0WN    2    W 
BURNT    CABINS    2    NE 
I 
»    BUTLER 

BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    HILL 
CAMP    KLINE 
CANTON    I    NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN    2    SSE 
CARTER    CAMP    2    W 
CEDAR    RUN 
CHADOS    FORO 


COUNTY 


ALLEGHENY 
FEB SON 
LEHIGH 
LEHIGH 

BLAIR 

ADAMS 
lOGA 
ALLEGHENY 

WARREN 
LUZERNE 

NORTHUM8LAN0 

BEAVER 

SNYDER 

BERKS 

CENTRE 


CHAMSEI 


SaURG  1  ESE 

01 

01  LOCK  <> 


CLEARFIELI 

CLERMONT 

COATESVILi 


CONNEaUTVlLLE 
CONNELLSVlLLE 
CONNELLSVILLE  2    E 

CONShomOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE 

CORRY 

COUDEP SPORT    3    NW 

COUDERSPOPT    6    E 
COVINGTON    2    WSW 
CREEKSIDE 
CRESSON    2   SE 
CUSTER    CITY    2    M 

DANVILLE 


DONOR A 
OOYLESTOWN 
OfllFTwOOD 
,DU    BOIS    7    E 
OUNLO 


eOUlNUNK     2 

ERIE    CO   FIELP   BSC1 
ERIE    W9    AIRPORT 
EVERETT    I    SW 
FARRELL    SHARON 
FORD    CITY    It    S    DAM 

FRANKLIN 
FREELAND 
GALETON 
GEIGEOTOWN 
GEOR&E    SCHOOL 


gettysburg  i  s 
;gifford 

GLENCOE 
I  GLEN   HAZEL    2    NE    DAM 


GRATZ    1    N 
GREENSBORO    LOCK    7 
GREENSeuRG   2    E 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBUPG    WB    AP 

HARRISBURG    NORTH 

HAWLEV 

HAHLET    1    S    DAM 

HOLLIOAYSBURG 

HOLLlSTEBVILLE 

moltwood 

HOME 

HONESDALE    *    NW 
H0NE50ALE    5    NNW 

MONEY    BROOK    I    W 
HOOVER SV I LLE 
HOP   BOTTOM   2    SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 


0599    BERKS 
0611    COLUMBIA 
0629 .NORTHAMPTON 
063*  jMORTHAMPTO» 

10725  IPERRY 

|0736    INDIANA 

I  07*3  jMONROE 
0763    CUMBERLAND 

^0820  .SOMERSET 
1OB6I  .ALLEGHENY 

0865  JMC  KEAN 
0B67  MC  KEAN 
0868  MC  KEAN 
0905  BEDFORD 
1002    JEFFERSON 


1087   BEDFORD 


1130    eiTTLER 
1135  'BUTLER 
1198    CUMBERL. 
120?  'LYCOMINi 


1372 'WASHINGTON 
1377  .WESTMORELAND 

1480  ■CENTRE 


151?    WASHINGTON 
1519'CLEARFIELO 
1529    MC    KEAN 
'  1589    CHESTER 


705 

SOMERSET 

■AYETTE 

7?n 

CRAWFORD 

723 

fAYETTE 

1729 

FAYETTE 

1737 

MONTGOMER 

17*9 

CLARION 

ALLEGHENY 

1790 

ERIE 

1906 

POTTER 

1A09 

POTTER 

lfi33 

TIOGA 

1881 

INDIANA 

lft95 

CAMBRIA 

1978 

MC    KEAN 

7013 

MONTOUR 

2116 

CHESTER 

*0  32 

*1  12 

»0  39 

40  36 

*0  30 


*0  SO 
*0  46 
40   49 

40    22 


*0    31 

41    04 
40    37 


41  48 
41    *7 

41  57 
*0  00 
41    09 

40  16 

40  04 

39  57 

40  23 
40  05 

40  52 

40  51 

40  15 

41  16 

41  40 

40    13 

40  39 

41  37 
41  31 
39    52 

39  56 

40  06 

40  04 

41  03 
41    12 

40    37 


41    20 

40  30 

41  55 


75  26 
75  28 
78    29 


75  22 
75  23 
77   31 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


376    MID  iMID 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H,  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


254 

7A 

7A 

1 

1500      6P 

710 

SA 

BA 

1 

1990 

7A 

1?10 

1310 

7A 

1509 

7A 

900 

SP 

760 

TA 

640 

400 

7A 

1110 

BA 

8A 

32S 

7A 

570 

AP 

6P 

400 

7a; 

490 

MID 

MID 

'ALTOONA 


BUR. 


PA.  STATE  COL.  EKP.STA, 
OTTO  D.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ROARING  CREEK  WATER.  CO 
HOWARD  R.  KEMP 
HARLIN  R,  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 
ROCKVIEW  PRISON  FARM 


FLOYD  W.  TRUMP 
AMER.  CAR  ♦  FNORY, 
VITALIAN  MASTER 
LEHIGH  UNIVERSITY 


CO, 


650      SA-I    8A 


2121  t 
1900' 
16B0  , 
1392  I 


WTRS. 

UREAU 

ILLOERS 


1069, 
2*60  I 
1318  I  I 

980      7A I 


76   95        460 


80  05 
79  39 
78   03 


2040 

8* 

2030 

7A 

eoo 

7A 

170 

7a; 

640 

9P      9P 

1040 

749 

7A 

1410 

7A 

1114 

8P      TA 

670 

8A 

1000 

7P,    TA 

1100 

\    TA 

2104 

:  7A 

342 

8A|    SA 

8A>    SA 

1331 

7A 

SaI     8A 

870 

BA 

1300 

70 

BA 

U80 

BA 

720 

1440 

BA 

6P      6P 

[WALTER    WILORIC 
MRS.    BESSIE    M. 
KIRBY    LEE    KRISSEY 
CORPS   OF   ENGINEERS 


jfed.  aviation  agency 
bradford  fire  oept. 
bradford  water  dept. 
!pa.  turnpike  cohm. 
jfeo.  aviation  agency 

austin  r.  cooper 
'alvin  w.  manges 
clifford  c.  adams 
smith  twp.  mun.  auth. 
pa.  turnpike  comm. 

john  l.  thomas 
west  penn  power  co. 
joseph  n.  hobart 
'leslie  0.  dowling 
mrs. mildred  spencer 

carroll  g.  miller 
robert  f.  maurer 
richard  l.  menken 
kathryn  t.  kreighbaum 
e.  earl  touchton 

'cHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  VELOA  SWANCER 
PA.  ELECTRIC  CO. 


WILLIAi 


,  DOTTI 


2020 


2183  'WESTMORELAND 


2190 

i^ASHlNGTON 

2221 : 

.UCKS                        1 

2245 

-AMERON                  1 

2265 

:learfield       | 

2299 

CAMBRIA                  I 

2343 

SULLIVAN                1 

2363 

:larion 

2*66 

:am3Ria 

2514 

ERIE 

2519 

CRAWFORD 

263* 

lAMERON 

.YCOMING 

2662 

.ANCASTER             i 

2671 

WAYNE 

2675 
2682 

ERIE 

ERIE                          ! 

7721 

JEDFORD 

781* 

1ERCER 

29*2 

ARMSTRONG 

3028 

VENANGO 

3056 

LU2ERNE 

3130 

POTTER 

3199 

BERKS 

3200 

BUCKS 

371B 

ADAMS 

3723 

ADAMS 

3237 

MC   KEAN 

3298 

SOMERSET 

3311 

ELK 

3321 

CHESTER 

3330 

YORK 

3343 

ALLEGHENY 

339* 

WAYNE 

3*35 

MONTGOMERY 

3*38 

DAUPHIN 

3503 

GREENE 

3515 

WESTMORELAND 

3526 

MERCER 

3662 

YORK 

3699 

YORK 

370* 

DAUPHIN 

375£ 

WAYNE 

3761 

WAYNE 

*001 

BLAIR 

*008 

WAYNE 

*019 

LANCASTER 

YNE 

CHESTER 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 


77  53  2429 

77  07  1745 
79  12  1039 

78  34 1  25*0 
78  41 j  2120 

76  37  460 


360  MID  MIO 


41  24 

40  99 

40  29 

41  92 

41  SO 

41  26 

41  26 

40  11 

41  51 

42  13 
42  05 

40  00 

41  14 
40  43 


75    08 

393 

78    09 

880 

76    38 

1670 

5P 

78    43 

2410 

76   35 

2020 

7A 

79   37 

820 

5P 

78   43 

2090 

7P 

no  08 

1220 

80    14 

1140 

78   19 

1735 

7A 

77    17 

76    10 

465 

6P 

79    13 

910 

78  23   1020  MID  MID 


75  54 
77  39 

79  SO 


77  1* 

77  14 

78  36 
78  91 
78  36 

75  47 


41 

15 

*0 

14 

39 

47 

40 

18 

74 

39 

46 

40 

13 

40 

IB 

41 

40 

28 

41 

73 

39 

50 

45 

37 

41 

39 

40 

06 

4r 

09 

41 

43 

4C 

30 

40 

06 

75  10 
75  11 
7S  24 


135   eA   BA 


'MFGRS.  I 

I  IRA  TAYLOR 

'mrs.tillic  M.SIMONDS 
ipmila.  electric  co. 

'corps  of  engineers 

john  l.  reid 
arthur  a.  johnston 


PGH.  COKE  »  CHEM.  CO. 
RICHARD  T,  MOUNTAIN 
MISS  ELIZABETH  NEFF 

CMARLES  R.  DAVIS 
CALVIN  fi.  PACKARD 

CORPS  OF  engineers 

FRED    A.    PLEMPEL 

M.    D.    BOOTH    AND    CO. 

MRS.  MARIE  M.  LITTLE 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THOMAS  A,  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM, 

THEODORE  F.  MATHUES 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  OU  BOIS 


FRANCIS  B.  HANLEY 
A.  B.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 

edinboro  ST.  tchr.  col. 

ELTON  J.  CHAMBERLAIN 
JACKSON  THOMAS 
WILLIAM  SUOERS 
STANLEY  L,  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 

FIELD  RESEARCH  LAB. 
t  U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM, 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  A.  RHOADS 
ANDREW  B.  EVANSHA 
W.  GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 
I  GEORGE  M.  HART 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

NATIONAL  MILITARY  PARK 

SOUTH  PENN  OIL  CO. 

MRS.  MARY  M,  MARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  J.  SKRADER 
MRS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DANA  L.  SHAY 
C  H   CLAUDE  K.  KULP 


M.  LEITIEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DEPT.  HIGHWAYS 

EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 

WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S*  BEAL 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 
I  M.  RINOLER 


POWER   ■ 


IGHT   CO. 

IGHT   CO. 
MRS.    EDNA    M,    BUSH 
GEORGE    C.    WILLIAMS 
FRIEND    E.    WALTER 

3.    H.   KURTZ 
JAMES    A.    MAMM 
JOSEPH    J.    SANAUSKAS 
DANIEL    I.   GROVE 
METRO   P,    DOROSH 


STATION 


HYNDMAN 

ANA    3    SE 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY   SHORE 

JOHNSTOWN 
XHNSTOWN   2 
KANE      1    NNE 

kartmaus 

KEGG 

KITTANNING    LOCK    7 
KRE6AR    *    SE 
KRESGEVILLE    3    W 

LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 
LAKE    MINISINK 


ILAKEVILLE    1    NNE  4733    WAYNC 

I  LANCASTER    2    NE    PUMP    STA  *79B    LANCASTER 

LANCASTER   2    NE    FILT   PL  4763   LANCASTER 

LANOISVILLE    2   NW  4778   LANCASTER 

IlAURELTON    state   village  4893  UNIOM 


COUNTY 


BEDFORD 
INDIANA 

lOGA 
CRAWFORD 
LYCOMING 

CAMBRIA 
CAMBKIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 
BEDFORD 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC    KEAN 

PIKE 


LAWRENCEVILLE    2    S 
'LEBANON    3    W 
LEBANON    3    SW 
LEHIGHTON 
LE    ROY 


SE 


LEWIS   RUN   3 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
LOCK   HAVEN 
LONG   POND   2 

LYNCH 


MARCUS    HOOK 
JMARIENVILLE    1     SW 
'mARION    center    2    SE 

jmartinsburg  faa  ap 
'matamoras 

mc  connellsburg 
mc  keesport 
meadow  pun  ponds 

|MEACVILLE    1     S 
■MEDIX    RUN 

;  MERCER   2    NNE 
IMERCER   MIWAY    SHED 
I  MERCER SBUR6 

MERWlNSeURG 

MEYEflSOALE 

'midland   dam   7 
i MILAN    4    WNW 
MlLANVlcLE 
ImILLERSBURG   2   E 

Imillmeim 
millville  2  sw 

ImILROY 

' MONTROSE 
MORGAN TOWN 
MT   GRETNA    2    SE 

MOUNT  POCONO  2  N 
I  MOUNT    UNION    I    N 

MUHLEN8URG  1  SE 
iMURRYSVILLE 

MY  EPS TOWN 

NATRONA  LOCK  * 
jNEFFS  MILLS  3  NE 
NESHAMlNY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 


4873 


lOGA 
LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 

MC  KEAN 
MIFFLIN 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

FOREST 
CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
9381  HUNTINGDON 

5390  DELAWARE 
5*00  FOREST 
5*08  INDIANA 
5*5*  BLAIR 

5«70iPIKE 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


*1  13 

*l  27 

*0  03 
*0  03 
*0  07 

40  9* 

41  99 


FULTON 
ALLEGHENY 
LUZERNE 
CRAWFORD 


BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 


6055!  MONROE 
6067IMIFFLIN 
6090|lUZERNE 
6111  IWESTHORELAND 
6126'LEeANON 


:n£w  park 


40 

90 

40 

51 

40 

U 

40 

24 

39 

49 

41 

27 

7«   32 

79    li 
79   V 


79   16 

76  17 
76  17 
76    26 


40  21 

41  13 

41    38 


41  40 

40  32 
19      40  93 

41  06 

40  43 

41  50 

40  09 

40  I 

41  09 

40  24 

41  13 
40  26 
40  22 


ALLEWENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 


PARKER    1    E 
IpAUPACK    2    WNW 
liPHlL    DREXEL    INST    OF    TE 

PHILADELPHIA    W8    AP 
I    PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
I 

PHILIPSeURG    FAA    AP 

PHOENIXVILLE    1    E 

PIKES   CREEK 

IPINE   GROVE    1    NE 

PITTSBURGH    WB    AP    2 

r    PITTSBURGH   MS    CITY 
I  PLEASANT    MOUNT    I    W 
PORT    CLINTON 
iPOTTSVlLLE 
'PUNISUTAWNEY 

PUTNEYVILLE    2    SE    DAN 
lOUAKERTOWN   1    E 
.RAYMOND 
||rEADING    WB    CITY 

REMOVO 

RENOVO    5    S 

iREW 

RICES    LANDING   L    6 
RIOCWAY    3    W 
ROCHESTER    1    N 

RUSHVILLE 
SAFE    HARBOR 
SAGAMORE    1    S 
SALINA    3    W 
SAKTON 

SCANDIA    2    E 

SCHENtEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

SELLERSVILLE    2   NW 

SHADE   GAP   2   NE 
SHAMOKIN 
SHEFFIELD  5   W 
SHI PPE MS BURG 
SINNEMAHONING 

SIZERVILLE 
SLIPPERY   ROCK 
SMETHPORT    HIGHWAY    SHED 
SOMERSET    FAIRVIEW    ST 
SOMERSET    MAIN    ST 


6151 


6396    ERIE 
6621    BRADFORD 
66B1    MONTGOMERY 
,6689. CARBON 
16721  'ARMSTRONG 

724lcLAPlON 
6762 IPIKE 
6879    PHILADELPHIA 
6869  iPHlLADELPMIA 
6899|PHILA0ELPHIA 

6916 [centre 
6927  iCmESTER 
6939    LUZERNE 
699*    SCMlfYLKlLL 
6993    ALLEGHENY 

'6997  .ALLEGHENY 
J7029|WAYNE 
7116    SCMlPTLKILL 
|7161    SCHUYLKILL 
j7217   JEFFERSON 

17229    ARMSTRONG 
■723" leuCKS 
!t310   potter 
|7318   BERKS 


75   29 

79  09 
79  02 
78   19 


77  54 
79  2B 
79    01  ! 

60  28 
76   35 

75  04 

76  58 

77  29 

76  34 

77  39 

75    52 


1700 
1610 
146>   I 


1995 
1069  I 
1100; 


40 

17 

40 

40 

09 

41 

01 

40 

09 

39 

44 

40 

29 

40 

11 

40 

41 

40 

07 

599'm|0    MID 


1919      5P      9P 

820' 
IllOi    6P      6P 


76  30  I 

77  09 
79    36 


805    12M   IJM 


980   MID  "ID 


1100 

1560 

30 

33 

40    9*  I 

40  07 

41  18 
40    34  I 

I    40    30 

27 


40 

35 

40 

40 

97 

40 

99 

7( 

41 

5: 

40 

20 

7940   BEAVER 


SOUTH      CANAAN 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING    GROVE 
STATE   COLLEGE 
STRAUSSTOWN 


NE 


SUSQUEHANNA 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 
ARMSTRONG 

LACKAWANNA 

LUZERNE 

BUCKS 

HUNTINGDON 

NORTHUMBLAND 
'ARftEN 
FRANKLIN 
CAMERON 


WAYNE 

FRAfKLiN 

YORK 

CENTRE 

BERKS 


41    20 

41  1* 

41  94 

39  57 
41  25 

40  49 

41  47 

39  55 

40  46 

40   31 

40  12 

41  95 

40  41 

41  25 

41    20 

40   24 

40    13 


41  31 
99  91 
n    92 


1270  BA, 
490;  5Pi 
2320; 


80   00 

78  47 
80   18 

76   07 
76    23 

79  14 
79    38 

78  15 

79  01 


78  11 
80  03 
76    27 


79  24 
77  30 
7*  92 
77   92 


OBSERVER 


CHARLES   E*   BARNES 
CLYMER   WATER   SVC*   CO* 

IE   LAIN 
PA.   DEPT.    PRST,    +  WTRS* 
GEORGE   P.    WADOELL 

JOHNSTOWN   TRIBUNE 
CITY   OF    JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.    ANDERSON 
WILLIAM    J.    HOWE 
PA.    TURNPIKE    COMM. 

CORPS   OF   ENGINEERS 
PA.    TURNPIKE    COMM. 
CITY   OF   BETHLEHEM 
ORIN   A.   BUTTERS 
MS.    IRENE   FOREMAN 

MtS.    GLADYS   PEINEKE 
LANCASTER   WATER   BUR. 
LANCASTER   WATER   BUR. 
PA.    STATE   COLLEGE 
PA.    OCPT.    OF    WELFARE 

HARRY    P.    mOWLANO 
JLEON   MILLER 

thomas  donnacmie 
Igooowin  S.   DEFREHN 
IMPS.    DIMMIS    M.    BAILEY 


C  RUSSELL    LINEMAN 

C    M     'AMERICAN    VISCOSE    CO. 

I  JOHN    P.    FREY 
e         'huGM   F,    PARKER 

;TH0MAS   MECKE3 
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DAVID   C.    SHAW 

MRS. KATHLEEN    WANDELL 
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PA.    STATE    UNIVERSITY 
PHlLA.    SUB.   WATER.    CO. 
LEWIS   tt.    HAMILTON 
GENERAL    CHEMICAL   CO. 

CLINTON    J.    ALLEN 
H      MRS.    FRANCES    K,    FRY 
PA.    TVRNPIKE    COMM. 
FRED    C.    OSWALD 
GEORGE    H.    BOONE 

ELLSWORTH    WEAVER 
WILLIAM    I.   BROWN 
FRED   C.    ESCM8ACM 
C  NEW   JERSEY   ZINC   CO. 

LOUIS   A.    MALARItEY 

C    P.  M.  NEELY 

MISS  L.  VETTERLEIN 
FRANCIS  K.  DAVISi  J»i 
C  KJ  U,5.  WEAT»CR  BUREAU 
C    ATLANTIC  REFINING  CO. 

C  M   FED.  AVIATION  AGENCY 
C     PHlLA,  SUB.  WATER  COMM. 
C    MARRY  SHELDON 

PA.  POWER  •  LIGHT  CO. 
C  HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

C    U.S.  WEATHER  BUREAU 
IC  H   PA.  FISH  COMMISSION 
>C    MRS.  ADA  E.  RARia 
I      LLOYD  E.  WELLER 
iC     CARL  E.  ROTOLO 
I  I 

C    CORPS  OF  ENGINEERS 

DENNIS  K.  FLUCK         ' 

C     MRS.  RACHEL  LANGAN 

C  HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 
I      ELMER  G.  8ATSCHELET 

C.  F.  BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  RIDGWAV      1 
DEOUESNE  LIGHT  CO. 

CARL    KOPATZ 

S.H,    WATER   POWER   COffP. 
CORPS   OF   ENGINEERS 
MUN.    AUTH.    WST(«n^*    CO* 
MIS.    ALVERTA   L*   hOLNES 

DAVID   R,   ANDERSON 
CORPS   OF   CNGINCCRS 
U.S.    POST   OFFICE 
I   U.S.    WEATHER   BURCAU 
SELLERSVILLE   WATER   CO* 


MIS.  HELEN  M.  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO* 
MONTGOMERY  L.FARNSWORTM 
KEITH   B.    ALLCH 

.    FRANCtS    CALDtfELA 

MIS,    AGNES    LtOM 
•ALTER   0.   ALBERT 
PA.    OEPT,    H1Q4WAYS 
HOWARD  6.    PCCK 
DAVID   L.   GMVE 

EUGENE   M.   COOK 
PA.   DEPT.   OF   tCALTM 
P.   H.   GLATPfLTCR   CO* 
PA.    STATE   COLLEGE 
JACOB  KLAW 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ■•Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 


H, 


and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 


In  the  Station  Index  the  letters  C, 
following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  Publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHEVILLE:  1960 


PENNSYLVANIA  -  FEBRUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   71°  on  the  10th  at  Donora 

Lowest  Temperature:   -  5  on  the  15th  at  Claysville  3  W  and  Waynesburg  2  W 

Greatest  Total  Precipitation:   7.95  Inches  at  Long  Pond  2  W 

Least  Total  Precipitation:   2.22  Inches  at  Bakerstown  3  WNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.35  inches  on  the  19th  at  Long  Pond  2  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   70.6  inches  at  Corry 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   30  inches  on  the  27th  at 
Greatest  Keporteu  l-c^i-  Bradford  4  W  Reservoir  and 

on  the  20th  at  Somerset 
Fairview  Station 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  mild  weather  that  has  been  in  evidence 
during  the  earlier  portion  of  the  winter  con- 
tinued through  most  of  February.   Temperatures 
for  the  month  averaged  1  to  5  degrees  above 
normal  throughout  the  eastern  half  of  Pennsyl- 
vania and  along  the  Lake  Erie  shore.   In  this 
area  it  was  the  mildest  February  in  several 
years.   The  remainder  of  the  state  averaged 
up  to  3  degrees  below  normal.   Gulf  air  moved 
into  the  Commonwealth  on  the  9th  and  remained 
through  the  11th  for  the  only  notable  warm 
spell  of  the  month.   During  this  time  maximum 
temperatures  reached  into  the  50 's  and  60 's 
setting  new  records  for  the  dates.   Even 
minimum  readings  dropped  only  into  the  mid 
40 's  on  the  10th  which  was  a  record  for  the 
date  in  many  sections.   Generous  amounts  of 
precipitation  were  received;  however,  in 
western  areas  much  of  it  was  in  the  form  of 
snow.   Some  of  these  areas  recorded  the  great- 
est February  snowfall  since  1947  and  the 
greatest  of  any  month  since  November  1950. 

An  unusually  large  number  of  storms  influenced 
the  weather  in  an  assortment  of  ways:   precipi- 
tation totaled  well  above  normal  almost  every- 
where; snowfall  was  considerable;  strong  winds 
reached  damaging  proportions  in  several  areas 
and  thunderstorms,  some  with  hail,  were  reported 
on  several  occasions. 

The  first  notable  storm  developed  on  the  5th 
bringing  rain  to  most  areas  which  changed  to 
snow  on  the  6th  at  western  and  higher  locations. 
In  these  regions  this  was  only  the  beginning 
of  a  wet  period  of  about  10  consecutive  days 
in  which  precipitation  totaled  over  2  inches. 
On  the  13th  and  14th  another  storm  moved  m 
from  the  southwest  bringing  2  to  16  inches  of 
snow  to  Pennsylvania  with  western  sections 
again  being  hardest  hit.   Philipsburg  reported 
16  inches,  Pittsburgh  12  inches,  Harrisburg  6 
inches  and  Allentown  3  inches.   Some  warming 
on  the  16th  and  17th  allowed  several  inches 


of  snow  to  melt  but  another  storm  developed 
and  moved  rapidly  through  the  vicinity  of 
Pennsylvania  on  the  18th  and  19th  bringing 
more  snow  and  high  winds  to  all  sections. 
Snowfall  accumulations  generally  amounted  to 
only  4  to  8  inches  but  the  strong  winds  piled 
the  snow  into  high  drifts  closing  many  roads 
including  160  miles  of  the  Pennsylvania  Turn- 
pike from  the  Irwin  to  Carlisle  Interchanges. 
Higher  elevations  in  the  central  and  Pocono 
Mountains  were  much  harder  hit  than  most 
other  localities.   Philipsburg  received  27 
inches  on  top  of  9  inches  already  on  the 
ground  for  a  total   depth  of  36  inches.   In 
the  Susquehanna  Valley  and  southeast,  tem- 
peratures remained  above  freezing  so  that 
practically  all  of  the  precipitation  fell  as 
rain  which  totaled  1  to  2  inches.   At  the 
height  of  the  storm  thunder  was  heard  in  the 
Harrisburg  and  Williamsport  areas  and  light- 
ning observed  near  Allentown. 


Cold  unstable  air  follow 
snow  flurries  in  the  air 
however,  no  significant 
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Philadelphia  received 
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Nelson  M.  Kauffman 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Harrisburg,  Pennsylvania 
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1078 
1079 
1046 


3.57 
3.41 
3.67 
2.49 

5.91 
3.25 
3.15 
2.70 

3.64 


4.11 
D  3.87 
3.95 
2.69 
3.32 

D  3.64 
4.69 
3.09 


2.22 
6.25 

3.59 

3.43 

2.44 
3.14 
3.51 
3.31 
3.17 

3.19 
3.71 
3.77 
3.55 
3.16 

2.67 
3.18 
2.69 
2.58 


.98 

1.09 


3.88 
3.11 


4.74 
3.55 
3.24 
2.97 
3.77 

4.50 
4.37 
3.43 
2.55 
2.64 

3.62 

3.03 
2.95 
4.16 
3.27 

3.72 
3.51 
3.03 
3.09 


1.00 
.65 

1.83 
.81 

1.27 
.77 

1.19 
.71 


1.46 

1.00 
1.20 


1.02 
2.11 
1.08 


.80 

1.60 

.81 

.82 

.69 

.60 

1.44 

.60 

.78 

.53 
.87 
.95 
.90 
.52 

.59 
.81 
.55 
.64 


1.13 
.75 
.58 
.53 


28.0 
29.0 
15.0 
19.2 


33.0 
22.1 
24.9 


13.5 
13.7 
23.1 


20.0 
51.8 


21.2 
27.5 
28.2 

19.7 
21.7 
26.0 

21.8 

16.1 
24.0 
21.8 
25.5 


29.2 
21.3 


20.0 
26.4 

21.0 

70.5 
37.9 
27.0 
22.6 


31.5 
29.4 
21.6 
43.7 
44.3 

11.5 
34.0 
36.8 
35.4 

33.1 


1 

16   2 
8   3 


15 

10 

29  + 

8 

22* 

8 

29  + 

13 

27 

11 

15  + 

12 

15 

9 

29  + 

10 

27  + 

10 

I 


tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reletence   Noles  Following   Slation   Index 
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I 


DAILY  PRECIPITATION 


ACHrrONIA  LOCK  1 
ALLCNTOWN  HB  AP         R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOON*  MCWSESHOE  CURVE 

AUSTINBURG  2  N 

BAI.F9!IT0WN  ?  WHW 

BARNFS 

BEAR  CREEK  DAM 

BEAR  GAP 

•«F«VCP  F*t.L^ 
BE4VERT0WN 
BECHT6LSV1LLE 
BrLLEFONTE  ♦  S 
BERNE 

BERWICK 

RFTMLFMFM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UMIV 

BLAIRSVILLE  ft  ENE 

blp<;f»ville   i   n 

80SWELL  6  WNW 
BRADDOCK  LOCK  2 
RfSnropn  FAa  »IPDORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADPORO  *  W  RES 

eRFF?FWOOD 

BROOKVILUE    FAA    AIRPORT 
BRUCETON    1     S 
ftllFFALO    MILL*. 
BURGETTSTOWN    2    W 

BURNT  CA8IN5  2  NE 

BUTLER 

CAMP  HILL 


CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHABLFoni  LOCK  ft 
CLARENCE  I  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

CLAV5V1LLE  3  W 
CLEAiJFIELD 
CLERMONT 

COATESVILLE  1  SW 
CONFLUFNCF  1  SW  0AM 

CONFLUFNrF  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  ft  E 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 


S*62 

A.68 
3. 76 


Day  of  month 


2.S2 

J.ftO 
3.76 


COOKSeURG 

3.S9 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRV 

ft. 50 

COUOERSPORT  3  NW 

*.37 

COUDEPSPORT  6  E 

COVINGTON  2  WSW 

2.23 

CREEKSIDE 

2.5B 

CRE550N  2  SF 

^.21 

CUSTER  CITY  2  W 

DANVILLE 

3. OB 

DFVA11LT  1  W 

6.1ft 

ni*OM 

A«02 

DONEGAL 

3. 14 

OONOPA 

3.61 

OOYLESTOWN 

4.20 

DU  80 IS  7  E 

3.57 

DUSHORE  2  SSW 

4.02 

EAGLFS  MERE 

EAST  BRADY 

3.43 

E6ENS8URG 

3.9S 

EDINROPO 

3.86 

EMPORIUM  2  SSW 

3.41 

fm'-.L!<;h  cfntfr 

3,R«? 

EPHRATA 

3.03 

FOL'INUNIf  2 

ft. 14 

ERIE  WB  AIRPORT 

2.55 

EVFRTTT  1  SW 

2,69 

FARRFLL  SHAPON 

2.64 

FORD  CITY  4  S  DAM 

3.31 

FRANKLIN 

3.62 

FREELANO 

_ 

GALETON 

3.34 

3EIGERT0WN 

3*81 

GEORGE  SCHOOL 

4.84 

GETTYSBURG 

4.20 

3IFF0RD 

5LEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3.59 

3LENM00RE 

3.47 

SLENWILLARD  DASH  DAM 

2.fl7 

■^OitLriSROPn 

4.49 

JRATEPFORD 

3,90 

;ratz  1  N 

?.'i2 

iREENSBORO  LOCK  7 

3,58 

iREENVILLE 

3.03 

lANOVfR 

3. "SO 

«RRrSRMOr,  wn  AP        R 

3.30 

MRRtSBURG  NORTH 

3.66 

<AWLEY 

3.61 

tOLLISTERVILLE 

4.06 

(OLTWOOD 

3.05 

(ONESOALE  4  NW 

3.31 

fONFY  BROOK  I  W 

3.02 

tOOVEPSVILLE 

5,02 

(OP  BOTTOM  2  SE 

4.20 

lUNTINGDON 

3.32 

lUNTSDALE 

3,61 

lYNDMAN 

4.42 

NniANA  1  SF 

3.17 

'AMESTOWN  2  NW 

2.96 

'ERSEY  SHORE 

4,25 

RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.10   .02   ,26 


10   11   12 


13   14   15 


T     .79   .08 
.07   .53 

.43   .12 

.01   ,64   .02 

,90 


.80 


.08 


.26   .02   ,27 


.10   .12 

•20   ,03   ,28 

.20  ,1',       .10 


.13   .04   .05 


.51  .02  .01 
.11  .03  .01 
•     .55   ,22 


.13   .05 

.03   T 

.10  .80 
.14  .05  .42 
.28   .01 


•  03 


.76 


•  10 


.45   .22 

.13   .58  T 

•  1.00 

.50  ,02 


.61 


•  04 


.04 

1.22 
.63 

.15 

T 

.55 
.64 

.13 

.04 

r 

.49 
1.01 

.05 

T 

.11 

.55 

.03 

,22 

T 

•  34 

,40 

.13 

05 

r 

.40 
.49 

.47 

.06 

t  .10 

.03 

43 

.04 

.02 
.02 

68 

.2? 

06 

.60 

.01 

20 

.5/ 

.61 

?6 

Ll-i 

10 

.42 

10 

.45 

.02 

01 

1.07 
.39 

.16 

14 

.51 

.07 

01 

.65 

03 

.5b 

.04 

.41 

T 

.74 

.33 

01 

.66 

T 

43 

.53 
.59 

.02 

03 

»22 
.27 

T 

.58 

..27 

.90 

T 

.39 

.53 

.60 

.0*^ 

.66 

.20 

01 

.08 

.23 

.22 

02 

.31 

T 

29 

.68 

.03 

01 

.32 

T 

18   20   21 


D.20  0.30 


•30  0*20  D*10 


22   23   24   25   26   27 


lit; 

1.30 


i.eo 
lilt 

1>23 


LSI 
1.01 
1.19 


1.35  .3 
1.20  .0 
1.55   T 


S«e  Reference  Notes  Following  station 
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28   29   30   31 


DAILY  PRECIPITATION 


JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KABTHAUS 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KRE6AR  A  SE 
KRESGEVILLE  3  W 
LAFAYETTE  MCKEAN  PARK 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVlLLE  2  NH 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 

LYNCH 

MADFPA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  C0NNELL56URG 

MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERS6URG 

MEYER50ALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLF 
MILLHEIM 
MILLVILLF  2  SW 

MILROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GPETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  ^ 

MUHLEN6URG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

MORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PAIIPACK  2  WNW 
PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHlLAOFLPHlfl  W6  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHlLIPSeURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  6P0VE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

PITTSBURGH  W8  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  5E  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

PEW 

RIi-FS    LflNHIN''.    L    fr 
RIDGWAY    3    W 
RU5HVILLE 
SAGAMORE    1     S 
SALINA    3    W 

SAXTON 

SCHFNLFY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSauRG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

snMFR<iFT  MAIN  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

STROUOSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSnUEHANNA 
SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TI0NE5TA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  *  W 

TOWANOA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  A  NE 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 
RECORD  MISSING 


97 

)4 

09 

94 

5fr 

77 

0? 

96 

69 

4 

40 

4 

00 

2 

6'; 

2 

9? 

3 

60 

3 

61 

2 

77 

■i 

91 

3 

79 

3 

44 

3 

*65 

2.94 
3.17 
D2.64 


RECORD  MISSING 


10        11        12 


,02       .02       .02 


13       14       15 


.07       .22 

.10       .15 

.09 
.02       T 

.06 


16         17         18 


19|   20      21      22      23      24 


25      26      27 


.43  .04 
.61 

•90  .02 

.60  .OS 


,03       .65  .10 

.62  .03 

r             .70  .06 

.46  D.IO 

.65  .13 


.21 


.16 


U84 

i.e3 

3.39 


.96  .05 
.47  .18 
,67       ,05 


T  ,35       .35 

.15       .45 

,12       ,5S 


.65  ,02 

T  .69  .11 

.17       .19 

,03       ,65  ,05 


.55       T 

1.20 

.82 

.35       .15 

.67 

.92 

.32    1.25 

,oa      .54 
l.OB 


.32 


.21 


•  42 
.49 

.59 


.32 

.02 

,       .37 

0,10 

,05 

.10 


.60 

T 

»I0 

0.10 

.BO 

.07 

.65 

.05 

.50 

.46 

,70 

.10 

01 

.46 

,63 

.01 

02 

.65 

D.30 

.06 
.18 

.OB 
.23 
.13 


See   Reference  Holes 


T  .73 

.55 

T  .90 

.02       .S3 

Follow 
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1.72 
1.03 


.19      ,03      .05 


1.01 

.ee 

i.o» 

1.27 


1.29 
1.00 


lilO 
•  0<> 
.50 

1.12 


1*04 
.90 
1.00 


•  10 

•  20 

•  •19 

•  22 
1.2« 

•  35 

1.90 

1.34 
.73 
.62 
.32 


2>40 
1<79 
1.19 
1.36 


.30 
.04  I 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

FEGRUAnV    1960 

Stotion 

J 

Day  ol  month 

1  I  a  1  3 

4    1    5    1 

6 

7    1 

8    1 

9 

10  1 

11     1 

12 

IS  {   14  1    15 

16  I   17  1   18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

TYWONF    *    Nr    BALO    fAf-LF 

i.n 

T 

.11 

T 

.25 

U35 
•  42 

■  31 

■  41 
I^35 

T 

.41 
■  01 
.01 

T 

•  02 
.07 

.08 

•  13 

•  01 
■  06 

UNION    CITY    FILT    PLANT 
UN  I  ON  TOWN 
V*NC>e»GRirT 
VIRGINVILLE 

•  .21 

.01       T 

.•2 

.30 
.0» 
.46 
.32 

.31 

.07 
.12 

.08 
.02 

.08 

T 

.38 

.39 
.56 

.01 

.36 

.08 
.60 
.73 

.08 

T 

T 

.06      .36      .39 
.32       .68 

.71       .09 

.17      T 

■  01 

■  87 

■  OS 
.01 

ilO 

T 

•  94 

T 

■  15 
.52 

:J! 

•  04 

•  19 

•  03 

•  07 

•  19 

T 

•  09 

NARRtN 
WATSnNTOMN 

3.69 

T 

.01 
.•0 

.07 

.25 

.05 
.08 

.08 
.09 

.22 
T 

.34 

.71 

.04 

T 

.01       .43      .14 
T            ,71 

T 

■  20 

.25 

.18 

■  01 

■  05 

.02 

■  37 

•11 

•  01 

•  08 

WAYNFS8UB6    ?    W 

3.11 

T 

.52 

.OB 

•  02 

.09 

.60 

.01 

■  59 

■  86 
U02 

T 
.12 

•  06 

MELLSSORO    3    S 
WEST    CHESTER 

2.55 
D3.53 

T           T 

.37 
.63 

T 

.02 

T 

.17 
1.01 

T 

T           .43      .11 
0.30 

T 

•  03 
■  02 

T           T 

.39 
■  53 

T 

■  05 

.02 

WEST    GROVE    I    E 

•  .as 

<11 

.04 

1 .03 

.88 

uoe 

■  35 

■  30 
■  ■19 

•  45 

WEST    HICKORY 

WHlTf^BUR--. 

WILKES    BARRE 
WILLIAMSBURG 

3. S3 
3.09 
2. to 
3.39 

T 

.01 

T 

.42 
.40 
.26 
.32 

.15 
.16 

.25 

.11 

T 

.10 

.12 
.52 
.14 

.06 

.25 

T 
T 
.06 

.51 
.54 

.30 

T 

.10 

T 
T 
T 

.02  .43  .14 
.70      .12 

T  .46  .15 
.97      .10 

T 

.18 
.14 
■  07 
.23 

■  02 

T 

■  12 

■  07 
.03 
.25 

.01 

■  04    r 

T 

.01 

■  49 

T 

■  13 

■  19 

•  15 

T 
.15 

■  02 

T 

■  06 

■  10 

■  07 

■  26 

WILLUMSPORT    WB    AP 
W0LFS6UHG 

».ai 

3.31 

T                       T 

•  3* 

T 

.61 

T 
■  03 

.07 

T 

.07 
.01 

.05 

.97 

T 

.10    1.01 

T                        .66 

■  25 
U38 
1^33 
1.31 

.93 

T 

T 

.04 

■  03 

■  07 

■  01 

.50 

■  02 

T 

T 

.12 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 
YORK    HavEN 
2  I  ON      GROVE 

3. 82 
3.30 

3.20 

T 

T 

T 

.45 
.•1 
.63 

T 
T 
.18 

.59 

.26 

.76 

T 

T           .74 

.61       .03 
.61 

.07 

.17 

.39 

•  62 

•  19 

■  05 

■  05 

■  10 

ZIONSVILLE     3    5E 

" 



T 

- 

_ 

.37      .12 

■  82 

T 

■  41 

■  10 

• 

See  Refereoce  Notes  Followtog  Station  Index 


station 


ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HOPSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BELLEFONTE  *  S 
BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  «  W  RES 
SROOrVILLE  FAA  AIR1>0RT 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CLARION  3  SH 

CLAY5VILLE  3  W 

COATESVILLE  I  SW 

CONFLUENCE  1  SW  BAM 

CONMEAOTVILLE 

COIfRY 

COUOERSPORT  3  NW 

OEVAOLT  1  W 

OtXON 

DONEGAL 

DONORA 

DU  BOIS  7  E 

EA6LES  NERE 

EAST  BRAOT 

EBENSBURG 

EMfORIUM  2  S5« 

ENCLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1960 


37   35 
29   17 


38   30 
27   15 


27   18 


36   32 
26   12 


45   41 
14   27 


38   37 
32   21 


36   27 

23   13 


41   38 
30   24 


41  40 

25  26 

34  51 

20  31 


42   41 
24   26 


53   SI 
24   35 


47   46 
14   28 


17   16 


46   47 
29   23 


44  37  40 

32  29  17 

43  34  39 

31  27  13 

38  33  38 

17  12  4 

40  33  38 

17  21  8 


40   34 
31   26 


48   48   45 
3   22   29 


54   49 
12   35 


50   47   47 
10   26   33 


28   42   43 

13   14   33 


50   46   54 
20   28   36 


48   44   49 
17   25   36 


51   58   45 

10   26   31 


49   38 
35   32 


10   11   12   13 


Day  Oi  Month 

i  I  15 


55   60 
41   38 


39   36 
21   26 


57   31 
30   22 


59   50 
43   23 


56   59   44 
38   42   27 


54  60  43 

47  43  32 

57,  54  26 

40  25  17 


57   59 
?8   45 


27   31   41 
18   16   30 


33   29 
21   16 


30   34   42 
23   20   32 


39   32   38 
29   25   25 


57   52 
10   32 


39   55 
19   22 


33   20 
15    0 


34   28   32 
24    6-1 


30   27 
22    7 


34   37 
15   11 


41   37   30 
17   20   13 


39   24   34 
20   10   10 


4«   36   40 
21   16   10 


37   30 
24   16 


51   50   44 
11   33   31 


42   42 
25   26 


38   57 
24   33 


3:   33 
19   19 


45   38   58 

34   26   27 


40   38 
28   27 


35   34   45 
22   18   28 


36   40 
29   25 


57   43 
31   26 


45   31 
27   24 


41   30 
26   24 


32   30   43 
22   19   30 


50   21 
21   16 


53   31 
29   14 


49   27 
24   20 


58   39 
40   23 


26   20 
19   10 


26   25 
20   12 


36   31 
21   11 


3n   48   49 


34   27 
21   14 


32   28 
24   19 


38   30 
24   17 


24   19 
12    7 


54   33 

28   IS 


48   53 
32   42 


62   58 
43   43 


63   58 

40   37 


62   52 
42   28 


62   64 
42   29 


28   24 
16   15 


20 

35 
20 

40   44 
14   30 

34   43 
12   16 


28   27 


41   4B 
23   27 


19   20  21 


38   40 
16   32 


39   41 
23   22 


46   49 
28   26 


40   47   49 
25   32   31 


40  38 

26  29 

39  44 

19  27 

35  40 

25  29 

38  40 

?5  27 


30   26   27 
34   27   28 


46   31   35 


43  28  29 

25  20  20 

47  37  34 

29  25  26 

36  37  33 

28  28  29 

31  23  25 


30   33 
22   21 


30   31   36 

in   ?1   U 

32   29   38 


33   32 

23   20 


38   38 
23   26 


39   39   39 
28   29   26 


24   31 
17   17 


36   39 
18   27 


35   25   35 
22   14   13 


38   40 
18   22 

42 
28 


28   22 


32   28 
26   18 


30   24   31 
22   18   16 


27   26 
16   11 


52   61 

39   40 


49   43 
19   27 


29   41   46 
14   14   23 


51   46 

20   30 


60   59   49 
20   36   33 


39   28 
22   13 


35   40 
28   16 


45   41 
33   32 


42   40 
30   29 


46   42 
11   32 


37   53 
13   11 


30   42 
19   19 


42   39 
28   23 


46   42 
23   21 


26   31   44 
19   19   32 


38   37   57 
25   23   32 


33   30   43 

23   19   29 


42   38 
27   25 


32   30   45 
19   17   29 


57   39 
38   20 


54   52   27 
32   26   16 


45   30 
27   15 


59   64   45 

41   34   23 


58   42 
43   18 


27   24 
19   13 


30   37 
16   20 


42  47  41 

15  30  27 

39  48  40 

12  29  23 

39  44  42 

14  25  24 

39  44  38 

-  1  26  20 


30   23 

20   19 


32   27 
22   19 


39  39  43 

25  25  29 

32  34  28 

'3  7f<  ?0 

40  37  38 

26  27  26 

36  38  30 
28  27  22 

37  37  33 


36   39 
23   29 


29   39 
20   20 


37   32 
27   23 


15   30 
5    9 


33   24   34 
18   17   17 


64   35 

30   21 


55   55   31 
34   30   19 


38   28 
27   20 


50   46   46 
23   28   28 


49   51 
19   39 


45   32   35 

33   24   23 


43   39 
34   25 


33   38 
26   26 


57   38 
34   24 


50   30 
27   17 


55   43 
43   27 


59   61 
47   39 


31   24 
17   12 


20   16 
13    8 


27   37 


36   34 
24   25 


39   29 

20   lO 


30   28   35 
19   12    8 


29   29 
21   15 


37 
27 

35 
24 

48   49 
24   23 

42   45 
22   26 

38   38 
22   22 


39   47   45 
12   29   26 


20  15  4 

50  36  38 

30  26  24 

44  20  23 

18  12  12 

31  22  32 
23  70  n 

30  24  33 

22  20 


36   28 

IB   18 


25 

28 

35 

21 

14 

15 

30 

27 

33 

71 

13 

12 

30 

28 

34 

22 

17 

IB 

31 

27 

31 

13 

22 

20 

35 

35 

40 

18 

23 

16 

33 

34 

28 

20 

19 

16 

40 

41 

40 

26 

27 

25 

36 

39 

39 

25 

27 

17 

31 

31 

38 

71 

in 

13 

28  34  32 

29  29  23 

25  23  17 

39   36  39 

26  25  26 

33 
71 


39   40 
25   26 


30 
19 


32   35 


37  39 

22  22 

32  30 

16  21 

30  33 

17  18 

39  34 

23  24 

39  36 

28  27 

30  25 


35   37 
23   25 


27   21 
13   13 


34   36   25 

21   25   17 


40   36 
25   27 


34   33 
20   22 


41   40 
77   23 


33   2"   29 
16   22   22 


29   26 
23    7 


29   26 

70   15 


39   39 
23   23 


36 

15 

41 
27 

41 
18 

40 
18 

45 
30 

41 
28 

33 

13 

40 
25 

38 
24 

27 
16 

33 

17 

38 
23 

34 
12 

41 
22 

43 
20 

39 
19 

40 
29 

47 
30 

37 
27 

41 
30 

36 
27 

26   26   25 


20 
17 


44   33   31 
18   15   17 


40   25 
20   18 


22  22  13 

35  30  26 

14  13  14 

42  23  25 

23  20  20 


35   37   33 
32   26   22 

33 
22 


28   27 
24   24 


33   32 
21   16 


26   28 

16   10 


28  31   27 

35  37   29 

70  23   70 

42  41 

79  27 


40  41  43 
74  30  28 

41  39  30 
24  26  21 


29  35  29 

13  23  21 

26  33  28 

n  71  18 


40   40 
20   23 


35   37   41 
18   20   21 


27   35 
70   11 


33   39 

24   23 


30   31 
17   71 


28   28   28 
20   18   17 


37   35 
23   17 


40   40   40 
25   27   22 


38 
22 

34   38   34 
12   16   15 

36   34   24 

27  in   19 

47   41   33 

28  25   20 

32   34   27 
\-'      23 


39 

35 

28 

29 

25 

30 

17 

10 

28 

28 

20 

20 

36 

37 

18 

22 

42 

39 

33 

28 

38 

28 

26 

23 

37   35 
17   24 


30  30 

12  16 

39  35 

25  24 

37  34 

23  17 

34  29 

8  15 

34  30 

15  19 

40  41 

26  27 

31  34 

12  15 

29  30 

15  15 

29  27 

16  15 

28  24 

10  11 

39  35 

24  23 

35  35 

20  22 


31 
18 


32   27 

10   10 


25   24 
15   12 


30 
15 


34   35 
12   12 


39   35 
25   26 


29   26 

19   17 


40.4 
25.7 

41.6 
25.6 

36.1 
70.9 

40.4 
24.2 

37.2 
23.5 

37.5 
21.2 

41.2 
25.1 

41.5 
29.6 

32.6 
19.7 

39.4 
25.0 

31.2 
17,9 

34.6 

16.7 

34.6 
20.2 

35.4 
16.3 

41.0 
22.6 


34.7 
19.4 

41.9 
27.3 

39.8 
25.0 

37.7 
18.4 

38.3 
20.2 

43.0 
25.6 

36.6 
19.4 

34.7 
18.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1960 


SitUoo 


EVERETT    1    SW 

FARRELL    SHARON 

FORO    CITY    4    S    DAM 

FRANKLIN 

FREELANO 

GEORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATERFORD 

GRATZ    1    N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBORG  WB  AP 
HAWLEY 
HOLTWOOD 
HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KFGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  w 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MIDLAND  DAM  7 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCOftO  2  N 

MUHLENBURG  1  SE 

NEW  CASTLE  1  N 


Day  01  Month 


IT 


36   3* 
22   1« 


36   AT 

20   16 


«2  36  29 

19  15  8 

3t  31  AO 

24  15  8 

35  35  28 


37   36 
25   17 


A3   32 
30   17 


39   31 
25   13 


»2   37 
29   16 


37   37 
20   18 


41   28 
23   10 


MAX 
MIN 

♦7 
20 

MAX 

MIN 

40 
29 

MAX 
MIN 

40 
1* 

MAX 
MIN 

50 
29 

MAX 
MIN 

38 
27 

MAX 
MIN 

41 
24 

MAX 
MIN 

37 
23 

MAX 
MIN 

38 
26 

MAX 
MIN 

40 
24 

MAX 
MIN 

38 
21 

MAX 
MIN 

34 
17 

MAX 
MIN 

35 
32 

MAX 
MIN 

43 
28 

MAX 
MIN 

46 

20 

MAX 

MIN 

37 
20 

MAX 
MIN 

34 
28 

MAX 
MIN 

35 
20 

MAX 

MIN 

37 
28 

MAX 
MIN 

36 

20 

MAX 
MIN 

36 
23 

MAX 
MIN 

36 
26 

MAX 
MIN 

35 
22 

35 

37 

22 

19 

48 

34 

25 

9 

32 

40 

17 

7 

33 

22 

13 

6 

46 

30 

20 

14 

30 

22 

11 

0 

32 

38 

17 

10 

37 

39 

12 

7 

39 

32 

27 

16 

34 

34 

14 

14 

41 

35 

29 

16 

46 

39 

26 

17 

43 

31 

26 

10 

39 

26 

18 

4 

34 

40 

18 

16 

30 

35 

17 

10 

32 

21 

14 

7 

32 

38 

9 

6 

32 

36 

15 

12 

33 

20 

16 

7 

29 

39 

17 

15 

36 

32 

17 

14 

27 

26 

13 

6 

33 

32 

16 

10 

34 

40 

13 

8 

92   34 
28   50 


37   55 

10   14 


54   51 
16   33 


50   45 
18   21 


40   50 
18   21 


40   51 
16   21 


51   45 
36   33 


62   49 

21   35 


45   53 
28   41 


54   49 
12   20 


45   56 
28   42 


10   11   28 


50   45 
32   34 


55   51 
22   37 


54   49 
22   36 


41   44 
26   32 


44   57 
24   38 


49   45 

21   30 


52   46 

18   30 


37   48   48 


47   46 
15   27 


32   46   49 


42   91 
30   42 


43   40 
32   32 


53   50 
19   31 


51   45 
39   32 


44   42 
10   31 


45   54 
26   38 


45   48   48 
12   21   32 


52   49 
34   34 


36   28 

27   27 


49   32 
29   24 


33   34 
25   24 


38   32 
26   16 


96   40 
34   24 


51   41 
35   27 


46   40 
33   25 


33   34 
26   24 


55   42 
34   2  5 


41   39 
30   29 


46   38 
33   19 


43   39 
32   27 


46   38 

34   27 


39   34 
24   23 


43   30 
27   23 


45   39 
29   24 


40   30 
26   19 


34   38 
25   25 


92   38 
35   26 


57   42 
34   26 


40   35 
27   22 


54   43 
35   26 


48   41 
35   29 


44   36 
33   26 


11  I  12 


56   38 
32   24 


41   32 
26   18 


42   39 
29   26 


32   36 
23   23 


42   31 
27   23 


34   34 
21 


35   38 
28   26 


41   32 
30   13 


39  37 
29   24 


43   39 
28   25 


38   31 
27   15 


40   35 
22   18 


35   36 
24   24 


98   93   31 

43   26   24 


67   49 
44   24 


98   94   30 
32   23   21 


47   92   42 
37   39   20 


59   97 
49   27 


53   31 
31   20 


64   59 
49   28 


59   38 
36   29 


56   58 
34   29 


60   53 
40   28 


58   32 
30   23 


98   38 
37   20 


61   46 
43   23 


56   42 

36   IS 


55   30 
15   21 


61   46 

48   30 


60   60 
55   28 


55   37 
35   28 


59   60 
48   29 


61   54 
43   29 


59   92 

43   27 


57   44 
39   19 


64   40 
40   29 


53   27 
26   21 


56   38 
38   20 


55   30 

28   19 


48   29 
25   22 


50   50 
39   24 


60   56 
37   27 


60   54 
34   26 


52   40 
40   21 


56   40 
38   22 


54   33 
31   23 


13   U   15  IS   17   18   19   20  21 


28   26 

22   14 


36   23 

18   14 


31   26 

20   14 


28   21 

11   11 


40   39 
26   22 


38   30 
26   18 


36   30 
22   14 


27   22 
18   14 


40   30 
25   17 


29   25 
23   18 


34   28 
16   16 


33   27 
24   19 


35   30 
24   16 


26   25 
20   14 


29   25 
15   15 


29   23 
22   19 


24   23 
16   10 


27   23 
18   15 


37   30 
27   19 


38   29 
26   17 


28   22 

15   10 


39   30 
26   16 


34   32 
26   17 


35   29 
23   13 


28   27 
17    8 


32   30 
22   22 


27   18 
18   13 


28   24 
20   15 


25   22 
14   11 


27   24 
18   13 


25   20 
10   10 


33   25 
20   19 


27   19 
11   10 


29   29 
19    9 


28   25 
18   15 


37   41 
25   31 


31   39   44 
10   22   25 


30   31 
47   41 


35  42  49 

17  21  26 

33  41  4« 

21  29  26 

29  39  45 

10  14  27 

37  40  37 

22  30  29 

35  43  50 

16  23  27 

42  47  43 

18  30  28 


35   38 
9   19 


41   47 
12   20 


45   48 
30   28 


44   47 
12   16 


43   46 
21   23 


36   39 
25   30 


40   46 
21   28 


35   39 
21   28 


48   48 
27   27 


45   46 
26   24 


39   42 
15   24 


44   51 
25   21 


42   48 
14   26 


40   44 
20   24 


36   40 
16   21 


48   53 
29   33 


47   39 
28   24 


34   38 
24   30 


40   37 
27   28 


42   37 
33   26 


40   42 
20   24 


46   46 
27   27 


42   41 
23   29 


44   49 
25   30 


43   39 
30   28 


36   26 
20   22 


21   20   16 


32   27 
24   21 


40   29   29 


52   44   40 
31   26   25 


43   31 
29   25 


43  30  29 

29  25  24 

30  28  33 
23  20  6 

45  31  37 

30  24  21 

38  35  33 
28  26  24 

45  35  32 

21  27  24 

39  36  32 
28  27  26 

43  30  34 

21  75  24 

35  27 

20  20 

31  26  26 


26 
19 


42   24   25 
22   22   19 


39   28 

20   19 


43   37   35 
29   ?6   24 


40   33   35 
28   22   22 


41   30 
25   25 


45   35   35 
32   28   24 


44   34   33 
24   27   26 


46   34 
26   27 


40  24  25 

20  16  16 

44  41  35 

30  30  25 

33  29  27 

18  20  19 

32  32  28 

23  20  14 


30   26 
19   12 


25  30  33 

20  19  17 

45  31  28 

28  22  20 

36  35  32 

24  25  20 

36  35  31 

26  22  21 

38  25 

21  19 

43  35  32 

22  21  22 

32  30  32 

20  18  14 


32 
24 

32 
26 

42 
26 

36 
30 

36 
26 

30 
28 

30 
24 

41 
29 

32 
28 

35 
29 

33 

70 

27 
22 

30 
21 

37 
21 

40 

2n 

32 
26 

30 
20 

36 
20 

33 

21 

38 
26 

31 
16 

32 
16 

32 
13 

31 
16 

33 
20 

33 
23 

41 
27 

40 
23 

40 
25 

38 
29 

32 

27 

38 
26 

39 
26 

40 
29 

38 
27 

35   34 
29   20 


33   38 
21   22 


40   40 
24   23 


36   40 
27   26 


34   34 
17   17 


38   38 
29   25 


39   38 
21   19 


30   36 
22   17 


31   31 
19   19 


31   32 
23   25 


27   30 
15   15 


32   42 
23   12 


40   40 
28   21 


36   36 
26   21 


30   34 
16   10 


40   40 
27   22 


38   39 
23   26 


37   37 
25   21 


29   29 

19   15 


42   44 
29   26 


27   31 
17   18 


30   37 

19   17 


35   40 
24   27 


32   30 
16   12 


39   39 
20   21 


27   28 
17   15 


35   39 
20   13 


34   38 
22   23 


25   26  27   28 


37   37 
23   25 


29  30   31 


33   38   30 
22   25   23 


40   39   40 
23   28   26 


38   39   37 
28   32   28 


35   35   40 
10   12   26 


30   33   29 


42   36   38 


35   39   28 
23   26   22 


34   37   29 
19   24   22 


38  38  34 

26  29  23 

36  36  29 

10  22  20 

43  38  30 

27  2S  17 

39  43  39 

27  34  29 

39  39  41 

24  39  28 

28  37  34 
7  26  26 

41  38  41 

25  27  28 

42  38  37 
28  28  28 

39  37  36 

23  25  26 

33  35  30 

1«  23  19 


42   47   43 
31   33   30 


34   35 
25   25 


34   37   29 
18   25   23 


32   38 
20   21 


40   38 
30   26 


30   33   36 
12   14   23 


37  40  37 

26  29  26 

36  40  39 

27  30  29 

27  32  29 

12  29  19 

34  36  35 

15  18  21 

37  40  32 
25  26  23 


36   34   36 
25   21   22 


32   29 

18   17 


39   39 
24   27 


37   34 
25   25 


34   37 

20   21 


38   34 
28   27 


35   40 
21   23 


34 

26 

10 

20 

26 

31 

17 

15 

32 

36 

19 

19 

28 

30 

11 

12 

25 

29 

10 

18 

41 

38 

26 

28 

37 

39 

23 

23 

33 

29 

16 

19 

38 

39 

25 

19 

36 

38 

25 

26 

36 

36 

19 

18 

44 

40 

28 

26 

35 

27 

17 

16 

29 

28 

17 

16 

30 

78 

11 

14 

36 

30 

20 

16 

26 

29 

15 

15 

37 

37 

23 

23 

38 

34 

24 

24 

29 

23 

16 

16 

32 

30 

18 

23 

33 

31 

16 

19 

3«.0 
24.6 

37.1 
26.1 


40.8 
26.9 


38 
23 

,7 
.5 

37 
22 

.0 
.0 

42 
25 

,1 
.7 

40 
27 

.9 
.3 

38 
19 

,7 
.4 

41 
28 

.2 
.3 

40 
22 

.9 
.2 

37 
20 

.6 
.9 

35 

19 

.2 

.7 

38 
23 

>0 
4 

33 

17 

6 
3 

38.2 
21.2 

43.2 
26.5 

40.5 
24.8 

37.6 
21.1 

41 
24 

40 
24 

38 
23 

34.0 
17.0 

42.9 
28.7 

39. 
22. 

6 

1 

34. 
20. 

5 
1 

36. 

18. 

1 

5 

36. 
24. 

8 
0 

33. 

17. 

4 
9 

40. 
25. 

9 
0 

41. 
24. 

2 
6 

33. 

19. 

6 
3 

38. 
20. 

8 
3 

38. 

22. 

1 
2 

See  Reference  Notes  Followiag  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1960 


Continued 

Station 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW    STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIJtVILLE  1  E 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 

PUTNETVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIOGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  MAIN  ST 

STATE  COLLEGE 

S'ROOOSBDRG 

SUNbURY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITOSVItLE  WATER  WORKS 

TOWANO* 

UNIONTOKN 

WARffEN 

WAYNESBORO  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mll« 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


22   20   14 


48   57   50 
19   35   40 

41 


49   4S 
17   27 


58   53   46 


58 
43 


41   34   50 
28   28   34 


51   42 
35   29 


34   40   53 


44   41   60 
32   28   37 


31   16   16 


37   41 
18   17 


36   40 
20   19 


40   38   42 


41 
30 


36  24 

38  26 
25    9 

39  39 
30  23   16 

33  30   38 


50  46  56 

23  22 

54  46 

32  35  42 

43  39  36 

11  33  29 


53   47 
18   22 


43   41 
30   23 


29   34 

21   19 


55   40 
33   25 


10 


11 


12 


65  68  38 

43  38  24 

58  60  65 

31  46  29 

68  52  31 

50  26  19 

63  67  42 


50   43 
37 


32   37 
26   25 


56   53   48   34 


33   31 
21   16 

38  39   33 
23   24   13 

39  37 
18   12 

40  35   39 
30   25   15 

42 
18 


34 

46 

19 

46 
22 


40   52 
27   40 


41   31 

i9   12 


42 

21   24 


41   30 


59   37 
37   27 


13   14  I  IS  IS 


28   25   25 


38   31 
27   18 


63   66   43 

47   44   30 


62   64 
39   41 


49   42   32 


40   51   48 


26   22   31 


31   28   36 
24   20   21 


26   22 
21   17 


34   34   34 
26   23   21 


33   32 
24   21 


15   24 
9   10 


32   44 
10   11 


39   47   48 


25   21   28 


37   52   52 


52   48 
19   21 


24   18   19 

50   37   55 
34   24   32 


39   37 
n      19 


32   35 

14    1 


33   29 
12   13 


**   5S 

29   41 


43 
34 


49 
36 


42   42   38 
30   26   12 


40   46   45 


51 
3* 


34   31   38 
24   15   10 


43   29 
23   11 


49   42 
35   32 


36   47   45 
12   19   36 


35   34 

23   23 


39  37 

24  21 

46  38 

32  25 

32  32 

23  21 


43 
30 


33   36 
23   23 


63   50 
49   19 


61   39 
39   29 


35   28   29 


56   54 
34   32 


69   56 

41   30 


50   56 
34   43 


37   33 
29   15 


31   36 
20   14 


41 
20 


47   44 
14   20 


38   47 
17   18 


50 
37 


48 
27 


31   42 
6   18   29 


38   48   47 


36   28   30 
24   17   17 


32   30   37 


39 
2S 


47   33   38 
23   20   14 


30   35 
12    6 


34   35 
21   13 


44   45 
11   20 


60   52   46 
27   40   35 


54   51   45 
12   30   33 


29 
12 


41   37 
27   21 


36   40 
27   26 


*3   55 
27   32 


41   40   41 
33   30   16 


46   46   46 


63   46   56 


36   39   52 
27   26   36 


58   44   45 
36   26   35 


39   37   52 
26   26 


50   38   56 
35   26   31 


57   35 
36   25 


59   42 
42   27 


69   52   26 
37   27   22 


52   58   48 
36   45   24 


25   24 
19   10 


43   52   54 
26   35   36 


34   38   38 


26   28 
19   19 


45   32   35 
23   28   25 


32   32   30 

21   19   21 


42   40   35 


31 

30 

29 

29 

26 

44 
29 

47 
24 

36 
27 

37 
29 

33 
27 

50 
29 

53 
30 

47 
30 

42 
30 

34 
29 

50 
27 

64 

27 

45 
28 

40 
28 

34 
24 

46   41   36 
32   32   29 


32  2i      21 
19   18   18 


27   24   23 


61   37 
36   25 


56  60  66 

32  42  28 

43  51  41 

30  39  18 


57   42 
38   20 


34   32 
25   16 


30  26 

20  13 

29  21 

18  16 

37  30 

22  19 

25  22 

14  6 

30 


28 


20   14 


12  30  26 

37  44  42 

21  36  28 

24  34  39 

11  17  21 

37  41  45 

II  15  19 

30  37  40 
9  15  22 

40  47  50 
19  25  22 

41  49  49 
23  32  30 

35  40  46 

15  28  26 

35  42  44 

10  28  22 

31  39  46 
19  24  30 


29  30  32 

22  21  21 

41  32  27 

23  22  18 

47  34  38 

?0  23  23 


23   22   21 


26   28 

18   17 


52   34   33 


33   30   36 
24   25   26 


26   26   25 

34   32   37 
22   20   19 


27  30  26 

37  38  37 

26  25  23 

45  42  42 

30  30  29 

43  41  42 

29  28  23 

42  41  41 

31  33  28 

26  75  33 

21  16  16 

42  41  40 

22  28  23 

32  30  35 
21  23  25 

34  33  39 

24  26  27 

28  31  24 

IS  12  12 

33  41  39 
?4   26  19 

31   27  30 

IS   17  14 

39   39  38 

24  24  23 

41   40  41 

28   29  26 

31   30  36 

25  18  20 

33   30  36 


25   28   29 


40   10   30 


26 

18 

44 

41 

33 

30 

39 

37 

31 

26 

46 

42 

32 

30 

46 

41 

32 

29 

31   33   30 


23   33   28 


16   23   27 


42   46   47 
20   25   21 


33   42   46 
19   22   24 


28 

16 

18 

11 

13 

66 

40 

27 

21 

35 

38 

25 

15 

11 

12 

56 

31 

26 

23 

29 

28 

26 

22 

15 

11 

64 

30 

27 

20 

34 

30 

18 

17 

10 

15 

62 

31 

28 

28 

30 

30 

23 

21 

16 

-  5 

50 

46 

26 

21 

15 

41 

21 

13 

6 

7 

60 

65 

42 

28 

25 

53 

31 

28 

21 

20 

65 

36 

28 

21 

33 

35 

27 

19 

14 

20 

60 

46 

36 

27 

37 

46 

30 

26 

18 

16 

34   32 
25   27 


2S   21   20 


20   19   11 


40   38 
20   24 


36   42 
23   32 


30   24 
12   13 


29   27 

14   11 


39   38 
26   23 


30   34   40 
20   24   29 


20   25   28 
44   44   49 


23   28   30 
39   46   41 


28   36   37 
14   20   26 


21   19   31 


41   43   46 
22   27   26 


44   52   45 
12   26   23 


36   33 
26 


36   35 
27   25 


32  26  33 

21  20  18 

41  33  32 

27  26  23 


20   14   16 


22   22   22 


29  31  31 

21  22  19 

37  36  38 

24  21  20 

34  40  39 

24  25  24 


36   27   26 


37   35   33 
29   27   24 


40   37   35 
28   26   21 


30   31 
18   16 


35   33   36 


30   36 

14   15 


39   42 

30   32   29 

35  31 
11   26 

38   40   29 
24   24   21 

33   38   40 
18   23 

36  36   33 

15 

37 
26 

34 
26 


37   36 
26   25 


27   27 
32   28 


36   37 
22   22 


31   27 
15   17 


36 
26 


31   29 
17   19 


25 

35  33  40 

20  23  21 

30  32  31 


34   43   41 
28   29   25 


28   21   19 


43  39   38 

26  26   27 

35 

16  17 

36  39 

20  22 

31  37   28 

14  24   22 

30  38   35 
10  27 

40  42 

31  28 

32  37   34 
14  26   22 

43  42   31 

29  26   23 

33 
15 


24   30   28 

38   40   40 
26   34   28 


40 
25 


28   30 
13   14 


20 

34 
18 


37 
25 


39.3 
24.5 


41.2 
24.5 


39.1 
22.0 


44.1 
29.0 


39.4 
25.8 


44.7 
29.6 


43.7 
27.0 


32.2 
19.0 


44.9 
26.8 


39.7 
26.3 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PENNSVLVANIA 
FEBRUARY  1960 


Station 
And 

Timel—  1 

2 

■" 
3 

4 

5 

6 

' 

Day  of  month 

1 

Depth 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2, 

28 

1    ' 
29  30  31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

34 

34 

34 
34 

35 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

38 
33 

39 
3S 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

3S 
34 

34 
34 

34 
34 

3S 
34 

34         34.4 
34         33.8 

LANDISVILLE  2  N* 

2  INCHES 

8  AH 

32 

32 

30 

30 

31 

36 

35 

32 

33 

39 

40 

38 

34 

32 

31 

30 

30 

31 

32 

30 

29 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

32.1 

STATE  COLLEGE 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

31 
29 

30 
27 

31 
25 

32 
26 

31 
30 

32 
30 

31 
29 

30 
27 

32 
30 

39 
31 

39 
31 

31 
28 

30 
28 

30 
28 

29 
27 

31 
27 

32 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

31.2 
28.9 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

31 
30 

31 
29 

30 
27 

30 
27 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
29 

31 
30 

34 
30 

37 
33 

32 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 

30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
30 

31.1 
29.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

31  i 

30 1 

1 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

35 
31 

33 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

31.3 
30.7 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

33 

32 

33 
32 

33; 
32 

33 

32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

35 
33 

33.2 
31.0 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground: 
and  Native  Weeds. 


Flat.   Soil  Type: 
Instrumentation: 


Lake  Terrace  classified  as  Conotton  gravelly  loan. 
Taylor  recording  thermometer. 


Ground  Cover:   Seedling  grapes 


Landisville  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:  Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permament  bluegrass  sod  which  is 
kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  thermometer. 


State  College 


Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  Blue  Crass  kept 
clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

.'r' 

Relative  liumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatiou 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

SUtion 

& 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

} 

< 

1  » 

II 

§  1 

0  -jj 

II 

OH 

o  w 

OH 

o  w 

OH 

a 

OH 

H 

§ 
3 

0) 
01 

T 

o 
p 

S 
g 

°1' 

1 

s  8.1 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

W 

28 

16.6 

52++ 

ESE 

25 

74 

76 

59 

67 

7 

4 

6 

2 

1 

°     \ 

20 

. 

6.6 

ERIE  WB  AIRPORT 

wsw 

17 

14.7 

32++ 

ssw 

26 

79 

81 

74 

81 

9 

11 

7 

2 

1 

1 

0 

28 

- 

8.7 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

w 

24 

11.2 

37 

W 

20 

66 

68 

50 

56 

7 

6 

5 

3 

0 

0  1 

21 

59 

7.2 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

WNW 

25 

12.1 

44 

NW 

19 

69 

73 

54 

59 

4 

3 

6     2 

0 

0 

15 

61 

7.1 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

w 

16 

11.8 

30++ 

WSW 

26 

71 

73 

65 

70 

6 

11 

7     2   10 

0 

26 

35 

9.0 

READING  WB  CITY 

- 

- 

15.6 

56 

E 

25 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

5   1   4   1   0 

0 

17 

48 

6.8 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

11.4 

50 

SE 

25 

74 

76 

62 

64 

11 

10 

2   1   3     0 

0   1 

26 

39 

7.7 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

12.3 

33 

WNW 

19 

72 

71 

56 

60 

9 

5 

4      4      1      0   1 

i        ! 

23 

- 

7.8 

See  reiereuce  ootes  tollowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

AUSTINBURG  2  W 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CORRY 
DONEGAL 

DU  BOIS  7  E 

ENGLISH  CENTER 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FORD  CITY  4  S  DAM 

GALETON 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD 

GREENSBORO  LOCK  7 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

HOLTWOOD 
HOOVERSVILLE 
INDIANA  3  SE 

KANE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEWISTOWN 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 
MATAMORAS 
MEAOVILLE  1  S 

MEDIX  RUN 

MONTROSE 

MUHLENBURG  1  SE 

NEWPORT 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

PHILIPSBURG  FAA  AIRPORT 


Day  oj  montli 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAI  L 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 

1    T 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0| 1.0 
1 


11.3 
12  17 


13.0 
16 


1.0|I0.0 
2 


10.0 
10 


12.0 
12 


10.5 
10 


12.0 


3.5 

12.0 
12 

5.0 
4 

4.3 
3 
.7 

6.0 


12. 0 
12 


23  24 


13.0  2.0 
15   16 


1 

1.0 
9 

.7 


PENNSYLVANIA 
FFbRUARY  1960 


1.7 
2 
.2 


4.0 
12 


.5 
21 


10 

T 
13 


3.5 
23 

2.8 


3.1  3.5 
261  30 


1.0 
12 


1.5 
28 


l.O 
16 


T 
15 


2.0 
12 


.9 

111  12 


2.0 

T 


T  I  3.0 
IS 


8.0 

22   17 


T   2.0 
14 


4.0 
18 


2.0 

e 


2.2 

5 


l.C 
8 


1.0 

8 


1.6 
5 


1.0 

2 


1.6 

2 


I  I   1 
2.01 


1.0 
2 


3.0 
3 


3.0 
9 


.1 

9 


2.2 

12 


5.0 
15 


11. 0 
9 


2.5 
8 


12.0 
14 


10.0 
26 


5.1 
8 


5.0 
19 


2 
2.3 


.6 
15 


1 
.2 


1.6 

5 


2.0 
5 


1.0 
6 


.5 
37 


.2 

12   101 


3.0 
12 


1.0 
3 


5.4 
9 

1.0 
6 

T 
10 

2 


1 
1.1 


1.0 
2 


2.0 
32 


2.0 
2d   30 
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CONTINUED 

br 

JU 

Wl 

'AJ 

LL 

AJ 

ND 

s 

NC 

)W 

c 

»N 

GI 

^0 

u^ 

JD 

PfHNOYLVANlA 
FfbRUAHY     ri60 

Day  ol  mootb 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24      25  [Ab      il     28     29      30  1   31 

PETTSeUHCH   we   AIRPORT   2 

PLEASANT    MOUNT    1    W 
READING   WB      CITY 
SCRANTON   W8   AIRPORT 

SH1PPENS6UHG 

SLIPPERY    ROCK 

IIONESTA    2    SE    0AM 

TOWANDA 

TOWER   CITY    5    SW 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR   EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR   EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GNO 
WTR    EOUIV 

T 

10 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

I 

10 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

10 

T 

T 
T 

9 

T 

T 

T 
T 

1.0 

9 
T 

T 
T 

.4 

1.0 
2.5 

.4 

T 

.5 
8 

T 

.1 

T 

1.0 
.7 

5.0 
13 

.7 

1 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 
T 

.5 

.7 
1 

11 

T 

.2 

7 

T 

.4 

T 

T 
4 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 

I 

T 

T 

4.6 
T 

T 

2.0 

.7 

1.0 

7.7 
10 
.8 

3.0 
7 

2.1 
2 

4.1 
2 
.3 

6.5 

7 

11.0 
11 

12.0 
13 

6.0 
6 

5.0 

9.2 

5 
.8 

T 

12 

.9 

2.0 
9 

4 

5 
.5 

4 

3.0 
14 

l.O 
14 

5.6 
12 

9 

1.1 

T 
9 
.6 

B 

2 

T 
4 
.5 

3 

12 

T 
11 

11 

T 
9 
1.0 

T 
9 
.7 

T 
7 

1 

2 

.4 

2 

T 
9 

T 
8 

6 

7 
.9 

2.9 
2 
.2 

5 

.5 

1 

4.3 

1 

2 

4 

T 
5 

T 
5 

T 

.2 

5 
.6 

1.0 
5 
.4 

11. C 
15 

.9 

1 

3.2 

7 
.8 

4.0 
4 

3.0 
6 

3.0 
6 

3.5 

7 

3.0 

.3 

2 

.4 

.4 

.3 

2.0 
16 

.1 
.8 

1.0 

1.0 

.7 

T 
2 
.4 

.5 

.3 

15 
.8 

6 

T 
2 
.4 

.2 

3 

T 
15 

T 

T 

.7 

6 
.8 

.5 
3 

2.0 
3 

1.5 

7 

1.0 
4 

T 

.7 
2 

.4 

T 
2 

T 
14 

T 

T 
6 
.8 

3 

T 
8 

T 
7 

T 
4 

1 

1 

T 
14 

T 

T 
5 
.7 

2 

T 
5 

T 
6 

T 
4 

T 

1.4 

1 

13 

.6 

.3 

3 

.6 

4 

T 
4 

4 
T 

1.5 

T 

T 
1 

2.0 
15 

T 
1 

2 

T 
4 

5.0 
7 

2.0 
6 

T 

1 

.1 

1 

15 

.2 

1 

2 

1.0 

5 

4.0 
11 

T 
6 

T 
T 

.2 

1 

15 
.2 

.1 

1 

1 

T 
5 

T 
11 

6 

T 
T 

.7 
1 

T 
14 

.9 
1 

.9 
2 

1.5 
2 

.5 
5 

1.0 
9 

.4 
6 

2.0 

1.3 
1 

See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1960 


rirvf. 


I  titiMMi 

ml 


B  ID 

o  cs 

U  0) 

«H  U 


CS    3 

+J    O 
•H    B 


CS    O 

s  o. 

o   0) 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ACMETOHIA   tOCK    3 
AUENS   MILLS 
ALLENTOWN  MB   AP 
ALLENTOWN   SAS   CO 
ALTOONA   HORSESHOE   CUPVE 

ARENOTSVIULE 

AUSTIHBURO   2   V 

BAKERSTOWN    3    WNW 

BARNES 

BEAB   CREEK   0AM 

SEAR   GAP 
BEAVER    FALLS 
BEAVERTOWN 
BECMTEL5VILLE 
BELLEFONTE    A    S 

BERNE 
BERWICK 

BETHLEHEM 
t  BETHLEHEM  LEHIGH   Ur 
BLAIN 

BLAIRSVILLE    6   ENE 
BLAKESLEE   CORNERS 
BLOSERVILLE    1    N 
BOSWELL    6    WNW 
BBABDOCK    LOCK    2 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 
BRADFORD    CNTRL    FIRE    STA 
BRADFORD    A   W   RES 
BREEZEWOOO 
BROOKVILLE    FAA   AIRPORT 

BRUCCTON    1    S 
BUCKSTOWN   1    SE 
BUFFALO   MILLS 
BURGETTSTOWN   2   H 
BURNT    CABINS   2    NE 

«   BUTLER 

BinLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINE 
CANTON    1   NW 

CARLISLE 

CARI»OLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEOAR  RUN 
CHAOOS  FORD 

CMAMBERSBUR6  1  ESE 
CHARLEROl 
CHARLEROl  LOCK  6 
CLARENCE 
CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLERMONT 
COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 

COOrSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT    3   NW 

COUDEBSPOBT    6   E 
COVINGTON   2   WSW 
CREEKS  IDE 
CRE5S0N    2    SE 
CUSTER    CITY   2   W 

DANVILLE 
DEVAULT    I    W 
OINGMANS    FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

DONOR A 

DOTLESTOWN 
DRIFTWOOD 
DU   BO  IS   7   E 
DUNLO 

DUSHORE    2    SSW 
EAGLES   MERE 
EAST   BRADY 
ESENSBURG 
EDINBOftO 

EMPORIUM    2    SSW 

ENGLISH   CENTEH 

EPHRATA 

EOUINUNK   2 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB 

ERIE   WB   AIRPORT 
EVERETT    1   SW 
FARfiELL   SHARON 
FORD   CITY    A    S    DAM 
FRANKLIN 

FREELANO 
GALETON 

SEIGERTOWN 
GEORGE    SCHOOL 

*    GETTYSBURG 

GETTYSBURG    1    S 

6IFF0RD 

6LENC0E 

GLEN   HAZEL    3   NE    DAM 

GLENMOORE 

6LEN   ROCK 

GLENWILLARD    DASH    DAM 
GOULDSBOPO 
GRATER FORD 
ORATZ    J    N 

GREENSBORO   LOCK    7 
GREENSBUPG   2   E 
GREENVILLE 
HANOVER 
«   HARPISBURG   W8   AP 

HARRISBUR6   NORTH 

HAHLEY 

HAMLEY    1    S   DAM 

HOtLIOAYSBURG 

MOLLISTERVILLE 

•   HOLTWOOD 
HOME 

HONESOALE  a  NW 
HONESOALE  6  NNW 
HONEY    BROOK    1    W 

HOOVEftSVlLLE 
MOP    BOTTOM    2    SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
MYNDMAN 


ALLEfiHENY 
JEFFERSON 

LEHIGH 
LEMim 


»0  32 

Al  12 

40  39 

40  3« 

AO  30 


•    ALLEGHENY 
)  WARREN 
'.   LUIERNE 


OABZ 
04SB 

0530 

0599 
0611 
0629 


0736 

0743 
0763 
0820 
0061 


SNYDER 
BERKS 
CENTRE 

BERKS 
COLUMBIA 

NOHTHAMPTON 
NORTHAMPTON 
.    PERRY 

INDIANA 

MONIpJE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 

■    MC    KEAN 


1033  ALLEGHENY 
1073  SOMERSET 
1087   BEDFORD 

>    WASHINGTON 
HUNTINGDON 


1105  \ 


1130 


1710 
1720 
1723 
1729 


2190 
Z221 
2Z45 
2265 
2298 

2325 
2343 
2363 
2466 


3096 
3130 
3189 
3200 
3218 


WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

earfield 

CAMBRIA 

SULLIVAN 
IVAN 
CLARION 
CAMBRIA 
ERIE 

CAMERON 

LYCOMING 
LANCASTER 

ERIE 

■  ERIE 

BEDFORD 
.  MERCER 
'  ARMSTRONG 

VENANGO 

LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 

I  ADAMS 


3223  ; 

3237  I 

3298  SOMERSET 

3311  ELK 

3321  CMESTER 


3330 
3343 
3394 
3435 
343B 

3)03 
3519 
3926 
3662 
3699 

3704 
3796 
3761 
4001 
4006 


BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

LYCOMING 

BRADFORD 

.  CUMBERLAND 
CAMBRIA 
POTTER 

LYCOMING 
■  DELAWAO? 

I  FRANKLIN 
'  WASHINGTON 
'  WESTMOPELAND 
I  CENTRE 
i  CLARION 

>  LEHIGH 

•   WASHINGTON 

>  CLEARFIELD 
)  MC  KEAN 

)  CHESTER 

SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 
FAYETTE 
FAYETTE 

'  MONTGOMERY 
I  CLARION 
1  ALLEGHENY 

1  ERIE 
.  POTTER 

I  POTTER 

I  TIOGA 

,  INDIANA 

>  CAMBRIA 
)  MC   KEAN 


*0 

40  27 

41  06 
40  16 
40    10 

40  24 

41  46 
41  97 
41  57 
40  00 


40  09 

40  92 

40  91 

40  19 

41  16 
41  40 

40  13 

40  39 

41  37 
♦1  31 
39  52 

39  96 

40  oe 
AO  09 

41  03 
41  12 

40  37 

40  07 

41  01 
41  Al 
39    98 

39   48 


79    49 
7fl    9S 

79   2* 

75  28 

76  29 

77  II 


76   00 

76  19 
79  22 
75    23 

77  31 

79    09 


79  59 
78  50 
78    39 

80  26 


79  5 
79  93 
76    95 


77   49 

77    27 
75    37 


40 

10 

41 

55 

41 

49 

41 

46 

41 

40 

41 

40 

?7 

41 

56 

40 

SB 

40 

05 

41 

13 

41 

37 

40 

07 

40 

10 

40 

18 

41 

20 

41 

40 

17 

41 

29 

41 

24 

40 

5? 

40 

2< 

41 

52 

41 

28 

41 

2( 

4C 

n 

41 

s: 

42 

13 

YORK 

LLEGHENY 
WAYNE 
MONTGOMERY 

DAUPHIN 

EENE 

WESTMORELAND 

MERCER 

YORK 

YO»K 


DAUPHIN 
WAYNE 

WAYNE 
BLAIR 

WAYNE 

>  LANCASTER 
'  INDIANA 

I  WAYNE 

►  WAYNE 
4047   CHESTER 

«05e    SOMERSET 
4066    SUSQUEHANNA 
4199   hnjNTINGOON 
4166    CUMBERLAND 
4190   BEDFORD 


39   90 

39    48 
41     91 

39  49 
41     34 

40  06 

39    48 


40  18 

41  29 

41  28 

40  26 

41  23 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


79  39 
no  28 
76  26 

76  30 
79  50 


80  08 

78  15 

77  17 
76  10 
75  13 

79  51 

80  i: 

78  23 

80  30 

79  30 
79  49 

75  94 


79  27 
79  27 
76  A3 


>9 

90 

40 

49 

41 

37 

41 

39 

40 

06 

40 

09 

41 

43 

40 

40 

06 

39 

„ 

2940 
2120 

460 

360 

HID 

750 

7A 

1746 

MID 

900 

5P 

393 

680 

1670 

9P 

2410 

1910 

7A 

820 

5P 

2090 

1220 

1735 

7A 

860 

7A 

4fS 

6P 

910 

740 

73? 

MID 

1020 

MID 

855 

7P 

950 

SA 

987 

7P 

1900 

6P 

1325 

4oe 

139 

940 

9A 

560 

222C 

162( 

172) 

440 

OBSERVER 


COffPS  OF  EN9INEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
UiSt  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLEY  GAS  DIV 
ALTOONA  WATER  SUP* 

PA.  STATE  COL.  EKP.ST 
OTTO  D.  BACON 
PGH,  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CO»PS  OF  ENGINEERS 

ROARING  CREEK  WATER  C 
HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  B.  ETTINGEP 
PAUL  W.  FISHER 
ROCKVIEW  PRISON  FARM 

FLOYD  W.  TRUMP 
AMER.  CAR  ♦  FNOPY.  CO 
VITALIAN  MASTER 
LEHIGH  UNIVERSI 


.  DEP 


RST. 


■  WTRSi 


WEATHER  BUREAU 
ER  WILDRICK 
MPS.  BESSIE  M,  WILLDEPS 

IR6Y  LEE  KPISSEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  PIPE  OEPT, 
BRADFORD  WATER  DEPT, 
PA.  TURNPIKE  COMM, 
FED.  AVIATION  AGENCY 

AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  H*  MANGES 
CLIFFORD  C.  AOAMS 
SMITH  TWP.  MUN.  AUTH. 
PA.  TURNPIKE  COHM. 

JOHN  L.  THOMAS 
WEST  PENN  POWER  COi 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  0.  DOWLINf. 
MRS.MILOREn  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLFR 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.  KPEIGMBiUM 
E.  EARL  TOUCHTON 

CHARLES  A,  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEE°S 
MISS  VELOA  SWANCER 
PAi  ELECTRIC  CO. 

WILLIAM  J*  OOTTEREP 
MFGRS.  L.  *  M.  CO. 
IRA  TAYLOR 

MRS.TILLIE  M.SIMONDS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
ARTHUR  A.  JOHNSTON 
MARSHALL  B<  MENEFEE 


IlLA.  ELECTRIC  CO. 


GH.  CO»^E  +  CI 
ICHABD  T«  MOI 
MISS  ELlZABETl 


NEFF 


CHARLES  R.  DAVIS 
CALVIN  R.  PACKARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEMPEL 
M*  Di  BOOTH  ANO  CO. 

MRS.  MARIE  H.  LITTLE 
PA.  TURNPIKE  COMM, 
THOMAS  A,  HOTAlEN 
HAROLD  J.  ruSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 


THEODORE  F. 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  SOIS 
MRS.  D.  L>  WHITE 

ROBERT  J.  06ERT 
FRANCIS  B.  HANLE 
A*  R.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 
EDINBOPO  ST 


ThuES 


TCHR.  COL. 


JACKSON  THOMAS 
WILLIAM  SU0ER5 
STANLEY  Li  VON  NEIOA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 
FIELD  RESEARCH  LAB. 

WEATHER  BUREAU 
TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  At  RhOADS 


ISHA 


ANDREW  B.  EVA 

.ALE  LUSH 
WALTER  C.  WOL 
GEOPr.E  M.  H*R 
HUGH  C.  «C  IL 


MRS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OANA  L.  SHAY 
CLAUDE  K.  KULP 
LEE  M.  LEITZEL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

GEORGE  S.  BEAL 

MRS.  KATHERINE  BATES 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

JOHN  M.  RINGLER 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

POWER  +  LIGHT  CO. 


GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
S*  H.  KURTZ 

JAMES  A.  HAMN 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
DANIEL  I.  GPOVE 
METRO  P.  DOROSH 
CMARLES  E.  BARNES 


STATION 


ACE 


INDIANA   3   5E 
JACKSON   SUMMIT 
JAMESTOWN   2    NW 
JERSEY    SHORE 
JOHNSTOWN 

JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTHAUS 
KEGG 

kittanning  lock  7 

kregar  «  se 
kresgeville  3  w 

lafayette  mc  kean  park 
lake  mini5ink 
lakeville  1  nne 

lancaster  2  ne  pump  st. 
lancaster  2  ne  filt  pl 
landisville  2  nw 
laurelton  state 
lawrenceville  2 

lebanon  3  w 
lebanon  3  sw 
lehighton 

LE   ROY 

LEWIS   RUN    3    SE 

LEwISTOWN 
LOCK    HAVEN 
LOCK    HAVEN   2 
LONG   POND   2    w 

YNCH 

MADERA 


RIENV1LLE  1  SW 
RION  CENTER  2  SE 
RTIMSeURG  FAA  AP 
TAMORAS 
COMNELLSBURG 

MC    KEE SPORT 

ADOW    RUN    PONDS 
MEAOVILLE    1     S 
MED  IK    RUN 

MERCER    2   WE 


COUNTY 


INDIANA 
lOGA 

:rawforo 

.YCOMING 


CLEARFIELD 
BEDFORD 

ARMSTRONG 


JAYNE 


(.758    LANCASTER 
4763    LANCASTER 
4778    LANCASTER 
4693    UNION 
4873   TIOGA 

4891  LEBANON 
4896  LEBANON 
«934 I  CARBON 
«972 I  BRADFORD 


I  CLINTON 
' MONROE 

5275JFOREST 

336'CLE*»F1EL0 

342'cLEAPFlELO 
368  MONTGOMERY 
5381  HUNTINGDON 
5390  DELAWARE 


SHED 


MERCER  HIW, 
MERCER SBURG 

MERWiNSeURG 
MEYERSOALE 
MIDLAND    DAM    ' 


MILLERSBURG    2    E 
MILLHEIM 
MILLVILLE    2    SW 

MIL»OY 

MONTROSE 

MORGAN TOWN 

MT   GRETNA   2    SE 

MOUNT    POCONO    2    N 

MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  I  SE 
MURRYSVILLE 

ERSTOWN 
NATRONA    LOCK    A 

NEFFS    MILLS    3    NE 
NESHAMINY    FALLS 

CASTLE    1    N 
NEWELL 
NEW    PARK 

NEWf    RT 
NEW    STANTON 
NEW    TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH   EAST    2    SE 

ORWELL    3   N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 


FORES 


ALLEGHENY 
LUZERNE 

CRAWFORD 


40  36 

41  97 
41    30 


79  0' 
77  01 
eC    28 


76  40 
75  03 
79    16 


9662 

FRANKLIN 

9676 

MONROE 

SOMERSET 

5710 

BEAVER 

5737 

BRADFORD 

WAYNE 

5775 

DAUPHIN 

CENTRE 

5817 

COLUMBIA 

5875 

MIFFLIN 

SU50UEMA 

5996 

BERKS 

6028 

LANCASTE 

6055 

MONROE 

PHILADELPHIA    M 

f^ 

&P 

'HiLADELPHIA    1 

iPH 

PHILlPSaURG   fH 

« 

»P 

PHOENIXVlLLE 

E 

'IKES    CREEK 

>INE   GROVE    1 

E 

•ITTSBURGH    WB 

2 

PITTSBURGH    WB 

CI 

IT 

PLEASANT    MOUN 

1 

w 

>ORT    CLINTON 

»OTTSVlLLE 

>UN)(SUTAWNET 

PUTNEYVILLE    2 

SE 

DA 

OUAKERTOWN    1 

UYMONO 

READING   H6   CITY 

JENOVO 

RE NOVO    5    S 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 
LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 

6297  PERRY 
6310  WESTMOPELAND 
6326  LEHIGH 
6370  MONTGOMERY 


'668''  CARBON 
|6721  ';ARMSTRONG 
'6724. CLARION 

'6762'PIKE 


:6916|CENTRE 


'116  SCHUYLKILL 
'161  SCHUYLKILL 
JEFFERSON 
(STRONG 


BUCKS 

POTTER 
BERKS 
CLINTON 
CLINTON 


40  03 
40  03 
40  07 

40  94 

41  59 

40  20 
40  19 
40  50 


40  35 

41  08 
41  on 

41  03 


39  49 

41  27 

40  49 

40  1 

41  12 

39  96 

40  21 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


40    32 

40  93 

41  06 


75  28 
79  01 
eo  28 


75    92 

75  54 

76  26 
75   22 


ROCHESTER    1    » 

RUSHVILLE 

SAFE   HARBOR 

SAGAMORE    1    5 

SALINA    3    M 

SAXTON 

SCANDIA    2   E 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRAnTON 

scranton  wb  airport 

SELLERSVlLLE    2    NW 
SHADE    GAP    2    NE 

SHAMOK 1 N 

FIELD  9  W 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIIEPVILLE 


ROCK 


SLIPPE 
SHE Th PORT 
SOMERSET  I 
SOMERSET  J 
SOUTH      CAI 


SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING   GROVE 
STATE    COLLEGE 
STRAUS STOWN 
STRONGSTOWN 


SIGHWAY    SHED 


LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 
CKAWANNA 
ZERNE 

BUCKS 

INGOON 

NORTmUMBLANO 

WARREN 
FRANKLIN 
CAMERON 
CAMERON 

BUTLER 


CENTRE 
BERKS 
INDIANA 


40   40 

40  09 

41  01 
40   05 


40  48 

41  0! 
41    06 


39  97 
39  93 
39  55 
4D   54 


40    34 

40    30 

40    27 


40  26 

41  92 

40  20 

41  20 


OBSERVER 


■    OF    JOHNSTOW'i 
RUDOLPH    A.    ANDEPSON 
WILLIAM    J.    HOWE 

PIlTE    COMP', 
CORPS    OF    ENGINEEPS 

PA.    TURNPIKE    COM^'. 

CITY    OF    BETHLEHEM 
A.    BUTTEPS 
IRENE    FOREMAN 
GLADYS   REINEKE 


MRS. 


LANCASTER    WATER    flUP . 

LANCASTER   WATER    BUR. 
STATE    COLLEGE 
DEPT,    OF    WELFARE 

HARRY    P.    HOWLANO 

LEON   MILLER 
THOMAS   D0NN4CHIE 
GOODWIN   S.    DEFREHN 
MRS.    DIMMIS    M.    PA1LE> 
RUSSELL    LINEMAN 

AMERICAN    VISCOSE    CO. 
JOHN    P.    FREY 
HUGH   F,    PARKER 
THOMAS   MECKES 
CORPS   OF   ENGINEERS 

MRS.  JULIA  J.  SHOFF 
MISS  ELLEN  J.  MILES 
FRANCES    E.    SCmEIBNE" 


SUN   I 


,   CO. 


MARKED 
CORPS   OF   ENGINEERS 

VlATION   AGENCY 

BISLANO 
MRS.   HELEN  M,    SHIVES 

NATIONAL   TUBE   CO* 
GEORGE   PEARAGE 

■    MEAOVlLLE 

MRS.E.    H*    SN'tDER 

S TOOTHERS 

HIGHWAYS 

ROLLIN   P.    GILBfPT 
ARTHUR   A,    SMJ'H 
THEODORE    R.    ^AE^ 
CORPS   OF   ENGINFES-S 

CARL    A,    MOBBIS 
CHARLES   W,    DAVIS 
RUSSELL    SMEPLEY 

.    B0Wt«>5C» 
1  KENNETH    LEIGMCl. 

I  THOMAS    C.    MAPflEEO'. 
I  RALPH    TAYLOR 

PA.  TUBNPIKF  COM". 
1  PA,  TURNPIKE  COMK. 
DAVIS.    JR. 


JOHN 


NION    I 


TEC>    I 


DAVID    C.     SHAW 


CLIN 


ATE   UNlvER'l 
SUB.    WATE<-. 

W.  HAMILTON 
L  CHCMICAL  C 
IN    J,    ALLEN 


78    05       1918    »}D   MID 


75  30' 

76  06 
76   2? 


1191    MID   MID 


75   20l 

77     521 
75    58' 


76    32 

2250 

BA 

39    57 

no   00 

77$ 

1420 

5P 

»P 

1.0   43 

no    18 

900 

41    47 

76    07 

870 

TA 

39   95 

76   23 

270 

79    14 

1320 

7A 

79   33 

1109 

6P 

40    IZ 

7B   15 

780 

BA 

41    99 

79   01 

2040 

79   40 

783 

VAR 

41    29 

75   40 

746 

7A 

75   44 

940 

MID 

MID 

40    23 

75   20 

530 

40    12 

77   92 

920 

40    48 

76   33 

770 

BA 

41     42 

79    06 

1920 

77    32 

709 

4P 

*P 

78    05 

790 

78    11 

1230 

41     04 

fiO    03 

13*5 

7P 

7A 

41     46 

78   27 

1510 

79    09 

214C 

79    05 

215C 

6P 

41     31 

75    24 

1400 

77    30 

1520 

7A 

76    92 

47t 

4P 

77    52 

1175 

40    29 

76    11 

60( 

BA 

40   33 

78    55 

1B80 

MRS.     FRANCES    K.     Fev 
PA.     TURNPIKE     COMW. 
FRED    C.    OSWALD 
GEORGE    H.   BOONE 
ELLSWORTH   WEAVE" 

WlLLlAM    I.    PROWN 
F«£n   C.    ESCMflAC*' 
NEW   JERSEY  ZINC   CO. 
: LOUIS   A,    «AL*RKEY 

I  P.    ".    NEELY 

Mist   L.    VETTERLEIN 

FRANCIS    K*    DAVIS*    JR* 

)   U.S.   WEATHER   BUREAU 
ATLANTIC    REFINING   CO. 
FFf.    AVIATION    Af^NCY 

PHiLA,    SUB.    WATE»   COMR, 


' PA,    FISM  COMMISSI^; 
I  MRS.    ADA    E.    BARICK 
'  LLCD   E.   WELLER 
1  CARL   E .   ROTOlO 
CORPS   OF    ENGINEERS 

' DENNIS    K.    FLUCK 
MBS.     "ACHEL    LANGAN 
).  U.S.    WEATHER    BUREAU 
EL''EP   G.   BATSCMElEY 
I C.    F.    BILLETTr 

HAROLD    C.    MEAL* 
CORPS    OF    ENGINEt^S 
BOROUGH    OF    RIOGWAY 
OE~.'FSNE    LIGHT    CO, 
I CAOL    KOPATI 


S.-. 


DAVID 


ATER   POWER   C0''P. 
OF   ENGINEfoS 
UTM,   wSTMRlO.    CO. 
lverta  l.  holies 
r.  anoe'son 


CO^PS    CF    ENGINEERS 
U.S.    POST   OFFICE 
C    MJ   U.S.    WEATHER    ftUBFAU 

j SEllERSvILLE   WATE»   Z! 

I  MRS.    HELEN   H*    RYLE 


I 


j ROAMING   CREEK   WATER   CO, 
MONTGO-EO*    t.PARMS«»OPTH 
KEITM    R.     ALLEN 
MRS,    FPANCES    CALDWELL       ■ 

'  MRS.    AGNES    LlON 

I  WALTER    C.     AlPEBT 
PA,     DEPT,    HIGHWAYS 

I  HOWARD    G,    PECK 
DAVID    L.    GROVE 

I  EUGENE    M.    COOK 

I  PA.    DEPT.    OF    HEALTH 
I  P.    M.    GLATFCLTER    CO* 
I  PA.    STATE    UNIVERSITY 
I  JACOB    KLAHR 
I  MARRY   F,    BENNETT 


STATION  INDEX 


STATION 


STROUOSBUkS 

ttMiimv 
9ouunwwu 

SVTCRSVtUE 

TANAOUA 

TAIUeuA   «   n   OAN 
TAHABACK    t    S    F1«E 
riONCSTA   2    St   OAN 


TIT 


'ILLE 


TITVSVlLie    WATEft    VOftRS 

TOWCDO   *  N 

TOVANOA 

TOWH    CITY    S    W 

TROT 

nHWElTOK 
TUHTLEM5INT    4   NE 
TrUOKE   4   NC   BALO   EJGLE 
UHIM    CITY    FILT    ^LANT 
UNIONTONN 

VANDCRttlFT 
VANMRORIFT    I   H 
VIIIQINVILLE 

WAMEN 
MASHINGTON 

KATSOWTOWN 
HAmESBunS    2    N 
NAYNESBURC    1    E 
MEiSTEB    NILLS    S    SW 
WfLtSeOftO    3    S 

WEST   CMESTEB 
IfEST   GROVE    I    £ 
WEST   HICKOffV 
WHITESBURG 
WILKES-BARPE 


•Sn  NONKOe 
S410   JEFFERSON 
•««•   NOOTHUMBLA' 
9»9;lsuaOUEHAHNJ 
8»M    *LLeGHENY 

BTja' SCHUYLKILL 
eTSSSCWUYLKtt.L 
8T70| CLINTON 
9BT)   FOREST 

SBBsUPtAlffOBO 

aflasjcRAMFciRo 

I S«01  MARREN 
I  8*05. BRADFORD 

I  89)9: BRADFORD 

S9S9' INDIANA 
9007    MC    KCAN 
9014   BLAIR 
9042   ERIE 

•0»0. FAYETTE 

9118   WESTMORELAND 
9l33[llESTMOI»ELAN0 
9196    bSRKS 
9?98j WARREN 

9SU|  WASHINGTON 

' 9345,NO«THUMBLAN0 
'  9362   GREENE 
936T   GREENE 
,9380    FULTON 

j  9*08    TIOGA 

i  946* I  CHESTER 

, 9!0J'CWESTEfl 
9907i  FOREST 
96931  ARMSTRONG 
9702    LAIERNE 


AO  St 

Al  Ot 

*0  91 

41  S7 

40  14 

40    AS 

40  91 
*1    24 

41  n 

41     38 

41  SB 

41  AT 

41  A6 

40  SI 

41  AT 

40  ?7 

41  9* 

40  AS 

41  99 
19    9* 

40  36 

40  36 

40  31 

41  91 

40  11 

41  09 

99    94 
39    94 


79   33 
79    36 

75    S2 
79    08 


79    36 

79    49 
79    25 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


OBSERVER 


79    12 

T«  90 
76  47 
79  96 
79    48 

T9    SB 


1120 

2220 
1200 
1550 


79   S2 

76   26 

76   97 


1640 
1020 
1400 


WILLIAM  HA6ERTY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  W.  BAYLER 

•  LAURA  A*  BENSON 
MANCE  SEC 

MRS,  MARY  L.  ROBERTS 
PANTHER  VALLEY  WTR,  Ci 
JAMES  El  SWART2 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELECTRIC  CO. 


CITV  OF 


f  ITUSVILI 


MRS.  M.  0.  PARI 
HARRISBURG  WAT( 
JENNIE  L.  BALL' 


R  OEFT. 

RD 

IMER 


MRS.  MARY  E*  WE 
ROBERT  D.  STRAI 
FREDERICK  L.  FRIDAY 
HAROLD  W.  HAMMOND 
W.  MABSTELLER 

UNITED  ENS.  *  FNORY.CO. 
EUGENE  R.  YOUNG 

.  MARY  H,  WRIGHT 
GILBERT  H.  REIER 

DEPT.  HIGHWAYS 


WILLIA 


SIRD 


samuel  b.  greenlee 
sewage  disposal  plant 
llum  d.  cover 
rion  l.  5humway 

daily  local  news 
conaro-pyle  co. 

helen  f.  kinnear 
corps  of  engineers 
mbs.  mary  6.  mirmak 


STATION 


WtLLIAMSBURO 

MILLIAMSFORT   WB   AP 

WIND  GAR 

WOLFSBURO 

YORK   J   S5H   PUMf    STA 

YORK    2    S    FILTER    PLAN! 
YORK    HAVEN 
YOUNGSVILLE 
ZION      GROVE 
2I0NSVILLE    3   SE 


COMBINED   STATIONS 
EOINeOftO  6   5W 


COUNTY 


BLAIR 

LYCOMING 

NORTHAMPTON 

flfOrORD 

YORK 

YORK 

YORK 

WARREN 

SCHUYLKILL 

LEHIGH 


79  IB 
79  32 
76   49 


OBSEJIVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


MYRON   K*   0IOOLE 
U<S.    WEATHER    BUREAU 
MS.    MARY   0,    HOeiZEL 
WALTER    C.    R|Cf 
YORif    WATER   COMPANY 

YOR»:    WATER    COMPANY 
METPOPOLITAN   EDISON   COi 
HENRY   CARLETT 
JAMES   D*    TEETER 
LESLIE   hOWATT 


CCMBINEO  WITH  STA   1721 


7-KlSKIMINETAS,      8-LAKE   ERIE,      9-LeH16H,       10-MONONGAHELA,       11-OHIO,       12-POTOMAC,       13-LAKE  ONTARlOt      14-SCHUYL(tlL 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrlsburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  •Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65   F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  Represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  T.->ble,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 

following : 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index, 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

3nth  are  described  in  the  publics 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  P"bli- 
caUon  "SuLtaUon  ilitory"  tor  this  state   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25   D   C.  for  65  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  MARCH  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   82°  on  the  28th  at  Phil  Drexel  Inst  of  Tec 

Lowest  Temperature:   -20°  on  the  11+  at  Ridgway  3  W  and  on  the  9th  at 

Du  Bois  7  E 

Greatest  Total  Precipitation:   4.75  inches  at  Tamaqua  4  N  Dam 

Least  Total  Precipitation:   0.63  inch  at  Erie  WB  Airport 

Greatest  One  Day  Precipitation:   1.50  inches  on  the  31+  at  2  stations 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   54,5  inches  at  Somerset  Fairview  St 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   43  inches  on  the  27th  at 

Coudersport  6  E 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  relatively  mild  weather  that  prevailed 
through  the  previous  winter  months  of  Decem- 
ber, January,  and  most  of  February  changed 
radically  during  the  last  few  days  of  Feb- 
ruary and  continued  through  most  of  March. 
Temperatures  dropped  to  unseasonably  low 
levels,  thus  providing  some  of  the  coldest 
weather  of  the  winter,  as  well  as  the  cold- 
est March  of  record.   Precipitation  was 
subnormal  in  most  sections,  but  snow  was 
in  abundance  as  accumulations  were  several 
times  greater  than  might  normally  be  ex- 
pected with  some  record  amounts  for  March 
reported. 

Pennsylvania  was  under  the  influence  of  cold 
Canadian  air  most  of  the  month,  with  the 
result  that  temperatures  remained  below 
normal  through  the  first  27  days.   This 
period,  combined  with  the  last  several  days 
of  February,  extended  the  reign  of  conse- 
cutive days  with  subnormal  temperatures 
to  30  for  the  longest  and  coldest  such 
period  of  record  so  late  in  the  season. 
During  this  time  temperatures  averaged  10 
to  20  degrees  below  normal  and  daily  read- 
ings remained  below  freezing  much  of  the 
time.   Sub-zero  readings  between  the  9th 
and  11th  were  common  in  western  counties 
and  at  higher  elevations  with  new  record 
lows  set  for  the  date  at  several  places. 

A  definite  change  developed  in  the  weather 
pattern  on  the  26th  and  27th  when  warmer 
air  moved  into  the  state.   Within  the  space 
of  48  hours  the  mercury  climbed  30  to  40 
degrees,  and  by  the  afternoons  of  the  28th 
and  29th  had  reached  the  60 's  and  70 's, 
most  areas  with  an  80  degrees  reported  at 


Philadelphia  on  the  28th.   Warm  air  predomi- 
nated the  remainder  of  the  month  which  kept 
temperatures  well  above  freezing.   This 
melted  the  snow  cover  that  ranged  from  a 
trace  in  the  southern  portion  of  the  state 
to  as  much  as  43  inches  at  higher  elevations 
in  northern  counties.   By  the  morning  of  the 
31st  about  90  percent  of  the  snow  cover  as 
reported  by  the  cooperative  stations  had 
been  melted.   The  runoff  from  snowmelt  sup- 
plemented by  rainfall  from  a  storm  on  the 
30th  and  31st,  that  produced  from  light 
amounts  in  western  sections  to  1.50  inches 
in  eastern  areas,  resulted  in  rapid  rises  of 
most  rivers  and  streams  throughout  the  state. 
By  the  end  of  the  month  low  lying  areas 
adjacent  to  waterways  experienced  some  flood- 
ing; however  flood  crests  were  not  reached 
vintil  several  days  later  during  the  early 
part  of  April. 
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U.  S.  Weather  Burea 
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OLTWOOD 

ANCASTER  2NE  PUMP  STA 

ANDISVILLE  2  NW 

EBANON  3  W 

ARCUS  HOOK 

ORGANTOWN 

T  GRETNA  2  SE 

ORRIS TOWN 

HIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

HILAOELPHIA  WB  AP 

HILADELPHIA  PT  BREEZE 
HOENIXVILLE  1  E 
UAKERTOWN  1  E 
EADING  WB  CITY 
EST  CHESTER 


AM 
AM 


AM 
AM 


DIVISION 

LOWER  SUSQUEHANNA 

»ENOTSVILLE 
lOSERVILLE  1  N 
*RLISLE 

^AMBERSBURG  1  ESE 
rTTYSBURG 

^NOVER 

»RRISBURG  WB  AP 

iRCERSBURG 

HIPPENSBURG 

5RK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 

MIDDLE    SUSOUEHANNA 

iRWICK 

•GLISH    CENTER 
!AT2    1    N 
:WISTOWN 
LLVILLE    2    SW 

:WPORT 
INBURY 
LLIAMSPORT    WB    AP 

DIVISION 

UPPER    SUSOUEHANNA 

NTON    1    NW 

XON 

GLES    MERE 

WRENCEVILLE    2    S 

NTROSE 

WANDA 
LLSBORO  3  S 


AM 


AM 
AM 


AM 

AM 
R 
AM 


AM 
AM 
AM 
AM 

AM 
AM 


AM 
AM 
AM 


38.5 
38.2 
39.3 
37.8 
38.5 


40.3 
41.1 
39.1 


39.4 
42.0 
37.2 
39.1 
41.7 

39.3 
39.1 
42.1 
41.6 
40.9 

42.1 
41.7 
39.5 
40.7 
41.1 


39.5 
37.8 
41.3 
39.7 
39.3 

40.5 
39.6 
40.1 
40.4 
42.1 


39.4 
36.0 
35.9 
39.4 
34.6 

40.4 
40.2 
37.9 


31.3 
36.3 
29.5 
34.9 
31.2 

36.8 

30.7 


14.3 

9.8 

13.6 


17.8 
17.6 
14.4 


20.5 
20.5 
25.5 
19.1 
16.4 


22.0 
18.8 
23.1 
21.1 


20.2 
21.2 
23.3 
20.4 
23.0 


21 

.3 

24 

•  4 

21 

.0 

20 

.6 

20 

.0 

17 

7 

10 

6 

17 

6 

18 

6 

14 

3 

18 

9 

18 

1 

19 

1 

13, 

1 

11. 

3 

H. 

e 

9. 

4 

11. 

3 

14. 

1 

11. 

8 

23.3 
22.8 
22.1 


26.2 
25.3 
25.7 


29.5 
29.4 
32.4 
28.5 
27.5 

29.5 


31.3 
29.6 
32.1 
30.1 


25.4 

32 

,4 

22.3 

32 

.2 

18.8 

28 

.0 

19.7 

29 

.4 

26.5 

3'i 

1 

20.1 

29 

7 

21.8 

30 

5 

24.9 

33 

5 

25.2 

33 

4 

24.4 

32 

7 

28.3 

35 

2 

21.0 

31 

4 

21.0 

30 

3 

25.5 

33 

1 

25.0 

33, 

1 

29.9 
29.5 
32.6 
30.1 
31.2 

30.9 
32.0 
30.6 
30.5 
31.1 


28.6 
23.3 
26.8 
29.0 
24.5 

29.7 


22.2 
23.3 
20.7 
22.2 
21.3 

25.5 
21.3 


-10.6 

-10.0 


-11.0 
-11.6 


-  9.3 

-10.6 


-10. 
-10. 


8.4  78 
74 
9.3   72 

-10.3 


1285 
1301 
1319 


1099 
1225 
1212 


1089 
1097 
1002 
1124 
1158 


10   1092 

11+  1012 

9+  1074 


65 

30 

63 

29 

68 

29 

68 

30 

61 

31  + 

71 

29 

67 

30  + 

64 

28 

1005 
1011 
1139 
1097 
953 

1087 

1064 

970 

974 

997 

917 

1034 

1067 

995 

983 


1084 
1090 
1001 
1075 
1040 


11+  1052 

7  1017 

11  1058 

9  1062 

8+  1043 


1122 
1295 
1177 
1108 
1249 

1088 
1105 
1122 


1316 
1285 
1366 
1322 
1349 

1218 
1349 


21 

13 
0  21 


28 
19  27 
15  29 


26 
27 
28 
28 
25 

27 
27 
25 

25 
8  27 

23 
27 
27 
26 
25 


Precipitarion 


1.07 
1.49 
2.55 


2.58 
2.86 
2.77 
2.46 
3.25 

2.78 


2.10 
2.12 
2.00 
1.79 
2.35 


1.34 
1.69 


1.25 
1.07 


1.56 
2.31 
1.66 


28 

1 

29 

3 

27 

0 

29 

0 

29 

0 

28 

0 

27 

0 

28 

0 

28 

0 

29 

6 

28 

0 

27 

11 

28 

4 

27 

4 

28 

1 

2.39 
2.71 
2.09 

2.43 
2.52 
2.70 
2.82 
1.79 

2.49 


1.60 
2.76 
D  1.65 
2.21 
1.97 

2.07 
2.01 
2.95 


1.66 

- 

1 

.57 

2.11 

- 

1 

.75 

.94 

2.15 

- 

1 

.70 

1.57 

- 

2 

.44 

1.22 

1.02 

1.59 

1.96 

1.95 

- 

1 

35 

1.57 

- 

2 

19 

2.43 

- 

1 

85 

3.05 

~ 

97 

2.13 

- 

1 

18 

1.94 

- 

2 

38 

.95 
1.72 


1.33 
1.12 

1.45 
1.17 
1.87 

1.45 

.35 

1.03 

1.94 

1.35 


1.59 
1.75 


1.32 
1.08 
1.50 
1.08 
.92 


.33 
.87 
.50 

.48 
.27 
.55 

.92 

.81 

.70 
.71 
1.39 
.98 
.52 


.65 
1.05 


.59 

.95 

U03 

.97 


30.4 
14.5 


17.4 
22.3 
25.9 


21.3 
20.5 
16.0 
24.3 

10.5 

18.5 


10 

3 

7 

15 

5 

11 

21 

0 

10 
12 

15 

9 

9 

19 

2 

12 

9 

2 

6 

9.8 
10.9 
12.2 


15.4 
13.0 


21.5 
19.2 
20.0 
15.5 
20.0 

21.6 
22.6 
20.5 
22.5 
18.4 

20.2 


17 

4 

16 
13 

11 

0 

12 
8 

16 

0 

14 

16 

3 

14 

0 

12 

23 

2 

14 

12.5 
15.5 
30.2 
13.4 
25.0 

14.1 

18.0 


O    2 


See   Refeience   Notes    Following   Stahon   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
MARCH   1960 


CONTINUED 


AM 
AM 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  2  SSW 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RIOGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 


DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURG 

EVERETT  1  SW 

HUNTINGDON  AM 

JOHNSTOWN  AM 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKER  STOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W  AM 

BUTLER 
t  CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  0AM        AM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM  AM 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL  AW 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM       AM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
UNIONTOWN 

WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  PES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE  A^ 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 


FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2 
KANE   1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 


NW 


MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


Tempefatuie 


35.7 
33.5 
31.0 
37.5 
31.9 

30.4 
35.3 
34.2 
32.2 


35.3 
39.5 
30.6 
39.1 
39.5 

36.3 
37.2 
33.6 


36.5 

30. 3M 
36.6 

37.8 

33.6 

32.7 
41.3 
35.1 
35.4 

36.5 
37.3 
37.8 
37.4 
34.3 

37.7 
33.4 
36.4 
34.7 
38.5 

38.6 


DIVISION 


28.4 
32.9 
32.6 
36.1 
32. 9M 

32.9 
30.8 
36.3 
32.2 
36.2 

34.3 
36.8 
33.2 
32.5 
32.7 

34.6 
33.3 
34.0 
34.9 


15.0 
7.5 
7.9 

15.0 
5.9 

11.5 

6.2 

17.5 

11.1 


16.7 
17.6 
14.0 
21.1 
15.2 

17.8 
16.7 
17.9 


18.2 

18. 2M 

6.3 

13.1 

12.4 
11.6 
16.2 
11.6 
12.9 

20.1 
16.6 
19.5 
18.1 
17.7 

23.1 
8.0 
13.7M 
16.0 
20.6 

15.4 


9.8 

6.4 
11.9 


10.6 
5.5 
13.2 
17.0 
19.3 

16.1 
14.6 
10.4 
3.5 
12.3 

11.3 
6.8 
8.2 

12.9 


Q  U:  »5 


25.4 
20.5 
19.5 
26.3 
18.9 

21.0 
20.3 
25.9 
21.7 

22.2 


25.5 
28.6 
22.3 

30.1 
27.4 

27.1 
27.0 
25.8 


26, 
24. 3M 
22.0 

25.5 

23.0 
22.2 
29.8 
23.4 
24.2 

28.3 

27.0 
26.7 
27.8 
26.0 

30.4 
20.7 
24. 5M 
25.4 
29.6 

27.0 


19.1 
19.2 
22.3 
21.9 

M 

21.8 
16.2 
25.8 
24.6 
27.8 

24.7 
25.7 
21.8 
16.0 
22.6 

22.9 
20.1 
21.1 
23.9 

22.3 


-12.9 

-11.3 


-11.5 
-12.6 
-11.0 
-12.3 


76  30 
65  31 
76  30 


-13.9 
-13.0 


-  9.5 
-11.2 


-10.3 
-11.2 


Precipitation 


-12 
-14 
-15  11 

7  11 


1220. 
1371 
1405 
1193 
1422 

1356 
1380 
1207 
1334 


1218 
1123 
1315 
1061 
1162 

1171 
1170 
1209 


1180 
1246 
1329 

1214 

1295 
1325 
1089 
1283 
1257 

1128 
1170 
1119 
1147 
1203 

1065 
1366 
1240 
1221 
1094 

1169 


1416 
1414 
1319 
1330 


1332 
1444 
1209 
1246 
1149 

1240 
1212 
1333 
1449 
1258 

1294 
1386 
1354 
1267 


S  I  i 


1.75 
1.97 
1.80 
2.27 
1.70 

3.61 
2.15 
1.69 
2.16 

2.12 


2.21 
0  2.46 
2.47 
2.64 
1.60 

D  2.06 

2.06 

2.20 


1.23 
3.63 
2.34 

1.34 

2.37 
1.66 
1.94 
2.41 
2.02 

1.39 
2.21 
2.00 
3.60 
2.06 

2.02 
D  1.57 
2.49 
1.16 
1.91 


1.42 
2.22 


2.27 
1.61 
2.26 

2.3l 


1.99  -  1.88 
2.12  -  1.81 


1.36 
1.50 
1.91 
1  .44 
D  2.56 

1.99 
2.06 
1.96 

.63 
.71 


1.60 
2.02 
1.26 
1.71 
1.98 

1.54 
1. 
1.75 
1.26 

1.62 


-  2.16 

-  2.48 

-  1.77 

-  1.46 

-  1.83 


-  2.47 

-  1.92 


.48 
.88 
.65 


.38 
.56 
.59 
.19 
.34 

.41 
.61 
.35 
.32 
.61 

.55 
.31 
.32 
.36 


13.0 
22.5 

20.6 
13.2 
14.3 

20.0 
26.2 
19.5 
17.4 

18.5 


21.1 
21.0 
22.7 
22.0 
20.5 

20.3 

16.0 

20.6 


10.0 
31.2 


18. 
30. 
23. 

8 
0 
8 

19 
22 

16 

0 
5 
0 

21 

3 

16 
27 
20 
25 
14 

4 
1 
.6 
.6 
.3 

18 

.0 

22 

.0 

11.3 
27.3 
15.4 
24.2 
26.0 

42.7 
21.7 
22.8 

11.3 


27.0 
28.2 
27.2 
28.4 
40.4 

16.0 
26.0 
28.0 
20.9 

24.7 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See   Releience   Notes  Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


:HET0NU    tOCK    5 
.LENTOHN    WB    AP  fl 

.LfNTOi^N    G*S    CO 
.TOONa    HORSfSHOE    CU*»Ve 
(tNPT^VlLLE 

«T1NPU«G    2    M 

IKEHSTOWH    1    WNW 

limE<: 

;*R    CREEK    0*M 

;a«  gap 

iAVtff    FALLS 
AVEi'TOWN 
CHTfLSVlLLE 
LLCFONTE    4    S 

•NE 

RWICtC 

THLEHEM 

TMLEMEM    LEHIGM   UHIV 

*IR5vrLLE    6    ENE 

OSE'JvILt.E     1     N 

SWELL  6  WNW 
AODOCK  LOCK  2 
ADFPPp  FAA  AIRPORT 
ADPORO  CNTRL  FIRE  STA 
AOFORD  4  W  RES 

EEZEWOOO 

CX)RVlLLE    FAA    AIRPORT 

LJCETON    1    S 

FFALO    MILLS 

^GETTSTOWN    2    H 

»NT    CABINS    2    Nf 


ILISLE 

(ROLLTOWN    2    5SE 
(TER    CAMP    2    W 
)AR    OUN 
IDDS    FQRD 

IMBER?BUPG    1     ESE 
kRLEROI     LOCK    * 
l«ENCE    I     E 
iRtON    3    SW 
lUSSVILLE 

lYSVlLLE    3    W 

:arfifld 
:rmont 

>tesville  1  sw 
ifluence  1  sw  0am 

ifluence  1  nw 
weautville 
ineautville  6  e 
nellsville 

shohoccen 


INGTON 
EKSIOE 
SSON  2 
VILLF 


EGAL 

ora 

LESTOWN 

Bois  y   E 


3RIUM  2    5SW 
-ISH  CENTER 
»AT* 
INUNK  2 

:  WB  AIRPORT 

»ETT    1     SW 
tELL    SHARON 
'    CITY    4    S    DAM 
IKLIN 

"LAND 

TON 

iEPTOWN 
GE    SCHOOL 
"SSUBG 
'    HAZEL    2    HE    0AM 

IMOORE 

■WILLARD    DASH    0AM 


Z    1     N 

NSBORO    LOCK    7 

NVILLE 

VER 

ISBURG    we    AP 

ISBURG    NORTH 

ev 

ISTERVILLE 

WOOD 

5DALE  ft  NW 
Y  BROOK  1  W 

ERSVILLE 
BOTTOM  2  SE 
INGOON 
SOALE 


iNA  3  SE 
5T0WN  2  NW 
;Y  SHORE 
STOWN 
1  NNE 


2.86 
2.21 
2.TS 


PENflSVLVANIA 
MARCH    I960 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 


•  21 

.72 

•  IS 

.63 

.71 

.96 

.86 

.** 

.63 

.34 

.9S 

.57 

0? 

.10 

.37 

.64 

32 

5e 

85 

71 

42 

D? 

13 

84 

99 

06 

05 

12 

>1 

94 

85 

92 

0.15  0.80 

RECORD  MISSING 

1.04 


10      11      12 


0.05 

T 
D.IO 


1.98 
2.47 
2.07 


2.43 
2.52 
2.02 


1.85 
1.65 
1.88 
1.77 


1.70 

2.02 
1.26 
2.08 
02.05 
1.71 


>1.10    0.20 


1.04      ,17 


.25    0.20   0.10 
.28      .06      .01 


.03      T 
.01 

T 
.02      .01      T 


13      M 


15 


16      17      18 


.30  .08 
.25 
.13       .03 


19      20      21 


.17 
0.10   0.50 


25     26      27     28     29      30 


.04      ,04      r 


•10      .03      T 

1  T  .c 

I  T 


I  .03 

,03 

.08 
•03       •OA 

0,05 

,02 


,02       ,07       ,01 


.08       ,02      T 


Notes   FollowlDs  Stmtioo    Index 


DAILY  PRECIPITATION 


KARTHAUS 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KRESGEVILLE  3  W 

LAKE  MlNISINK 

LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANOI^VILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 

LEHIGHTON 
LE  ROY 

LEWIS  BUN  3  SE 
LEWISTOWN 
■  LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 
LYNCH 

MADERA 
MAMAFFFY 
MAPLE  GLEN 

MAPLETON  OEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBUPG  FAA  AP 
MATAMOPAS 

MC  CONNELLSBUPG 
MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 
MEYERSOALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLHEIM 

MILLVILLE  2    SW 

MILROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 
MT  GRET 


Day  oi  month 


_ 

!• 

99 

2i 

14 

2 

75 

2 

10 

2 

11 

9* 

10 

15 

92 

0? 

•  72 

.60 

•  21 

.27 

•  62 

•  70 

.70 

.38 

.35 

8   9 


I. 

1 

35 

71 

1 

57 

2 

36 

2 

06 

2 

26 

2 

21 

2 

28 

1 

.98 

2 

.01 

1 

.54 

2 

.70 

3 

.05 

1 

.39 

\ 

.80 

1 

.69 

1 

.97 

2  SE 


MOUNT  POCONO  2  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  *! 
NESHAMINY  FALLS 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      B 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 

RUSHVlLLE 

SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 
SAXTON 
SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVlEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STRAU5ST0WN 

STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 
SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITU5VILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOIN 


NE 


TYRONE  *  NE  8ALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 
UN I ON TOWN 
VANDERGRIFT 
VIRGINVILLE 


10   11   12 


RECORD   MlSSIhJG 


13 

95 

96 

57 

.61 

.43 

.10 

.11 

.91 

2.49 
1.52 
2.11 
1.07 
1.49 

2.27 
2. 82 
1.94 
1.79 


3.08 
1.99 
1.91 


.04 
.25 
.06 


13      14       15 


16      17      18      19      20      21 


22      23      24 


- 

See  Reference 


25  26  27 


28  29  30 


.03   .09   ,03 


.07 

.25 
.55 


.17 

T     T 

.03 

.17 

.09   I 

.05 

.20 

.32 

D.03 

.20 

■f 

.15 

.01   I 

.01 

.13 

.09 

.01 

.10 

.11 

.10 

^ 

.01   .02   T 


.05   .06   .01 


.10 

.03 


.75 
.50  1.38 
.18   .58 


Hotes  PollowlQg  Station  Index 
-  42  - 


DAILY  PRECIPITATION 


COhT INUEO 

PENNSYLVANIA 
HABCH    1960 

Station 

1 

Day  oi  montli 

1    1    2 

1 

1     ^ 

4    1 

5 

6 

7 

8    1    9 

10  1   11   1   12 

13  1   14  I    15 

16 

17 

18 

.9| 

20  1   21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

NARRCN 

WAT50NT0WN 

2.60 

.69       T 

.09 

.06 

.96 

.09 

7 

.02 

7 

.20 

.03 

7 
7 
.02 

7 

.29 

•  07 

•  01 

•  04 

7 

.04 

•  07    • 

WAYNE S9URG    2    M 
WELL5P0RO    5    S 
WEST    CHESTER 

1.9? 
1.7? 
1.9« 

T 
T 

.49 

.09 
.11 

.19 
.49 
.62 

.03 
.09 

7 

•  02 

.01       7 

7 

.23 

.21 

7           7 

T 
7 

T            T 
T 

.09 
.07 
.03 

7 
•  12 

7 
•  01 

•  06 

•  04 

1 
7 

I            .42 

.11 

7 

.43    . 

.87    . 
.76    . 
.46    . 

WEST    GROVE    1    E 
WEST    HICKORY 
WHITE 5BURC 
WILKES    BARRE 
WILLIAMSBURG 

2.J0 
1.99 

1.91 
2.77 

.0< 

T 
T 
T 

.31 

•  1« 
.1* 

•  01 

.♦7 

.99 
.20 
.39 
1.26 
•  31 

.04 
.10 

.06 

T 

•  02 
.10 

7 

T 

.06 
.06 
7 
.23 

.12 
.09 
.26 

7 
7 

7           T 

7 

.14 
.01 

.08 

.04 

T 
.10 

7 

7           T 

7 

.20 
.32 
.94 
.03 
.29 

•  12 

•  09 
.02 

•  12 

•  04 

•  09 

•  06 

•  11 

7 

.09 

.07 
.38 

•  80    • 

•  20    • 

•  33    . 

•  09    . 

WILLIAMSPORT    HB    AP 

WOLFS BURG 

YORK     1    SSW    PUMP    STA 

YORK    HAVEN 

ZION       GROVE 

?.9» 
1*78 
1.79 
1.96 

J. 17 

7 

T 
.10 

.94 
.27 
.» 
.99 

.03 
.29 
.06 
.99 

.72 

.01 

.01 

7 

T 
T 

T 

.03 

7 

.03 

.18 
.19 

.09 

7 

.32 
.07 

.20 

.02 

T             T 
T 

7            T 
T 

•  20 
.08 
.03 

•  09 

•  09 

T 
•  01 

•  01 

•  02 

•  02 

•  04 
.04 

T 

7 

7 

r         .43 

.29 

.08 
.18 
.10 

.62    . 
.24    . 
.08    . 
.14    . 
1.00    . 

nONSVlLLE     '    SE 

?.36 

.0» 

.29 

.53 

.06 

.28 

.07 

•  14 

•  06 

.08 

.78    . 

Hotes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1960 


52 
2» 

58 
35 

65 
38 

56 
45 

31.' 
13t 

75 
»1 

70 
*2 

67 

*5 

62 
54 

41. 
23. 

71 
»2 

68 
*0 

66 
«7 

62 

50 

39. 
20. 

52 
30 

6* 
30 

69 
32 

60 
38 

36< 

7i 

63 
30 

76 
31 

75 
50 

55 
45 

37  V 
131 

59 
30 

78 
*2 

72 
4* 

66 
48 

40. 
22 

56 

13 

6« 

33 

65 
33 

68 
43 

33. 
12. 

50 

51 

63 

69 

32 

50 
*1 

6k 
36 

65 
»9 

53 
36 

32 

10 

52 
36 

57 
32 

51 
40 

49 
36 

30 
i 

7» 
»2 

70 
36 

64 
39 

68 
30 

40 
1« 

51 
16 

61 
31 

62 
36 

61 
42 

36 
11 

59 
36 

60 
32 

70 
42 

48 
42 

32 
11 

66 

»3 

76 
37 

78 
54 

72 

45 

41 
18 

52 
»0 

60 
3* 

59 
46 

59 
38 

3J 

7 

21 

57 
33 

53 

35 

55 

46 

29 
11 

55 
25 

73 
33 

73 
37 

69 

44 

38 

13 

53 
»2 

58 

37 

60 
47 

55 

41 

3C 

1* 

50 
25 

53 

34 

60 
42 

57 
42 

91 

1 

52 
19 

63 
31 

61 
35 

58 

41 

3( 

1( 

72 
1.0 

67 
*0 

64 
46 

66 

57 

4 
2 

See  Belerence  Notes  Following  StaOoD  Index 
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CoaHnuvd 

V 

A 

ILI  lt,l> 

(U^t 

.Wx 

Al 

UJtl 

[ht 

> 

PENNSYLVANIA 
MARCH  1960 

Slallon 

Day  01  Month 

' 

s. 

1 

Li_ 

3 

« 

5 

S 

1  7   8 

9 

10   11   12   13 

14 

1  15  16 

17 

le 

18 

20 

r^ 

22 

23 

iii 

2J 

1  26 

JJ7 

28 

i28 

1  30 

31 

< 

evERETT  1  sw 

MAX 

MIN 

26  2a 

16   12 

St 

li 

30   22 

10   14 

24   26   26   2f 

8    6    4    2 

32   32   32 

18    4   12 

36   34 

14   18 

3B   32   44 
14   18   26 

38 
28 

42 
26 

44 
28 

36 

24 

34 
24 

36 
24 

-J — 

46 
24 

46 
20 

J 

43 
24 

J 

56 

30 

66 
42 

1 

68 
38 

70 
56 

66 
46 

39.1 
21.1 

FIBRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

27   30 
14    9 

2< 

14 

21   22 
13   12 

26 

12 

26   27   29 
9    0    2 

31   27   28 
19    6   12 

34   34 
12   20 

39  34   43 
12   26   30 

36 
26 

41 
26 

34 
20 

32 

20 

29 

17 

33 

13 

35 
23 

26 
9 

38 
15 

53 

24 

54 
45 

74 
40 

74 
58 

60 
40 

35.2 
19.3 

FORP  CITY  t  S  DAM 

MAX 
MIN 

29   27 
11    2 

28 
6 

26   20 
11   12 

20 
9 

25   24   26 
-3-11-9 

27   33   30 

-  6  -  8  -  2 

31   31 
-  1    3 

31   36   36 
2   7   26 

42 
24 

35 
25 

37 
IB 

38 

17 

32 
19 

30 

5 

33 

12 

35 
9 

36 
11 

36 
19 

65 

30 

56 
34 

70 
40 

72 
46 

35.1 

11.6 

FRANKt.  IN 

MAX 
MIN 

2S   30 
14    2 

25 

18 

20   20 
12   12 

25 

14 

24   21   29 
2-2-4 

31   30   28 

17-3    2 

31   31 
2    9 

3- 
< 

32   40 
14   28 

33 
22 

35 
24 

36 

13 

30 
15 

29 
21 

31 
13 

34 
22 

24 
11 

36 
11 

51 
21 

62 

41 

66 

33 

67 
38 

58 
41 

34.3 

16.1 

FREELANO 

MAX 
MIN 

24   29 
10    6 

29 

8 

21   21 

7    8 

24 
6 

26   21   24 
3    2    2 

26   26   28 

10    1    2 

29   30 
6   11 

3' 
It 

32   32 
13   22 

36 

21 

35 
19 

35 

17 

31 
15 

29 

15 

28 
12 

34 
19 

25 

9 

32 

7 

45 
23 

53 
42 

64 
33 

54 

37 

56 

47 

32.3 
14.3 

OEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

36   33 

le   18 

35 
19 

2  2   30 

18   18 

29 

16 

33   30   30 
6    8    6 

33   29   35 

13    8   10 

32   37 
15   16 

3f 
16 

39   38 
18   23 

37 
33 

46 
30 

40 
24 

42 
26 

38 
25 

37 
24 

39 
26 

49 
23 

33 
19 

38 
19 

56 

31 

74 
39 

62 
42 

62 

45 

39.1 
21.1 

GETTYSBURG 

MAX 

MIN 

35   32 

IB   17 

33 
19 

23   24 

17   17 

25 

16 

31   27   29 

10   11    8 

31   34   32 
20    7   15 

35   35 
16   21 

38 
2C 

39   36 
17   25 

40 
32 

45 
28 

42 
28 

42 

27 

37 
24 

38 
21 

40 
26 

46 
22 

34 
23 

44 
25 

62 
43 

73 
43 

70 
48 

67 
49 

39.3 

23.0 

GRATERFORO 

MAX 

MIN 

GRATZ  I  N 

MAX 
MIN 

30   29 
15   15 

31 

16 

22   24 
14   14 

22 

8 

29   25   28 
5    8    5 

30   30   28 
10    8    1 

32   32 
6   15 

36 
16 

37   35 
12   20 

37 
27 

40 
22 

38 
17 

40 
22 

33 
23 

35 

18 

34 
19 

39 

17 

30 
15 

39 
19 

54 
33 

68 
39 

64 
42 

63 
46 

35.9 
17.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

30   34 
13  -  1 

25 

19 

21   21 

11   11 

29 

14 

26   28   31 
-  2  -  6  -  6 

34   32   27 
18-7    1 

34   33 
-  1    7 

39 
5 

38   41 
19   28 

34 
20 

39 

24 

36 

13 

30 
16 

30 
21 

33 
5 

36 
21 

28 
6 

37 
9 

52 
22 

51 
43 

71 
36 

72 
51 

68 
42 

36.8 
14.6 

HANOVER 

MAX 
MIN 

35   34 
18   16 

33 

17 

23   26 

15   16 

28 
12 

33   28   33 
7    7    6 

31   37   32 
9    6    9 

35   36 
15   17 

39 
17 

39   37 
19   23 

39 
31 

45 
27 

44 
26 

43 
25 

40 
24 

39 

20 

40 
22 

46 
21 

35 
22 

47 
27 

61 
44 

75 
43 

72 
43 

68 
64 

40.6 
21.3 

MARRISBURG  WB  AP 

MAX 

MIN 

32   33 

20   18 

28 
19 

24   25 

18   18 

31 
18 

25   29   31 

11   12   n 

33   32   35 
19   12   17 

35   37 
16   23 

39 

21 

37   38 
20   30 

43 
33 

41 
28 

42 
29 

37 
28 

39 
25 

37 
23 

45 
27 

32 
22 

43 
23 

59 
29 

72 

41 

67 
42 

65 
46 

61 
52 

39.5 
24.4 

HAWLEY 

MAX 
MIN 

30   28 
8    9 

31 
10 

18   25 
13   16 

29 
9 

31   29   27 

-  8  -  4  -  7 

34   34   28 
-  4  -  4  -  5 

34   33 
-  1    6 

36 
2 

39   37 
4    7 

34 
23 

46 
24 

39 
14 

41 

17 

34 
12 

34 
14 

32 
14 

40 
16 

25 

1 

32 
6 

53 
16 

61 
28 

57 
30 

67 
39 

36.7 
9.8 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

32   32 
22  17 

30 
20 

27   26 
19   19 

30 
20 

25   29   30 
16   16   16 

32   30   33 
21   13   16 

34   36 
20   22 

37 
20 

38   39 
22   32 

42 
33 

42 
30 

41 
29 

37 
30 

39 
27 

37 
25 

47 
29 

34 
24 

44 
24 

56 
27 

71 
36 

65 

40 

62 
46 

63 
51 

39.4 
25.4 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

35   32 

17    7 

34 

12 

24   25 
15   16 

26 

15 

33   28   31 

-6-8-5 

31   37   34 
2-7-2 

37   36 
4    8 

38 
8 

38   36 
12   18 

41 
27 

43 
25 

43 
18 

42 
23 

37 
25 

38 
20 

38 
24 

41 
18 

32 

18 

48 
20 

62 
22 

70 
34 

68 

40 

67 
51 

39.5 
16.2 

INDIANA  3  SE 

MAX 

MIN 

27   31 
9  -  1 

29 
18 

24   20 

10   12 

25 

5 

23   25   30 
-  3  -10  -10 

35   29   32 

18  -10    7 

30   30 
-  1    1 

36 
-  2 

34   42 
11   29 

36 
21 

35 
24 

36 

19 

30 
12 

30 
21 

33 
4 

35 
20 

25 

11 

32 
12 

53 
18 

49 
29 

67 
34 

70 
45 

63 
48 

35.4 
12.9 

JANESTOWN  2    NW 

MAX 
MIN 

28   28 
9    0 

3? 
4 

23   19 
11   11 

19 
12 

24   25   26 

-5-9-12 

26   30   27 
-4-12-2 

24   31 

-5    5 

32 

1 

34   35 
11   25 

40 
19 

32 

21 

36 
11 

35 
9 

30 
16 

27 

4 

31 
19 

34 
6 

24 

7 

35 
19 

51 
29 

52 

37 

66 

44 

70 
42 

33.2 
10.4 

JOHNSTOWN 

MAX 

MIN 

29   28 
15    8 

32 
12 

28   22 
12   13 

22 

15 

25   24   26 
5    4    0 

26   34   33 
6    1    9 

28   30 
13   11 

32 

10 

39   34 
17   26 

43 
27 

39 
26 

40 
24 

38 
20 

38 
22 

30 
20 

34 
24 

38 

15 

30 
16 

38 
27 

62 

31 

65 

37 

66 
37 

69 
48 

36.3 
17.8 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

25   27 

4  -  8  - 

30 
4 

20   18 
9    7 

18 
-  9 

24   20   25 

-15  -14  -17 

29   28   31 

-  9  -17  -11 

30   30 
-12  -  8 

32 

-  3 

37   32 
1   20 

39 
21 

33 
18 

35 
0 

35 
5 

29 

15  ■ 

30 
-  5 

30 
9 

33 
-  8 

24 
-  2 

36 

15 

51 
26 

50 
30 

63 
35 

64 
36 

32.5 
3.5 

<EGG 

MAX 
MIN 

28   32 

10    7 

27 
18 

26   21 
12   12 

29 

10 

23   26   28 

2    0    4 

35   33   35 
0    2    6 

29   32 

8   11 

37 
9 

30   40 
12   25 

38 
27 

41 
23 

37 
22 

32 

21 

30 
22 

35 
18 

42 
18 

29 
16 

39 
18 

61 
24 

65 

34 

69 
35 

69 

45 

55 

46 

37.2 
16.7 

.ANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

33   34 
20   19 

31 
20 

26   26 

16   12 

32 
16 

30   30   30 
4   10   12 

36   33   36 
20    9    6 

36   41 
17   18 

41 
16 

38   39 
17   31 

45 
34 

44 
30 

44 
25 

42 
28 

39 

25 

40 
22 

49 
26 

45 
22 

46 
22 

62 

21 

74 
31 

69 
39 

68 
46 

64 
67 

42.0 
22.3 

-ANDISVILLE  2  NH 

MAX 
MIN 

33   32 
19   16 

31 
18 

22   24 

15   16 

24 

13 

28   26   28 
-  1    2    4 

28   30   28 
11    3    1 

31   32 
12   17 

35 
12 

38   34 
14   22 

38 
31 

41 
25 

40 
24 

41 
23 

37 
19 

37 
12 

36 
25 

45 

21 

33 

21 

43 
22 

55 
29 

73 
38 

66 
46 

64 
53 

37.2 
18.8 

.AWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

26   30 
8-4 

19 
13 

22   22 

12   13 

21 

1 

24   24   31 
-14  -10  -14 

24   24   28 
9  -15  -13 

31   34 
-5-6 

39 

-  4 

38   40 

-  4   23 

40 
25 

36 
22 

40 
6 

31 
14 

34 
15 

33 
13 

38 
16 

33 
12 

39 
0 

54 

17 

50 
38 

60 
34 

58 

40 

67 
44 

34.9 
9.4 

.EBANON  3  W 

MAX 

MIN 

35   33 
19   15 

34 
18 

22   25 
16   16 

26 

14 

32   28   31 
-276 

31   35   31 
14    6    1 

35   35 
8   19 

37 
15 

40   36 
16   25 

39 
32 

44 
24 

41 
25 

44 
26 

39 
25 

36 
21 

38 
24 

45 
20 

34 
20 

42 
23 

58 
31 

73 
40 

67 
42 

64 
44 

39.1 
19.7 

EWISTOWN 

MAX 
MIN 

34   33 
IS   15 

34 

15 

24   24 

14   17 

26 

17 

33   30   33 
8    4    4 

33   35   35 
7    6    6 

37   36 
8   10 

38 
16 

41   37 
14   22 

40 
30 

42 
29 

42 
24 

43 
24 

38 
22 

37 
22 

38 
22 

42 

19 

33 
19 

42 
19 

59 
32 

67 
29 

66 
36 

66 

45 

.  39.4 
16.6 

OOC   HAVEN 

MAX 
MIN 

33   31 
13    8 

32 
9 

22   31 
14   14 

26 
12 

33   27   30 
2-2    0 

31   31   34 
0    1    3 

35   31 
5   10 

38 
11 

39   37 
13   15 

39 
29 

41 
23 

40 
17 

42 
16 

36 
22 

36 

15 

36 

16 

39 

15 

31 

15 

40 
15 

55 
28 

62 
38 

65 

39 

64 
46 

37.5 
15.0 

AOERA 

MAX 
MIN 

26   26 
6  -  6  - 

26 
6 

21   IB 
-7    7 

19 

7 

23   20   24 
-11  -14  -13 

24   32   27 
-13  -12  -12 

32   28 
-6-5 

30 
-  5 

33   30 
-  2   19 

38 
22 

35 
20 

35 
10 

35 
11 

27 
11 

30 
8 

30 
12 

34 

7 

23 
8 

36 

14 

52 
22 

52 

34 

61 
34 

62 
44 

31,9 
5.9 

ARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

35   34 
23   23 

30 
20 

28   26 
18   18 

33 
19 

30   31   32 
17   15   15 

35   31   37 
20   13   17 

37   40 
19   22 

41 
25 

40   40 
28   33 

48 
34 

45 
32 

37 
32 

42 
30 

42 
27 

41 
24 

54 
31 

36 

28 

41 
23 

53 
32 

80 
40 

68 
45 

61 

45 

64 
52 

41.7 
26.5 

ARTINSRURG  FAA  AP 
EAOVILLE  1  s 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

23   28 

13    8 

28   29 

10    2 

22 

15 

30 
8 

16   18 
10   12 

22   20 
13   12 

23 
12 

21 
12 

24  23   27 

5    3    I 

25  22   27 
-1-4-8 

32   30   32 
13    3    9 

29   28   26 
-3-8-2 

27   29 
7   15 

25   33 
0    5 

36 
9 

32 
8 

30   42 
17   27 

32   33 
9   25 

37 
26 

38 
21 

35 
23 

33 
23 

33 
21 

36 
12 

27 
20 

34 
13 

26 

20 

31 
19 

31 
15 

28 

7 

34 
16 

29 

17 

23 
14 

32 

10 

38 
16 

25 
8 

52 

24 

36 

17 

57 
42 

48 
29 

63 
36 

46 

37 

64 

55 

68 
45 

57 
45 

68 
45 

33.6 
17.9 

32.7 
12.3 

ERCER  2  NNE 
ERCERSBURG 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

28   3D   27 
7  -  5   16 

33   31   32 

17   15   19 

26   20 
8    9 

28   23 

15   16 

25 
9 

24 
16 

23   26   26 

-  5  -12  -11 

32   30   30 
8   10    5 

30  26   26 
15  -11  -  2 

31  39   36 
15    3    9 

30   31 
-  3  -  2  - 

39   34 
14   17 

34 
3 

37 
16 

31   39 
16   26 

41   35 
le   26 

35 
18 

43 
26 

35 
21 

45 
27 

36 

8 

43 
26 

29 
12 

42 
25 

29 
8 

37 
24 

30 
8 

38 
20 

33 
22 

40 
25 

23 
6 

47 
21 

35 
9 

34 
21 

50 
13 

46 
25 

49 
42 

63 
31 

70 
39 

74 
41 

69 
49 

68 
49 

56 
44 

57 
51 

34.5 
11.3 

40.1 
21.0 

lOLANO  DAM  7 

MAX 
MIN 

24   31   30 
10   10   12 

24   23 
11   12 

23 

13 

28   27   30 
7   10    7 

30   30   26 
16    5   14 

29   33 
10   21 

33 
11 

34   44 
25   31 

35 
25 

39 
26 

37 
26 

30 
25 

32 
22 

37 
21 

40 
19 

23 

14 

39 
21 

56 
25 

61 
37 

74 
39 

74 
53 

55 
44 

36.5 
20.1 

ILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

31   29   29 
12   11   11 

18   25 
13   14 

24 
8 

30   20   26 
1    3    4 

27   30   31 
7    5    1 

32   33 
3   11 

35 
13 

37   36 
11   13 

38 
28 

38 

21 

35 
16 

40 
16 

33 
21 

35 

15 

J2 

15 

36 

15 

28 

11 

36 

13 

48 
21 

66 
32 

61 

36 

61 

42 

34.5 
14.3 

ONTROSE 

MAX 
MIN 

27   23   26 
9    6    6 

15   20 
9   10 

20 
5 

25   23   22 
-20    1 

27   25   22 

1-1    0 

27   29 
3    8 

31 
8 

33   35 
9   14 

35 
21 

40 
21 

37 
17 

37 
18 

30 
12 

33 
13 

28 
13 

35 
10 

19 
2 

36 
6 

47 
19 

51 
34 

55 
35 

54 
44 

31.2 
11.3 

3RGANT0WN 

MAX 
MIN 

32   38   30 
19   17   16 

28   26 
15   15 

29 

10 

29   30   28 
2    6    6 

32   29   32 
14    5   11 

33   37 
13   19 

37 
11 

37   37 
15   29 

44 
32 

39 
25 

42 
23 

33 
20 

37 
22 

36 

20 

45 
26 

34 
21 

42 
18 

56 
24 

71 
38 

66 

41 

64 
42 

55 
49 

39.3 
20.1 

r  GRETNA  2  SE 

MAX 

MIN 

32   33   27 
22   15   13 

27   21 
15   15 

32 
16 

26   30   29 

17   10    8 

34   32   34 
14   16   20 

28   37 
22   22 

36 
13 

40   38 
24   22 

43 
26 

41 
24 

i2 
25 

37 
23 

39 
22 

37 
20 

41 
23 

32 

19 

42 
17 

58 
23 

73 
36 

67 
38 

62 

46 

52 

50 

39.1 
21.6 

)UNT  POCONO  2  N 

MAX 
MIN 

20   22   22 

9    7    9 

IB   19 
8   10 

20 
8 

18   18   26 
3    6    2 

23   19   23 
12    0-3 

25   27 
8   11 

30 

7 

33   31 
10   24 

41 
?4 

35 
22 

33 
13 

n 

17 

28 

15 

28 
15 

35 
12 

31 
4  - 

32 

1 

45 

15 

56 
43 

53 
32 

54 
36 

56 
45 

30.6 
13.6 

S«e  Reieieace  Notea  FoUonoag  Statjoo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1960 


Continued 

Station 

MUHLENBURG    1    SE 

NEW   CASTLE    1    N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW    STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

SONBURY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANOA 

UNIOHTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  WB  AP 


Day  Oi  Montli 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


30   30 
5   18 


28   31 
9   12 


36  33  35 

19  14  16 

33  31  26 
12  6  16 

34  35  29 

23  20  19 

29  31  23 

19  14  14 

35  36  28 
22  20 

34  34  29 
22  21  18 

35  35  30 

24  25  20 

24  29  20 

1-7  11 

34  35  33 

20  19  15 

26  28  26 

9  8  13 


24   23 

12   13 


28   21 
12   12 


29   29 

■  1    7 


24   28 

4    5 


25   26   26 

17   18   18 


22   23 
12   12 


30   29 
16   18 


28   26 
IS   17 


29   26 

15   16 


27   27 
18   18 


30   29 
19   20 


34   29   32 


25   27   30 


-  4 
30 


32   32 
14   13 


15   16   21 


27  28  33 

-  1  8  3 

29  30  31 

14  14  15 

27  28  30 
9  14  12 

28  31  34 
19  14  20 


22   21 
2  -12 


30   29 
17   17 


24   21   22 


35   33   34 


29   28 
16   17 


20   20 
II   12 


23   23 
13   15 


28   27 
-  4  -  2 


32   31 
15   15 


35   28 
21   18 


27  30  26 
2  -12  15 

26   26  27 

9    2  19 

28  26  29 

16   14  13 


26   19 
12   13 


30   31   24 


31 
-  2 


25   26 
3-1 


31   35   37 


34   26   31 


36  32  36 

17  12  14 

31  30  32 

13  4  6 

35  32  36 

16  12  14 


33   33   36 


29   26   30 


35   34   35 


31   26   26 


15   20   22 


21   29 
13   14 


27 
13 


25   20   20 


27   27 
16   15 


28   26 
18   19 


21   20 
10    9 


25   20 

7-3 


18   24 
14   15 


21   22 
13   14 


30 
12 

32 

16 

25 
-13 

24 

7 

25 
15 

24 

13 

30 
15 


27   29 
10   11 


30   22 
10   14 


34   35 
15   16 


23   29 
4    6 

27   32 


28  31  23 

0-9  15 

28  31  21 
15  8  14 

29  31  28 
13  7  IB 

28  31  23 


27   31   29 


26   25   25 


35   35 
20   21 


32   33   24 
16   14   15 


21  21 

10  11 

20  21 

13  13 

?5  27 

13  11 

23  33 

15  15 


21   22 
10    9 


-12  0-7 

32  27   30 

5  3    0 

25  22   26 


30   29   31 
■  6   10    a 

25  30   31 
12   16   16 

22  25   30 
■16  -18  -20 

23  24   27 
•  3  -13  -  6 

26  21   24 


18  19   24 

9  10-9 

27  25   30 

13  14    6 

25  23   30 

11  11   13 

21  20   26 

7  8    0 

24  20   27 

9  9-3 

15  20   21 


30  26 
5-4-3 

27   22  26 

4    7  4 

30   24  29 

-7    5  0 

36   32  32 

8    4  3 

29   28  25 


24   29 
-11  -1* 


25   29 
-  8  -11 


27   27   30 


26   24   20 


27   33   29 
9-9-3 

33   32   33 
18    8    6 

36   31   35 
18   14   14 


11   14 
39   38 


40 
4   18   18 

32   33   30 
8    6   20 

36   36   40 
19   22   23 


33   37 
18   15 


36   40 
16   22 


34   37 
19   21 


36   39 
23   27 


26   28   33 


35   37 
14   17 


30   29 
6   17 


32   33 
14   22 


34   34 
13   16 


30   30 
-5-3 


35   32 
16   17 


36   39 

20   23 


31   31 
-15  -11 


37   41 
14   29 


36   41 
24   31 

42   38 


15   18   27 


28   30   27 


40   40 
25   31 


40   38 
28   31 


22   31   31 


41   40   50 


31   33 
25   32 


15   29   32 


31   39   31 
25   26   22 


34   44 
27   32 


35 
0 


25   23   26 


37   35   36 


33   29   29 


26   31   32 


38 

31 

15 

13 

39 

37 

26 

25 

44 

45 

27 

26 

37 

32 

20 

20 

42 

40 

38   42   35 
24   19   25 


37   40 
31   33 


35   39 

27   27 


3  8   39 
33   31 


22   11   25 


33   35 
20   29 


25   21   23 


31   35   35 


39   52 
24   31 


34   42 
22   25 


41   54 
24   30 


39   52 
25   31 


29 

-  5 


27 

-  3 


27   30 
-6-6 


23   30 
16   17 


25   27 
15   14 


25   20   22 


30   34 
14   14 


27   29   31 


30   30   28 
14  -15  -10 

28   29   31 


11 


33 


20    3   19 

29   25   26 
14-7-5 

35   33   32 
17-8   17 


29   32   32 


29   30 
11   16 


35   37 
16   18 


11   12 
31   35 


36   37 
6   15 


32   34 
4    5 


30   29 
-5-4 


29   30   37 

-  6  -  3  • 

33   35 


33   33 
13   15 


32   30 
-2    1 


39  38 

10  20 

35  32 
8  20 

34  37 
27  29 

39  39  45 

23  31  35 

36  39  37 
18  26  22 

32  41  37 

12  27  22 

36  39  39 

14  17  30 

35  35  38 
10  28  29 

35  42  43 

15  28  26 

31  36  32 

12  27  21 

35  31  38 

16  19  27 

36  35  45 


31  32  25 

13  5  15 

43  43  42 

28  21  24 

33  34  29 

20  24  21 

40  39  32 

27  29  23 

38  36  36 


40   42 
16   21 


35   36 
10   12 


42   41   41 
29   20   24 


31   30   29 


37   30 
0-5 


35   29 
20 


39   40 
21   22 


35   29 
19   21 


41   40 
25   25 


35   30 
15   15 


37   36 
22   22 


34   33 
20   14 


40   40   52 
28   2  8   34 


25   27   31 
15   12   17 


25   23   24 


30   32   32 
21   15   19 


28   38   55 


18   24   24 


43   34   45 
20   20   23 


30   40   61 
15   21   19 


34   45   57 


26   38 

17   15 


24   21   31 


36   42 

22   21 


27   24   32 


26   34   55 
14   19   20 


36   32   49   48 


76   78   74 
37   43   48 


69   65 
36   48 


73   75 
36   54 


37.3 
16.6 


37.8 
19.5 


37.4 
16.1 


43  39 

15  16 

35  28 

10  14 

37  32 


40 
25 


38   39 
2   25 


32   43   38 
24   31   25 


32   36   35 


25 

26 

31 

0 

4 

7 

32 

37 

14 

15 

19 

36 

32 

34 

37 

5 

12 

13 

32 

41 

19 

27 

35 

42 

15 

30 

33 

29 

10 

12 

43   40   46 
17   32   36 


35   39 
16   29 


27  20  20 

35  35  37 

18  15  13 

33  35  37 


36   29 

5   10 


35   32 
15   20 


40   35 
26   25 


35   31 
12   14 


37   33 
23 


34   37 
15   13 


50   41   43 
31   31   30 


41   35 
19   24 


29  31  26 

3  15  6 

36  37  36 

20  16  21 

30  31  32 
14  7  11 

36  36  46 

23  21  25 

38  38  46 

25  24  29 

31  30  36 
19  6  15 

29  33  35 

9  16 

32  34  32 

21  20  21 

31  31  36 

21  20  25 

35  38  44 
20 


29   36 
16   23 


66 

70 

70 

42. 

1 

42 

44 

53 

24. 

9 

53 

61 

55 

37. 

8 

32 

43 

53 

19. 

1 

69 

63 

56 

41, 

5 

45 

44 

54 

25. 

2 

70 

65 

70 

40 

9 

44 

44 

52 

24 

* 

71 

67 

70 

42 

1 

47 

47 

54 

28 

3 

57 

57 

50 

30 

4 

38 

47 

43 

11 

.5 

64 

55 

59 

41 

.7 

39 

42 

55 

21 

iO 

73 

74 

52 

34 

.3 

39 

52 

44 

17 

.7 

75 

75 

55 

37 

.7 

43 

55 

48 

23 

.1 

20 
31 

26 
33 

11 

21 

31 

32 

17 

20 

35 

46 

17 

22 

35 

37 

20 

21 

29 

31 

9 

11 

29 

30 

13 

16 

79 

33 

1 

20 

33 

39 

17 

17 

36 

39 

19 

23 

32 

36 

6 

23 

36 

36 

16 

25 

34 

32 

10 

12 

40 

47 

23 

30 

35 

39 

18 

23 

16  13  17 

34  25  36 

5  7  15 

42  39  55 

20  17  21 

33  42  59 

22  22  32 

30  36  51 


41   23   38 
15   11   14 


40  44  58 

17  20  25 

25  34  52 
9  14  25 

36  27  38 

14  15  16 

26  34  50 
10  6  15 

44  34  41 

19  18  21 

32  25  33 

5  6  11 

32  22  35 

2  4  13 

23  35  52 


32   41 
16   23 


53   51 
28   33 


70   65   53 
30   40   43 


53   51   59 
33   40   45 


64   62   57 
35   40   56 


67   56   67 
41   44   53 


53   65   65   62 


33   39   39 


69   70   65 
34   51   46 


61   62   62 

36   40   46 


59   60   59 
34   45   47 


70   66   65 
42   45   54 


70   56 
52   44 


56   61   63 
39   40   50 


63   60   69 
29   40   50 


57   57   65 

37   40   39 


65   55   55 
34   36   44 


64   68 
35   36 


29.7 

7.2 


38.5 
16.4 


33.4 
8.0 


39.5 
21.0 


40.7 
25.! 


35.3 

5.;' 

35.4 


56   57 

30   34 


13   20   17 
30   22   33 


52   36   45 


54   61   59 
35   43   48 


75   76   56 
40   55   47 


67   69   61 
34   43   44 


77   76   71 
33   53   46 


52   54   66 
34   38   44 


80   68   52 

45   45   60 


63   61 

36   44   49 


13. 


34. ( 
17.' 


32. S 
17. « 


34. 1 
16.C 


37. C 
14.1 


40.; 

18.1 


32.: 
11.: 


33.; 

5.1 


34.( 

8.; 


36.1 

14.; 

38.! 


20. 


See  RelereDce  Notes  Following  SUtion  Index 
-    46    - 


ConUnucd 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
MARfH   nSO 

StaUoa 

Day  OI  Month 

o 

1 

2 

3 

A 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

14      15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1  24 

25      26  1  27 

28  !  29  1  30  1  31 

a 

rornt    3    SSW   PUMP    ST* 

MAX 
MIN 

20 

35 

17 

30 
20 

26 

17 

27 

18 

34 

6 

3*      31      32 
-2-2-1 

37      3»      37 
22-1         2 

36      39      AO 

13       10       12 

39      40       «« 
14      31       31 

42       44       41 
26      25      26 

39       39       48 
25       19      26 

45      46      60 
22      23      22 

74      71      66      62 
36      3B      48      56 

42.1 
20.0 

See  Relereace  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1960 


Station 

And 

Depth 

Time 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB 

8   INCHES 

UAX 
MIN 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

36 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

53 
33 

50 
46 

49 
43 

36.1 
34.5 

LANDISVILLE   2   m» 

2    INCHES 

8  AM 

30 

30 

30 

28 

27 

27 

26 

25 

24 

27 

26 

24 

26 

27 

27 

28 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

35 

41 

46 

50 

30.2 

STATE  COLLEGE   2 

2    INCHES 

UAX 

MIN 

29 
28 

30 

27 

30 
29 

31 
29 

28 
27 

29 
27 

29 
25 

29 
27 

28 
25 

29 
27 

29 
24 

30 
23 

29 
19 

29 
20 

31 
21 

29 
24 

30 
29 

31 
27 

30 
28 

31 
27 

30 
27 

29 
27 

30 
26 

30 
28 

30 
21 

31 
24 

37 
29 

39 
30 

49 
31 

48 
38 

50 
43 

32.1 
27.0 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

31 
30 

29 
28 

29 
28 

29 
26 

29 
28 

29 
26 

29 
28 

29 
24 

29 
24 

29 
21 

29 
22 

30 
23 

29 
26 

30 
29 

30 
28 

31 
29 

30 
28 

30 
28 

29 
28 

29 
27 

30 
29 

29 
23 

30 
26 

30 
30 

32 
30 

37 
31 

43 
35 

45 
41 

30.8 
27.9 

8    INCHES 

UAX 
UIN 

31 
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30 
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29 
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28 
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29 
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28 
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27 

29 
26 
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25 
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26 

29 
28 

30 
29 

30 
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30 
30 

30 
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30 
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30 
29 

29 
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30 
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30 
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29 
27 

30 
29 

30 
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30 
30 

36 
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37 
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34 
33 

34 
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33 
32 

34 
32 

34 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

36 
31 

32.3 
31.2 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab 
Landlsvllle  2  NW 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover: 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Seedling  grapes 


Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type: 
kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation: 


Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which  Is 
Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 
clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentlomet 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.-r' 

Relati 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 
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WNW 

21 

14.5 

40++ 

w 

24+ 

71 

75 

57 

62 

6 
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6.0 

ERIE  WB  AIRPORT 

3W 

15 

13.7 

55++ 

SE 

16 

76 

81 

72 

75 

11 

11 

2 

0 

0 

0 

24 

- 
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10.0 

36 

W 

24 

59 

65 

45 

50 

3 

9 

4 

0 

1 

0 

17 

57 

6.4 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 
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PENNSYLVANIA 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.5 

1 

T 
11 

T 
8 

8 

T 
6 

6 

6 

.7 
6 

5 

5 

4 

3 

2 

1.6 

1 

.9 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

1.7 

1 

T 

T 

T 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

1 

13.2  3.7 

1    13 

.8 

1.1 
14 
.9 

T 

12 

.9 

.7 
9 
.9 

T 

10 

.9 

9 
.8 

7 
.8 

6 
.8 

T 
6 
.7 

T 
5 
.7 

5 
.7 

5 
.6 

.2 

4 
.6 

1.6 
5 
,6 

4 
.5 

.2 

3 
.4 

2 
.3 

T 
1 

.2 

T 
1 

.6 

1 

T 
1 

.2 
1 

1 

T 

T 

SHIPPENSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

10.0  1.5 
11   11 

10 

9 

9 

6 

4 

4.0 
6 

5 

4 

4 

3 

3 

1.5 
4 

3.5 
6 

3 

2 

T 

1 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

6 

4.0 
8 

8.0 
14 

1.0 
15 

T 
15 

13 

1.0 
14 

12 

.5 
12 

12 

10 

8 

6 

T 
6 

4 

1.0 
5 

4 

T 
4 

3 

T 
3 

7.0 
10 

1.0 
10 

\l 

1.0 
11 

T 
11 

T 
8 

5 

2 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
11 

T 
11 

4.0 
13 

4.5 
18 

.8 
18 

T 
18 

17 

T 
17 

16 

16 

15 

14 

13 

13 

T 
13 

13 

4.0 
15 

T 
15 

14 

T 
14 

T 
15 

1.5 
14 

2.0 
16 

le 

T 
16 

T 
16 

T 
IS 

13 

8 

2 

T 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
10 

8 

5.0 
12 

5.0 
17 

1.0 
18 

T 
18 

T 
18 

1.0 
18 

15 

T 
13 

11 

9 

8 

T 
7 

T 

7 

6 

4.0 
10 

T 
9 

T 
9 

T 
9 

T 
8 

5.0 
11 

2.0 
13 

.5 
12 

1.0 
11 

.5 
10 

T 
9 

T 
6 

5 

2 

T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

T 
6 

.2 

5 

7.8 
13 

.6 
13 

13 

12 

T 
12 

12 

9 

9 

9 

8 

T 
6 

6 

5 

3.5 

8 

.5 
6 

.5 

6 

T 
4 

3 

.5 
3 

.5 
3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

TOWER  CITY  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

12. C 

1.0 

- 

- 

- 

- 

2.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

- 

. 

4.0 

4.0 

2.0 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

T 

13.3 

1 

.4 
14 
1.0 

.1 
12 
.9 

11 
.9 

T 
9 
.9 

9 
.8 

6 
.5 

4 
.5 

4 
.5 

3 
.4 

3 
.4 

2 
.3 

1 

3.1 

T 

3.1 
6 
.6 

3 
.5 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

2.5 

1 

T 

T 

.1 
T 

T 
T 

.6 

T 

T 

Prior  to  March  12,  1960  some  observers  at  stations 
be  consistent  with  that  reported  for  the  previous 
instruction  was  Issued  requesting  that  each  water 


labeled  WB  adjusted  the  observed  water  equivalent  value  to 
observation  and  intervening  snowfall.  On  llarch  12  a  general 
equivalent  observation  be  recorded  as  measured. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVAMIA 
MAHCH  1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1960 
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STATION  INDEX 


STAnON 


AfUFTOHU  LtKk   \ 
ALIENS   HILLS 
ALLFNTOWN   W»    AP 
ALLCNTMN  &*s   CO 
ALTOONA    HftPSESHOF    Cl"»VC    ( 

A«CNPT^VILLC 
AUSTlNfll^C    t    W 
tAieASTOlfN    «    tMM 
BAttMES 

8tAr»    C*fCK     DAM 

BCAtt    GAO 
BCAve»   F*t.L* 
AE A VCR TOWN 
HeCHTELSVlLLF 

KLLEFONTE   4  -S 

UtNE 

BEtWICK 

iCTMLCMFM 
•    Se-TMLEHfM    LEMI6K 
SLAIN 

BLAIBSVILLF    h    EMI 
Slakeslce  C0«NE» 
BlOSEbvILLE    1    H 
BOSWELL    6   WNW 
BBAOOOCI   LPCK    2 

BftAOFORD  FA,«  Aim 
B»*eFO«0  CNTOL  F 
8BA0F09D  »  W  »FS 
BPEE7EIIOO0 

BBOOKVlLLF    FAA    Al 

8»UC£T0N    J    S 
euCKSTOWN    I     SZ 
BUFFALO    MILL-; 
BU«GETTSTOWN   2   w 
BURNT    CABINS    ?    NE 

r  BUTLER 

BUTLER    ^USSTATIO* 
CAMP    MILL 
CAMP    (LINE 
CANTON    1    NH 


COUNTY 


'  LFHIGM 
<LEH|G»t 
I  iBLAin 


CMAMBERSaUPG    I    ESF 
CHAOLEROI 
CnaolEROI    Lt^Cf    » 
CLARENCE 

RION    3    SW 

CLAUSSVILLE 
CLAYSvrLLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESVILLE  1  ^V 


CONFLUENCI 
CONFULfENCI 

conneautv 
CONNEautv 
connfllsv 


CONNELL';VILLE    2    E 
CONSMOHOCICEN 
COOKSBURG 

CORAOPOLIS    NEVILLE 
CORRr 

COUDER^PORT    1    NW 
COUOERKPOOT    6    E 
COVINGTON    7    WSW 
CREEKSIDF 
CRESSON   2   5E 


CUSTER    CIT 
DANVILLE 
OE VAULT    1    I 
DINGMAPtS    Fl 
DIXON 

DONEGAL 

DONORA 
DOYLE.STOWN 
DRIFTWOOD 
DU    BO  IS    T    I 


OUNLO 

OUSMORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 

flRADY 
EBENSBUBG 

EOINBORO 
EMPORIUM    2    SSH 
ENGLISH    CENTEM 


ERfE    CO    FIELD    OSCH 

WS    AIRPORT 
EVERETT    1    .^K 
FARRElL    SHARON 
FORD   CITY   A    «;   DAM 

tANKLIN 
FREELANO 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE    SCHOOL 

I    GETTY<;BtJI>G 
:tty^bupg   1    <; 
FFORD 
GLENCOE 

hazel  2  he   0am 

clfnmoore 
glen  rock 

Olenwillard  oa<;h  Oai 
gould sboro 

.TEBFOBD 
SRAT2  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
GREENVILLE 
lA  MOVER 


HOlLIDAYSBUPG 

LiSTERVILLE 

'   HOLT WOOD 
HOME 
HONESDALE    A    NH 

HONESDALE  6  NNH 

HONEY    BROOK     1    W 
NOOVEflSVILLE 

BOTTOM    2    SE 
TINGOON 
MUNTSOALE 


1130 
1155 
1198 
1203 
1215 


CUMflfRLANO 
SOMERSET 
EGHFNY 


ALLEGHENY 

SOMERSET 
BEDFORD 


CUMBERLANC 
LYCOMING 

BRADFORD 


INGTON 
WESTMORELAND 
CENTRE 
CLARION 


CLEARFIELD 


2183 
2190 
2221 
2245 
22«9 


3028 

3056 
3130 


343S 
3503 
3515 


GREENE 

WESTMORELAND 
lERCEP 


WESTMORELAND 
WAiiHlNGTON 
BUCKS 
CAMERON 
EARFIELD 

CAMBPIA 
SULLIVAN 
SULLIVAN 


E^IE 

CAMERON 
COMING 
NCASTER 


ERIE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

STRONG 

VENANGO 
LU2ERNE 
POTTEP 


CHESTER 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 


39  55 

42  00 

40  39 

41  40 


40 

17 

40 

3( 

40 

20 

40 

27 

•  I 

06 

40 

16 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


59 

39 

BC 

76 

52 

79 

5* 

53 

/6 

76 

52 

78 

42 

75 

37 

77 

38 

79 

55 

77 

56 

79 

26 

75 

39 

eo 

78 

rs 

30 

'5 

50 

79 

22 

79 

72 

at) 

22 

36 

OBSERVEH 


T7    07 

1745 

1035 

8    34 

2540 

8    41 

2120 

6    37 

460 

360 

1    52 

80    08 

1    28 

78    15 

1    26 

77    17 

0    11 

76    10 

1     51 

75    13 

41    34 

40    06 


41 

37 

41 

39 

40 

Oft 

40 

09 

43 

40 

30 

79    55 

79  31 

80  23 
76    59 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 

WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLEY  GAS  0 
ALTOONA  MATER  BU«>. 

PA.  STATE  COL.  EXP. I 
OTTO  D.  BACON 
PGH,  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


:  WATER  CO. 


DEPT 


RST. 


1.5.  WEATHER  BUREAU 
ALTER  WILDRICK 
RS.  BESSIE  M.  WILLOER 
1R8Y  LEE  KRISSET 
CORPS  OF  ENGINEERS 


FED. 


VIATION  I 


BRADFORD    FIRE    DEPT. 
BRADFORD    WATER    DEPT, 

IKE    COMM. 
FED.    AVIATION    AGENCY 

AUSTIN    R.    COOPER 

MANGES 
CLIFFORD    C.    AOAMS 
SMITH    TWP.    MUN.    AUTH. 
PA.    TURNPIKE    COMM. 

ROGER  CLARK 
WEST   PENN  POWER    CO, 
JOSEPH    N.    HOBART 
LESLIE    0.    COWLING 

LDREO    SPENCER 


CARROLL 
ROBERT 

RICHARD 

E.    EARL 

G.    MILLER 

".    MAURER 
L.    MENKEN 
T.    KREIGHBAUM 

TOUCHTON 

CHARLES 

A.   BENDER 

WEST   PENN   POWER   CO, 
CORPS    OF    ENGINEERS 

MISS    VELDA    SWANCER 
PA.    ELECTRIC    CO. 

WILLIAM    J.    DOTTERER 
MFGBS.    L.    +    H.    CO. 
IRA    TAYLOR 
MRS.TILLIE    M.SIMONDS 

ilLA.    ELECTRIC    CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 


tISS    ELIZABETH    NEFF 
CHARLES    R.    DAVIS 
CALVIN    R.    PACKARD 
CORPS    OF    ENGINEERS 

FREO    A,    PLEMPEL 

NACTIVE    12/59 
MARIE    H.    LITTLE 

TURNPIKE    COMM. 
THOMAS    A.    HOTALEN 
ROLD    J.    KUSCHEL 

..    TURNPIKE    COMM. 

lEODORE    F.    MATHlJEs 
GEORGE    HART 
SIDNEY    KENNEDY 


ROBER' 


ASSER 


EOINBORO  ST.  TCHR.  COL. 
JACKSON  THOMAS 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 

FIELD  RESEARCH  LAB, 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP, 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  A.  RHOAOS 


INACTIVE    12/59 
MRS.     MARY    M,     HARTMJ 

CORPS   OF    ENGINEERS 


E.    C.    MC    WILLIAM! 
CORPS    OF    ENGINEERS 
OANA    L.    SHAY 
CLAUDE    K.    KULP 

LEE    M.    LEITZEL 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PA.    OEPT.    HIGHWAYS 

EARL   MILLER 
HANOVER    EVENING    SUN 

WEATHER   BUREAU 
GEORGE    S.    BEAL 

KATHEPINE    BATES 
POWER    *    LIGHT    CO. 
JOHN    M.    RINGLER 


,    POWER 


LIGHT    CO. 


EDNA    M.    BUSH 
GEORGE    C.    WILLIAMS 
lENO    E.    WALTER 

H.    KURTZ 
JANES    A,    HAHN 
JOSEPH    J,    SANaUSKAS 
DANIEL     1.    GROVE 
METRO    P.    OOROSH 


HYNOMAN 
INDIANA    3    se 

SON  SUMMIT 
JAMESTOWN  I  NW 
JERSEY   SHORE 

JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTHAUS 
KEGG 

TANNING    LOCK    7 
KREGAR    4    SE 
KRESGEVILLE    3   W 
CAFAYETTE    MC    KEAN    I 
LAKE    HINISINK 


LANCASTER  2  NE  i 
LANDISVtLLE  2  NW 
LAUREL TON    STATE    VIL 

LAWRENCeVILLE    2    S 
LEBANON    3    W 
LEBANON   3   SW 
LEHIGH TON 
LE   ROY 

EWIS    RUN    3    SE 
LEWISTOWN 
LOCK    HAVEN 
LOCK    HAVEN    2 
LONG    POND    2    W 

LYNCH 
MADERA 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLE TON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE  1  SW 
MARION  CENTER  2  SE 
MAHTINSBURG  FAA  AP 
MATAMORAS 

CONNELLSBURG 
KEE5P0RT 

MEADOW  Run  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 

MERCER  2  NNE 
MERCER  HIWAV  SHED 

MEHCERSBURG 
MERWINSBURG 
MEYERSDALE 

MIDLAND  DAM  7 
MILAN  4  WNW 
MILANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 

MILLHEIM 


COUNTY 


E   2 


MILLVII 
ILROY 

MONTROSE 
MORGAN TOWN 
■    GRETNA    2    SE 

MOUNT    POCONO    2    N 
MOUNT    UNION    1    N 
MUHLENBURG    1    SE 
MURRYSVILLE 
MYERS TOWN 

NATRONA    LOCK    4 
NEFFS    MILLS    3    NE 
NESHAMINY    FALLS 
NEW    CASTLE    1    N 
NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW    STANTON 

TRIPOLI 

ISTOWN 

NORTH   EAST    2    sE 
ORWELL    3    N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 

PARKER  I  E 
PAUPACK    2    WNW 

IL    OREXEL    INST    OF    TE( 
PHILADELPHIA    W6    AP 

ILAOElPHIA    PT    6REE7F 

ILIPSBURG    FAA    AP 
PHOENIXVILLE    1    E 
IKES    CREEK 
INE    GROVE    1    NE 
ITTS6URGH    wa    AP    2 

ITTSBURGH   WB   CITY 
PLEASANT   MOUNT   1    W 

CLINTON 
ROTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE   2    SE   DAM 
OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 

READING   WB   CITY 
RE NOVO 

RENOVO  5  S 
REW 

ICES  LANDING  L  6 

IDGWAV  3  W 
ROCHESTER  1  N 

RU5HVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  W 


SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

SELLERSVILLE    2    NW 

SHADE   GAP   2   NE 
5HAH0KIN 
SHEFFIELD   5   W 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 

SI2ERVILLE 
SLIPPERY   ROCK 
SMETHPORT    HIGHWAY    SHED 
SOMERSET    FAIRVIEW    ST 
SOMERSET    MAIN    ST 


SOUTH      CANAAN    1 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING   GROVE 
STATE    COLLEGE 
STATE   COLLEGE    2 


NE 


BEDFORD 
INDIANA 

lOGA 
CRAWFORD 
COMING 


TBONG 
WESTMORELAND 
CARBON 
MC  KEAN 
PIKE 

WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 


EBANON 
EBANON 

CARBON 

BRADFORD 


IFFLIN 
CLINTON 
CL 1 NTON 
MONROE 

FOREST 

RFIELO 
CLFARFIFLD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 

DELAWARE 


CLARION 


LADELPMI 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 
WAYNE 

SCHUYLKILL 
SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 


JSOUEHANNA 


ARMSTRONG 
LACKAWANNA 
LUIEPWE 
BUCKS 

HUNTINGDON 

THUMBLAND 
WARREN 
FRANKLIN 
CAMERON 


39  49 

40  9B 

41  57 
41  30 


ALLEGHENY 
LU2ERNE 
CRAWFORD 
ELK 

MERCER 

MERCER 
FRANKLIN 

MONROE 
SOMERSET 

BEAVER 

BRADFORD 
WAYNE 
DAUPHIN 
CENTRE 

COLUMBIA 

IFFLIN 
SUSQUEHANNA 
BERKS 
LANCASTER 

MONPOE 

IFFLIN 
LUZERNE 
WESTMORELAND 


LEGHENY 
NTINGOON 

BUCKS 


estmoreland 

LEHIGH 
MONTGOMERY 

ERIE 
BRADFORD 

MONTGOMERY 
RBON 

MSTRONG 


40  03 
40  05 
*0  07 
40  54 


41  50 

40  35 

41  06 
41  OB 
41  03 

41  36 

40  50 

40  53 

40  11 

40  24 

39  49 
♦  I  27 

40  45 

40  16 

41  22 

39  56 

40  21 

41  13 
41  38 
41  1 

41  15 


39  49 

40  38 

41  56 
41  40 
40  32 

40  53 

41  06 


40  J4 

41  09 

40  24 

41  13 
40  26 
40  22 

40  37 


FRANKLIN 
YORK 
CENTRE 
CENTRE 


40  54 

40  07 

41  16 
40  34 


40  35 

40  42 

40  57 

40  55 

40  26 

41  52 
40  20 


41  54 
39  57 
41  25 


40  12 

41  55 

40  41 

41  25 
*1  20 
40  23 

40  12 

40  46 

41  *2 

40  03 

41  19 

41  36 
41  04 
41  48 
40  01 
40  01 

4J  31 
39  51 

39  92 

40  40 
16  I  40  48 


TB 

4) 

07 

01 

ec 

78 

77 

15 

78 

95 

7< 

55 

71 

71 

07 

76 

43 

79 

32 

79 

14 

75 

34 

78 

40 

75 

03 

75 

16 

76 

17 

76 

17 

76 

26 

77 

07 

76 

29 

28 

75 

43 

76 

43 

76 

39 

77 

?7 

75 

30 

79 

03 

78 

26 

78 

fb 

11 

77 

56 

75 

25 

79 

09 

79 

02 

OBSERVAHON 

TIME  AND 

TABLES 


60  19 
77  94 
75  28 
79  01 


75  27 

76  02 
76  11 
79  00 


78  32 
60  00 
78  47 
80  18 


79  01 
79  40 

TS  46 


76  U 
80  03 
78  27 

!!  ?? 


OB8EBVER 


CHARLES  E.  BARNES 
CLYMER  WATER  SVC.  CO, 
ARCHIE  LAIN 
PA.  DEPT.  FRST.  ♦  MTRS. 

GEORGE  R.  WADOELL 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  Of  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 
lAM  J.  HOWE 
TURNPIKE  COMM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
INACTIVE  12/59 
Y  OF  BETHLEHEM 
INACTIVE  12/59 
.  IRENE  FOREMAN 

MRS.  GLADYS  OEINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR. 
LANCASTER  WATER  BU». 
STATE  COLLEGE 
DEPT.  OF  WELFARE 

HARRY  P.  HOWIAND 
LEON  MILLER 
THOMAS  OOKNACHIE 
GOODWIN  5.  OEFREMN 
MRS.  DIMMIS  M.  BAILEY 

RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
JOHN  P.  FREy 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKfS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J.  SHOFF 
MISS  ELLEN  J,  MILES 
FRANCES  E.  SCHEIBNER 
MRS.  I.  S*  BUCHANAN 

SUN  OIL  CO. 
ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
"  "   .VIATION  AGENCY 
B  ISLAND 

MRS,  HELEN  M.  SHIVES 
NATIONAL  TUBE  CO, 

EARAGE 

MEAOVILLE 

MRS.E.  M,  SNYDER 


GEORGE  I 


MRS.  FRAN,  STRUTHERS 
OEPT,  HIGHWAYS 

ROLLIN  P.  GILBERT 
ARTHUR  A,  SMITH 
THEODORE  R,  SAER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A.  MORRIS 
CHARLES  M.  OAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E.  BOWeSSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
THOMAS  C.  HARBESON 
""^H  TAYLOR 

TURNPIKE  COMM. 
PA,  TURNPIKE  COMM. 

JOHN  DAVISt  JR, 
UNION  WATER  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAN 

(ATHLEEN  WANOELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PA,  STATE  UNIVERSITY 
PHILA.  SUB.  WATER,  CO. 
LEWIS  W.  HAMILTON 
GENERAL  CHEMICAL  CO, 

CLINTON  J.  ALLEN 
S,  FRANCES  K.  FRY 
.  TURNPIKE  COMM. 

FRED  C,  OSWALD 

GEORGE  H.  BOONE 

ELLSWORTH  WEAVER 
WILLIAM  I.  BROWN 
FRED  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO, 
LOUIS  A.  MALARKEY 

NEELY 
L.  VETTERLEIN 
FRANCIS  K.  OAVIS.  JR. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING  CO. 

D.  AVIATION  AGENCY 
ILA.  SUB.  WATER  COMM, 
RPY  SHELDON 
.  POWER  4  LIGHT  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEATHER  BUREAU 
ISH  COMMISSION 
ADA  E.  RARICK 

LLOYD  E.  WELLEB 

CARL  E.  ROTOLO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DENNIS  K.  FLUCK 

RACHEL  LANGAN 
WEATHER  BUREAU 

ELMER  G.  BATSCHELET 

BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  PIOGWAY 
oeouESNE  LIGHT  CO. 

CARL  K0PAT2 

*ATER  POWER  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

»UTH.  WSTMRLD.  CO. 
MRS.  ALVERTA  L.  HOLMES 

OAVID  R.  ANDERSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UiS.  POST  OFFICE 

WEATHER  BUREAU 
SELLERSVILLE  WATER  CO, 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 
MONTGOMERY  L.FARNSWORTH 


MRS. 


■RANCE5   CALDWELL 


MRS.    AGNES   LION 
WALTER    D.    ALBERT 

DEPT.    HIGHWAYS 
HOWARD   G.    PECK 

INACTIVE    12/59 

EUGENE   M.   COOK 

PA.  OEPT,  OF  HEALTH 

I,  GLATFELTEH  CO. 

STATE  UNIVERSITY 
PA,  STATE  UNIVERSITY 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

§ 

S 

U 

1 
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STATION 

Q 

COUNTY 

s 

c 

i 

OBSERVER 

§ 

1 

3 

1 

1 

i 

% 

\\ 

STOAU-^^TOWN 

8570 

BfOKS 

1* 

40    29 

76    U 

600 

eA 

JACOB    KLAHB 

STOONG-JTOWN 

6589 

INDIANA 

40    33 

1680 

HARPY    F.    BENNETT 

STBOUDSBURG 

e'596 

MONROE 

40     59 

75    12 

480 

HP 

HP 

c 

WILLIAM    HAGERTY 

STUMP    CPEEK 

JEFFERSON 

41     01 

78    50 

1320 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SUN BURY 

8668 

NOOTMUM8LAND 

15 

40    52 

76    47 

460 

7A 

7A 

c 

CHARLES    W,    BAYLER 

SUSQUEHANNA 

8697 

SUSQUEHANNA 

41    57 

75    36 

1020 

7A 

MRS.    LAURA    A,    BENSON 

SUTEO^VILLE 

8699 

ALLEGHENY 

40     1* 

"    \\ 

765 

6A 

HANCE    SEE 

MRS.    MARY    L.    ROBERTS 

TAMAOUA    A    N    DAM 

40    51 

75   59 

1120 

c 

PANTHER    VALLEY    WTR.    CO. 

TAMARACK    2    S    FtPE    TWO 

8770 

CLINTON 

41     24 

2220 

7A 

7A 

JAMES    E.    SWART^ 

TIONESTA    2    SE    0AM 

8873 

FOREST 

41     29 

79    26 

1200 

8A 

eA 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TITUSVItLE 

8805 

CRAWFORD 

41     30 

79    40 

1550 

c 

PA.    ELECTRIC    CO. 

TITUSVILLE    WATER    WORK^ 

8888 

CRAWFORD 

41     38 

79    42 

1220 

7P 

7P 

CITY   OF    TITIISVILLE 

TORPEOO    4    W    ' 

8901 

WARREN 

41     47 

79    32 

1735 

MRS.    LILY    B.    GARBER 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41     46 

76    26 

760 

7A 

C    H 

MRS.    M.    0.    PARKS 

TOWER    City    5    <iw 

8910 

DAUPHIN 

15 

40    31 

76    37 

749 

6P 

H 

HAPRlSflURG    WATER    OEPT. 

TROY 

8459 

BRADFORD 

15 

41     47 

76    47 

1100 

7A 

JENNIE    L.    BALLARD 

TUNNELTON 

8989 

INDIANA 

40     27 

79    23 

890 

C 

MRS.    MARY    e.    WEIMER 

TURTLEPOINT    4    NE 

9002 

MC    KEAN 

41     54 

1640 

ROBERT    D.    STRAIT 

TYRONE    4    NE    BALD    EAGLE 

90?ft 

BLAIR 

40    43 

7B    12 

1020 

7A 

c 

FREDERICK   L.    FRIDAY 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

9042 

ERIE 

41     55 

79    48 

1400 

7A 

f 

HAROLD    W.    HAMMOND 

UNfONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39    54 

79    44 

1040 

lOP 

lOP 

WM.    W.    MARSTELLER 

VANOERGRIFI 

9128 

WESTMORELAND 

40    36 

79    33 

800 

UNITED    ENG.    *    FNDRY.CO, 

VANDEPGRIFT    2    W 

VIPGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40    31 

75    52 

350 

8A 

MBS.     MARY    M,     WRIGHT 

WABREN 

9?9e 

WARREN 

41    51 

79    08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT   H.   oEIER 

WASHINGTON 

11 

40     11 

80    14 

1200 

PA.    OEPT.    HIGHWAYS 

WATSONTOWN 

9345 

NORTHUMBLAND 

41    05 

490 

9P 

WILLIAM    BIRO 

WAYNESeuRC    2    W 

GREENE 

10 

39    54 

80    13 

9B0 

SAMUEL    B.    GREENLEE 

WAYNESBURC    1    E 

9367 

GREENE 

10 

39    54 

SO    10 

940 

c 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

WEBSTER    MILLS    3    SW 

9380 

FULTON 

17 

39    49 

78    05 

920 

c 

WILLIAM    0.    COVER 

WELL5B0R0    3    5 

9608 

TIOGA 

41    43 

77    16 

1920 

7A 

7A 

c 

MARION    L.    SHUMWAY 

WEST    CHESTER 

CHESTER 

39    58 

75    36 

440 

8A 

OA 

DAILY    LOCAL    NEWS 

WEST   GROVE    1    E 

440 

8A 

CONARD-PYLE    CO. 

WEST    HICKORY 

9507 

FOREST 

41     34 

79    25 

1090 

MRS.    HELEN    F,    KINNEAR 

STAnON 


WHITESBURC 
ILKES-BARRE 
ILLIAMSBURC 
ILLIAMSPORT    WB    AP 
I  NO    GAP 

WOLFSeURG 

YORK    3    SSW    PUMP    ST( 

YORK    2    S    FILTER    PL^ 

YORK    HAVEN 

YOUNGSVILLE 


NEW    STATIONS 
STILLWATER    DAM 


COUNTY 


SUSQUEHANNA 


40  45 

41  15 
40    28 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MARY  G,  MIRMAK 

MYRON  K.  61 DOLE 

WEATHER    BUREAU 
MARY    D.    HOELZEL 

WALTER    C.    PRE 

WATER    COMPANY 
YORK     WATER    COMPANY 
METROPOLITAN    EDISON    CO, 
HENRY    CARLETT 


KISKIMlNETASj       e-LAKE   EHIEr 


lO-HONONGAHELA,       11-OHIO,       12-P0T0HAC|       13-tAKE   ONTARIOi       14-SCHUVLKlL 


REFERENCE  NOTES 


Additional  tnformntlon  regurdlntt  the  climnto  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clima tolo<r1»t  „f  w.-thr.,  a 

Station,  Harrlsburg  State  Airport,  New  Cumberland.  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  BnrlauOffLe  near  you!  Weather  Bureau  Airport 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

relayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

fn'thirissSe?""'"^  '"  '""  '""""•    ''"'  '"'   *''"'  "^'^   ""  "°'   ''"''''  '°  ">^  '^"^«'  ''"'^"  =>-«  "i^^i-K  "-  w"e  received  too  late  to  be  included 

Divisions  as  used  in  ■Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 


ation  in  inches  and  wind 
ily  temperatures  from  65°  F. 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Stat 
to  represent  observation 
on  the  period  1931-1955. 


to  represent  observations  ta.en  at  the  present  location.  U^n.l^J^^J'^J LA' J^:^^   ^^'l^^^^^^^s^^^^^irirJ't;^'' 


on  the  ground, 
ing  and  other 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  eouivalf^nt  nf  «nr.»,   <=i^^+ 

--rorL-ria-fbi-trtr?^isn--rr--t-r:--e^r?-o-L--!-- 

s^:r:Liiier^^t^ier:f"^ir:°^°?iu:i  i:ii:z''tiicLHt  iiriii''  ^"^  ^°°"  °°  °-°""<'"  ^^"^'  ^-  ^°  *-  ••— ^'^  -— ■•  -»^«  ^'^'^^'^^^ 

S£d™^^S^^^^^^^^^ 

s?:u:L'L°ron\ro:n;'S:T;:^\?fa?ToS\'m?:"E:s'?"^  '^  ^'    Observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
following:"""  """""    "^  '^"""  "'    °-    "'  """^  '   "  *""  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  .the 
Precipi?ftlon°Da?f"  BuUe?ln.  """'^  P-cipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 


:ipitation  Data"  Bulletin. 
G   "Soil  Temperature"  Table. 
H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
J   "Supplemental  Data"  Table. 


Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
"   Sbi:!°"Dally":i?T^Sjlra?ure..°^J^ier^il^t;^iJlt?Sri^^:r^°"''  ^^"^^  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  lllllZllTrl   lit   lxp:sei^LT°h:?ter  lo^^l^ron^^hr^^ol  ^iVb^Ild^n^!  ^'''—'^   — ^  — •  "e  reference  indicates  that  the 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

"  ?or  Set-lId^dl^lfrecorSf  "i^^^d^J  ^^^l^^   lo^t^^s  l^^l^  till  l^^ ^nm,.J^l.-l^JlT-^' J^ 

"  ^ur?y%rec?pUa?Ion°laf:o-   ^™"'  ""°""''  ''"  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

NA?!oNiL''sSl^I^Y!°an"sTORM'SATf  ail'^f  ^whicrLHrohr  ■  ""^f  j""^i°  f"  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
D.  C.  '  •  ^^^  °*  ^^"-"^   '°='y  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locatic 


monerorders  shoSld  bf  m^df  pae:bir?^' thrSuoLtnte^'r^t'' f  ^n" '"  "'l   ^"^-  ■^^^'''^'   subscription  includes  the  Annual  Summary.) 
to  the  superintendent  orD:cS:ints:  Gov^rLenrPrintlngM  ^Lr^Slhl^gtonls^^rc.  ^"^  ""-''—-  -^-''^°«  subscriptions 


Checks  and 
should  be  sent 
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ASHEVILLE:  1960 


PENNSYLVANIA  -  APRIL  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  24th  at  Burnt  Cabins  2  NE 
Lowest  Temperature:   15°  on  the  11th  at  Bradford  4  W  Res 


Greatest  Total  Precipitation:   5.59  inches  at  Stroudsburg 

Least  Total  Precipitation:   0.47  inch  at  Beaver  Falls 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.64  inches  on  the  27th  at  Wellsboro 

3  S 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   17.0  inches  at  Raymond 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   8  inches  on  the  1st  at 

Pleasant  Mount  1  W  and  on 
the  9th  at  Austinburg  2  W 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
APRIL    I960 


Tompeialuie 


POCONO    WUNTAINS 

FREELAND 

HAWLEY 

MOUNT    POCONO    2    N 

MUHLENBURG    1    SE 

Pt-EASANT    MOUNT    1    W 

SCRANTOX 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

STROUDSBURG 


AM 

AM 


DIVISION 

EAST    CENTRAL    MOUNTAINS 

ALLENTOWN    WB    AP  R 

ALLENTOWN    GAS    CO  AM 

BETHLEHEM    LEHIGH    UN IV 
PALMER TON 
PORT    CLINTON  AM 

DIVISION 

SOUTHEASTERN    PIEDMONT 

COATESVILLE    1    SW  AM 

DEVAULT    1    W 

EPHRATA 

GEORGE    SCHOOL  AM 

GRATERFORO  AM 

HOLTWOOD 

LANCASTER    2NE    PUMP    STA 
LANDISVILLE    2    NW  AM 

LEBANON    3    W  AM 

MARCUS    HOOK 

MORGANTOWN 

MT    GRETNA    2    SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP        R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY  R 

WEST  CHESTER  AM 

DIVISION 

LOWER   SUSQUEHANNA 


ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE    1    N 
CARLISLE 

CHAMBERS8URG    1    ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRIseuRG    WB    AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

DIVISION 

MIDDLE    SUSQUEHANNA 


AM 
AM 


BERWICK 

ENGLISH   CENTER 

AM 

GRAT2    1    N 

AM 

LEWISTOWN 

AM 

MILLVILLE    2    SW 

AM 

NEWPORT 

AM 

SUNBURY 

AM 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

DIVISION 

UPPER    SUSQUEHANNA 

CANTON    1    NW 
DIXON 

EAGLES    MERE 
LAWRENCEVILLE    2    S 
MONTROSE 

TOWANDA 
WELLSBORO    3    S 

DIVISION 


63<0 
62.  S 


64.0 
62«5 

64.6 


66.0 
66.7 
68.2 
6S.3 
67.1 


69. S 
67.9 
6S.3 
67.6 


66.9 
70.0 
66.8 
67.1 
69.4 

66.4 
67.6 
68.4 
69.9 
69.5 


70.4 
68.2 
68.3 

69.9 
67.9 
68.3 
69.7 
71.4 


68.1 
64. 9M 
64.9 
68i0 
64.1 

68.9 
67.3 
66.0 


58.5 
64.5 
59.0 
65.2 
58.4 


37.7 
36.8 


41.6 
42.3 
38.9 


42.1 
42.5 
47.4 
41.6 
38.1 


41.9 
40.3 
45.2 
41.8 


45.1 
43.4 
41.8 
41.3 
46.9 

41.7 
42.1 
44.9 
46.0 
43.8 


68.7 

47.4 

69.1 

42.0 

69.0 

41.8 

68.1 

46.1 

69.8 

45.9 

42.5 
43.2 
44.6 
42.3 
44.8 

44.6 
45.5 
42.4 
42.5 
43.0 


42.3 

35. IM 
41.5 
40.5 
39.1 

41.8 

41.7 
43.0 


37.6 
38,1 
37.8 
39,7 
36.5 

38.6 
38.0 


50.4 
49.7 


52.8 
52.4 
51.8 


54.1 
54.6 
57.8 
53.5 
52.6 

54.5 


55.7 
54.1 
56.8 
54.7 

M 

56.0 
56.7 
54.3 
54.2 
58.2 

54.1 
54.9 
55.7 
58.0 
56.7 

58.1 
55.5 

55.4 
57,1 
57.9 

56.1 


55.3 
54.8 
57.5 
55.3 
56.5 

57.3 
56.7 
55.4 
56.1 
57.2 

56.2 


55. 

50, OM 
53,2 
54,3 
51,6 

55.4 
54.5 
54.5 


48.1 
51.3 
48.4 
52.5 
47.5 

51.8 
48.7 


I   I 


5.4 
3.0 


5.6 
4,9 
6.7 


4.9 
3.9 


4.1 
5.5 


3.9 
3.6 


5.9 
5.8 
6.3 


5.3 
4.1 
4.3 

5.3 
5 


4,9 
4,7 


5.4 
3.9 


87  2  5 
91  23 
90 


89    24+ 
85    26  + 


446 
459 


389 
393 
411 


34B 
334 
273 
364 
380 


307 
349 
286 
329 


300 
280 
346 
351 
241 

340 
333 
280 
251 
274 

238 
305 
312 
283 
255 


336 
343 
270 
321 
305 

292 
292 

330 
294 
255 


321 
454 

371 
352 
417 

336 
358 
345 


513 
430 
508 
381 
521 

403 
502 


4.37 
3.40 
5.59 


4.04 
4.04 
3.31 


3.54 
4.57 
3.42 
3,93 
3.50 


3.52 
3.47 
2.95 
3.79 

2.51 
3.17 
3.60 
3.91 
2.92 

3.05 
3.39 
3.87 
3.45 
3.53 

3.45 


3.23 
2.91 
2.98 

3.23 
2.59 
2.29 
2.92 
3.59 

2.92 


3.60 
2.58 
2.45 
2.59 
4.15 

2.93 
3.10 
3.46 


2.45 
3.88 
4.43 
2.07 
3.64 

3.19 
4.17 


li: 


.15 
1.78 


.51 
.54 
.49 

.26 

.38 
1.00 

.09 

.55 


1.39 

1.68 

1,55 

.87 

1,90 


1.18 
1.32 
1,10 
1.38 


1.29 
1,20 
1.05 
1,74 
1.38 

1.15 
1.25 
1.34 
1,31 
1.15 

.75 
1.21 
1.64 
1.32 

.95 

.85 

1.11 

1,31 

1.28 

.97 


1,73 
1.32 
1.39 

1,30 
1.58 
1.50 
1.38 
1.49 


1.46 
1.31 
2.11 

1.72 
1.70 
1.75 


.99 
1,72 
1,78 

,54 
1.71 

1.05 
2.54 


4.0 
3.5 
1.4 


T  0 

.0  0 

T  T 

.0  0 

1.0  1 

.0  0 

.0  0 

2.3  1 


2.0 
2.1 

5.0 

.4 

1.5 


2.0 
2.0 


See   Reference   Notes   Following   Slalion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatuie 


Ptecipil 


Q  J:  h5 


CENTRAL    MOUNTAINS 

SELLEFONTE    4    S  AM 
DU    BO  IS    7    E 

EMPORIUM  2  SSW  AM 

LOCK   HAVEN  AM 

MADERA  AM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RIDGWAY  3  W 

STATE  COLLEGE  AM 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR      AM 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURG 

EVERETT  1  SW 

HUNTINGDON  AM 

JOHNSTOWN  AM 

KEGG 
t  MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W  AM 

BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM        AM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM  AM 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL  AM 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM       AM 
SAUNA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
UNIONTOWN 

WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE  AM 

CORRY 

COUDER SPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 


FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


AM 
AM 
AM 


64.8 
63.2 
60»1 
66»9 
62.7 

61.5 
63.5 

64.3 
60.4 


66.1 
69. IM 
62.0 
68.9 
68.9 

66. 7M 

67.4 

64.6 


66.7 
63.7 
65.3 

68.5 

64.6 
62.8 
72.1 
65.1 
67.4 

67.5 
68.3 

69.1 
69.4 
65.8 

68.3 
64.0 
66.6 
65.0 
69.1 

59.2 


58.4 
62.3 
62.8 
66.2 
61. 6M 

62.1 
60.0 
70.1 
59.4 
67.8 

65.0 
66.6 
62.1 
59.7 
60.9 

64.7 
61.2 
63.6 

63.2 


41.2 
37.9 
35.7 
39.9 
32.9 

38.1 
36.2 

43.0 
37.6 


41.3 
40. OM 
38.1 
43.0 
38.9 

41. 3M 

39.7 

42.6 


44,3 
43.7 
35.7 

38.0 

36.3 
35.6 
42.0 
38.6 
37.8 

44.4 

40.5 
42.1 
39.9 
42.2 

47.1 
35.0 
38.4 
42.5 
44.0 

39,1 


37.8 
33.9 
37.8 
35.5 


38.6 
34.4 
40.6 
40.4 
43.6 

39.9 
40.0 
37.1 
33.0 
38.1 

36.3 
35.9 
36.0 
38.8 


53.0 
50.6 
47.9 
53.4 
47.8 

49.8 
49.9 
53.7 
49.0 

50.6 


53.7 
54. 6M 
50.1 
56.0 
53.9 

54. OM 

53.6 

53.6 


55.5 
53.7 
50.5 

53.3 

50.5 
49.2 
57.1 
51.9 
52.6 

56.0 
54.4 
55.6 
54.7 
54.0 

57.7 
49.5 

52.5 
53.8 
55.6 

54.2 

53.7 


48.1 
48.1 
50.3 
50.9 

M 

50.4 
47.2 
55.4 
49.9 
55.7 

52.5 
53.3 
49.5 
46.4 
49.5 

50.5 
48.5 
49.8 
51.0 

50.4 


5.0 
5.2 


5.5 

4.2 
4.5 
3.9 


5.2 
5.9 

4.0 
3.2 
4.1 


5.5 
5.1 


6.7 
5.4 


4.9 
4.2 


88  23 
85  24+ 
87  26 


395 
441 
5Z2 
390 
518 

460 
452 
381 
495 


356 
347 
450 
325 

371 

355 
354 
372 


323 
382 
438 

355 

435 
478 
287 
408 
385 

308 
337 
300 
334 
357 

287 
471 
388 
353 
300 

331 


511 
507 
447 
428 


444 
533 
323 
454 
327 

390 
365 
458 
557 
475 

430 
489 
452 
432 


0 
0 
0 
0 
10   0 


12 

10 

0  10 
0  13 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 


1.88 
2.03 

1.7* 

1.84 
1.79 
2.13 
2.10 

1.93 


2.22 

.64 

2.94 

1.77 

D    2.10 

1.67 

1.93 


1.88 
1.39 


1.95 
1.00 

1.73 
2.07 


1.31 

2.01 
.96 
1.23 
2.62 
3.58 

1.09 
.98 

1.31 
.52 

1.37 

1.43 
1.53 
1.88 
.98 
1.55 

1.21 

1.52 


1.88 
2.62 
1.99 
1.65 
1.59 

2.14 
2.17 
1.60 
2.18 
.93 

2.05 
1.50 
1.32 
2.22 
1.45 

1.37 
1.91 
1.49 
1.57 

1.78 


1.82 
1.65 

2.12 
2.39 
2.22 


1.32 
2.38 

1.63 
2.11 
2.23 


2.00 
1.89 


.50 
.61 


.55 
.39 


,59 
,35 
.78 

1.27 
1.05 

.87 

.86 

1.02 


.35 
.43 

.67 

.92 
.25 

.37 

,98 

1,36 

•  50 
.25 
.30 
.21 


.59 
.44 


.41 
.52 
.57 
.43 


.40 
.57 


.21 
.32 
.61 
.40 

,32 
.56 

•  21 

.27 


26 
16 
25 


30 
26 


.0 
2.5 
6,5 


2.0 
3.5 


1.0 

T 
2.0 


1.5 
.0 
.3 


T 

4.7 

.5 


2.0 

T 

T 

1,5 


.0 
T 

.0 

T 

1.1 

.4 
.5 

T 

1.0 

.3 

1.0 

.7 


9.3 
1.2 

1.0 


12.8 
10.4 

.0 
2.6 

.0 

4.5 

4.8 

6.5 

12.2 

7.6 


4.5 
4.9 
5.1 


10+ 

7+ 


10+ 
21 
9+ 


10+ 
6 


IOh 

10+ 


10+ 
6 


TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ACM[TOftlA    COCK    5 

ALLENTPWN    we    AP  R 

ALLENTOlrt    GAS    CO 
ALT0ON4    HORSESHOE    CURVE 
ARSNPTSVILLE 


tllSTINSUflG    !    » 

2. Ad 

BUKfKSTOWN    3    WNK 

BARNfS 

?iH 

Bf*0    CREEK    0AM 

3.71 

BEIK    GAS 

3.2A 

BEAVEO    FALLS 

•  AT 

BEAVFRTOWN 

?>B9 

8ECMTELSV1LLE 

2.73 

SELLFFONTE    A    S 

BERN- 

3.25 

SERwrCr 

3.60 

BETHLEHEM 

3.85 

BETHLEHEM    LEHIGH    UNIV 

A.OA 

BLAIRSVILLE    6    ENE 

1.58 

BLOSERVILLE    1    N 

eOSWECL    6    WNW 
6RAPD0CK    LOCK    ? 
BftAOFORD    FAA    AIRPORT 
BRADFORD   CNTRL    FIRE    S 
BRADFORD    4    ¥    RES 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE    FAA    AIRPOR 
BRUCETON    1    S 
BUFFALO    MILLS 
BUR6ETTST0WN    2    W 

BURNT    CABINS    2    NE 
SUTLER 
CAW>    HILL 
CAMP    KLINE 
CANTON    I    NH 

CARLISLE 

CARROLLTOWN    2    SSE 
CARTER    CAMP    2    W 
CEDAR    RUN 
OUDOS    FORD 

CHAMBERSeURG    1    ESE 
CHARLEROl    LOCK    « 

clarence  1  e 
clarion  3  sw 
claussville 

claysville  3  w 
clearfield 
:lermont 

coatesville  1  sw 
confluence  1  sw  dam 


NW 


CONFLUENCE 
COmEAUTVILLE 
COHNEAUTVILLE    5    E 
:OtlNELLSVlLLE 
rONSHOHOCKEN 

lOOKSfiURG 

rORAOPOLIS    NEVILLE    IS 

:OUDERSPORT    3    NW 
rOUDERSPORT    6    E 

:OVINGTON    2    tfSW 

:reekside 

:RESS0N    2    SE 
)ANVILLE 
'EVAULT    1    w 

UXON 

10NE6AL 
)ONORA 
CTLESTOWN 
lU   80IS    7    E 

lUSMORE    2    SSW 
AGLES    MERE 
AST    BRAOY 
BENSHURG 
DIN8OR0 

MPORlUM    2    SSW 
NGLISH   CENTER 
PMRATA 
OUINUNK    2 
RJE    W8    AIRPORT 

VERETT     1    SW 
ARRELL    SHARON 
ORD    CITY    *    S    DAM 

RANKLIN 
REELAND 

ALETON 

EIGERTOWN 

EORGE    SCHOOL 

ETTYSBURG 

^EN   HAZEL    2    NE    DAM 

.ENMOORE 

-ENWILLAPO    OASH    QAM 
3UL0SBORO 
'ATERFOPO 
'ATZ    1     N 

»EENS80R0    LOCK    7 
»EENVILLE 
INOVEP 

iRRISHURG    we    AP 
*PRISBURG    NORTH 

iWLEY 
JLLISTERVlLLE 

)LTWOOD 
INESDALE    I*    NW 

INEY    BROOK    1    W 

lOVERSVILLE 

IP    BOTTOM    2    SE 

rNTINGDON 

iNTSDALE 

'NDMAN 

lOIANA    3    SE 
HESTOWN    2    NW 
RSEY    SHORE 
HNSTOWN 
NE       1    NNE 


1.25 

•  86 

37 

1.37 

•  59 

1     .18 

T 

09 

1  1.58 

•  T5 

1.10 

.70 

01 

.68 

•  33 

1.52 

1.37 

RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


3.23 
2.09 
3.55 

2l08| 


•55       .35      T 


RECORD  MISSING 


3.:i; 
1.95 
2^A6 

3.71 


3.67 
4. A3 
1.60 
2.9A 


2<03 
2^58 
3^42 


3^50 

.06 

2.46 

T 

1.52 

.02 

1.60 

3.23 

.07 

2^59 

2^B9 

T 

3.75 

.13 

3.64 

.29 

2.88 

.05 

- 

.10 

3.08 

.03 

RECORD 

.06 

1.18 

.30 

•  11 

.58 

•  44 

.27 

.0? 

.06 

1.70 

.69 

•  01 

•  •39 

•  67 

•  17 

T 

1.27 

•  69 

•  17 

T 

1.15 

•  76 

•  17 

.02 

1.56 

•  57 

.08 

.88 

•  75 

.33 

ING 
•  32 

1.68 

1.32 
3.22 
02^10 
2^22 


•  16l  U05 

•  04;  U57 

1.11 


.14   1.10      .42      .05 


Day  of  month 

13  I   U  I    15 


.15      .03 

•  06 

.01       ,10 


See  Reference 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30  ,    31 


Notes  Following  station  Index 
-  61  - 


DAILY  PRECIPITATION 


KARTHAUS 

KEGG 

KITTAMNIHG    LOCK    7 

CTESSEV1U.E    3    W 

LAKE    MIfllSim 

LAKEVILLE    1    MNE 
LANCASTER    2NE    PUMP   STA 
LANOISVILLE    2    N« 
LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANOn    3    W 

LEHIGHTM 

LE   ROT 

LEWIS    RUN    3    SE 

LEW1ST0»N 

LOCK      HAVEN 

LONG    POND    2    W 
LTNCW 
HAOCRA 
MAKA^FET 
MAPLE    GLEN 

MAPLETON   DEPOT 
MARCOS    NOOK 
MARION    CENTER    2    SE 
MART1NS6URG    FAA   AP 
MATAMORAS 

HC    COMWELLSBORG 
MC    KEESPORT 
MEADVILLE    1    S 
MEDIX    RUN 
MERCER    2    NNE 

HERCERseuRG 
METERSDALE 
MIDLAND  DAM    7 
MILANVILLE 
MILLHEIM 


ttAO 
4l3* 

4i6t 

A.A9 
3<62 

3«»7 
2.07 
2.99 

ti82 


3>*e 
2>t: 

3.79 
2.53 
1.67 
t.23 

2.6t 


MtLLVILLE 
MILROY 
MONTROSE 
MORGANTOWN 
MT    GRETNA 


2  SW 


2  SE 


MOUNT  POCONO  2  N 
MUHLENBURG  1  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  * 
NESHAMINY  FALLS 

NEU  CASTLE  1  N 

NEOELL 

NEK  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
MOUTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPS6URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITT      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY  3  W 

RUSHVILLE 

RUSSELL 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAltTON 

SCMENLEY  LOCK  5 
SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

SimiEMAHONING 

SIZERVILLE 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 

STRAUSSTOWN 
STR0UDS8URG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILI  PLANT 
UNIONTOWN 
VANOERGRIFT 


l.OS 
1.02 


.92  1.25   .01 


1.55  1.05   .04 


3.64 
2. SI 

3.17 


S.37 
3.«0 
1.45 


3. 78 
3.91 
2.92 


1.43 

4.02 
3.31 


1.53  1.26   T 


RECORD  MISSING 


3.40 
3.39 
2.92 


1.46 
2.24 
3.06. 


5. 59 
2.12 

3.101 

3.T» 


.05 

1.16 

.69 

.39 

.79 

.64 

.03 

.77 

.30 

.03 

1.42 

.69 

1.00 

1.90 

.50 

Day  of  month 

13  1  14  I  15 


.lOl 


16   17   18 


.02   .02   *10 


.08   .04   .03 


.20   .33   .01 


See  Reference  Notes  Pollovlng  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  month 

1    1    2 

1     ^ 

4    1 

5    1 

6 

7    1 

8    1 

6 

10  1 

" 

12 

13  1   U  1    15 

16 

17 

18 

19  1  20  1   21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

'IIISINVII.I.E 

4|*« 

■  04 

1*44 

li<8 

•  10 



lilMCI 

l.ST 

.It 

.20 

T 

•  02 
T 

■  01 

•  01 

■  27 

T 

■  02 

■  09 

•  40 

.12 

.07 

uTionrovn 

9ill 

.02 

.« 

1.19 

T 

•  14 

T 

.12 

li>l 

■  29 

*0« 

•  19 

I           .32 

.01 

T 

(tUSBO«0   >   s 

«.1T 

.91      T 

■  91 

.17 

T 

•  12 

•  06 

T 

T 

T 

.14 

.04 

.49 

2.64 

.09                   T 

rest    CKfSTfH 

>>91 

.99 

■  41 

.97 

(99 

•  14 

•  01 

•  17 

•  0« 

•  01 

•  02 

.07 

(1ST  oROve  1  e 

9lT0 

■  09 

1.75 

.17 

esT  MicxooY 

B 

.06 

•  90 

•  03 

•  07 

•  10 

•  U 

.07 

T 
T 

.21 

IHlTCSBUtG 

- 

■  99 

_ 

_ 

■  12 

.IC 

lUES    BAME 

9i9> 

■  99 

1.42 

•  67 

•  OY 

•  10 

■  12 

•  04 

T 

" 

.19 

.62 

T 

.16 

.4G 

.14 

ILLUMSeuRO 
ILLIAMSRORT    HB    AP 

2t99 
9<4« 

T 

■  09 
•  ■76 

•  7S 
■  49 

•  56 

•  06 

•  13 

•  01 

T 
•  29 

•  19 

•  07 

•  13 

•  01 

.06 

T 
.01 

.09 

T 

.03 

T 

.07 

.14 

T 

.11 
.01 
.01 

.11 

.10 

>06 

.24 

.34 

FOLrsBORG 

2il» 

.02 

.99 

•  37 

.24 

.01 

om,  3  5SW  Rum»  sta 

).B< 

(09 

■  37 

1.09 

U49 

.16 

flUt    WVEII 

3i96 

•  10 

■  02 

1.13 

U»9 

•  07 

T 

•  03 

T 

T 

.02 

.29 

.03 

.13 
.51 

I«      GROVE 

3il9 

.12 

.12 

1^40 

•  60 

f 

•  IZ 

•  10 

•  09 

.19 
.06 

IOMSVIU.E    9    SE 

5iJ9 

.07 

1.39 

.78 

•  06 

T 

•  1* 

■  04 

.39 

.09 

.07 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

iiiection 

Wind 
m. 

p."f^ 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

a 

station 

1 
1 

III 

ill 

1 

0 

< 

£    « 
a  ^ 

8     1 

i  1 

4 

o  tn 

4 

O  H 
O  W 

t- 

a 

o  ai 

■  ■  H 

ft 

a 

1 

8 
\^ 

3 

A 

11 

3 
f2 

ill 

IXENTOWN    WB   AIRPORT 

W 

12 

12.8 

43++ 

WNW 

18 

75 

77 

50 

57 

5 

5 

3 

2 

1 

0 

16 

6.5 

BIE   WB   AIRPORT 

wsw 

18 

13.9 

37++ 

SW 

12+ 

76 

76 

62 

65 

2 

10 

8 

"   0 

0 

0 

20 

8.0 

-ARRISBUBG    WB   AIRPORT 

WNW 

15 

8.7 

32 

SW 

26+ 

61 

68 

42 

45 

5 

7 

2 

0 

I 

0 

15 

55 

7.3 

HILADELPHIA    WB   AIRPORT 

WNW 

13 

9.9 

30 

NW 

12+ 

73 

77 

48 

54 

5 

2 

3 

3 

0 

0 

13 

71 

6.4 

ITTSBURGH   WB  AIRPORT   2 

W 

IS 

9.6 

35++ 

WSW 

26 

69 

71 

46 

52 

11 

5 

4 

0 

0 

0 

20 

59 

8.0 

EADIW;   re  CITY 

- 

- 

12.2 

45 

S 

26 

- 

- 

- 

- 

5 

1 

3 

1 

2 

0 

12 

60 

6.7 

CRANTON   WB  AIRPORT 

SW 

12 

9.5 

34 

SW 

18 

64 

69 

51 

56 

9 

3 

5 

3 

0 

0 

20 

54 

7.7 

ILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

W 

16 

9.8 

40++ 

W 

8 

73 

76 

45 

51 

6 

7 

5 

0 

1 

0 

19 

- 

7.6 

S«e  Reference  Notes  Following  station  inde« 
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station 


ALLENTOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

AREN0T5VILLE 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

6LAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 

OE  VAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DOnORA 

DU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  2  SSW 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1960 


Da;  Of  Month 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


48 
38 


65 

40 


64 
38 


60   53 


62 
42 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


59 
27 


61 

38 


66 

37 


41   40   35 


49   50 
33   35 


63 

40 


45   36   34 


36  28  21 

47  39  40 

39  28  25 

64  53  40 

47  37  25 


38   38   27 


39 


54   69 

27   42 


52 

37 


67 
40 


65 
29 


76 
34 


53 
30 


52   55 

30   33 


65 

33 


62  75  »9 

40  42  33 

53  50  40 

37  37  25 

60  45  37 

45  40  39 

38  29  23 

48  38  36 

36  26  20 


41 
Z7 


47 
27 


54 
33 


39 
19 


69 
46 

60 
37 

62 

51 

62 

35 

68 
48 

70 
47 

63 
47 

61 
35 

55 
36 

57 
37 

61 
36 

58 
26 

70 
47 


36   52 
21   26 


60   60 


78 
35 


51   56 
36   33 


46 
33 

71 

33 

58 
40 

49 
33 

52 
31 

66 
42 

70 
34 


36   42 
24   22 


41   J3   24 


47 
35 


44  44  42 

38  32  22 

46  58  42 

32  37  28 

72  51  49 

43  40  31 


53 
33 

*5 
29 

4e 
30 

56 
32 

43 
31 

39 

24 

52 

34 

46 
26 

34 
24 

45 
28 

51 
37 

40 
32 


56 
3* 


32 


52 
32 


46   37   53 


84   81   6 


57 
32 


80 
38 


T3  77  60 

53  58  26 

75  79  66 

45  48  30 

74  78  64 

49  61  27 

79  75  62 

45  49  38 


29   30 


52 

82 

53 

90 
45 


31   26 


53 
35 


♦9   53   71 


42   42   56 
30   21   27 


61 
23 


39 

21 


71  74 

30  57 

62  77 

26  42 

70  85 

40  43 

65  59 

29  31 

74  74 

26  44 

84  84 

3*  55 

69  76 

27  4* 

62  57 

34  40 


47   60   77 


74 
53 

76 
50 

50 
27 

55 

31 

83 
48 

80 
47 

63 
37 

71 
33 

81 
48 

70 
42 

61 

35 

66 
31 

83 
48 

72 
33 

62 
22 

72 
27 

82 
56 

72 
36 

61 
24 

77 
25 

64 

83 

65 

61 

89  77 

62  55 

88  89  78 

48  57  54 

95  83  64 

62  55  47 

92  91  89 

57  57  59 

87  76  68 

66  58  42 

98  85  84 

69  55  53 

90  82  74 

59  57  54 

94  79  64 

67  59  51 


48   52   33 


40   42   37 


35   36   54 
25   16   26 


62 
44 


52   50   24 


54   57   37 


75   80   70 


76   73   74 
53   51   51 


70 
28 


59   68 
29   39 


57 
26 


30 


56   68 
20   22 


70   78   53 


79 
33 


58   70 
22   27 


55 
31 


57   71 
24   35 


56 
25 


62 
24 


71 
37 


89 

45 


62   71 
45   40 


62  61 

45  40 

65  70 

35  34 

68  59 

46  40 

62  74 

38  37 


67 
53 

72 
50 

72 
42 

67   63   70 
35   32   41 

63   71   71 
42   36   54 

63   73   64 
51   48   52 

60   71   69 


53 
69 


71 
56 


73 
35 


70 
53 


66 
34 


69 
54 


67 
S3 


74 
51 


73 
53 

72 
50 

n 


74 
34 


73 
5* 


70 
50 


91 

88 

69 

54 

57 

44 

83 

63 

67 

60 

50 

44 

87 

62 

70 

59 

49 

49 

69 

66 

71 

61 

57 

45 

81 

77 

61 

51 

50 

42 

85 

84 

76 

64 

49 

44 

90 

n 

61 

50 

55 

54 

88 

85 

71 

66 

59 

56 

78 

59 

58 

48 

40 

39 

44   36   35 


76 
56 

66 
56 

65 
37 

66 
55 

65 

SO 

66 
35 

71 
39 

66 

51 

73 
46 


66.0 
42.1 

66.7 
42.5 

66.1 
41.3 

69.0 
42.5 


66.2 
47.4 


Sm  Beierancs  NolM  FoUowliig  SUHon  lodms 
-    64    - 


Contlnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1960 


StaUon 

Diy  Of  Month 

1 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

13 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

«8 
A2 

66 

40 

46 

42 

60 

40 

48 
32 

46 
32 

54 
36 

52 
32 

38 

30 

50 
28 

60 
28 

68 

42 

72 
34 

82 
46 

S4 

50 

86 
56 

84 
56 

62 
42 

61 

34 

72 
34 

78 
48 

95 
54 

94 
46 

90 
60 

90 
70 

84 
60 

66 

50 

70 
38 

80 
36 

70 
92 

68.9 

43-0 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

it 
♦0 

72 

41 

66 
52 

48 
44 

44 
36 

44 
29 

56 

36 

54 

34 

37 
31 

34 
29 

56 
23 

65 

48 

82 
32 

82 
51 

79 
51 

77 
50 

79 
61 

73 
41 

60 
28 

76 
33 

76 
63 

86 

50 

89 
54 

92 
63 

90 
67 

66 

42 

69 

37 

72 
36 

73 
49 

67.8 
43.6 

FORD  CITY  *  S  0AM 

MAX 
MIN 

54 
40 

55 
35 

69 
42 

60 
42 

49 
36 

43 
25 

4S 

28 

52 
36 

50 
28 

39 

23 

39 

24 

59 
34 

67 
29 

78 
35 

SO 
44 

79 
46 

77 
53 

83 
39 

46 
26 

61 
31 

74 
43 

77 
55 

79 
45 

85 
64 

88 
58 

79 

45 

63 
36 

64 
34 

73 
37 

69.1 
38.6 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

53 

35 

65 

33 

59 

47 

47 
40 

45 
32 

43 
25 

47 
33 

44 
30 

38 
26 

36 
26 

56 
24 

63 

47 

78 
31 

79 
46 

76 
46 

78 
52 

80 
51 

68 
34 

61 
28 

72 

31 

75 
44 

79 
5> 

86 
46 

86 
53 

85 
63 

64 
42 

69 

37 

70 
32 

79 
96 

69.0 
39.9 

FREELANO 

MAX 
MIN 

96 

3* 

54 
32 

46 

30 

64 

34 

56 
30 

41 
22 

49 

27 

46 
30 

43 
26 

39 
25 

50 
20 

60 
40 

59 
38 

76 
44 

78 
59 

74 
52 

73 
43 

68 

40 

64 
28 

62 
37 

75 
40 

73 
46 

63 
43 

82 

43 

83 
57 

106 

72 
46 

66 
33 

67 
34 

66 

44 

63.0 
37.7 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

68 
50 

67 
42 

49 
39 

62 

48 

75 
42 

48 
33 

4S 
34 

54 
35 

56 

40 

48 
29 

50 
25 

54 
36 

70 
35 

68 
40 

89 
55 

84 
59 

74 
44 

78 
47 

70 
30 

68 
30 

66 
37 

74 
54 

79 
49 

88 
45 

83 
48 

87 
53 

67 
43 

63 
40 

71 
40 

67.6 
41.8 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

59 

47 

66 

44 

55 
39 

53 
40 

73 
41 

50 

31 

48 
33 

50 
40 

57 
36 

43 
30 

47 
27 

64 
36 

71 
42 

75 
47 

86 

57 

83 
60 

82 
50 

83 
53 

55 
36 

63 
34 

66 
44 

77 
55 

84 
51 

92 
51 

91 
60 

89 
60 

69 
61 

67 
46 

59 
40 

70 

51 

68.3 
44.8 

GRATERFORD 

MAX 
MIN 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

59 
47 

61 
39 

50 
36 

45 
37 

66 

39 

48 

30 

45 

31 

49 
34 

50 
31 

44 
29 

45 
24 

56 

30 

67 
40 

69 
46 

84 
64 

82 
66 

78 
60 

76 
54 

55 
39 

58 
33 

68 
45 

75 
92 

61 

47 

88 
50 

87 
60 

86 
50 

89 
97 

62 
42 

60 
37 

70 
39 

64.9 
41.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

56 
35 

70 
40 

64 

50 

50 
40 

44 
30 

43 
22 

SO 
32 

46 
29 

39 
25 

37 
26 

54 
24 

64 

47 

81 
30 

80 
55 

76 
48 

78 
64 

78 
57 

73 
34 

64 
24 

75 
32 

76 

61 

83 

47 

87 
47 

88 
55 

84 
57 

80 
62 

67 
39 

68 
36 

69 

30 

74 
53 

66.6 

40.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

73 
48 

67 
42 

56 
39 

50 
40 

74 
41 

50 
31 

49 
34 

57 
38 

60 
35 

45 
34 

49 
27 

58 
33 

72 
42 

76 
49 

88 
55 

85 
57 

84 
51 

86 
55 

57 
35 

63 
40 

71 
46 

79 
92 

85 
56 

94 
57 

92 
59 

90 
60 

90 
60 

67 
46 

99 

37 

73 
38 

69.9 
44.6 

HARRIS8URG  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 
50 

50 
42 

45 
38 

68 
43 

51 
37 

46 

31 

61 
34 

55 
38 

44 
33 

46 
33 

57 
29 

70 
92 

71 
44 

86 
48 

62 

54 

78 
56 

82 
60 

75 
42 

63 

36 

70 
38 

78 
48 

82 
60 

91 
59 

90 
49 

87 
67 

87 
60 

66 
53 

60 
44 

72 
40 

68 
56 

67.9 
49.5 

HAWLEY 

MAX 

MIN 

66 
39 

52 

34 

46 
36 

41 
36 

67 
35 

43 
28 

42 
27 

46 

29 

51 

30 

40 
31 

42 
21 

56 

27 

63 

33 

57 
33 

79 
39 

79 
51 

76 
41 

30 
46 

64 
33 

57 
25 

66 
33 

73 
44 

77 
44 

67 
46 

67 
47 

82 
56 

65 
63 

58 
39 

65 
34 

70 
36 

62.5 
36.8 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

61 
45 

51 
40 

49 
40 

65 
43 

49 
40 

47 
35 

52 
35 

56 

37 

53 
37 

45 
35 

54 
30 

68 
40 

70 
41 

83 
47 

81 
52 

79 
64 

78 
49 

68 
46 

61 
35 

64 
39 

72 

47 

79 
56 

90 
64 

90 
49 

88 
62 

87 
60 

68 
96 

60 
48 

71 
47 

68 
55 

66.9 
49.1 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

61 

47 

64 
34 

61 
38 

44 
41 

64 
40 

51 
31 

48 
30 

51 
34 

54 
32 

45 
25 

45 

19 

63 
32 

70 
29 

75 
40 

87 
45 

84 
52 

86 
48 

86 

50 

53 
26 

65 
27 

76 
37 

80 
46 

85 
41 

92 
50 

92 
60 

92 

53 

90 
68 

67 
33 

64 
29 

74 
37 

68.9 
38.9 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

55 
40 

67 
37 

58 
38 

55 
43 

45 
32 

42 
25 

51 
30 

50 
34 

44 
27 

39 
22 

55 
19 

65 
28 

79 
28 

81 
43 

79 
42 

79 
45 

84 
60 

80 
38 

61 
24 

74 
30 

80 
43 

79 
63 

86 
42 

87 
50 

85 
64 

84 
52 

77 
41 

64 
34 

64 
31 

74 
48 

67.4 
37.8 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

50 
32 

54 
35 

70 
49 

61 

39 

45 
29 

38 
21 

43 
27 

48 
26 

46 
25 

35 
20 

38 
22 

53 
35 

62 

29 

78 
40 

7* 

47 

70 
52 

75 
55 

78 
33 

43 
22 

59 

30 

72 
50 

74 
46 

79 
48 

86 
51 

86 

57 

84 
92 

75 
37 

61 
37 

59 
26 

67 

41 

62.1 
37.1 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

52 
42 

58 
36 

54 

48 

52 

40 

48 
27 

43 
29 

53 
37 

51 
28 

39 
29 

41 
21 

60 

40 

66 

35 

82 
45 

82 
49 

81 
49 

82 
50 

84 
40 

49 
30 

65 
34 

78 
44 

82 
59 

81 
48 

85 
50 

89 
68 

87 
51 

84 
49 

63 

37 

67 
36 

75 
47 

66.7 
41.3 

KANE   1  NNE 

MAX 

MIN 

33 

48 
29 

59 
41 

50 
40 

45 
30 

40 
22 

37 
25 

41 
30 

44 
24 

34 
23 

33 
13 

52 
28 

59 
25 

69 
35 

76 
40 

72 
45 

75 
47 

79 
33 

38 
20 

57 
22 

70 
34 

75 
44 

76 
40 

83 
45 

89 
50 

82 
46 

73 
41 

60 
27 

61 
25 

69 

34 

59.7 
33.0 

KEGG 

MAX 
MIN 

64 

40 

61 
36 

49 
41 

57 
40 

46 
32 

43 
27 

54 
32 

50 

32 

43 
29 

40 
27 

60 
23 

67 
40 

72 
32 

82 
43 

79 
50 

83 
55 

83 
49 

66 

33 

63 
28 

62 
32 

82 
39 

81 
93 

87 
45 

88 
55 

87 

60 

84 
54 

77 
46 

66 
35 

73 
33 

72 
91 

67.4 
39,7 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

65 

50 

64 
41 

53 
38 

72 
45 

57 
39 

50 
33 

54 
35 

55 
35 

51 
38 

50 
32 

58 
26 

72 
46 

72 
35 

86 
42 

84 
50 

82 
62 

79 
46 

77 
55 

61 
32 

66 
32 

75 
38 

82 
66 

91 
47 

91 
47 

91 
65 

89 
66 

69 

67 

63 
45 

71 
38 

69 
50 

70.0 
43.4 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

62 

48 

63 
42 

50 
38 

50 
42 

69 
41 

48 
31 

46 
32 

62 

33 

53 
37 

45 
29 

47 
26 

64 
39 

70 
35 

69 
41 

85 

47 

82 

53 

78 
46 

78 
48 

56 
32 

58 
30 

66 
39 

75 
50 

81 

67 

90 
47 

89 
55 

89 
53 

86 
66 

65 
44 

58 
36 

69 
48 

66.8 

41.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

57 
44 

58 
39 

54 
42 

60 
44 

56 
35 

42 

27 

46 
29 

50 
30 

45 
29 

39 
29 

58 
25 

61 
42 

63 
28 

83 
53 

76 
46 

77 
52 

79 
69 

72 
38 

57 
26 

73 
26 

75 
41 

76 
48 

86 
43 

87 
49 

S3 
53 

80 
60 

67 
43 

69 
32 

70 
29 

68 
99 

66.2 
39.7 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

62 

49 

65 
41 

50 
38 

45 
39 

69 

41 

51 
32 

47 
34 

51 
34 

52 
35 

45 
28 

48 
24 

56 
33 

69 

35 

71 
43 

86 
60 

84 
56 

80 
48 

79 
50 

67 
36 

60 
31 

70 
39 

77 
50 

82 
48 

92 
47 

91 

50 

89 
66 

88 
67 

65 
42 

61 
35 

72 
38 

67.1 
41.3 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

60 
50 

64 
42 

55 
40 

45 
40 

63 
42 

53 
32 

47 
29 

51 
33 

48 
33 

44 
32 

46 
26 

62 
26 

70 
36 

74 
37 

85 
38 

83 
49 

62 
54 

82 

48 

58 

33 

64 

34 

73 
34 

78 
44 

84 
49 

90 
48 

91 

67 

92 
59 

87 
66 

71 
43 

66 
36 

73 
36 

68.0 
40.9 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

54 
45 

60 
35 

58 
38 

43 
39 

56 
40 

50 
30 

45 
29 

46 
33 

53 
31 

42 
31 

45 
23 

60 
26 

67 
33 

70 
36 

64 
43 

82 
52 

81 
53 

84 
65 

56 
28 

64 
30 

73 
33 

81 
47 

85 
49 

90 
53 

91 
59 

89 
56 

91 
68 

69 
39 

63 
39 

72 
35 

66.9 
39.9 

MADERA 

MAX 
MIN 

51 
36 

55 
31 

60 
36 

47 
38 

50 
34 

42 

22 

41 
23 

46 

31 

45 
23 

35 
22 

36 
16 

53 
18 

63 

25 

70 
28 

80 

40 

78 
41 

77 
44 

83 
44 

46 

20 

60 
22 

73 
26 

80 
42 

78 
39 

86 
40 

86 
59 

84 
49 

82 
48 

63 

30 

63 
28 

70 
30 

62.7 
32.9 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

70 
52 

54 
40 

58 
40 

72 
52 

54 
40 

49 
36 

57 
40 

59 
42 

52 
36 

52 
34 

52 
32 

74 
44 

73 
50 

80 
48 

87 
57 

82 
50 

81 
46 

66 
44 

60 
39 

66 

47 

74 
47 

64 
57 

92 
52 

82 

48 

92 
63 

84 
58 

73 
68 

63 

52 

73 

51 

67 
51 

69,4 
46.9 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

43 

58 
39 

46 
39 

58 
39 

43 
31 

42 
26 

48 
31 

47 
35 

36 
28 

36 
26 

57 
24 

65 
46 

76 
38 

80 
51 

78 
53 

79 
54 

80 
57 

66 
33 

58 
28 

72 

40 

78 
48 

79 
56 

86 
62 

86 
63 

83 
63 

81 
68 

60 
47 

61 
39 

71 

37 

66 
55 

64.6 
42.6 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

47 
33 

56 
35 

67 
47 

56 

40 

44 
31 

37 
23 

41 
28 

46 

26 

45 
26 

34 
24 

35 
24 

53 
34 

61 
31 

76 
38 

75 
47 

69 
51 

75 
57 

78 
36 

39 
25 

59 

31 

71 
47 

73 
49 

78 
47 

83 
54 

86 
60 

83 
62 

74 
38 

60 
38 

69 
30 

66 
39 

60.9 
38.1 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

52 
34 

70 
41 

68 
48 

50 
38 

43 
30 

42 
19 

48 
31 

47 
27 

41 
25 

35 
24 

54 
22 

63 
45 

78 
27 

77 
52 

76 
45 

76 
51 

79 
44 

71 
29 

68 
21 

72 
28 

74 
36 

77 
40 

84 
43 

86 
46 

83 
48 

76 
49 

61 
37 

61 
34 

68 
28 

72 
46 

64.7 
36.3 

MERCERSBURG 

MAX 

MIN 

57 
48 

67 
42 

60 
40 

44 
39 

70 
39 

50 
31 

49 
28 

57 
35 

59 
33 

45 
30 

47 
25 

62 
39 

71 
37 

73 
42 

66 
50 

83 
56 

81 
50 

81 
60 

66 

32 

62 

31 

70 
36 

79 

57 

82 
46 

91 
56 

89 

61 

89 
55 

88 
59 

64 

42 

67 
33 

71 
49 

68.3 
42.4 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

58 
43 

75 
44 

64 
54 

53 
43 

43 
32 

44 
26 

53 
34 

50 
34 

38 
27 

38 
29 

59 
27 

64 

47 

76 
37 

80 
50 

79 
50 

77 
53 

82 
62 

66 
38 

62 
33 

76 
37 

78 
62 

80 
54 

87 
62 

87 
61 

87 
62 

81 
60 

64 
46 

64 

47 

76 
39 

82 
60 

67.9 
44.4 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

57 
44 

60 
37 

53 
37 

45 
38 

63 
37 

47 
28 

44 
28 

46 

32 

51 
30 

42 
31 

43 
24 

54 
27 

65 
35 

66 
35 

81 
44 

60 
54 

77 
50 

79 
52 

55 
31 

57 
29 

67 
35 

75 
42 

80 
48 

88 
51 

87 
55 

86 
56 

83 
56 

62 
39 

61 
35 

70 
35 

64.1 
39.1 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

55 
34 

43 
33 

50 
34 

44 
35 

56 
32 

39 
24 

37 
24 

41 

27 

48 
29 

37 
27 

36 
21 

52 
25 

57 
32 

53 
36 

76 

49 

69 
62 

71 
49 

78 
52 

61 
26 

52 
28 

65 
39 

72 
44 

72 
62 

82 

50 

84 
60 

77 
47 

67 
48 

67 
33 

56 
32 

65 
32 

58.4 
36.5 

MORGAN TOWN 

MAX 
MIN 

66 

47 

50 
38 

47 
37 

72 
45 

51 
36 

48 
31 

51 
35 

52 

35 

46 
29 

47 
27 

52 
26 

69 
44 

66 

38 

83 
44 

81 
54 

80 
51 

78 
44 

70 
39 

66 
32 

64 
36 

71 
45 

79 
50 

86 
52 

65 
44 

87 
59 

85 
50 

67 
51 

58 
45 

70 
40 

64 
48 

66.4 
41.7 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

63 

44 

50 
39 

51 
37 

71 
41 

50 
35 

50 
31 

50 
33 

52 
34 

48 
29 

64 
34 

52 
34 

70 
41 

71 
39 

86 
36 

84 
54 

81 
54 

79 
46 

68 
39 

60 
36 

68 
32 

76 
39 

60 
50 

91 
55 

90 
47 

89 
60 

87 
67 

64 
49 

60 
44 

70 
40 

63 
51 

67.6 
42.1 

MOUNT  POCONO  2  N 

MAX 

MIN 

S«e  Beierence  Nolea  Following  SuQod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1960 


Day  Oi  Month 


MUHLENBURG  1  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

SUNBORY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITDSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANOA 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  WB  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


56  73  70 

37  36 

S4  58  72 

lti¥  36  48 


40   38   48 


68   52   58 

50   40   40 


68   54   59 
50   39   39 


39   38   36 


54   73   63 
39   44   50 


54   41   44 
33   33   34 


64   65   48 
46   37   35 


54   54   65 
34   35   43 


65 
48 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


54   66   62 
38   39 

62   48 


60 
47 

56 


61   61   55 


37 
♦9 


35   35 

50   51 

n      30   30 


58  71  62 

44  40  50 

«9  63  55 

34  33  44 

56  77 

43  34 


47  43 

32  25 

48  42 
39  29 

66  58 

42  38 

46  45 

33  27 

52 

39  35 

51 

35  30 

54  47 

40  34 

52  46 

37  35 

52 

40  36 

42  38 

28  24 

51  50 

38  33 

41  40 
30  25 

44  44 

32  29 

57  37 

32  23 

70  49 

35  29 

56  42 

30  20 

70  47 

37  32 

51 

37  34 

44  39 

31  25 

46  41 

32  29 

66  45 

36  28 

45  41 
32  29 

55  48 

40  29 

42  41 

32  22 

59  47 

39  26 

46  41 

33  26 

67  51 
36  31 

49  41 

31  20 

47  40 
31  23 

43  40 
30  20 

52  41 

34  27 

45  46 

33  29 


46   42   41 


52   52 
32   31 


U   12   13   14   IS  16   17   18   19   20  21   22  23   24  25   26  27  28  29   30   31 


46  54  52 

36  38  31 

50  53  53 

34  36  34 

65  59  39 

34  35  29 

53  55  48 
39  40  35 

46  60  43 

33  33  34 

56  58  50 

39  42  36 

55  57  50 

34  34  35 

54  56  48 
42  43  38 

40  43  34 
31  31  23 

62  55  63 

35  33  38 


54   50 
29   32 


55   52 

35   35 


35   39 
22   26 


42   48 
24   30 


49   50 
34   30 


60   50 
38   39 


44   45 
32   26 


61   60 
30   31 


43   46 
29   32 


69  68 

51  43 

60  66 

42  35   39 


46   42 
30   27 


42   41   34 


60   49 

35   31 


54   56 
30   39 


46   49   43 
32   33   26 


48   92 

29   29 


39  36 

21  29 

40  4$ 
29  28 

46  49 

32  26 


67   92 

37   37 


44   47 
32   30 


59   53 

32   35 


48   96 

38   40 


47   92 
33   34 


57   66 

27   47 


52   54 
25   52 


47   59 
24   28 


60   68 
20   35 


34   30   46 


54   66 
26   47 


54   75 


32 


44 


50  54  73 

29  29  44 

50  52  71 

34  35  45 


52  61 

22  44 

55  71 

25  43 

57  65 

21  42 

60  67 

30  49 

34  48 

17  27 

49  61 

22  33 

37  56 

17  26 

65  69 
28  43 

66  70 

31  49 

69  61 

16  40 

57  69 

21  W 

40  97 

27  29 

54  69 

26  45 

57  70 

25  47 

54  65 

26  47 

39  58 

2«  31 

99  68 

24  42 

47  99 

25  28 

36  93 

20  22 

34  59 

19  32 

99  60 

20  49 

97  64 

22  44 

99  71 

22  47 

65  62 

21  45 

60  69 

18  42 

36  52 

21  26 

53  68 

31  43 

98  66 

27  43 


61   82 
30   46 


74   83 
34   46 


72  75  86 
32  39  46 

80  80  62 

38  56  50 

70  86  85 

43  49  96 

66  84  65 

38  43  63 

74  84  88 

49  53  61 

73  84  86 
40  44  63 

70  82  83 

50  52  60 

65  77 

30  46  44 

70  85  84 

35  40  50 

80  80  79 
38  56 

81  81 
40  62 

56  51 

30  36 


70   69 
34   39 


64   76   80 
26   35   42 


68   84   83 
36   49   91 


71   86   89 

47   48   99 


78   79 
40   39 


79   79   78 
29   44  43 


63   59   80 
40   45   91 


56   79   79 
40   48   57 


73   66 
40   42 


79   78   76 
33   58   52 


69   72   82 
40   46   94 


63   83 
32   35 


68   69   84 
36   38   46 


60   70   79 
37   40 


60   74   78 
28   35 


75   72 
42   43 


60   81 

29   41   47 


83   80 
51   50 


73   77   71 
29   46   49 

82 
29 


76   81 
53   59 


80   81 
50   50 


78   85 
50   52 


80   82 
48   46 


73   76 
52   44 


82   63 
48   44 


62   85 
46   46 


81   82 
48   46 


77   78 
48   57 


81   82 
49   45 


76   82 
52   59 


78   83 
58   67 


72   67 
45   40 


83   78 
49   44 


78   79 
45   50 


79   80 
49   44 


81   80 
56   47 


75   80 
48   50 


75   82 
46   55 


81   80 
56   52 


73   72 
48   43 


75   77 
33   48 


71   80 
33   40 


66   72 
31   35 


77   81 
29   45 


68   75 
35   45 


57   74 
30   40 


68   75 
43   47 


68   78 
38   44 


64   73 
43   47 


76   81   70 


S3   61 
55   46 


75   78 
53   50 


82   80 
43   45 


60   79 
39   93 


65   84   82 
35   49 


79   80 
54   59 


79   74 
52   44 


82   81 
56   55 


77   75 
51   52 


74   77 
50   50 


77   79 
49   51 


77   82 
51   52 


80   84 
59   57 


78   82 
51   57 


77   84 
46   49 


73   75 
62   52 


85   82 
59   47 


78   77 
53   56 


66   73 

30 


58   75 
30   39 


74   77 
36   52 


76   78 
40   61 


60   63 
20   39 


61   67 
26   37 


60   72 
25   41 


67   74 
29   39 


68   76 
38   48 


71 
23 

77 
48 

73 
30 

78 
50 

57 
34 

70 
37 

58 
33 

74 
46 

66 
36 

77 
38 

72 
38 

74 
55 

61 
36 

70 
39 

58 
32 

75 
45 

62 
31 

71 
34 

56 
28 

58 

43 

50 
28 

71 
38 

71 
24 

74 
39 

70 
25 

79 
40 

76 
37 

81 
59 

54 
28 

75 
50 

78 
27 

78 
56 

55 

30 

57 
42 

61 
41 

69 
46 

59 
32 

74 
48 

81   86 
43   49 


82   84 
50   45 


78   86 
50   66 


60   sn 
49   41 


81   89 
50   49 


84   93 
58   46 


83   91 
55   49 


80   88 
58   45 


76   83 
46   46 


62   69 

57   59 


79   86 
49   49 


81   88 
59   55 


70   69 
49   42 


74   81 
46   42 


78   79 
92   42 


80   89 
65   45 


82   91 
61   52 


78   65 
47   38 


78   85 
50   44 


77   78 
52   50 


76   86 
57   49 


82   90 
55   51 


78   84 
50   53 


75   81 
56   57 


80   90 
54   48 


79   85 
51   51 


75   78 
49   52 


76   77 
51   44 


77   64 
43   41 


78   89 
92   42 


83   89 

57   47 


79   86 
48   47 


78   84 
44   47 


71   76   84 


77   84 
60   60 


83   91 

56   49 


61   69 
63   41 


89   88   85 
52   56   48 


92   90   89 
55   56   57 


88   65   53 
51   50   40 


84   66 
52   54 


69   77   62 
57   57   46 


93   86   70 
64   56   56 


92   65   69 
68   55   65 


90   89   69 
63   66   58 


79 

51 


89   87   65 
64   54   54 


85   60   62 
62   55   44 


66   72 
36   36 


53   67 
39   35 


41   34   36 


80 
55 


53   72 
47   45 


62   69   62 

42   38   48 


53   73   55 
51   48   50 


71   67 
49   47 


60   65   62 
32   28   53 


84   64 
54   46 


75   62 
49   50 


89   86 
52   53 


86   80 
51   40 


88   77 
56   53 


67   55 
57   59 


78   66 
48   45 


52   57   65 
34   30   33 


65   61   72 
40   33   45 


85 
61 

82 
51 

69 
39 

63 
34 

73 
31 

85 
56 

71 
56 

60 
38 

62 
39 

72 
56 

58 
48 

60 
39 

70 
37 

86 
55 

70 
47 

64 
43 

71 
36 

79 
55 

65 
37 

62 

40 

70 
37 

87 
66 

89 

99 

83 

54 

66 

39 

63 
38 

90   78   61 
55   55   48 


92   90   87 
59   58   59 


53   53   47 

79   83   75 
55   53   42 


82   63 

58   50 


79   67 
57   92 


64   68   67 
39   34   40 


73 
39 


97   67 
34   37 


61   64   71 
3*   32   34 

43   69   74 


69   66 
32   90 


77   78 
34   98 


72   73 
30   36 


78 
93 


94   65 

30   33 


61 
48 


69 

37 


S«*  B«f««nc«  Notes  FoUowlBg  StaUoo  Indsz 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1960 


Station 

D*7  Ol  Montli 

• 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IB 

17 

la 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

2B 

2B 

30 

31 

YORK    J 

SSX    PUMP    STA 

MAX 
MIN 

67 

»6 

39 

52 

39 

72 
4* 

62 

»1 

33 

31 

9S 

35 

59 

37 

48 

30 

59 
2* 

71 
48 

76 
36 

86      83 
43      50 

84      84      80 
61      48      91 

62 
31 

70 
32 

79 
46 

86 
56 

91 
48 

91 
49 

90 
66 

88 
95 

76 
60 

64       73 
47       33 

73 
63 

71.4 
43.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CONFLUENCE   1    SW  DAM 
JAMESTOWN    2   NW 
LANDISVILLE    2   NW 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

- 
168 

.05 
17 

92 

.11 
80 

121 

.02 
39 

97 

21 
S3 

88 
109 

.04 
83 

131 

.12 
89 

19 

.08 
92 

.06 
166 

.05 
97 

.15 
3S 

.06 
75 

.23 
113 

.16 
132 

.18 
93 

.32 
124 

.35 
140 

.17 
40 

.08 
3 

.21 

70 

.24 
38 

.13 
62 

.21 
42 

1 

.15 
46 

.21 
65 

.23 
126 

.23 
135 

.10 
78 

.20 
112 

.10 
24 

.15 
31 

.18 
42 

.07 
19 

.26 
96 

.09 
87 

.09 
53 

.25 
95 

.30 

55 

.20 
30 

.10 
52 

.17 
49 

.18 
39 

.41 
12 

.28 
86 

.24 

63 

.21 
40 

.26 
80 

.20 
39 

63 

.16 
72 

.11 
40 

60 

.10 

57 

.14 
17 

.53 
62 

.19 
58 

.03 
29 

.24 
91 

.17 
45 

.22 
25 

.19 
32 

B4.14 
62088 

2399 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

Depth 

: 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8   INCHES 

MAX 
HIN 

43 
40 

48 
40 

48 
46 

48 
44 

43 
41 

42 
38 

44 
39 

44 
40 

42 

38 

42 
37 

41 
37 

46 
41 

48 
41 

52 
48 

52 
51 

57 
52 

59 
55 

57 
46 

51 
43 

52 
45 

54 
50 

60 
52 

63 
56 

66 
59 

66 
61 

62 
54 

57 
51 

56 
51 

54 
50 

57 
53 

51.8 
46.6 

LANDISVILLE  2   NW 

2   INCHES 

8  All 

47 

45 

42 

43 

47 

39 

40 

40 

40 

37 

37 

45 

45 

48 

51 

56 

55 

58 

47 

47 

50 

57 

55 

59 

60 

61 

60 

54 

50 

55 

38.4 

STATE  COLLEGE  2 

MAX 
HIN 

55 
40 

52 
35 

42 
39 

51 
39 

45 
33 

41 

30 

43 
34 

48 
35 

42 
31 

39 
31 

54 
30 

50 
41 

58 
36 

59 
43 

59 
47 

67 
48 

64 
51 

56 
43 

67 
38 

64 
40 

63 
45 

69 
51 

71 
51 

70 
55 

74 
58 

72 
55 

63 
53 

64 
46 

71 
44 

60 
43 

2    INCHES 

57.6 
42.5 

4    INCHES 

MAX 
HIN 

48 
40 

47 
37 

42 
40 

47 
39 

44 
37 

39 
33 

41 
35 

44 
36 

39 
34 

39 
32 

46 
32 

48 
41 

52 
38 

55 
44 

55 
47 

60 
49 

60 
51 

56 
45 

56 
40 

57 
42 

58 
46 

63 
52 

64 
52 

66 
55 

67 
57 

67 
55 

60 
55 

60 
48 

65 
47 

58 
53 

53.4 
43.7 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

43 
39 

43 
38 

42 
40 

43 
39 

42 
40 

38 
36 

39 
36 

41 
37 

38 
36 

37 
34 

40 
34 

44 
40 

46 
39 

50 
44 

51 
47 

54 
48 

55 

51 

54 
48 

50 
43 

52 
45 

53 
48 

56 
51 

58 
52 

59 
54 

60 
56 

61 
56 

58 

56 

56 
51 

58 
50 

56 
54 

49.2 
44.7 

16   INCHES 

MAX 
MIN 

38 
36 

39 
38 

39 
39 

40 
39 

41 
40 

40 
38 

38 
38 

40 
38 

40 
39 

39 
37 

38 
36 

41 
38 

41 
40 

44 
42 

46 
44 

48 
46 

49 
48 

50 
48 

48 
45 

47 
46 

48 
47 

50 
49 

51 
50 

52 
51 

54 
52 

54 
53 

54 
53 

54 
52 

53 
51 

53 
52 

45.6 
44.1 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground: 
and  native  weeds . 


Flat.   Soil  Type: 
Instrumentation: 


Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
Taylor  recording  thermometer. 


Landlsvllle  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loan..   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  Bod  which  is 
kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Belerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1960 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

AUSTINBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

8.0 
8 

T 
2 

T 

T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

3.0 
3 

1.7 

1 

5 

T 
5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  *  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

T 

3.0 

2.0 

1.3 

1 

3.0 
3 

T 
2 

T 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

.2 

T 

T 

CANTON  1  N» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

T 
T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CARHOLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 
1 

1.0 

1 

T 

1 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.8 
T 

3.0 

T 

4.0 

1 

1.0 

T 

T 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

T 

1.5 
T 

T 
T 

T 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

1 

.4 
T 

.6 

.6 
1 

T 

T 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 
T 

.5 

1 

GALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.5 

1 

.5 

1 

1.0 

1 

.7 
T 

T 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.4 

T 
T 

HARRISBDHG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

T 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2.2 
2 

2.5 
2 

T 
T 

6.5 
6 

1.0 
3 

T 
3 

T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

T 

UATAHORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

UEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

.7 
T 

4.5 
4 

1.2 
3 

.1 

T 

T 

T 

HEDIX  RON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

2.5 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

.1 

T 

.3 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

PHILIPSBUHG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

T 

T 

.6 

T 
T 

T 
T 

PLEASANT  MOUNT  1  « 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

5 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

.5 

1 

1.0 
1 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

3.4 
3 
.3 

T 

.2 
T 

T 

SHIPPENSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

2.2 
2 

.3 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 
1 

1.0 

1 

3.0 
3 

T 

T 

T 

T 
T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

T 

T 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 
T 

2.1 

1 

.1 

See  leteience  notes  following  StatioD  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1960 


SI  I 

U  i  ■    * 
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;« 


< 


!3 


SCO  i 

*      '(f)  ] 


I 
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O  cs 
<H   h 


a  3 
•IJ  o 

e 


art 
>.« 

r-i  r^ 
U  3 
3  O 
O-H 


4)  . 
3  S 
fH   O 


C8   O 

3  a 

O   0) 


cs  O 


o  a 
u  a 

a.  s 


o  -o 


AVERAGE  TEMPERATURE 
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APRIL  1960 
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STATION  INDEX 


1 

W 

1 

i 

OBSERVATION 

1 

g 

u 

3 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

8 

COUNTY 

< 

5 

OBSERVER 

i 

i 

3 

§ 

a 

t 

s 

1 

ll 

««T«»I»   tOCK    J 

P02I 

ALLEOMENY 

1 

*D    32 

79    49 

7*8 

TA 

CORPS   OF   ENGINCERS 

»LICN5   NULS 

00  «» 

JEFFERSON 

1 

»1    U 

78   99 

c 

CHARLES    M,    ALLEN 

ALLCNTOKN  MS   AP 

0106 

LEHIGH 

*0    39 

79   26 

376 

MIO 

MID 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ALLCNTOWN  OAS    CO 

oni 

LCHIOH 

*0    36 

T9   28 

25* 

7A 

LEHIGH    VALLEY    GAS    DIV. 

ALTOONA  MOASCSHOe   CURvC 

C1J4 

BLAIR 

6 

•  0   30 

TB   29 

1900 

6P 

6P 

ALTOONA    WATER    BuR. 

ASEPtOTSVlLLE 

02l» 

ADAMS 

15 

99    55 

77    18 

710 

SA 

SA 

PA.    STATE    COL(    EXP.STAt 

AUSTlheuRQ   2   H 

Oil* 

TIOGA 

15 

*2    00 

77    32 

1990 

7A 

C   H 

OTTO  0.   BACON 

SAURSTOmN   3   WNW 

{IS»» 

ALLEGHENY 

*0   39 

79    99 

12  30 

PCM.    CUT    FLOWER   CO. 

flABNES 

0*09 

WARREN 

I 

*l    *0 

79   02 

1310 

CORPS   Of    ENGINEERS 

SEAR    Cffeec    DAM 

0*54 

LUIERNE 

*1    07 

75    44 

1505 

7A 

C 

CORPS   OF    ENGINEERS 

SEAR    GAP 

0*97 

NORrMUMOLANO 

15 

*0    50 

76   30 

900 

3P 

ROARING    CREEK    WATER    CO. 

»EAveR   FALLS 

0*74 

BEAvER 

2 

*0   *6 

80    19 

760 

7A 

HOWARD  R*   KEMP 

BE Ave A TOWN 

0Aa2 

SNTOER 

15 

*0   *5 

77    10 

6*0 

7A 

MARLIN   R.    ETTINGER 

BECMTCLSVILLC 

0*86 

BERKS 

1* 

*0   22 

79    38 

*00 

7A 

PAUL   W.    FISHER 

BELLtfOME    »   S 

esso 

CENTRE 

16 

*0   91 

1110 

e* 

SA 

8A 

ROCKVIEW    PRISON    FARM 

BEME 

0S99 

BERKS 

1* 

*0    31 

76   00 

325 

7A 

FLOYO    W.    THUMP 

BEttVICK 

0611 

COLUMBIA 

15 

*1    0* 

76    19 

570 

6P 

6P 

AMER.    CAR    ♦    FNDRY.    CO. 

BETHLEHEM 

0629 

NORTHAMPTON 

9 

•  0    37 

75   22 

400 

VITALIAN    MASTER 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

063* 

NORTHAMPTON 

9 

*0   36 

79   23 

450 

MIO 

MID 

C 

LEHIGH   UNIVERSITY 

SLAIN 

072S 

PERRY 

15 

*0   20 

77    31 

790 

PA.    DEPT.    FRST.    t    WTR5. 

BLAIftSVlLLE   «   ENE 

0736 

INDIANA 

« 

*0   27 

79    09 

20*6 

ep 

8P 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

BLAKEStEE   COSHERS 

07»S 

MONROE 

*l    06 

75    36 

1650 

c 

WALTER    WiLORICK 

BLOScftVILLE    1   H 

0763 

CUMBERLAND 

15 

*0    16 

77    22 

650 

8A 

8A 

MRS.    BESSIE   K.    WILLOEBS 

SOSMELL   6  NKW 

0820 

SOMERSET 

1 

*0    10 

79    08 

2570 

8A 

c 

KlRBY    LEE    KRISSEY 

9«A&00Ot   LOCK   2 

0861 

ALLEGHENY 

10 

*0    2* 

79    92 

725 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

BBAOFOdD    PAA    AIRPORT 

C865 

MC    KEAN 

1 

*i  *e 

78   36 

2121 

MID 

KID 

M 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRAOFOO:^    CNTfiL    FIRE    STA 

0967 

MC    KBAN 

1 

*1    57 

78    39 

1500 

8A 

BRADFORD   FIRE   DEPT. 

SftAOFOftO   •    H   RES 

0868 

MC    KEAN 

1 

*1    57 

1660 

9P 

BRADFORD    WATER    DEPT. 

SREEIEWOCO 

0905 

BEDFORD 

»0   00 

78    1* 

1352 

MIO 

PA,    TURNPIKE    COMM, 

BftOOHVlLLE    FAA    AIRPORT 

1002 

JEFFERSON 

1 

*1    09 

79   06 

1*17 

MID 

MIO 

M 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRUCE TON   1    S 

1033 

ALLEGHENY 

10 

*0    18 

79    59 

1065 

7A 

AUSTIN    R*    COOPER 

BUCXSTOMN   )    SE 

1073 

SOMERSET 

*0   0* 

78    50 

2*60 

c 

ALVIN    W.    MANGES 

BUFFALO    MILLS 

BEDFORD 

76    39 

1318 

BA 

CLIFFORD    C.    AOAMS 

8UR6ETTST0KN   2   « 

1105 

WASHINGTON 

11 

*0    23 

980 

7A 

SMITH    TWP.    MUN.    AUTH. 

BURNT    CABINS   2   NE 

1U5 

HUNTINGDON 

6 

*0   OS 

77    52 

990 

5P 

5P 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

BUTLER 

1130 

SUTLER 

2 

*0    92 

79    5* 

1100 

*P 

7A 

ROGER    CLARK 

BUTLER   SU3STATI0N 

1135 

euTLER 

2 

*0    51 

79    53 

1140 

c 

WEST   PENN   POWER   CO. 

CAMP    HILL 

1198 

CUMBERLAND 

15 

*0    19 

76    95 

460 

JOSEPH    N,    HOBART 

CAMP    KLINE 

1203 

LYCOMING 

16 

*1     16 

77   20 

590 

LESLIE   D*   DOWLING 

CANTON    1    NW 

1215 

BRADFORD 

15 

*1  *o 

76   92 

1520 

7A 

7A 

C    H 

MRS. MILDRED    SPENCER 

CARLISLE 

123A 

CUMBERLANC 

» 

*0    13 

77    12 

469 

6P 

6P 

H 

CARROLL    G.    MILLER 

CARROLLTOWN    2    SSE 

1255 

CAMBRIA 

16 

*0    35 

78   *2 

20*0 

8A 

H 

R08ERT    F.    MAURER 

CARTER    CAMP    2    M 

1262 

POTTER 

16 

*1    37 

77   45 

2030 

7A 

C 

RICHARD    L.     ME.NKEN 

CEDAR   RUN 

1301 

LYCOMING 

16 

*1     31 

800 

KATHRYN  t.   kreighsaum 

CMADDS   FOHO 

13*2 

DELAWARE 

5 

39    52 

75   37 

170 

7A 

CMAM8ERS6URG    1    ESE 

13!* 

FRANKLIN 

12 

39    56 

77   38 

6*0 

9P 

9P 

c 

CHARLES   A.    BENDER 

CHARLEROI 

1372 

WASHINGTON 

10 

*0    08 

79    95 

10*0 

C 

WEST    PENN    POWER    CO. 

CHARLEROI    LOCK    * 

1377 

WESTMORELAND 

10 

*0   09 

79    54 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

CLARENCE 

l^BO 

CENTRE 

16 

".l    03 

77    56 

1*10 

MISS    VELOA    SWANCER 

CLARION    3    SW 

1A85 

CLARION 

1 

*1    12 

79    26 

1114 

8P 

7A 

c 

PA.    ELECTRIC    CO. 

CLAUSSVILLE 

15:^5 

LEHIGH 

9 

*0    37 

75    39 

670 

8A 

WILLIAM    J.    OOTTERER 

CLAYSVILLE    J    W 

1512 

WASHINGTON 

11 

*0   07 

80    28 

1000 

7P 

7A 

MFGRS.    L.    *    H.    CO, 

CLEARFIELD 

1519 

CLEARFIELD 

*1    01 

76    26 

1100 

IRA    TAYLOR 

CLERMONT 

1529 

MC     KEAN 

1 

*1    tl 

78    30 

2104 

7A 

c 

MRS.TILLIE    M.SIMONDS 

COATESVILLE    I    SW 

1589 

CHESTER 

5 

39    58 

75    SO 

3*2 

8A 

SA 

c 

PHILA.    ELECTRIC    CO. 

CONFLUENCE    1    SW    0AM 

1705 

SOMERSET 

17 

39    *S 

79   22 

1*90 

BA 

BA 

BA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CONFLUENCE    1    NW 

1710 

FAYETTE 

17 

39   50 

79    22 

1331 

7A 

JOHN   L.    RE  ID 

CONNEAUTVILLE 

1720 

CRAWFORD 

80    22 

930 

BA 

SA 

c 

ARTHUR    A.    JOHNSTON 

CONNEAUTVILLE    6    E 

1721 

CRAWFORD 

1 

*1     *6 

1110 

6A 

MRS.    PALLA    J.    TAUTIN 

CONNELLSVILLE 

1723 

FAYETTE 

n 

*0    01 

79    36 

870 

6A 

MARSHALL    B.    MENEFEE 

CONNtlLLSVlLLE    2    E 

1729 

FAYETTE 

17 

*0    01 

79    33 

1300 

(- 

HARRY    C.    JOY 

CONSHOHOCKEN 

1737 

5 

*0   0* 

75    19 

70 

PHILA,    ELECTRIC    CO. 

COOKSOURG 

17*9 

CLARION 

1 

*1    20 

1180 

BA 

PA.    DEPT,    FRST.    +    WTRS, 

COHAOPOLlS    NEVILLE    IS 

1773 

ALLEGHENY 

11 

*0    30 

80    05 

720 

8A 

PGH.    COKE    ♦    CHEM.    CO. 

CORSr 

1790 

ERIE 

I 

*1     55 

79    39 

14*0 

6P 

6P 

H 

RICHARD    T,    MOUNTAIN 

COu;:CRSPORT    3    Nw 

1806 

POTTER 

1 

ftl    *9 

78    03 

2020 

7P 

8A 

MISS    ELIZABETH    NEFF 

COUDERSPORT    6    £ 

1809 

POTTER 

16 

*1    46 

77    53 

2429 

eA 

CHARLES    R,    DAVIS 

COVINGTON    2    WSW 

1833 

TIOGA 

15 

41    ** 

77    07 

1745 

7A 

CALVIN    R.    PACKARD 

CREEKSIOE 

1881 

INDIANA 

1 

*0    *1 

79    12 

1035 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CRESSON   2   S£ 

1895 

CAMBRIA 

6 

40   27 

78    34 

2540 

7A 

C 

FREO   A.    PLEMPEL 

CUSTER   CITY    2   w 

1978 

MC    KEAN 

1 

41    55 

78    41 

2120 

INACTIVE    12/69 

OANVILLE 

2013 

MONTOUR 

15 

*0    58 

76    37 

460 

7A 

MRS.    MARIE    H.    LITTLE 

OEVAULT    I   w 

CHESTER 

1* 

*0   05 

75    33 

360 

MID 

MID 

PA,    TURNPIKE    COMM, 

0IN6MANE    FERRY 

2160 

PIKE 

5 

*1    13 

74    52 

430 

c 

THOMAS    A.    HOTALEN 

DIXON 

2171 

WYOMING 

15 

*1    32 

75    57 

750 

7A 

7A 

c 

HAROLD    J,    KUSCHEL 

DONEGAL 

2183 

WESTMORELAND 

17 

40   07 

79    23 

17*6 

MID 

MIO 

H 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

CONOR A 

Z190 

WASHINGTON 

10 

40    10 

79    52 

900 

5P 

9P 

THEODORE    F.    MATHUES 

OOYLESTOWN 

2221 

BUCKS 

5 

40    18 

75    08 

393 

9P 

GEORGE    HART 

DRIFTWOOD 

22*5 

CAMERON 

16 

41    20 

78    08 

880 

c 

SIDNEY    KENNEDY 

DU   90IS    7    E 

2265 

CLEARFIELD 

16 

41     06 

78    38 

1670 

5P 

9P 

C    H 

CITY    OF    DU    SOlS 

DUNLO 

2298 

CAMBRIA 

^ 

40     17 

78    43 

2410 

c 

MRS,    D.    L.    WHITE 

OUSHORE    2   SSW 

2325 

SULLIVAN 

16 

41    29 

1910 

BA 

c 

ROBERT    J.   OBERT 

EAGLES    MERE 

23*3 

SULLIVAN 

16 

2020 

7A 

c 

FRANCIS    6,    HANLEY 

EAST    8RA0V 

2363 

CLARION 

1 

40    59 

79    37 

820 

5P 

5P 

A,    B.    KEMPEL 

EBENS8URG 

2*66 

CAMBRIA 

*• 

*0    29 

78    43 

2090 

7P 

7A 

ROBERT   A,   WASSER 

EDIN80BO 

251* 

ERIE 

1 

41    52 

80   08 

1220 

BA 

EDIN80R0    ST.    TCHR.    COL. 

EMPORIUM    2    SSW 

263* 

CAMERON 

16 

41     2B 

78    19 

7A 

7A 

c 

JACKSON    THOMAS 

ENGLISH    CENTLM 

26** 

LYCOMING 

16 

41    26 

77    17 

880 

TA 

7A 

C    H 

WILLIAM    SUDERS 

EPHRATA 

2662 

LANCASTER 

15 

40    11 

76    10 

*65 

6P 

6P 

STANLEY    L.    VON    NEIDA 

EOUINUNK    2 

2671 

WAYNE 

5 

*1     91 

75    13 

910 

TA 

MRS.    HENRIETTA    MURRY 

ERIE   CO   FIELD   RSCH  LAS 

2675 

ERIE 

8 

.42    13 

79    91 

740 

G 

FIELD    RESEARCH    LAB. 

ERIE    MS    AIRPORT 

2682 

ERIE 

e 

42    05 

80    12 

732 

MIO 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEftTHER    BUREAU 

EVERETT    J    SW 

2721 

BEDFORD 

*0   00 

78    23 

1020 

MIO 

MID 

C    H 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

FARHELL    SHARON 

2S1* 

MERCER 

2 

41     1* 

80   30 

SHARON    STEEL    CORP. 

FORD   CITY   *.    S   DAM 

29'.2 

ARMSTRONG 

1 

40   *3 

79    30 

950 

BA 

eA 

8A 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRANKLIN 

3028 

VENANGO 

1 

41    23 

79    49 

987 

7P 

7A 

c 

JAMES    A,    RHOADS 

FREELAND 

3056 

LUZfRNE 

15 

41    01 

75    54 

1900 

6P 

8A 

ANDREW    B.    EVANSHA 

GALETON 

3130 

POTTER 

16 

1325 

W.    GALE    LUSH 

CEIGEBTOWN 

3189 

BERKS 

1* 

40    13 

75    50 

400 

WALTER    C.    WOLF 

GEORGE    SCHOOL 

3200 

BUCKS 

5 

*0    13 

135 

8A 

6A 

H 

GEORGE    M.    HART 

GETTYSBURG 

3218 

ADAMS 

12 

39    50 

77    1* 

540 

9A 

9A 

HUGH    C.    MC     ILHENNY 

GETTYSBURG    1    S 

3223 

ADAMS 

12 

39    48 

77    1* 

560 

C 

NATIONAL    MILITARY    PARK 

GIFFORO 

3237 

MC    KEAN 

1 

41    51 

78    36 

2220 

INACTIVE    12/59 

6LENC0E 

3298 

SOMERSET 

12 

39    *9 

78    51 

1620 

MRS.    MARY    M.    HARTMAN 

GLEN   HA2EL    2    NE   0AM 

3311 

ELK 

1 

*1    3* 

78    36 

1729 

8A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

GLENMOORE 

3321 

s 

40    06 

75    47 

4*0 

7A 

JOHN    J.    SHRADER 

GLEN    ROCK 

3330 

YORK 

15 

39  *e 

76    *4 

620 

MRS.     E,     C.    MC     WILLIAMS 

GLENWILLARU    DASH    DAM 

33*3 

ALLEGHENY 

11 

80    13 

705 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

G0UL0S6ORO 

3  39* 

WAYNE 

*1    15 

1690 

GRATERFOBD 

3*35 

MONTGOMERY 

1* 

*0    14 

75    27 

160 

7A 

7A 

C    H 

CLAUDE    K,    KULP 

GRATI    1    N 

3*38 

DAUPHIN 

15 

40    38 

76   43 

760 

8A 

BA 

LEE    M,    LEITZEL 

GREENSBORO    LOCK    7 

3503 

GREENE 

10 

79    55 

808 

^ 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GREENSBURC   2    E 

3515 

WESTMORELAND 

10 

40    18 

79    31 

1225 

PA.    DEPT.    HIGHWAYS 

GREENVILLE 

3526 

MERCER 

2 

*l    2ft 

80   23 

1026 

6P 

6P 

C.    EARL    MILLER 

HANOVER 

3662 

YORK 

15 

39  *e 

600 

8A 

BA 

H 

HANOVER    EVENING    SUN 

MARRISBURG    MS    AP 

3699 

YORK 

15 

*0    13 

76   91 

335 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.St   WEATHER   BUREAU 

HARRISBURG    NORTH 

370* 

DAUPHIN 

IS 

40    18 

76    54 

323 

9A 

GEORGE    S.    BEAL 

HAWLEV 

3758 

WAYNE 

41    29 

75    10 

880 

7A 

MRS.    KATHERINE    BATES 

MAWLET    1    S    DAM 

3761 

WAYNE 

5 

41    28 

75    11 

1200 

PA.    POWER    *    LIGHT    CO. 

MOLLIOAYSBURG 

*001 

BLAIR 

6 

40    26 

78   2* 

960 

JOHN    M,    RINGLER 

MOLLISTERVILLE 

*ooe 

WAYNE 

5 

41    23 

75   26 

1360 

SA 

PA.    POWER    »    LIGHT    CO, 

HOLTWOOD 

*019 

LANCASTER 

15 

39    90 

76    20 

167 

MID 

BA 

C    H 

PA,    POWER    ♦    LIGHT    CO. 

HOME 

INDIANA 

1 

40    49 

79    06 

1220 

MRS,    EDNA    M.    BUSH 

HONESOALE    *.    NW 

*0*3 

WAYNE 

5 

41    37 

79    19 

1*10 

GEORGE   C,   WILLIAMS 

MONESOALE    6    NNW 

*o** 

WAYNE 

5 

*1    39 

75    17 

1O50 

C 

FRIEND   E.   WALTER 

MONEY    BROOK    1    W 

*0ft7 

CHESTER 

5 

*0   06 

75    56 

700 

7A 

S.   H.    KURT2 

HOOVEBSVILLE 

*058 

SOMERSET 

4 

40   09 

78    55 

1670 

BA 

H 

JAMES    A.    HAHN 

HOP    BOTTOM    2    SE 

*066 

SUSQUEHANNA 

15 

41    43 

75    *3 

900 

7A 

JOSEPH    J.    SANAUSKAS 

HUNTINGDON 

*159 

HUNTINGDON 

6 

*0    30 

76    01 

676 

DANIEL     I*    GROVE 

HUNTSOALE 

*166 

CUMBERLAND 

19 

40    06 

77    18 

610 

6A 

^ 

METRO    P.    OOROSM 

HTNOMAN 
INDIANA    3    SE 
JACKSON    SUMMIT 
JAMESTOWN    2    NW 
JERSEY    SHORE 

JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTHAUS 
KEGG 

KITTANNING    LOCK    7 
KREGAR    *    SE 
KRESGEVILLE    3    W 
LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 
LAKE    MINISINK 

LAKEVILLE    1    NNE 
LANCASTER    2    NE    PUMP    STA 
LANCASTER   2    NE    FILT    PL 
LANOISVILLE    2    NW 
LAURELTON    STATE    VILLAGE 

LAWRENCEvlLLE   2    S 
LEBANON    3    W 
LEBANON    3    SW 
LEHIGHTON 
LE    ROY 

LEWIS    RUN    3    SE 

LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
LOCK    HAVEN    2 
LONG    POND    2    W 


MARCUS    HOOK 
MARIENVILLE    1    SW 
MARION   CENTER    2    SE 
MARTINSBURG    FAA    AP 
MATAHORAS 

MC    CONNELLSBURG 
MC    KEE SPORT 
MEADOW    RUN    PONDS 
MEADVILLE    1    S 
MEDIX    RUN 

MERCER   2   NNE 
MERCER   HIWAY   SHEr 
MERCERSBURG 
MERWJNSBURG 
MEYERSDALE 


OLANI 


DAM 


LLVILLE    2    SW 

LROY 
MONTROSE 
MORGAN TOWN 
MT    GRETNA    2    SE 

MOUNT  POCONO  2  ' 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG 
MURRYSVILLE 

MYERSTOWN 


4ATR0NA    LOCK    4 
<EFFS    HILLS    3    NE 
JESHAMINY    FALLS 


SE 


NORTH    EAST 
ORWELL    3    N 
PALM 
PALMERTON 


PHILIPseURG    FAA    AP 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES    CREEK 
PINE   GROVE    1    NE 
PITTSBURGH   WB   AP    2 

PITTSBURGH    WB    CITY 
PLEASANT    MOUNT    1    W 
PORT   CLINTON 
POTTSVlLLE 
PUNXSUTAWNEY 

PUTNEVVILLE    2    SE    DAM 
OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 

READING    WB    CITY 
RE NOVO 

RE NOVO   5    S 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 

ROCHESTER  1  N 

RUSHVILLE 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 

SCANOIA  2  E 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SELLEHSVILLE  2  NW 


SHADE  GAP  2    NE 
SHAMOKIN 
SHEFFIELD  9  W 
SHIPPENSBURC 
SINNEMAHONING 

SI2ERV1LLE 
SLIPPERY  ROCK 
SMETHPORT  HIGHWAY 
SOMERSET  FAIRVIEW 
SOMERSET  MAIN  ST 

SOUTH   CANAAN  1  N1 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STATE  COLLEGE  2 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


WAYNE 
LANCASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 


LEBANON 

LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 


MIFFLIN 
CLINTON 
CLINTON 
MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 

MONTGOMEPT 


FOREST 
INDIANA 
BLAIR 


FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 


LANCASTER 

MONROE 

MIFFLIN 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 


WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERl 


BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 


CENTRE 
CHESTER 

LUZERNE 


CLINTON 
MC  KEAN 
GREENE 


HUNTINGDON 

NORTMUMBLANO 

WARREN 

FRANKLIN 

CAMERON 

CAMERON 
BUTLER 
MC  KEAN 
SOMERSET 
SOMERSET 

WAYNE 


14 


75  3* 
78  40 

75  03 


77  07 
76  29 
76  2B 


77  27 
77  27 
75  30 


*1  36 
*0  90 
*0  53 
40  11 
40  2* 

39  ■ 


41  22 

39  56 

40  21 

41  13 
-   41  38 

16   *1  17 

41  15 
*1  1* 

39  49 

40  58 

39  *9 

*0  36 
*1  56 
*1  bO 
*0  32 

40  53 


41  06 


*1  09 

40  2* 

41  13 
40  26 
40  22 

40  37 
40  40 

40  09 

41  01 
40  05 


40  29 
40  13 

40  41 
40  07 


41  24 
39  57 
39  53 
39  55 


40  35 

40  42 
40  57 

40  99 

40  26 

41  92 

40  20 

41  20 


*1  25 
*1  20 
*0  23 

*0  12 

40  46 

41  42 

40  03 

41  19 


1700 
1610 
1463  I 


2010 


77  54 
79  26 
79  01 


60  28  689 

76  39  1448 

75  0*  760 

76  96  960 

77  29  1079 


76  3* 


860 


75  30 

76  08 
76  22 
60  13 


79  27 
76  02 
76  11 


78  32 
80  00 
78  47 
80  18 


80  03 

78  27 

79  09 
79  05 

79  24 
77  30 

76  52 

77  92 
77  92 


1510 
2140 
2150 


CHARLES  E>  BARNES 
CLYHER  MATER  SVC.  CO. 

RCHIE  LAIN 

'A.  DEPT*  FRST,  *  HTRS* 
GEORGE  R.  WADOELL 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

r  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 

.1AM  J.  HOWE 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  12/59 
TY  OF  BETHLEHEM 

INACTIVE  12/59 
S.  IRENE  FOREMAN 

S.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR. 
LANCASTER  WATER  BUR, 
STATE  COLLEGE 
DEPTi  OF  WELFARE 

»Y  P,  MOWLAND 
LEON  MILLER 
THOMAS  OONNACHJE 
GOODWIN  S.  DEFREHN 

.  DIMMIS  M«  BAILEY 

RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
JOHN  P,  FREY 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
.  JULIA  J.  SHOFF 
1  ELLEN  J.  MILES 

FRANCES  E,  SCKEIBNER 
.  I.  S.  BUCHANAN 

SUN  OIL  CO. 

A.  MARKEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  AVIATION  AGENCY 

»Y  BISLANO 


MRS. 


HELEN 


CITY  OF  MEAOVIL 


MRS.E. 


SNYDER 


MRS.  FRAN,  STRUTHERS 

A.  DEPT.  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 
ARTHUR  A,  SMITH 
THEODORE  R.  BAER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A.  MORRIS 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SMEPLEY 
NEVIN  E.  BOWERSOX 

KENNETH  LEIGHOW 
THOMAS  C.  HARBESON 
PH  TAYLOR 
TURNPIKE  COMM. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

JOHN  DAVISf  JR. 
,  UNION  WATER  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 


CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  UNIVERSITY 
LA,  SUB.  WATER.  CO, 
'IS  W.  HAMILTON 
GENERAL  CHEMICAL  CO, 

nON  J.  ALLEN 
.  FRANCES  K,  FRY 
TURNPIKE  COMM, 

FRED  C.  OSWALD 

GEORGE  H,  BOONE 

ELLSWORTH  WEAVER 
.lAM  1,  BROWN 
FRED  C,  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO. 
LOUIS  A.  MALARKEY 

1.  NEELY 

5  L.  VETTERLEIN 
FRANCIS  K.  DAVIS.  JR. 

.  WEATHER  BUREAU 
ATLANTIC  REFINING  CO. 


FED. 


AVIATION  AGENCY 
A.  SUB.  WATER  COMM. 
Y  SHELDON 
POWER  +  LIGHT  CO. 

WEATHEP  BUREAU 

U.S.  WEATHEP  8UPEAU 
FI SH  COMMISSION 
ADA  E,  RARICK 
LLOYD  E.  WELLEP 
CARL  E,  ROTOLO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K,  FLUCK 

RACHEL  LANGAN 

.  WEATHER  Bureau 

ELMER  G.  BATSCHELET 

BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 

PS  OF  ENGINEERS 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO. 

CARL  KOPATZ 

WATER  POWER  CORP. 
,  OF  ENGINEERS 
MUN.  AUTH,  WSTMRLD.  CO, 

ALVERTA  L.  HOLMES 

DAVID  R.  ANDERSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I.S.  POST  OFFICE 

i.s.  WEATHER  Bureau 
SELLERSVILLE   WATER   CO. 

HELEN  H,  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 
MONTGOMERY  L.FARNSWORTI 
KEITH  B.  ALLEN 
MRS,  FRANCES  CALDWELL 


WALTER  D*  ALBERT 

.  DEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  G*  PECK 

INACTIVE  12/59 

iENE  M,  COOK 
DEPT,  OF  HEALTH 

H,  GLATFELTER  CO. 
STATE  UNIVERSITY 
STATE  UNIVERSITY 


STATION  INDEX 


OBSEBVATION 

d 

^ 

bl 

W 

< 

TIME  AND 

z 

9 

P 

TABLES 

STATION 

S 

COUNTY 

^ 

i 

U 

OBSERVER 

^ 

i 

3 

2 

1 

i 

i 

1 

i& 

STILLWATER  DAM 

8491 

SUSQUEHANNA 

5 

41  4Z 

16 

c 

ANTHONY  e.  SLICK 

STRAUSSTOWN 

BERKS 

14 

40  29 

600 

BA 

JACOB  KLAMR 

STRONGSTOWN 

6589 

INDIANA 

4 

40  33 

1880 

c 

HARRY  F.  8ENNETT 

STffOUDSBURG 

MONROE 

40  59 

480 

IIP 

IIP 

WILLIAM  HAGERTY 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

1 

41  01 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SUNBURY 

8663 

NORTHUMBLANO 

15 

40  52 

460 

7A 

7A 

c 

CHARLES  W.  BAYLER 

SUSQUEHANNA 

6692 

SUSQUEHANNA 

15 

41  57 

1020 

7A 

MPS.  LAURA  A.  BENSON 

SUTERSVILLE 

6699 

ALLEGHENY 

40  14 

7A 

NANCE  SEE 

TAMAOUA 

675$ 

SCHUYLKILL 

14 

630 

BA 

MRS.  MARY  Li  ROBERTS 

S763 

SCHUYLKILL 

14 

40  51 

1120 

7A 

c 

PANTHER  VALLEY  WTR.  CO. 

TAMARACK  2    S  FIRE  TWR 

B770 

CLINTON 

16 

41  24 

2220 

7A 

7A 

H 

JAMES  E.  SWART2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8673 

FOREST 

1 

41  29 

1200 

6A 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TITUSVILLE 

6865 

CRAWFORD 

1" 

41  36 

1550 

c 

PA.  ELECTRIC  CO. 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6686 

CRAWFORD 

1 

41  38 

1220 

7P 

7P 

CITY  OF  TITUSVILLE 

TORPEDO  4  W 

6901 

WARREN 

1 

41  47 

1735 

7A 

MRS.  LILY  B.  GARBER 

TOWANDA 

8905 

BRADFORD 

15 

41  46 

760 

7P 

7A 

C  H 

MRS.  M.  0.  PARKS 

TOWER  CITY  5  SW 

6910 

DAUPHIN 

15 

40  31 

745 

6P 

H 

HARRIS6URG  WATER  DEPT. 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

1100 

7A 

JENNIE  L.  BALLARD 

TUNNELION 

6989 

INDIANA 

40  27 

690 

C 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

TURTLEPOINT  U    NE 

MC  KEAN 

1 

41  54 

1640 

7A 

ROBERT  0.  STRAIT 

TYRONE  A  NE  BALD  EAGLE 

9024 

BLAIR 

6 

40  43 

1020 

7A 

c 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

90A2 

ERIE 

1 

41  55 

1400 

7A 

c 

HAROLD  W.  HAMMOND 

UNIONTOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39  54 

1040 

lOP 

lOP 

WM.  W.  MARSTELLER 

VANOERGRIFT 

WESTMORELAND 

600 

7A 

UNITED  ENG.  +  FNOBY.CO. 

VANOEftGRIFT  2  W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40  36 

995 

c 

EUGENE  n.  YOUNG 

VIRGINVILLE 

9196 

BERKS 

14 

40  31 

360 

8A 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

WARREN 

WARREN 

I 

41  51 

1260 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIEP 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40  11 

1200 

c 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

WAT SON TOWN 

9345 

NORTHUMBLANO 

41  05 

4  90 

9P 

WILLIAM  BIRO 

WAYNESBURG  2  W 

GREENE 

10 

39  54 

980 

6P 

7A 

SAMUEL  B.  GREENLEE 

WAYNESBURC  1  E 

9367 

GREENE 

10 

39  54 

940 

c 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

FULTON 

12 

39  49 

920 

c 

WILLIAM  0.  COVER 

WELLSeORO  3  S 

TIOGA 

16 

41  43 

1920 

7A 

c 

MARION  L.  SHUMWAY 

WEST  CHESTER 

9464 

CHESTER 

5 

39  58 

3( 

440 

eA 

8A 

DAILY  LOCAL  NEWS 

WEST  GROVE  1  £ 

9503|CHESTeR 

5 

39  49 

49 

440 

eA 

_ 

CONARO-PYLE  CO. 

STATION 


WEST  HICKORY 

HITES6URG 
ILKES-BARRE 

lULIAMSBURG 


IND  GAP 
WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STJ 
YORK  2  S  FILTER  PL- 
YORK  HAVEN 

YOUNGSVILLE 
2 1 ON  GROVE 
ZIONSVlLLE  3  SE 


FOREST 

:)MSTRONG 
A2ERNE 

YCOMING 
NORTHAMPTON 
BEDFORD 
YORK 
YORK 
YORK 


*0  51 
40  03 
39  55 
39  56 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


MBS.  HELEN  F,  KINNEAf 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  MARY  C.  MIRMAK 
MYRON  K,  8IO0LE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARY  D.  HOELZEL 
ER  C.  RICE 
YORK  WATER  COMPANY 
YORK  WATER  COMPANY 
METROPOLITAN  EOlSON  • 

Y  CARLETT 
JAMES  0.  TEETER 
LESLIE  HOWATT 


1-ALLBGHENV;   2-BEAVEB;   3-      4-C0NEMAUCH-.   5-DELAWARE;   6-JUNIj 
15-5USQUEHANNA ;   16-WEST  BRANCH;   17-YOUCHIOCHEHY 


al  info; 


rega: 


r  obta 


7-KISKIlllNETAS;   8-LAKE  ERIE;   9-LEHIGH;   lO-HONOHGAHELA;   11-OBlO;   12-POTOllAC;   13-LAM  OMTARIO;   U-SCHDYLKIU-! 

REFERENCE  NOTES 
led  by  wrltloa  to  the  State  CllmatologlBt  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Harrlsburg  State  Airport,  We»  Cuaberlftad. 


Figures 
Delayed 
Monthly 
Station! 


and  letters  following  the  station  name,  such  i 
data  and  corrections  will  be  carried  only  In  ■ 
and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days 
appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  a; 
a   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  < 


I  12  SSW,  Indicate  dlsti 
le  June  and  December  isi 
or  the  preceding  12  mo) 
!  not  listed  in  the  tab 
I  the  naps,  became  effei 
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PENNSYLVANIA  -  MAY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   90°  on  the  20th  at  Kegg 

Lowest  Temperature:   18°  on  the  2nd  at  Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   10.94  inches  at  Breezewood 

Least  Total  Precipitation:   3.02  inches  at  Wilkes  Barre 

Greatest  One-Day  Precipitation:   5.11  inches  on  the  8th  at  Breezewood 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.0  inch  at  Glen  Hazel  2  NE  Dam 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   1  inch  on  the  11th  at 

Tamarack  2  S  Fire  Twr  and 
Coudersport  3  NW 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  weather  pattern  of  generally  wide 
fluctuations  from  one  month  to  the  next 
established  earlier  in  the  year  continued 
during  May.   Cool  cloudy  weather  with 
abundant  and  frequent  rain  was  the  general 
rule  in  contrast  to  April  weather  when 
temperatures  averaged  much  above  normal 
and  precipitation  was  deficient  in  all 
sections . 

Pennsylvania  found  itself  under  the  influ- 
ence of  most  of  the  storms  that  moved 
across  the  continental  United  States  during 
the  month.   This  influence  was  noted  in  a 
number  of  ways.   Cloudiness  associated 
with  the  storms  decreased  the  normal  amount 
of  possible  sunshine  by  15  to  20  percent 
which  in  turn  was  reflected  in  unusually 
low  temperatures,  both  averages  and  ex- 
tremes, for  this  time  of  the  year.   Tem- 
peratures averaged  several  degrees  below 
normal  and  only  a  few  degrees  above  those 
of  the  preceding  month.   This  same  trend 
was  reflected  in  the  extreme  values  as 
maximum  readings  failed  to  reach  90  degrees 
almost  everywhere  which  is  extremely  rare 
for  May  and  minimum  readings  dipped  to  or 
below  freezing  at  least  once  during  the 
month  at  practically  all  stations.   In 
several  northern  counties  freezing  tempera- 
tures were  reported  as  late  as  the  25th. 

Another  direct  result  of  the  high  frequency 
of  storms  was  the  unusually  large  and 
numerous  amounts  of  rain  that  occurred 
almost  everywhere.   Most  of  the  precipita- 
tion occurred  as  showers  and  during  thun- 
derstorms so  that  amounts  varied  consider- 
ably across  the  state.   Rainfall  was  above 
normal  almost  statewide  for  one  of  the 


wettest  Mays  of  record.   Not  since  the      I 
hurricanes  of  August  1955  has  rainfall     ' 
been  so  abundant  over  such  a  large  area  of  \ 
the  state.   The  only  section  to  receive    - 
less  than  normal  amounts  was  in  parts  of    i 
Northampton,  Lehigh  and  Bucks  Counties  but 
even  here  deficiencies  were  less  than  one   '] 
half  inch.   Elsewhere  rainfall  totaled 
between  5  and  8  inches  which  is  up  to  twice' 
the  normal  for  May.   Greater  amounts  of  10 
to  12  inches  were  even  reported  in  scattered 
sections  but  these  were  very  localized. 
Rain  was  a  common  occurrence  throughout  the! 
month  with  measurable  amounts  reported  on 
about  15  days.   In  most  areas  the  only 
extended  period  of  dry  weather  consisted 
of  5  days  from  the  2nd  through  the  6th. 
Heavy  rain  on  the  7th  and  8th  ended  the 
'dryspell'  and  ushered  in  a  period  of  wet 
weather  that  lingered  through  virtually 
the  remainder  of  the  month.   During  the 
last  24  days  precipitation  was  reported  on 
15  to  20  days  with  only  one  or  two  day 
intervals  between  rains  which  kept  ground 
conditions  moist  to  wet. 

In  comparison  to  the  unusually  large  amount 
of  thunderstorm  activity  damage  from  light- 
ning, wind  and  sometimes  hail  was  relatively 
light.   However  several  exceptions  were 
noted  such  as  the  hail  that  accompanied  a 
thunderstorm  in  the  Johnstown  area  on  the 
17th.   Fifty  thousand  panes  of  glass  were 
broken  in  greenhouses  by  the  2  1/2  inch 
hailstones  that  accumulated  to  a  depth  of 
18  inches  in  the  streets. 

Nelson  M.  Kauffman,  State  Climatologist 
U.  S,  Weather  Bureau 
Harrisburg,  Pennsylvania 
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12 
13 

4 

2 
3 

4 
6 

\     ■ 

PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

//R 
R 
AM 

67.2 
59.3 
56.6 
58. 2M 
57.1 

47.8 
52.4 
42.4 
44.  8M 
48.0 

57.5 
60.9 
54,6 
55. 6M 
57.6 

-  2.3 

-  1.7 

86 
87 
83 
84 
82 

17 
20 
22  + 
20 
20 

31 
39 
23 
29 

33 

2 

11  + 

2 
2 
2 

250 
173 
327 
271 
243 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
2 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.52 
4.88 
7.27 
5.44 
6.32 

1.85 
1.39 

1.36 
1.51 
1.70 
1.60 
1.50 

7 
8 
9 
3 
8 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

14 
15 

10 

4 
3 
4 
1 

4 

2 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

70.2 
70.6 

50.7 
46.0 

50.5 
58.3 

-  4.8 

-  2.8 

86 
86 

20 
20 

29 

25 

2 
2 

179 
223 

0 
0 

0 
0 

1 
2 

0 
0 

4.01 
4.51 

-   .47 
.34 

1.31 
1.58 

8 

6 

.0 
.0 

0 
0 

11 
10 

1 
3 

DIVISION 

67.8 

-  2.3 

5.71 

1.56 

.0 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE 

AM 

62.5 
65.8 
54.8 
68.3 
56. IM 

43.2 
40.8 
44.3 
42.5 
44. OM 

62.9 

63.3 
54.5 
65.4 
55. IM 

79 
82 
81 
83 
80 

21 

21 

20+ 

20+ 

22 

25 

21 
24 
25 

2 
2 
2 
2 

370 
368 
326 
300 
313 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 

3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.09 
5.32 
6.96 
7.23 
6.36 

.95 

.94 

2.00 

1.46 

1.48 

17 
9 

8 
9 

8 

.2 

T 
T 

.0 
.0 

T 
0 
0 
0 

11 

14 
14 
13 
14 
12 

6 
6 
4 
5 
4 

0 
0 

1 
2 
2 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

66.1 
63.4 
71.5 
64.6 
69.0 

44.9 
40.2 
47.5 
48.6 
49.1 

55.5 
51.8 
59.6 
56.5 
69.1 

-  1.4 

1.5 

-  2.9 

80 
78 
86 
82 
88 

21  + 
21 
21  + 
21  + 
20 

27 
18 
30 
37 
31 

2 
2 

2 
2 
2 

297 
404 
201 
277 
219 

0 
0 
0 

1  0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
7 
1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

5.84 
7.18 
6.64 
3.55 
5.86 

1.84 

.47 
2.06 

1.39 

2.18 

.95 

1.13 
1.42 

8 

23 

3 

8 

8 

T 

.5 

.0 

T 

.0 

0 

1 

0 

0 

0 

u 

15 

14 
17 

5 
14 

2 

4 
2 
3 

4 

1 

2 
0 

1 
1 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

AM 
AM 
AM 

67.8 
70.8 
55.9 
54.8 
65.3 

45.5 
45.6 
44.5 
41.2 
45.2 

57.2 
68.7 
56.7 
53.0 
65.3 

-  .7 

-  .3 

-  2.3 

82 
85 
80 
82 
80 

21  + 
20 

22  + 
22 
22  + 

30 
30 
29 
20 
29 

2 
2 
2 
2 
2 

249 
212 
296 
370 
306 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
5 

1 

'  0 
0 
0 
0 
0 

5.07 
6.85 
7.45 
5.33 
5.97 

1.70 
2.77 
3.48 

2.19 

1.12 
1.60 
1.50 

1.51 

9 

e 

8 

8 

.0 
.0 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
15 
12 
12 
10 

4 
6 
5 
3 
6 

2 
1 
3 
2 

2 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

AM 

67.2 
66.1 
67.3 
67.4 

43.7 
43.0 
43.5 
46.2 

55.6 
64.6 
65.4 
65.8 

-   .8 

80 
81 
81 
85 

20+ 

22 

5 

21 

26 
27 

26 
27 

2 
2 
2 

2 

297 
318 
295 
256 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

7.10 
5.70 
5.77 
5.41 

2.19 

1.70 
1.48 
1.73 
1.44 

8 
S 
8 
9 

.0 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

13 
14 
13 

5 

4 
7 
4 

2 

2 
1 
2 

DIVISION 

55.6 

-  1.9 

5.35 

2.23 

I 

T 



J 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  foliowitig  Stai  on 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
MAY    I960 


AOCTOMM   COCK    I 
AtXCnraWI    KB    AP  ■ 

ALl.e>TOM    OAS    CO 
AurOOlU   NOXSESHOC   CURVE 
ArtE>IOTSVIl.LE 

AUSTlNBUItG    2    H 

•AKERSTOWH    9    HNW 

•AmES 

BEAR   CKCK    DAa 

BtAD    GAP 

BEAVER    FAUS 
BUVERTOHn 
BfCI<TELSVIU.E 
8CLLEF0MTE    4   S 
BflWE 

BERIIICK 

BtTHLEH£« 

BCTHLEXM  LEHIGH  UNIV 

BLAKSVILLE    i    EaE 

8L05ERVIU.E    1    N 

BOSVEU    1    S« 
BKAOOOCK   LOCK    3 
BRAOFORD  F»A   AlRfWlT 
BRADFORD  CNTRL    FIRE    STA 
BRADFORD   A   «   RES 

BREEZEWOOO 

SRaOK«IU.E    FAA   AIRratT 
SRUCETOM    1    S 
BUFFALO  HILLS 
BORGETTSTOm    2    w 

BumiT    CASUS    2    RE 

BUTLER 

CA»r   HILL 

CAMP  amE 

CAKTOII    1    R» 

CARLISLE 

CARmxTOva    2    SSE 
CARTER    CA«P    2   » 
CCtWR   RUM 
CmtXIS    FORD 

CmRBCRSBaRG    1    ESE 
CmRLEROI    LOCK   4 
CLARERCE    1    E 
CLARIOH    3    s« 
CLACSSVItLE 

CLAYSVIL1.E    7  V 
CLEARFIELD 
CVERHORT 

COATESVIU.E    1    SV 
CORFLOERCE    1    SW  OAR 

CORFLOERCE    1    RR 
Ca«REAOTVILl.E 
COMEADTVILLE    4    E 
COBRELLSVILLE 

CORSHOHOCKER 

COtRSBORG 

C0RAORa.II  REVILLE    IS 

CORRT 

COOOCRSKRT    3  R« 

COOOCRSPeST    4    E 

C0VIN6T0R    2    RSV 
CREEKS  IDE 
CRESSOR   1   SE 
OARVIU.E 
OCVAULT    1    R 

DIXOR 
OOREGAL 
DORORA 
KJYLESTOKR 
DO  BOIS    7    E 

OUSHORE    2    SSR 
EAGLES   RERE 
EAST   BRADY 
EBENSBURS 
EDINBORO 

EWORIUR  2    SSW 
ENGLISH  CERTER 
EPHRATA 
EOUIRURK    2 
ERIE    VB   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 
FARRELL    SHARON 
FORD   CITY   4    S    OAR 
FRANKLIN 
FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

f.EORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN   HAZEL    2   »E   DAM 

GLENROORE 

GLENVILLARD  DASH  OAR 
GOULDSBORO 
GRATERFORD 
0RAT2  I  N 

GREENSBORO  LOCK  7 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRIS6URG  KB  AP 
-lARRISBURG  NORTH 

■UVLEY 

lOLLISTERVILLE 
HOLTVOOD 
-iONESOALE    4    NW 
<OREY   BROOK    I    a 

lOOVERSVILLE 
lOP   BOTTOM    2    SE 
<UNT1N6D0N 
lUNTSOALE 
■YNDMAN 

:N0IANA    3    SE 

lAMESTOKN    2    N» 

lERSEY  SHORE 
IWHNSTOVN 
lANE      1    RNE 


>a40 

3>«0 
4.29 
9it9 

t.ll 

4il2 
»i77 
9(49 
9.79 

7.«» 

9>0« 
S>»4 
4.12 
4.71 
9><9 

4.11 
3.41 
4.14 
i.B4 

7«4* 


Day  of  month 


4.47 
6.0' 
9.09 
4.32 

10.94 
6.99 
9.03 

a. 22 

9.21 


5.92 
6.94 
BaOt 
4.49 

7.27 
9.43 
7.49 
7.93 

4.79 

4.34 
4.49 
9.04 
7.23 
4.33 

4.T9 
B.14 
4.04 
7.09 
4.34 

4.94 
4.34 
9.42 
9.04 

4.09 

B.14 
4.99 
9.M 

7.ia 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSINS 


4.97 
7.20 
10.19 
4.39 

7.18 

3.92 
4.73 
9.43 
3.94 

7.»9 

9.B7 
7,70 
9.44 
B.24 
9.99 

6.24 


RECORD  MISSING 


•03  1.49  1.13 


5.72 

.24 

■  09 

3.64 

T 

8.44 

5.84 

.45 

5.951     .15 

6.07i     .35 

,02 

7.7BI     .18 

7.001     T 

4.921     .38 

,12 

3.05,     .29 

,29 

6.42|     .22 

9.74 

.03 

T 

7.41 

.21 

,22 

5.22 

,10 

6.94 

,35 

,05 

RECORD  MISSING 

7.07 

,17 

4.64 

.02 

6.89 

.56 

T 

6.34 

.24 

T 

7.41 

.28 

7.40 

.21 

9.99 

,21 

,10 

4.88 

,20 

,03 

9.62 

,12 

•  11 

3.91 

,17 

T 

7.21 

,31 

,19 

RECORD 

MISSING 

5.00 

,23 

,05 

S.5l'     .06 

7.88      .08 

6.77      .06 

7.66      .07 

•  02 

7.45      ,58 

7,40      ,05 

7.06;     .09 

T 

6,33 

,07 

T 

09 

5^11 

,28 

91 

2,00 

.6( 

• 

2,5« 

2,02 

2,11 

01 

1,97 

•  52 

• 

2.48 

•  83 

1^84 

,10 

1^95 
2^00 

1,25 

U31 

2,12 

2^71 

,18 

1.55 

,04 

2.05 

03    1.74 

,94 

.64 

,4! 

.45 

,51 

.06 

,31 

1.10 

,87 

1.12 

.87 

01    1.48 

.B« 

1,26 

.87 

13   U   15 


T    2.42 

1.47  1,69 

2,00  3,49 

2,00 


,30  1,57   ,04 


86   1 

,01 

04    I 

.12 

,25 

06    1 

.73 

1 

•  26 

.30 

22    2 

.02 

2*35  1.36 

1.95  1.55 
•01  1.50  .96 
.06  2*02 
1.92  1.57 
1.24  Ulli 


16      17      18      19      20      21      22     23      24     25     26      27     28      29      30      31 


.09   .61   *02 


3.05 
.05 


.03  1.16 

.09 

.63   .27 

.7*  1.05 


.32 

.84 

.36 

1. 10 

.73 

.31 

.03 

.81 

.01 

.07 

.22 

.29 

.02 

.06 

•  0* 

.24 

.91 

.42 

.10 

.08 

.22 

.35 

.20 

.32 

•89   .11   .13 


.2B   .17   .13 


.35   .02   .09 


See  Reference  Notes  FollowlQg  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


KARTHAOS 

KE6G 

KITTANHING  LOCK  7 

KRESGEVILLE  3  W 

LAKE  HINISINK 

LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PU«P  STA 
LANOISVILCE  2  HW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

LONG  PONO  2  W 
LYNCH 
MADERA 
MAKAFFEY 
MARUE  GLEN 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
HARTINS6URG  FAA  AP 
MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 
HEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
HILANVILLE 
MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
MONTROSE 
HORGANTOWN 
MT  GRETNA 


04 

SI 

91 

44 

43 

rr 

08 

59 

95 

Day  of  month 


2  SE 


MOUNT  POCONO  2  N 
MUHLENBURC  1  SE 
MYERS TOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORR I STOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  It 
PALM 

PALHERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      B 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIX»ILLE  1  E 


6<44 

t«91 
Sl50 

4>14l 

TilOl 


I0<15 
4i23 
6f07 
7i59 
7.10 

7l51 
6>20 
5a23 

4(2» 

7.92 


■11  lt46 
•18  2i87 
•23  2*20 
•04  3.07 


•  03  U12 
•03  1>30  1 

•44  1>98 
li99  2.19 


13   14   15 


16   17   18 


SUTERSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  0AM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANOA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 
UNIONTOWN 
VANOERGRIFT 


9.01 
7.79 
4.39 


5.44 
6.44 
5^16 


RECORD  MISSING 


PIKES  CREEK 

5i06 

PINE  GROVE  1  NE 

6«16i 

PITTSBURGH  WB  AP  Z    //R 

5.62 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

4.88 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

5^01 

PORT  CLINTON 

- 

POTTSVILLE 

7.02 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

7.27 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

7.09 

READING  WB  CITY         R 

5.32 

RE NOVO 

8.31 

REW 

5.07 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  V 

7.08 

RUSHVILLE 

3.71 

RUSSELL 

SAGAMORE  1  S 

7.64 

SALINA  3  W 

5.44 

SAXTON 

7^41 

SCHENLEY  LOCK  5 

5^72 

SCRANTON 

4.22 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

4.32 

SHAMOKIN 

7.48 

SHIPPENSSURG 

7.11 

SINNEMAHONING 

7.58 

51ZERV1LLE 

7.22 

SLIPPERY  ROCK 

6.32 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

6.12 

SOUTH  MOUNTAIN 

7.51 

SPRING  GROVE 

6.02 

STATE  COLLEGE 

7.22 

STRAUSSTOHN 

5.92 

STROUDSBURG 

5.40 

STUMP  CREEK 

6.28 

SUN8URY 

7.71 

SUSQUEHANNA 

3.90 

RECORD  MISSING 


RECORD    MISSING 


1.36 

1.21   .04 

.99 

1.51   .08 

T     .32 

2.01 

1.76 

•  07    U50    1>70 


1.18 

85 

.48 

1 

41 

.24 

1 

.15 

1.60 

1 

.20 

1.65 

? 

•  OC 

.38 

2 

.59 

.46 

2 

.00 

1.88    U86 


•04      •61    1.19 


19        20        21 


,70 

1.29 

.90 


22     23      24 


.67    1.53      .12 


25      26      27     28 


9  1  30 

31 

49 

.03 

1.0 

32 

16 

.0? 

•> 

.31 

.04 

.* 

.01 

.10 

.* 

.05 

.09 

.* 

.91 

.0* 

.1 

.34 

.03 


.05      .03    1.52 


.07 

.61 

.32 

.95 

.13 

.32 

.61 

.12 

T 

.05 

.55 

.45 

.14 

.48 

.15 

.05 

.07 

.24 

.01 

.02 

.34 

.05 

.82 

.05 

.05 

.02 

.30 

.3* 
.32 

.25 


.22       .57       .32 


16       .95    2.10 


See   Reference  Notes   Follovlng  Station    Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NNTINUCD 

PENNSYLVANIA 

1 

Day  of  month 

1  1  a  1  3 

4    1    5    1    6 

7    1    8    I    9 

10  1 

"1 

12 

13  1   14  1    15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1 

29  1    30 

31 

luiniLK 

AnOMTOWN 
ATNIUUII4   a  11 
IfUSSOKO    >    I 

«tS> 
••01 

.11 

•  M 

•  02 

•oa 

.02 

T 

U39 

•  09    l.OO    1>M 
.»0    l.»7 

•01    2>06 

•  10 

•  ♦0 

•  0« 

•  03 

•  21 

•  20 

•  70 

•to 

•  44 

.12 
.09 
.39 

.19 

.49 

.19      .09 
T           ^92      T 

.14      .It      .02 
.19      .01       •to 

.07 
.07 
.04 

.07 

.79 

.71 

.19 
.21 
.34 

.01 
.03 

.09 

.07 

.24 

.07 
.20 
.12 
.14 

1.90 
.52 
.16 

.92 

1. 10 
.23 
.66 
.29 
•  30 

.07 
.18 
.05 
.03 
.42 

.09 
.02 

.03 

.04 

.12 
.32 

.04 
.17       .18 
.02       .40 
.07      .11 
.01       .09 

.22  . 
.36  . 
.24  . 
.09    . 

.27    . 

IflT  oictrcK 
ifiT  omvf  1  t 
rtsr  NicnDT 

MITCUtm* 
lUCi    SMKC 

J.tT 
•  •M 

9.01 

•  tl 

•  >• 

•  >* 

.!• 

•  Of 

•  10 

T 

•  aa 

•10    1.30 
•03    1>30    1>92 
T         l^OA    1.22 

T           •!> 

.20 

•  «0 

•  30 

•  07 

•  22 

•  99 

•  44 

•  oa 

.09 

T 
.03 

•  42 

■tl                   .03 
.02      .01 

•  •           .69 

.72                   .08 

.04 
•  06 
.12 
.10 
.03 

.07 

.98 

.95 

.12 

T 

.03 

- 

1.01 
.22 

.06 

.34 
.36 
.12 

.01 

.66 

1.06 
.60 

.57 
■  18 

.09 
.12 
.03 
.14 
.16 

T 
.06 

.60      ,01 
.42 

.10 
.39 

.39      .01 
•            .79 
.22       .15 
.29 
.09      I 

.10  . 
.09  . 
.50  . 
.36  . 
.39    . 

ILLIAHUtmO 

1 U.  lAHJJOOT   M   »> 

«.lt 

7.»» 
•  .T» 

'•74 
T.I5 

T 
■  07 

T 

•  n 

•  If 

•9*   2.0A 
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.11 

.19 

•  7« 

•  90 

.02 

.40 

.19       .41       .09 
.02      .44      .02 

.09 

1.08 

1.80 
.02 

T 

.24 
.09 

.13 
.12 

.20 
.63 

1.40 
.36 

.26 

.03 

.33 

T 

.41 

.02       .39 

.35    . 

.21    . 

om   5  ts«  rv»  STA 

OR    IKVfN 

•  02 

•71    2.3a 
•02    2^73 

T 
.19 

.19 
.39 

.37 
.09 

.13      .06      .03 

.14      .02 

.28      T           .01 

.16 
.02 

.02 

.74 
1.27 
.71 

.02 

.02 
.10 

.13 
.02 
.21 

1.18 
.40 
.64 

.73 
.82 
.85 

.07 
.03 
.03 

.28 

.54 
.25 

T 

.15      .07 
.45      .05 
.71       .01 

.19  . 
.20    . 

.07    . 

ion      GWVC 

■  ■ISVIU.E    9   SC 

«<0* 

.90 

•  Ot 

1.2* 
•  99 

•  99 

T 

.21 

T 

.04 
■  02 

•92                   .01 
•  (9 

.08 

1.09 
.66 

.11 

.32 
.27 

.09 
.25 

.65 
.52 

.15 

.06 

.25 

.40 

.31       .10 

.22    . 

.48    . 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

A^ 

RekUve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  ol 

lOBsible 

aunshine 

1 

Station 

1 

1 

o 

& 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

0- 
> 

< 

1^ 

£  a 

0         1 

l-oS 

a   1 

« 

_  a 
Is 
SI 

1 

g 
o 

Ol 
Ol 

01 
01 

I 

4 

1 

Hi 

ULENTOWN  WB  AIRPORT 

w 

10 

9.5 

35++ 

sw 

9 

84 

89 

60 

67 

7 

3 

10 

1 

0 

0 

21 

. 

6.7 

HIE  WB  AIRPORT 

SSE 

J.6 

12.0 

32++ 

SSE 

7 

79 

78 

66 

69 

8 

11 

2 

2 

1 

0 

24 

8.0 

\RRISBURG    WB    AIRPORT 

W 

14 

6.8 

30 

w 

21 

78 

81 

56 

61 

5 

2 

10 

4 

0 

2 

22 

43 

7.6 

BILADELPHIA    WB  AIRPORT 

wsw 

11 

7.9 

30 

NW 

17 

80 

82 

59 

63 

4 

4 

8 

2 

0 

0 

18 

48 

6.9 

ITTSBURGB  WB  AIRPORT  2 

S£ 

11 

8.3 

35++ 

WNW 

17 

79 

81 

60 

61 

7 

3 

6 

2 

2 

0 

20 

47 

8.3 

EADING   WB  CITY 

- 

- 

9.7 

33 

E 

22 

- 

- 

- 

2 

3         1       7 

4 

1 

0 

17 

47 

7.0 

:RANT0N   WB   AIRPORT 

sw 

11 

8.0 

25 

NW 

16 

75 

81 

60 

65 

1 

7             10 

3 

0 

0 

21 

45 

7.5 

[LLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

w 

16 

8.7 

28 

E 

8 

82 

85 

61 

62 

2 

8 

6 

4 

2 

0 

22 

- 

7.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANI/ 
MAY    1961 


Day  Oi  Montli 

e 
2 

Statton 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

AU.ENTOWN  MB  AP 

MAX 
MIN 

«1 

«1 

65 
35 

70 
36 

70 
35 

76 
43 

77 
43 

75 
46 

64 
56 

65 

44 

64 
37 

63 

46 

57 
49 

61 
49 

61 
42 

72 
42 

81 
53 

79 
50 

67 
55 

80 
48 

71 
54 

76 
58 

62 
52 

61 

52 

72 
52 

75 

47 

76 

51 

79 
53 

69 
53 

61 
53 

70 
96 

73 
58 

69.5 
48.1 

ALtEHTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

6« 

♦5 

60 
36 

65 
38 

70 
37 

72 
43 

76 
47 

77 
51 

66 
56 

65 
37 

64 
43 

69 

49 

67 
50 

64 
43 

61 
42 

74 
46 

82 
49 

64 
57 

67 
50 

80 
52 

73 
58 

78 
55 

58 
52 

62 
51 

71 
42 

76 
50 

77 
52 

81 
54 

70 
53 

63 
94 

70 
57 

70. C 
48.2 

ALTOOMA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

6* 
43 

63 
28 

71 
37 

75 
36 

77 
41 

70 
54 

64 
43 

47 
36 

46 

37 

90 
35 

4« 

37 

60 
40 

49 
38 

74 
41 

79 
53 

73 
51 

67 
53 

75 
47 

64 
56 

83 
62 

75 
57 

62 
53 

70 
51 

73 
43 

74 
45 

71 
54 

65 
51 

56 

50 

63 
54 

67 
54 

66.6 

46.0 

ARENDTSVtUE 

MAX 
MIN 

67 
51 

64 
31 

67 
35 

71 
3» 

73 
41 

77 
44 

75 
52 

63 

44 

56 

35 

59 
41 

69 
♦9 

55 

44 

99 
39 

61 
42 

76 
50 

82 

53 

80 
56 

71 
52 

79 
52 

81 
57 

82 

60 

64 
53 

71 
52 

76 
50 

78 
53 

77 
56 

77 
55 

59 
53 

59 

53 

68 
55 

69.7 

47.8 

BAKERSTOVN  i   WNW 

MAX 
MIN 

70 
♦2 

64 

30 

74 
46 

78 
48 

81 
52 

79 

60 

60 
42 

49 
43 

45 
42 

49 

38 

52 

44 

58 
42 

56 
43 

76 
46 

76 
56 

60 
55 

74 
54 

81 
52 

88 
62 

86 
64 

76 
98 

62 
56 

72 
52 

74 
49 

76 
91 

77 
60 

66 

56 

68 
57 

68 
56 

71 
54 

70.1 
50.4 

BELLEFOKTE  ♦  S 

MAX 
MIN 

»5 

49 

52 
30 

67 
35 

73 
36 

73 
43 

78 
56 

71 
57 

63 

40 

46 
39 

49 
35 

94 
36 

50 
41 

53 
40 

50 
41 

74 
49 

61 
48 

74 
52 

67 
44 

77 
49 

77 
59 

62 
58 

71 
55 

64 

53 

70 
40 

77 
45 

74 
53 

75 
56 

56 
51 

60 
51 

63 

51 

66.7 
46.5 

BERWICK 

MAX 
MIN 

6i 

49 

65 

32 

74 
39 

77 
39 

78 

43 

80 
52 

75 
60 

66 
45 

56 

34 

56 
45 

55 
46 

56 

47 

57 

44 

73 
40 

81 
48 

80 
47 

70 
58 

80 
50 

80 
55 

77 
59 

77 
59 

64 
54 

70 
52 

71 
45 

77 
48 

83 
51 

72 
56 

65 
53 

67 
57 

72 
56 

71.1 
48.6 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 
MIN 

to 

48 

68 
46 

74 
45 

74 
44 

78 
49 

76 
53 

70 
61 

68 
51 

62 
42 

65 
54 

99 
95 

61 
54 

62 
47 

72 
47 

66 
59 

62 
59 

69 
63 

80 
56 

74 
60 

79 
63 

72 
55 

62 
55 

70 
56 

76 
52 

76 
58 

83 
58 

74 
58 

65 

57 

70 
61 

74 
62 

71.6 
54.2 

BLAIRSVILLE  »  ENE 

MAX 
MIN 

62 

37 

59 
32 

70 
43 

74 
46 

77 
46 

68 
55 

55 
39 

41 
35 

42 
35 

45 
34 

44 

37 

93 
37 

43 
38 

72 
41 

74 
52 

74 
55 

65 
50 

75 
51 

80 
62 

62 
63 

75 
55 

56 
50 

66 
51 

68 

47 

74 
52 

67 
55 

60 
52 

64 
51 

65 
52 

63 
53 

64.2 
47.2 

BLOSERVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

48 

59 

34 

67 
40 

75 

38 

72 
45 

77 
46 

71 
57 

62 

43 

53 
39 

55 

41 

96 
43 

93 

44 

65 

38 

57 
45 

74 
50 

81 
53 

74 
56 

69 
52 

77 
56 

60 
58 

77 
59 

64 
54 

65 
50 

73 
50 

73 
59 

74 
56 

76 
56 

60 
52 

57 
52 

64 
54 

67.4 
48.; 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

»4 
79 

60 
25 

69 

40 

74 
37 

77 
44 

66 
52 

58 
39 

39 
33 

41 
35 

44 
33 

46 
38 

49 
39 

49 

40 

68 
40 

72 
46 

69 
45 

67 
48 

76 
43 

71 
55 

79 
52 

69 
53 

57 
49 

57 
36 

69 
32 

73 
48 

73 
50 

59 
51 

56 
50 

59 
93 

56 
52 

62.5 
43.2 

BRADFORD  4  N  RES 

MAX 
MIN 

59 
35 

60 
21 

71 
30 

76 
32 

78 
35 

79 
40 

66 
42 

45 
31 

42 
34 

49 

32 

♦7 
3* 

48 
38 

52 
38 

71 
40 

78 
43 

74 
40 

73 
49 

76 
38 

77 
53 

62 
53 

71 
49 

64 

47 

59 

46 

64 

32 

72 
43 

79 
42 

75 
51 

60 
50 

60 
52 

61 
51 

65.6 

40.8 

BROOItVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
26 

62 

24 

73 
32 

77 
35 

79 
40 

66 

55 

57 
40 

M 
36 

42 
37 

45 

37 

41 

40 

47 
41 

46 
40 

73 
42 

7S 
48 

74 
45 

69 
51 

76 
43 

81 
60 

79 
58 

72 
55 

60 
52 

64 

41 

72 
36 

74 
43 

71 
55 

59 
54 

65 
52 

63 
50 

60 
54 

64. e 

44.: 

BURGETTSTOWN  2  W 

MAX 
MIN 

77 
41 

48 
25 

65 
30 

74 
34 

78 
38 

81 
55 

63 

42 

44 
36 

49 
38 

40 

37 

48 
38 

50 
36 

52 
38 

54 
36 

76 
46 

77 
51 

81 

53 

66 
42 

80 
49 

85 
61 

78 
46 

71 
51 

60 
47 

70 
45 

71 
47 

77 
54 

75 

57 

71 
54 

70 
48 

67 

50 

67.1 
44.2 

BURNT  CABINS  2    NE 

MAX 
MIN 

BOTLER 

MAX 
MIN 

67 
28 

55 
33 

67 
35 

70 
38 

73 
48 

73 
58 

52 
39 

42 
36 

40 
36 

42 
37 

45 
40 

46 
36 

77 
38 

60 
50 

75 
50 

70 
47 

75 
47 

80 
64 

78 
52 

59 
50 

68 
39 

64 

44 

74 
53 

70 
52 

58 
52 

64.4 

44.1 

CANTO*  1  NW 

MAX 
MIN 

60 
45 

52 
30 

57 
33 

68 

41 

71 
45 

72 
47 

73 
40 

66 

50 

65 

91 

56 
39 

47 
38 

92 

37 

47 
36 

60 

40 

50 

37 

68 
43 

72 
50 

72 
48 

63 
46 

75 
49 

66 
53 

74 
55 

60 
50 

59 
46 

67 
40 

64 
42 

69 
48 

74 
53 

68 
48 

59 
49 

59 
53 

63.1 
44.6 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

65 
49 

68 
33 

73 

37 

75 
38 

76 
44 

80 

45 

77 
49 

70 
51 

96 

45 

57 
37 

61 
45 

66 
46 

61 
46 

60 
40 

76 
42 

84 
53 

77 
51 

73 
57 

80 
52 

83 

57 

60 
62 

64 
60 

69 

56 

76 
53 

78 
51 

78 
50 

79 
55 

70 
57 

59 
53 

66 
56 

78 
55 

71.: 

49.2 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

60 
48 

67 
28 

71 
34 

73 
34 

75 
40 

77 
43 

74 
46 

66 

49 

93 
43 

57 
38 

60 

43 

99 

49 

96 
40 

58 
41 

76 

44 

62 
53 

60 
50 

70 
58 

77 
51 

82 
55 

83 
60 

72 
95 

67 
56 

74 
92 

74 
49 

76 
51 

75 
59 

63 
55 

63 
54 

66 

97 

76 
57 

69.1 
48. ( 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

70 
38 

64 
26 

76 
32 

79 
32 

81 
38 

83 
44 

74 
52 

59 
39 

46 
35 

44 
36 

48 
35 

91 

37 

51 
37 

50 
37 

75 
37 

77 
41 

79 
42 

72 
48 

80 
41 

83 
57 

62 
56 

72 
49 

62 

50 

66 
50 

75 
34 

76 
41 

75 
53 

67 
52 

67 
51 

66 

48 

64 
51 

68.? 
42.' 

CLAYSVILLE  3  ¥ 

MAX 
MIN 

72 
41 

65 
25 

74 
31 

78 
34 

80 
36 

62 
42 

72 
57 

59 

41 

49 
37 

42 
39 

47 
36 

49 
35 

54 
36 

57 
37 

78 
49 

80 
49 

82 
52 

78 
55 

82 
46 

85 
57 

80 
61 

74 
49 

63 
51 

73 
48 

72 
46 

77 
41 

75 
56 

73 
57 

73 
54 

72 
49 

74 
54 

70. f 
45.. 

COATESVILLE  I  SW 

MAX 
MIN 

68 

50 

62 

34 

66 

36 

72 
33 

73 
33 

77 
39 

76 
42 

76 
50 

70 
57 

62 
36 

70 
42 

64 

50 

68 
49 

65 
43 

63 
42 

75 
46 

82 
48 

79 

57 

70 
50 

62 
51 

60 

57 

80 
58 

61 
56 

71 
49 

75 
48 

77 
50 

75 
49 

81 
54 

68 
54 

61 
55 

69 
58 

71.3 
47.7 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

73 
45 

51 
27 

64 
30 

73 
34 

76 
37 

76 

42 

79 
41 

73 
48 

48 
41 

45 
38 

45 
37 

49 

40 

49 
40 

92 

40 

91 
38 

74 
45 

77 
51 

61 
54 

60 
49 

79 
50 

84 
57 

83 

55 

79 
53 

63 
49 

72 
48 

70 
52 

73 
55 

66 
56 

61 
55 

70 
93 

74 
56 

66. e 
45.1 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

73 
39 

60 
39 

73 
35 

76 
40 

79 
47 

78 
58 

62 
42 

43 

37 

42 

38 

45 
37 

90 
38 

51 
41 

92 
37 

93 

33 

75 
38 

75 
48 

79 
47 

69 
40 

79 
56 

75 
55 

80 
48 

66 
51 

62 

50 

59 
33 

66 

39 

77 
39 

79 
55 

68 
54 

70 
90 

64 
55 

66.1 
44. C 

CORRY 

MAX 
MIN 

71 
37 

63 

27 

72 
40 

77 
40 

60 
48 

79 
56 

75 
52 

56 
38 

40 
35 

43 
36 

46 
36 

46 
39 

49 

40 

49 

74 
36 

73 
44 

75 
48 

69 
48 

80 
42 

77 
60 

80 
97 

72 
51 

63 

50 

60 
50 

68 
35 

77 
45 

77 
54 

69 
54 

65 
53 

62 
53 

59 
54 

66.1 
44.5 

COODERSPORT  3  NW 

MAX 
MIN 

56 
37 

62 

18 

70 
28 

72 
30 

75 
30 

77 
42 

62 

45 

45 
33 

45 

33 

46 

31 

46 
27 

47 
38 

52 

37 

70 
38 

71 
40 

68 
36 

65 
49 

74 
36 

70 
57 

78 
58 

66 
53 

55 
50 

62 

47 

62 
32 

72 

41 

72 
46 

63 

40 

64 

47 

57 
50 

60 
52 

63.4 
40.2 

OEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

60 

43 

63 

37 

68 
45 

71 
34 

74 
41 

71 
43 

71 
46 

61 

43 

66 
35 

64 
46 

99 

46 

63 

44 

60 
42 

72 
44 

81 
53 

79 
53 

69 

50 

79 
53 

78 
56 

79 
56 

62 
54 

64 
53 

74 
49 

74 
47 

73 
48 

79 
50 

68 
49 

60 
52 

69 
54 

77 
55 

69.9 
47. » 

DIXON 

MAX 
MIN 

67 

48 

57 
29 

65 

30 

75 
33 

76 
36 

81 

43 

73 
46 

66 

57 

62 
33 

53 

33 

60 

43 

50 
43 

51 
42 

56 
38 

72 
40 

76 
44 

76 
44 

65 
48 

81 
49 

73 
50 

80 
57 

63 
51 

59 
91 

65 
44 

70 
45 

79 
49 

84 
47 

75 
93 

65 
51 

67 
55 

68.6 
44.2 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

56 
28 

68 
22 

68 
28 

70 
38 

82 
40 

68 
46 

52 
36 

42 
32 

40 
32 

48 

30 

44 
34 

50 
34 

42 
35 

70 
40 

72 

50 

'6 
56 

68 
46 

73 
36 

78 
54 

79 
54 

72 
47 

54 

46 

66 

46 

74 
38 

74 
44 

66 

50 

58 
50 

64 
50 

68 
44 

66 

44 

64.0 
41.4 

OOIWRA 

MAX 
MIN 

77 
40 

67 
29 

78 
37 

81 
41 

84 
44 

82 

55 

60 
40 

50 
36 

46 

37 

53 
35 

55 
39 

58 
39 

55 
39 

79 
42 

81 
55 

85 
55 

72 
53 

83 
46 

87 
60 

67 
61 

78 
56 

67 
51 

76 
46 

73 
47 

76 
50 

77 
60 

73 
54 

74 
54 

76 
52 

76 
54 

72.7 
47.1 

DH  BOIS  7  E 

MAX 
MIN 

65 
38 

60 
24 

70 
32 

71 
40 

75 
47 

73 
56 

66 

44 

45 
34 

43 
36 

49 
34 

47 
35 

50 
38 

50 
40 

70 
39 

75 
48 

7S 
43 

76 
50 

74 
40 

78 
57 

80 
56 

74 
92 

69 
52 

65 
50 

70 
39 

73 
42 

73 
53 

74 
52 

60 
51 

61 
54 

61 
52 

66.0 
44.4 

EAGLES  MERE 

MAX 

MIN 

58 
44 

49 

28 

60 
32 

66 

42 

70 
44 

73 
49 

69 
52 

60 
50 

54 
32 

46 
34 

50 
37 

48 
40 

48 
40 

55 
37 

69 

37 

70 
50 

70 
53 

58 

50 

72 
50 

61 
52 

70 
55 

58 
49 

56 
48 

61 
44 

65 

45 

68 
49 

72 
52 

68 
47 

68 

48 

58 
51 

61.6 
44.1 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

72 
43 

71 
30 

77 
37 

82 
37 

65 
41 

64 
56 

60 
44 

47 
41 

47 
39 

50 
39 

52 
42 

51 

43 

51 
40 

77 
42 

78 
48 

80 
50 

81 
53 

83 
50 

66 
60 

86 

62 

82 
54 

72 
55 

66 
54 

75 
42 

81 
47 

81 
58 

70 
54 

66 
55 

69 
53 

66 
55 

71.5 
47.5 

EBENSBORG 

MAX 

MIN 

60 
35 

59 

25 

69 
31 

71 
37 

74 
43 

70 
52 

59 
39 

41 
34 

43 
33 

46 
32 

44 
35 

61 
37 

46 

35 

69 
39 

74 
50 

74 
47 

65 

48 

73 
41 

76 
55 

60 
59 

73 
51 

59 
49 

66 
46 

69 

37 

72 
42 

66 
56 

61 
49 

61 
46 

65 
52 

63 
51 

63.7 
43.2 

EMPORIUM  2  SSW 

MAX 
MIN 

64 
42 

48 
21 

62 
28 

70 
34 

73 
36 

78 
54 

69 

54 

59 
39 

41 

34 

43 
31 

46 
30 

46 

37 

50 
36 

52 

40 

71 
43 

7S 
43 

70 
44 

67 
41 

75 
44 

74 
53 

84 
51 

70 
51 

59 
49 

64 
33 

69 
37 

72 
47 

74 
53 

59 
49 

56 
50 

60 
54 

63.6 
41.9 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
MIN 

66 

50 

54 
25 

66 
24 

73 
31 

75 
32 

81 
40 

69 
54 

62 

47 

49 
35 

49 
37 

54 
33 

48 
36 

55 
39 

54 
34 

5B 
36 

79 
40 

75 
43 

68 
42 

79 
44 

71 
51 

62 
58 

65 
52 

62 
52 

63 
38 

73 
36 

77 
42 

79 
44 

66 
52 

59 
54 

62 
52 

66.5 
41.6 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

64 
46 

65 
36 

68 
39 

70 
37 

73 
43 

74 
47 

70 
57 

61 
56 

62 

39 

60 
49 

55 

46 

60 
47 

60 
43 

74 
42 

60 
55 

7S 
51 

69 
59 

77 
49 

77 
55 

78 
58 

67 

57 

65 

54 

73 
52 

74 
50 

73 
51 

77 
51 

71 
50 

61 
52 

66 
56 

75 
57 

69.3 
49.4 

ERIE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 
38 

65 

37 

70 
49 

80 
54 

82 

55 

79 
61 

70 
46 

46 

40 

42 
39 

46 

40 

48 
40 

90 
41 

50 
43 

53 
41 

74 
40 

71 
50 

78 
52 

68 
48 

82 
49 

70 
58 

82 
60 

65 

54 

59 

53 

57 
44 

63 
39 

71 

47 

79 
62 

65 
58 

66 

57 

64 

57 

59 

54 

64.6 
46.6 

Se«  Relereaca  Notea  Following  SUtioD  Index 
-    80    - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY  1960 


EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORO  CITY  »  S  0AM 

FRANICLIN 

FREELANO 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATERFORD 

GRAT2  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  HB  AP 

HAWLEY 

HOLTWOOD 

MOOVERSVILLE 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LAWRENCE V I LLE  2  5 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 

MIDLAND  DAM  7 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

HT  GRETNA  2  SE 


Day  Ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MtN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


it  68   76 

30  30   32 

6B  59   76 

»3  31   39 

74  52   64 

♦3  29   35 

63  63 

»l  30 

56  5S 

38  31 

65  61   64 

»8  32   34 

69  62 

51  34 


57   65 
31   35 


67   78 
30   36 


67   63   67 
53   35   39 


59   68   73 
45   39   39 


65   68 

37   43 


73   53 
40   29 


70  57 

52  25 

69  69   74 
42  27   34 

64 
36 

75  62   70 

42  31   32 

70  47 
40  20 

61  64 
36  30   32 

65  66   71 

48  36   37 

65  60   64 
48  31   34 

62  65   74 
44  25   35 

66  60   66 

48  30   33 

68  56 

54  32 

67  56 

53  28 

70  49 

44  22 

63  67 
48  41 

57  63 

38  30 


73   50   63 
40   29   33 


71   63 
38   26 


69  60  69 

51  30  33 

59  67  76 

42  37  43 

64  56  64 


59   49 

44   31 


60  63  67 

43  34  39 

62  65  70 

42  35  36 


82  78 

34  40 

74  82 
41  49 

75  78 

37  40 

78  80 

38  44 


70   73 
36   43 


69   73 
36   38 


71   74 
33   36 


70   75 
45 


75  76 
31  37  42 

78  80  82 

36  36  45 

73  76  79 

42  47  51 

76  79  80 
38  42  48 

72  76  79 

29  32  41 

75  77  80 

35  39  44 

70  74  75 

35  41  43 


69   72 
38   40 


73   74   79 
48   50   54 


73   72   76 
34   40   42 


76   78 
38   45 


78   80 
39   42 


72  74  76 
30  33  41 

73  76  75 
45  50  52 

72  74  77 

42  48  50 

74  78  80 
39  44  54 

76  77  77 

43  45  62 

71  72  75 

33  40  42 

78  82  84 

47  51  56 


75   75 
36   43 


72   73 
42   43 


69   71   74 


70   73   72 
30   43   44 


70   71 
33   38 


81  66  49 

57  48  41 

76  58  44 

49  43  39 

72  65  63 

42  51  42 

77  74  73 

43  46  53 


47   45   50 
39   38   38 


53   58   55 

31   41   43 


68   70   72 
36   44   45 


54   61   60 


T3   74   77 
40   41   46 


73   76 
43   46 


73 

65 

51 

54 

55 

49 

95 

57 

56 

46 

34 

38 

42 

45 

41 

36 

58 

45 

45 

51 

50 

57 

53 

81 

41 

38 

37 

38 

39 

42 

41 

36 

77 

65 

57 

63 

58 

54 

61 

60 

51 

46 

39 

43 

46 

46 

40 

42 

68 

54 

57 

57 

53 

59 

59 

79 

51 

43 

40 

45 

46 

47 

43 

42 

70 

62 

64 

59 

60 

57 

63 

60 

43 

56 

32 

34 

45 

46 

41 

42 

68 

62 

65 

58 

94 

60 

59 

73 

59 

48 

43 

51 

48 

49 

45 

49 

72   93 
51   42 


73   68   54 
5  5   54   44 


75   68 
53   46 


74   64 
54   44 


74   59 
50   36 


72   63 
58   49 


75   78 
42   42 


63   45 
42   40 


61   43 
42   39 


58   44 
39   35 


73   61 
52   43 


60   49 
42   42 


75   66 
52   47 


70   62 
48   55 


68   60 
54   40 


78   64 
52   36 


10   11   12   13   14   15  16   17   18   19 


52   49   58 
40   39   37 


46   50   90 
40   38   39 


45   48 
37   38 


47   52 
38   41 


40   42   46 
34   33   35 


65   61   58 
40   50   47 


50   58   53 

36   42   32 


51   96 

40   41 


43  46  48 

34  32  33 

70  71  62 

46  55  55 

47  49  46 
39  37  40 

41  43  47 

36  36  37 


50   50 
34   31 


43 
36 

55  97  99 

39  42  43 

46  52  93 

43  41  41 

50  93  55 

32  33  41 

62  48  52 

33  33  40 

68  61  51 

35  46  48 


32   45   38 


98   98 

42   44 


92   99 

44   40 


50   59 
40   42 


50   50 
43   40 


52   57 
42   44 


64   63 
49   45 


55   60 
45   42 


55   48   76 

42   42   44 

50   52   52 
40   39   34 

52 

45 

50 
38 

79 
40 

60   62   76 
48   43   40 

53   59   59 

46   42   39 


90   96 
43   41 


65   50 
42   40 


51   50 
42   40 


70 
38 

53   59   60 
47   43   40 

56   57   58 
44   43   42 

49   56   57 
40   43   39 


35  38  37 

64  64  72 

53  50  47 

54  49  71 
41  40  41 


49   51 
40   39 


80   82 

60   58 


78  84  72 

54  58  54 

76  76  80 

45  50  50 

T-i  81  71 

46  44  52 

74  74  65 

40  46  53 

72  83  79 

54  52  60 

71  83  81 

53  56  60 


73   81   73 
45   46   49 


no   81   75 


77   84   82 
56   55   57 


82   76   69 

57   52   69 


69   73   78 
45   45   46 


79   76   68 
57   64   67 


78   83   76 
47   47   52 


77   79 
46   47 


72  74  73 
37  38  60 

78  82  68 

53  52  55 

84  B]  75 

52  50  69 

73  79  76 
46  48  64 

73  76  68 
46  62  55 

74  82  76 
60  47  62 

76  83  74 

43  51  61 

78  83  76 

41  47  49 

73  76  76 
41  43  39 

86  80  71 

60  60  59 

74  74  61 

53  62  55 

76  74  78 

39  49  49 


52   48   79   T5   80   70 


96   61 
40   39 


56   60 
46   44 


49   54   53 
43   43   37 


52   54   52 


61   60   72 
45   42   38 


60   58   70 
46   42   41 


77   80 
49   62 


76   83   71 
56   58   56 


71   77 
40   46 


66   70   72 
39   47   49 


88   87 
66   69 


67   80   89 
48   49   63 


79   82   82 
48   61   60 


41   47   56 


70   79   76 


46   60   63 


71   (10   83 
61   52   60 


80   80   77 
52   61   61 


61   79   69 


76   78   76 
5  3   56   60 


66   80   87 
61   52   59 


80  84  84 

47  60  60 

69  78  SO 
42  55  60 

64  80  85 

50  53  64 

70  78  74 
36  46  49 

78  90  85 
50  52  68 

79  78  77 

49  53  60 

69  76  76 

50  63  69 

79  77  79 

46  60  60 

68  79  77 

49  62  60 

66  80  78 

53  62  68 

70  82  72 

50  60  66 


65  76  80 

45  45  56 

81  77  77 

57  60  64 

74  81  82 

46  69  59 

68  80  78 

44  50  60 

77  80  79 

36  60  60 


77 


83 


51   66   63 


86   83 
62   64 


76   77 
54   68 


76   76 
60   60 


59   95 
52   52 


75   64 
63   51 


61   67 
64   64 


65   69 
56   55 


77   61 
59   52 


79   69   67 


62   66   52 


63   65   74 


79   65   55 
64   60   49 


58   57   52 


84   75   65 
60   67   51 


77   63 
52   54 


79   62 
66   93 


73   68 
49   48 


76   63 
54   64 


75   67   76 
60   55   52 


76   61   65 

60   66   52 


73   66   65 
98   54   92 


78   61   64 
60   54   50 


80   74   66 
61   66   66 


77   72   64 
60   55   61 


51   61   49 


66  68   78 

67  67   66 


74   69   68 
56   63   62 


80   66   63 
91   61   92 


76   66 
52   60 


59   67   56 


75   62   61 


76   68   54 
63   49   48 


63   63   73 
54   62   48 


68   66   78 
66   52   52 


69   73 
41   45 


73   77   75 
39   47   57 


46   46   50 


49   63   69 


76   75   77 


70   73   75 
42   43   52 


76   80   80 
37   47   58 


76   75   78 
51   64   56 


77   76   79 
53   52   57 


42   46   46 


74   73   75 
52   64   55 


43   44   52 


72   80 
42   46 


62   69   77 
35   44   56 


61   68   73 
29   38   45 


74   76   68 
48   49   55 


75   75   75 
49   50   52 


73   79   73 


65   73   80 
40   48   49 


74   78   77 
47   46   47 


74   76   76 
41   43   48 


67   72   76 
38   38   41 


57   58   55 


72   75   67 
46   48   54 


70   76   76 
34   46   66 


76   82   80 


60   63   75 
42   46   50 


48   49   49 


74   76   76 

52   68   64  I  50 


28  29  30 


76   66 

97   99 


79   79 
59   92 


69   67 
55   56 


73   60   60   67 
49   45   50   51 


74   62   62   70 
49   53   53   57 


63 

60 

63 

66.2 

51 

53 

52 

45.7 

75 

71 

64 

70.8 

55 

54 

55 

46.6 

65 

63 

67 

70.8 

54 

54 

57 

49.7 

67 

74 

69.4 

58 

56 

90.4 

98 

68 

66.8 

48 

50 

43.5 

66 

75 

68.9 

58 

58 

91.6 

76   60   60   65 
66   64   55   51 


68 

70 

68 

69.2 

52 

49 

54 

46.2 

77 

71 

65 

66.9 

99 

45 

54 

44.9 

70 

67 

71 

68.9 

55 

95 

58 

48.2 

75 

58 

62 

62 

64.8 

62 

49 

50 

54 

41.2 

62 

93 


74   64   67   77 
66   53   68   55 


75   64   60 
55   63   56 


76   73   62   70 
51   60   56   52 


78   65   60   66 
56   63   54   53 


78   62   62   65 

67   65   55   54 


81   64   61   64 
53   53   53   54 


76   67   60   65 
62   90   90   49 


67   63   70   82 
66   66   58   62 


57 

65 

53 

57 

65 

69 

54 

54 

70 

68 

52 

52 

59 

60 

64 

54 

74 

70 

99 

59 

68 

62 

61 

52 

70 

60 

49 

47 

69 

61 

52 

51 

62 

70 

50 

54 

70.5 
48.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY  1950 


Dxi  Oi  Month 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MOUNT  POCOtW  2  N 

MAX 
MtN 

57 
32 

65 
37 

67 
34 

70 
42 

72 
49 

70 
44 

58 
63 

96 

42 

56 
31 

59 
43 

99 
43 

55 
48 

65 

39 

63 

40 

70 
49 

74 
47 

67 
54 

75 
48 

73 
54 

73 
54 

67 
49 

55 
46 

62 

48 

65 
43 

71 
48 

75 
47 

65 
49 

62 
45 

63 
51 

67 
55 

64.9 
45.5 

M0HLEN8URE  1  SE 

MAX 
MIN 

NEW  CASTLE  1  H 

MAX 
MIN 

41 

66 
31 

74 
33 

79 
38 

81 
44 

82 
55 

80 
56 

60 
42 

48 
38 

46 
38 

60 
38 

9) 

37 

61 
41 

64 

43 

79 
38 

79 
46 

81 
53 

71 
52 

BO 
45 

84 
64 

85 
65 

79 
54 

64 

51 

67 
91 

74 
40 

77 
46 

77 
57 

73 
55 

71 
55 

71 
54 

68 
54 

69.9 
46.9 

NEWELL 

MAX 
MIN 

58 
32 

69 
37 

81 

40 

84 

44 

86 
49 

86 
62 

67 
43 

46 
42 

49 
42 

45 
39 

50 
43 

50 
43 

59 
42 

68 
43 

78 

55 

80 
56 

83 

57 

72 
49 

85 
59 

85 
63 

56 

76 
54 

68 

51 

73 
52 

71 
54 

79 
58 

78 
57 

70 
57 

73 
54 

73 
57 

71.0 
49.5 

NEWTORT 

MAX 
MIN 

68 
50 

59 
30 

70 
33 

75 
35 

76 
36 

79 

43 

80 
46 

76 
51 

65 
46 

54 
36 

53 
41 

58 
43 

52 
48 

58 
43 

61 
38 

77 
41 

84 
50 

76 
52 

70 
53 

80 
53 

78 
57 

76 
60 

63 
55 

65 
53 

76 
47 

75 
48 

76 
51 

79 
66 

64 
55 

59 
55 

65 
52 

69.3 

47.0 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

63 

33 

66 

26 

68 
33 

80 
35 

83 
40 

85 
46 

74 
38 

56 
43 

61 
39 

46 
39 

54 
38 

59 
42 

54 
42 

51 
43 

78 
42 

79 
55 

85 
53 

80 
51 

82 

47 

85 
60 

84 
62 

78 
52 

64 
55 

73 
91 

71 
47 

77 
50 

74 
57 

69 
56 

70 
43 

75 
45 

76 
53 

70.5 
46.7 

NOmiSTOWN 

MAX 
MIN 

62 
*8 

64 
39 

70 
41 

72 
38 

76 
43 

78- 
49 

76 
49 

71 
97 

66 

46 

70 
41 

69 
53 

62 

91 

66 

51 

63 
47 

73 
44 

83 
55 

80 
51 

71 
56 

BO 
53 

78 
58 

79 
62 

64 
56 

67 
54 

75 
52 

75 
51 

76 
56 

80 
54 

68 
55 

63 
55 

73 
68 

78 
60 

71.8 
51.1 

PALHERTON 

MAX 
MIN 

59 

40 

64 
32 

69 
35 

70 
3? 

75 
41 

71 
44 

74 
48 

62 
68 

63 
38 

62 

34 

62 

44 

56 
49 

56 
49 

57 
42 

73 
42 

BO 
52 

76 
46 

65 

54 

78 
49 

68 

51 

76 
59 

61 
53 

59 
52 

70 
48 

75 
43 

74 
46 

80 
51 

67 
54 

60 
53 

67 
95 

74 

57 

67.9 
46.9 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

61 

»7 

66 
39 

72 

48 

76 
46 

77 
51 

79 
54 

77 
52 

72 
67 

64 
91 

72 
44 

72 
96 

68 
54 

67 
63 

62 

51 

73 
46 

86 
58 

80 
61 

71 
57 

81 
56 

77 
60 

81 
61 

61 
54 

68 
55 

77 
54 

75 
57 

76 
59 

63 

57 

67 
56 

63 
53 

71 
56 

80 
60 

72.7 
53.7 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
♦7 

64 
35 

70 
39 

72 
40 

74 
43 

78 
43 

77 
49 

73 
67 

64 
49 

70 
42 

69 
92 

64 
53 

66 
63 

63 
45 

73 
45 

B3 
56 

79 
52 

70 
57 

78 
54 

79 
58 

78 
61 

62 
56 

69 
56 

75 
53 

73 
50 

74 
57 

79 
52 

67 
56 

63 
55 

72 
58 

78 
60 

71.5 
50.9 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

62 
52 

66 

44 

73 
50 

76 
50 

78 
54 

81 
55 

77 
54 

74 
60 

67 
91 

71 
49 

71 
58 

69 

S7 

66 
66 

62 
53 

75 
49 

84 
62 

82 

61 

71 
61 

B2 
60 

78 
62 

61 
64 

62 

59 

70 
58 

74 
55 

74 
58 

76 
60 

81 
58 

67 
56 

64 
54 

73 
56 

76 
60 

73.1 
56.1 

PHILIPSBORG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
32 

60 
24 

67 
30 

70 
40 

72 
42 

7» 
60 

61 

40 

43 
34 

44 
36 

47 
32 

42 
31 

51 
39 

50 
38 

68 
41 

76 
45 

69 
43 

64 
46 

72 
42 

78 
57 

78 
55 

67 
55 

60 
51 

65 
45 

70 
32 

69 

40 

70 
54 

64 
51 

54 
50 

60 
60 

62 
54 

62.9 
42.6 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

64 

45 

65 
33 

70 
35 

72 
32 

75 
38 

79 
46 

76 
43 

72 
66 

63 
49 

69 
37 

66 

45 

64 
48 

65 

49 

61 
42 

74 
40 

82 
52 

80 
45 

72 
59 

81 
49 

80 
52 

81 

61 

65 
56 

65 
52 

73 
50 

75 

47 

75 
50 

80 
50 

70 
53 

64 
52 

72 
56 

78 
56 

71.7 

47.7 

PITTSBDRGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

96 
36 

63 

31 

72 
36 

78 
46 

81 
50 

82 
51 

67 
96 

96 

40 

49 
39 

41 
37 

49 

37 

49 
39 

61 
41 

64 

40 

76 
44 

76 

54 

86 
56 

66 

54 

80 
47 

84 
64 

78 
59 

71 
59 

62 
52 

69 
50 

70 
47 

75 
49 

73 
58 

68 
55 

66 
56 

67 
54 

71 
51 

67.2 
47.8 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
43 

65 
39 

75 
45 

79 
49 

81 
52 

82 
60 

68 
58 

59 

43 

46 

40 

44 
39 

51 
39 

52 

43 

56 

44 

55 
45 

78 
61 

79 
62 

«2 
61 

69 
56 

82 
52 

87 
69 

84 
67 

74 
59 

64 
55 

71 
55 

75 

50 

77 
55 

73 
60 

68 
59 

72 
58 

70 
58 

72 
59 

69.3 
52.4 

PLEASANT  NOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

61 
40 

47 
29 

56 
31 

67 
32 

70 
36 

72 
36 

75 
40 

66 

40 

60 
50 

59 
29 

53 

32 

53 

40 

52 
43 

60 
40 

56 

40 

63 

40 

68 
42 

71 
48 

59 
41 

75 
50 

65 
57 

74 
60 

62 
47 

53 
46 

58 
43 

62 
42 

72 
45 

76 
42 

70 
47 

55 
48 

63 
52 

62.6 
41.9 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

64 

4* 

58 
26 

66 

30 

70 
29 

72 
36 

76 
40 

77 

40 

74 
52 

69 
94 

99 
31 

60 
38 

63 
43 

52 
45 

64 
36 

60 
34 

76 
48 

83 
42 

77 
46 

70 
45 

81 
48 

70 
52 

77 
54 

60 
50 

64 
45 

75 
42 

74 
41 

74 
46 

78 
53 

67 
50 

60 
51 

66 

60 

68.7 
43.3 

POTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

T3 
38 

50 

n 

65 

29 

73 
36 

76 
43 

47 

61 
60 

69 
62 

93 
36 

44 
34 

42 
33 

46 
3* 

50 
37 

60 
38 

49 

37 

75 
42 

76 
44 

78 
45 

68 

44 

78 
46 

S3 
58 

83 
61 

75 
49 

63 
49 

68 
35 

75 
39 

71 
50 

74 
48 

62 
49 

68 
48 

66 
52 

66.6 
42.4 

QDAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
47 

66 
39 

71 
43 

72 
40 

76 
47 

78 
49 

79 
50 

70 
57 

61 

45 

69 
42 

63 
52 

65 

91 

61 
48 

59 
46 

79 
45 

84 
58 

78 
54 

69 

58 

79 
53 

76 
60 

78 
60 

63 

55 

64 
55 

76 
51 

78 
52 

75 
56 

81 
56 

67 

57 

60 
54 

68 
56 

76 
59 

70.3 
51.5 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

66 

40 

64 
21 

76 
30 

78 
31 

80 
35 

81 
47 

76 
69 

67 
45 

46 
37 

44 
38 

47 
35 

60 
36 

49 
39 

50 
38 

72 
38 

76 
38 

73 
40 

70 
51 

79 

40 

79 
55 

84 

53 

75 
55 

61 
52 

64 
49 

72 
34 

76 
39 

75 
46 

68 

53 

65 
52 

62 
52 

62 
54 

67.3 
42.9 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

71 
37 

62 
29 

74 
34 

78 
34 

78 
41 

81 
48 

77 
55 

58 

41 

44 
37 

45 
37 

50 
36 

48 
37 

53 

40 

51 
42 

76 
35 

76 
51 

78 
47 

75 
52 

79 
46 

84 
57 

82 
61 

75 
49 

60 
48 

68 

70 
41 

76 
50 

75 
59 

66 
52 

68 
53 

69 
49 

68.2 
44.8 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

65 
46 

54 
38 

64 
39 

74 
42 

79 

44 

80 
46 

82 
61 

79 
54 

66 

68 

67 
36 

57 
38 

60 
47 

56 
47 

60 
43 

59 
42 

72 
43 

76 
51 

80 
53 

64 

48 

83 
46 

70 
56 

82 
51 

63 
52 

61 
52 

66 
46 

72 

49 

80 

51 

85 
53 

76 
53 

63 
52 

68 

57 

69.6 

47.9 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
42 

61 

35 

71 
41 

75 
43 

77 
44 

79 
50 

74 
91 

65 
99 

65 
39 

92 
35 

58 
45 

62 
46 

57 
40 

57 
42 

70 
41 

75 
51 

77 
49 

62 

55 

80 
49 

69 

54 

77 
55 

64 

53 

60 
51 

64 
48 

70 
44 

75 
51 

64 
51 

73 
53 

62 
51 

70 
56 

69 

58 

67.6 
47.8 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

65 
50 

65 
32 

72 
36 

74 
36 

76 
42 

76 
42 

79 
48 

69 

56 

56 
42 

66 
36 

57 
42 

56 

42 

56 
42 

57 
40 

76 
45 

82 
58 

80 
51 

78 
58 

76 
52 

80 
57 

82 

62 

76 
60 

66 
55 

73 
53 

74 
50 

7R 
50 

73 
55 

70 
55 

60 
52 

66 
55 

76 
52 

70.4 
46.5 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MtN 

70 
39 

64 
33 

76 
40 

78 
46 

60 
46 

79 
62 

77 
55 

57 
41 

42 
38 

41 
37 

48 
36 

49 

37 

50 
42 

50 
41 

76 
43 

-»7 
50 

77 
52 

69 

51 

78 
50 

82 
62 

78 
65 

72 
57 

61 
52 

67 
54 

72 
42 

77 
50 

74 
59 

66 
54 

66 
54 

65 
55 

62 
54 

67.1 
48.0 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

65 
50 

51 
32 

64 
34 

72 
44 

72 
47 

7S 
54 

78 
94 

72 
57 

63 

41 

46 
39 

47 
36 

62 
36 

47 
41 

64 
41 

53 

41 

74 
47 

79 
53 

72 
55 

66 
48 

77 
49 

78 
60 

82 
60 

71 
56 

63 
54 

70 
44 

76 
49 

75 
51 

77 
58 

60 
51 

59 
82 

67 
54 

66.4 
48.0 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

61 
40 

62 
29 

73 
31 

74 
32 

7$ 
35 

80 
38 

74 

40 

63 
56 

68 
38 

60 
31 

68 
42 

56 
45 

65 
50 

66 
44 

73 
36 

78 

47 

79 
44 

65 
53 

81 

47 

68 
46 

78 
55 

60 
52 

56 

50 

70 

48 

74 
36 

80 
44 

82 
46 

73 
47 

62 

48 

68 
47 

76 
56 

70.0 
43.6 

StJNBORY 

MAX 
MIN 

64 
49 

58 
29 

69 
31 

73 
36 

78 
42 

78 
50 

81 
50 

76 
54 

68 

47 

52 
35 

56 
36 

55 

40 

62 
45 

56 
44 

58 
40 

77 
41 

83 
50 

72 
51 

71 
55 

79 
52 

78 
56 

77 
61 

64 

53 

63 
50 

71 
44 

75 
46 

76 
49 

80 

55 

64 
52 

64 

53 

66 
53 

68.7 
46.7 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 

MIN 

61 
42 

47 
29 

63 
32 

70 
46 

72 
46 

74 

47 

75 
90 

69 

52 

56 
38 

40 
33 

41 
32 

46 
32 

43 
35 

46 
39 

94 

40 

70 
40 

77 
52 

72 
51 

65 
50 

74 
55 

70 
55 

78 
50 

68 

50 

55 
50 

64 
40 

6B 
42 

70 
48 

62.5 
43.6 

TIOHESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

73 
40 

47 
27 

63 
31 

73 
35 

80 
41 

80 
46 

SO 
45 

63 

47 

48 
39 

43 
34 

44 
37 

48 

37 

50 
40 

61 
39 

50 
40 

75 
40 

75 
46 

77 
50 

72 
46 

79 
47 

79 
53 

61 
52 

72 
49 

62 
52 

63 
38 

74 
39 

78 
42 

77 
46 

62 

53 

66 

53 

64 
54 

66.1 
43.0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

71 
39 

62 
25 

73 
33 

78 
33 

81 
39 

79 
46 

77 
53 

98 
40 

43 
35 

43 

35 

49 
36 

50 
33 

53 
41 

51 
38 

74 
38 

74 
40 

78 
45 

70 
49 

79 
44 

77 
58 

80 
56 

72 
48 

62 
48 

61 

53 

72 
35 

79 
43 

76 
50 

68 
55 

56 
53 

65 
54 

63 
55 

67.3 
43.5 

TOWANOA 

MAX 
MIN 

61 
46 

65 
29 

74 
32 

78 
34 

79 
36 

81 
45 

74 
52 

71 
59 

65 
46 

51 
39 

56 
43 

64 
37 

53 
45 

53 
43 

71 
37 

75 
49 

77 
44 

65 

55 

78 
46 

74 
49 

78 
52 

73 

57 

61 
58 

65 
49 

68 
42 

75 
47 

62 
46 

73 
50 

69 
51 

66 
55 

71 
55 

68.9 
46.0 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

66 
44 

64 
29 

75 
36 

79 
48 

81 
51 

84 

60 

73 
59 

59 
44 

48 
41 

47 
40 

54 
38 

49 
43 

96 
42 

52 
42 

77 
48 

BO 
59 

83 
5B 

6B 
56 

B3 
46 

B6 
66 

83 
64 

79 
54 

64 

55 

74 

54 

73 
52 

76 
54 

72 
60 

69 
58 

73 
59 

74 
54 

75 
58 

70.2 
50.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

65 

40 

65 
27 

76 
36 

81 

37 

83 
44 

82 
55 

77 
54 

60 
42 

42 
38 

45 
38 

50 
37 

50 
40 

91 
40 

51 
40 

79 
41 

76 
45 

7B 
46 

72 
50 

■'6 
45 

77 
61 

85 

58 

73 
55 

62 

50 

61 
53 

70 
3» 

76 
48 

77 
53 

65 
55 

64 

53 

63 
56 

60 
56 

67.4 
46.2 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

56 
42 

63 
25 

74 
31 

77 
34 

82 

37 

82 

43 

77 
44 

58 
43 

50 
38 

47 
39 

52 

37 

56 

40 

56 

40 

57 
41 

76 

40 

77 
53 

82 
54 

75 
56 

84 
47 

86 

59 

64 
62 

78 
51 

65 
54 

74 

46 

73 
49 

77 
52 

77 
55 

71 
55 

74 
54 

73 
51 

75 
53 

70.6 
46.0 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

59 

46 

50 
30 

62 
33 

68 
44 

70 
44 

72 
48 

74 
49 

66 
48 

99 
43 

55 
35 

46 

37 

51 
35 

44 
35 

48 
38 

47 
37 

40 

73 
50 

72 
53 

64 
43 

75 
45 

68 
55 

76 
58 

64 

50 

57 
46 

64 
38 

63 
41 

68 
50 

72 
53 

63 
49 

57 
50 

58 
52 

62.4 
44.4 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

66 
48 

62 

40 

72 
43 

71 
38 

73 
42 

78 
48 

79 

50 

78 
56 

70 
58 

62 
42 

69 
46 

68 

51 

59 

50 

67 
45 

63 
44 

73 
56 

R5 
57 

BO 
60 

72 
54 

SO 
57 

79 
61 

76 
58 

60 
55 

69 
51 

74 
54 

76 
54 

76 
53 

81 
55 

69 
64 

63 
55 

69 
69 

71.5 
51.4 

5««  BeiflTQQce  Notes  Following  SUtioo  Icdax 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY    1960 


SlaUoii 

D»y  Ol  Month 

18 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

18 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VILLIAMSMWT   WB  A» 

YORK    J    SSW   PUMP   STA 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

SI 

*0 

i2 

32 

67 
30 

71 
38 

72 
33 

73 
39 

7S 

» 

1 

7S 

*4 

77 
*0 

78 
50 

78 

41 

7* 
9* 

77 
*9 

30 

73 
39 

91 
39 

60 
46 

91 

37 

69 

37 

59 

42 

69 

49 

49 

42 

97 
47 

97 
47 

62 
38 

92 

44 

99 

39 

79 
41 

74 

40 

90      Ti 
48       48 

83       83 
55      49 

69 
55 

81 
58 

79 
*8 

82 

50 

70 
55 

85 
91 

73 
60 

84 
63 

64 
55 

79 
62 

62 
54 

72 
56 

70 
50 

79 
50 

75 
43 

76 
49 

79 
48 

78 
53 

79 
52 

78 
99 

68 
97 

76 
97 

61 

59 

61 
94 

63 

57 

68 
58 

71 
58 

76 
56 

67.2 
47.8 

73.1 
48.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


>a7  of  month 

Station 

_ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BELLEFO^iTE  4    S 

EVAP 
WIND 

12 

.10 
10 

.10 

7 

.30 
7 

.30 
7 

.40 
11 

.30 
16 

.40 
15 

.05 
9 

.04 
2 

.08 
15 

.13 
4 

.08 
3 

.19 

7 

.20 
9 

.30 
12 

.40 
8 

.12 
6 

.10 
4 

.22 
5 

.05 
4 

.10 
3 

.45 
12 

.35 
5 

.20 
9 

.25 
2 

.15 
6 

.35 
11 

5 

.15 

5 

.07 
7 

B6.34 
238 

CONTLUKNCE   1    SW   DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
130 

.10 
79 

.16 
43 

.22 
48 

.15 
39 

68 

.39 
134 

.12 
84 

.07 
22 

.13 
93 

81 

.17 
38 

30 

42 

* 
42 

.34 
119 

.26 
68 

.23 
101 

.03 
32 

.20 
29 

.22 

66 

.14 
40 

.19 
66 

.05 
38 

.22 
72 

.04 
27 

.11 
34 

.04 
50 

.01 
40 

.09 
28 

.04 
61 

B4.39 
1844 

FORD   CITY    4    S    DAH 

EVAP 
WIND 

- 

.13 
68 

.13 
32 

.20 
11 

.26 
17 

.25 
30 

.40 
101 

.04 
15 

.05 
28 

.07 
72 

- 
44 

.06 
27 

.02 
8 

.04 
5 

.02 
32 

.31 
61 

.26 
42 

.28 
78 

.07 
27 

.19 
20 

.21 
66 

.17 
32 

.10 
51 

.09 
32 

.22 

77 

.16 
17 

.18 
23 

.16 
64 

.10 
47 

.10 
15 

.08 
45 

B4.65 
81337 

JAMSSTOWN   2  NW 

EVAP 
WIND 

.12 

67 

.10 
31 

.10 
31 

.15 
35 

.20 
21 

.11 
46 

.35 
62 

.15 
55 

9 

I 

.02 

.03 

I 

.11 
112 

.06 
8 

.20 
56 

.21 

11 

.23 

68 

.07 
3 

.16 
11 

.15 
27 

.17 
21 

19 

.17 
22 

.14 
10 

26 

.15 
6 

.17 
68 

.10 
23 

.04 
13 

.07 
3 

B4.21 
864 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 
WIND 

.14 
120 

.20 
84 

.09 
41 

.20 
43 

.22 
26 

.23 
41 

.31 

68 

.21 
31 

235 

.35 

76 

.10 

75 

.11 
32 

31 

.09 
23 

.10 
44 

.25 
59 

.33 
57 

.18 
38 

.27 
76 

.18 
19 

43 

.15 
27 

SO 

24 

.12 
41 

.30 
25 

.19 
22 

.26 
65 

.06 
59 

.03 
34 

.07 
43 

B5.65 
1682 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

1 

Time 

Day  of  month 

• 

Depth 

1    •    2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

i6 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

BRIK  CO  FIELD   RSCH   LAB 

8   INCHES 

MAX 
IIIN 

57 
51 

56 
48 

61 
52 

65 
55 

67 
59 

70 
62 

68 
60 

60 
52 

52 
50 

50 
48 

50 
47 

51 
48 

53 
49 

52 
49 

56 
49 

59 
53 

59 

56 

60 
55 

63 
57 

63 
61 

65 
61 

63 
60 

61 
59 

61 
59 

62 
57 

63 
59 

66 
61 

65 
62 

61 
60 

61 
60 

60 
58 

60.0 
55.4 

LAliDISVILLE    2   NW 

2    INCHES 

8  All 

53 

47 

50 

50 

53 

55 

56 

59 

56 

50 

52 

52 

51 

50 

50 

56 

58 

60 

57 

60 

62 

62 

58 

57 

58 

60 

61 

61 

57 

58 

58 

55.7 

STATE   COLLEGE    2 

2    INCHES 

UAX 
UIN 

54 
46 

65 
41 

71 
46 

74 
46 

74 
50 

75 
52 

68 
52 

60 
52 

51 
47 

49 
46 

54 
45 

48 
46 

52 
46 

54 
47 

62 
47 

68 
52 

64 
53 

60 
57 

71 
53 

69 
59 

73 
61 

68 
60 

65 
59 

69 
58 

73 
53 

73 

56 

71 
59 

61 
58 

60 
57 

60 
57 

63 
56 

57.4 
52.2 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

54 
48 

60 
43 

65 

47 

67 
49 

67 
52 

68 
53 

63 
54 

58 
53 

52 
48 

48 
46 

51 
46 

48 
46 

51 
47 

51 
47 

58 
47 

63 
52 

61 
53 

59 
57 

66 
54 

65 
59 

68 
60 

65 
60 

63 
59 

64 
58 

68 
54 

68 
57 

68 
60 

61 
59 

59 
57 

60 

57 

61 
57 

60.6 
52.9 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

54 
51 

55 
47 

58 
49 

59 
51 

60 
53 

61 
54 

59 
55 

58 

55 

54 
50 

50 
48 

50 
47 

50 
48 

50 
47 

50 
48 

54 
49 

58 
52 

58 
53 

57 
56 

61 
54 

62 
58 

64 
60 

63 
60 

61 
59 

62 
59 

64 
57 

64 
59 

64 
60 

62 
59 

59 
58 

59 
57 

59 
57 

58.0 
53.9 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

53 
52 

52 
49 

53 
50 

54 
52 

55 
53 

56 
54 

56 
55 

55 
54 

54 
51 

51 
49 

50 
49 

50 
48 

49 
48 

49 
48 

51 
49 

54 
51 

54 
53 

55 
54 

57 
54 

58 
56 

60 
58 

60 
59 

60 
59 

59 
58 

60 
57 

61 
58 

61 
60 

61 
59 

58 
58 

58 
57 

58 
57 

55.5 
53.8 

16    INCHES 

UAX 
MIN 

53 
52 

1 

52 
50 

52 
50 

53 
52 

54 
52 

55 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
52 

52 
50 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

50 
49 

50 
49 

52 
51 

53 
52 

55 
53 

55 
54 

57 
56 

58 
57 

59 
58 

59 
58 

59 
58 

58 
57 

59 
58 

60 
59 

60 
58 

58 
58 

58 
57 

57 
57 

54.9 
53.7 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  Classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   SeedUng  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

Landlsville  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
is  iept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer 


S»e  Relcreoce  Nolei  Following  SUOon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

PENNSYLVANIA 
MAY   1960 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRADFORD   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

.2 

T 

BRADFORD  4   W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BROOKVILLE   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

DU    BOIS   7    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

GALETON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

KAME  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HEADVILLE  1   S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

MEDIX  RUN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

TAHARACK  2   S   FIRE  TWR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

TIONESTA  2   SE  DAJI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
HAY    1960 


85   - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
HAY  1960 


5  S  I  5  5  2 

uui.  M 


STATION  INDEX 


ACNeTONIA   LOCK    S 

Aliens  Niiis 

IFKTOWO  Wt  AV 
AllCNTOWN  <US  CO 

AiTooNA  NOMsesMoe  cuAve 

ARCNOTSVIllC 

BAKEftSTOMN    S    WNW 

RAKiirs 

BEAR   CRCK   DAM 

eCAIt   GAP 
BCAVC*   PALLS 

8eAve»To« 

BtCMlCLSVILlC 
SELIEFOWTE    4    S 

SEANC 

0EI»«1CK 
SEIMLEMEM 
t  BETmlEHEN   lEMISH  UNI 


BLAltSVILLE  »  ENE 
BLAKESLEE  tOltXERS 
BLOSEtVUlE    1    N 

B«*0OOCIt   LOCK    J 

BRAOFOnO    FAA    AtRPOffT 

8RA0F0H0    CNTITL    HUE    STj 

BRAOFOMO   *   H   RES 

BREEZEWOOO 

BftOOKVIlLE    FAA    AIRPORT 

BRUCtTOII   1    S 

BucssTowN  1   se 

BUFFALO  NILLS 
BUHGETTSTO«ffl  2    K 
«U««tT  CUniNS  t    KE 

)  BUTLER 

BUTLER  SUBSTHTIOn 
CAMP  MILL 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLL  TOWN  2     SSE 
CARTER  CAi«*P  ;  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORO 

cnamberssurg  1  esc 

CMABLEROI 
CMABLEfiOl    LOCK   A 
CLARENCE 
CLARION    3    SM 


CLAUSSVILLE 
'SVILLE  3 
lOFIELD 

CLERHONT 

coatesvill: 


SW 


CONFLUENCE    1    SW    0AM 

CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  z    e 

CONSHOHOCKEN 

C00KS8URC 

C0RA0POLI5   NEVILLE    IS 

COflfi* 

COUOERSPORT  3  NM 
COUOERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSH 
CREEKSIOE 
CRESSON  2    SE 

CUSTER  CITY  2    H 
DANVILLE 
DEVAULT  1  H 
OINGMANS  FERRY 

DUON 

DONEGAL 
DONOR A 
OOTLESTOWN 
ORIFTWOOD 
I  80IS  T  E 

DUNlO 

DUShORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
E6ENSBURG 

EDINBORO 
EMPORIUM  2  SSW 
ENGLISH  CENTEH 
EPhRATA 
EOOINUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

:  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  A  S  0AM 

FRANKLIN 
FREELAND 
GALETON 
GEIGEHTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

'   GETTYSBURG 

YSauRG  1  S 
GIFFORO 
GLENCOE 

I  HAZEL  2  NE  DAM 

6LENM00RE 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
G0ULDS80R0 

GRATERFORD 


GREENSBORO  LOCK 
GREENSBURG  2  E 
GREENVILLE 
HANOVER 

I  HARftlseURG  HB  AP 
RISBURG  NORTH 

MAWLEY 

HAWLEY  1  S  OAM 

HOLLIOAYSBJBG 

HOLLISTEHVILLE 

HOME 

MONESOALE  4  NW 
HONE SCALE  6  NNW 

HONEY    BROOK    1    W 
HOOVEflSVILLE 
HOP    BOTTOM    2    SE 

T 1 NGOON 

TSDAie 


COUNTY 


ILLEGMeiiT 

>EFFtR50*l 

.EMICM 

.EMICM 


ALLEGMENY 

HARRCN 

LUZERNE 

NCMTHUN8LAN0 
BEAVER 

SNYDER 
BERKS 
CENTRF 

BERKS 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRV 

INDIANA 
MOHROE 
CUMBERLAND 

ALLEGHENY 


iLLEGKENT 
SOMERSET 
8E0FOR0 
WASHINGTON 
HUNTINGOOM 


CUMBERLAND 

LYCOMING 
BRADFORD 


WASHINGTON 
WESTMORELAND 
CENTRE 
CLARION 

LEHIGH 

WASHINGTON 

CLEARFIELD 


2013 

MONTOUR 

2116 

CHESTER 

2160 

PIKE 

2171 

WYOMING 

2183 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 

2221 

BUCKS 

22AS 

CAMERON 

2265 

CLEARFIELD 

229B 

CAMBRIA 

232S 

23A3 

SULLIVAN 

CLARION 

2A66 

CAMBRIA 

asiA 

ERIE 

263* 

CAMERON 

26Ab 

2662 

LANCASTER 

2671 

WAYNE 

26  TS 

ERIE 

2682 

ERIE 

2721 

2914 

MERCER 

29*2 

ARMSTRONG 

)02B 

VENANGO 

3056 

LU2ERNE 

3130 

POTTER 

3189 

BERKS 

3200 

BUCKS 

EGHENY 
WAYNE 
MONTGOMERY 

DAUPHIN 
GREENE 

ESTMOReiAND 
MERCER 
YORK 


CHESTER 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

HUNTlNGOOn 

CUMBERLAND 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABUS 


204B 
1690 
650   fA 


0]^SERVER 


CORPS   OF   eNGINEERS 

CHARLES    M.     ALLEN 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
LEHIGH    VALLEY    GAS    Oi> 
ALTOONA    WATER    BUR* 

PA.    STATE   COL.    EKP*S1 
OTTO   0.    BACON 
PGH.    CUT    FLOWER    CO. 
CORPS  OF    ENGINEERS 
CORPS  OF    ENGINEERS 


ROARING 
HOWARD  ( 
MARL  IN  I 
PAUL  W. 
ROCKVIE* 


CflEEl 


ER   CO. 
EMP 

TTINGER 
HER 

tSON    FARM 


FLOYD    W.    TRUMP 

AMEA.    car    *    FNORY.    CO. 

VITALIAN    MASTER 

LEHIGH   UNIVERSITY 

PA.   OEPT.    FAST,    ♦   WTRS. 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

WALTER   WILORtCK 

MRS.    BESSIE    H.    WILLDERS 

CORPS  OF    ENGINEERS 

FED.    AVIATION    AGENCY 
BRADFORD   FIRE    DEPT. 
BRADFORD    WATER    DEPT. 
PA.    TURNPIKE    COMM. 
FED.    AVIATION    AGENCY 

AUSTIN    R.    COOPER 
ALVIN    W.    MANGES 
CLIFFORD    C.    ADAMS 
SMITH    TWP.    HUN.    AUTH. 
PA.     TURNPIKE    COMM. 


CARROLL 

G.  MILLER 

(OBERT  1 

.  MAURER 

RICHARD 

L.  MENKEN 

(ATHRYN 

T.  KREIGHSAU 

E.  EARL 

TOUCH TON 

CHARLES 

A.  BENDER 

<EST  PEF 

H    POWER  CO. 

:ORPS  OF 

ENGINEERS 

tISS  VEL 

3A  SWANCER 

PA.  ELECTRIC  CO. 

WILLIAM 

J.  DOTTERER 

MFGRS.  L 

.  ♦  H.  CO. 

MRS. TILL 

IE  M.SIMONOS 

PMRA.  E 

LECTRIC  CO. 

CORPS    OF    ENGINEERS 


PHIL*.  ELECTRIC  CO. 
PA.  DEPT.  FRSI.  *  W 
PGH.  COKE  ♦  CHEH.  C< 
RICHARD    t.    MOUNTAIN 

MISS  ELIZABETH  NEFF 
CHARLES    H.    OAVIS 

fIN    R.    PACKARD 
CORPS    OF    ENGINEERS 

>    A.    PLEMPEL 


INACT 


AROLD 


VE    12/ 


ISCHEL 


PA.     TURNPUE    COMI 
THEODORE    F.    MATHl 
GEORGE    HART 
SIONET     KENNEDY 
CITY    OF    DU    BOIS 


D.  I 


HITE 


ROBER 

FRANCIS  B.  HANLEV 

B.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 

CHR,  COL. 

jackson  thomas 
ILLIAm  suders 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 
NRIETTA  MURRY 

ESEARCH  LAB. 

ATMEfl  Bureau 

NPIKE  COMM* 
STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RHOADS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

lONAL  MlUITfiRY  PARK 

INACTIVE  12/59 

.  MARY  M.  MARTMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  J.  SHRAOER 

C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DANA  L.  SHAY 
CLAUDE  K.  KULP 


.E£  I 


TZEL 


CORPS  OF  ENGINEERS 
<•  DEPT.  HIGHWAYS 

EARL  MILLER 
NOVER  EVENING  SUN 

S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
"S.  KATHERINE  BATES 

.  POWER  *  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RINCLER 


CO. 


POWER 

POWER    ♦   LIGHT   CO. 
MRS.    EDNA    M.    BUSH 
GEORGE    C.    WILLIAMS 
END    E.    WALTER 

H.    KURTZ 

ES  A.  HAHN 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
DANIEL  I.  GROVE 
METRO  P.  DOROSH 


STAnON 


JACKSON  SU'WIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY    SHORE 

JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTHAUS 


YETIE    MC    KEAI 


LANCASTER  2  NE  PUMP  : 
LANCASTER  2  NE  F|lT  I 
LANOISVILLE  2  NW 

laurelton  state  villi 

LAWREnCEVILLE  2  S 
EBANON  3  W 
EBANON  3  SW 
EHIGHTON 

LE  HOY 
EWIS  RUN  3  SE 
EW IS TOWN 
OCK  HAVEN 

OCK  HAVEN  2 


LONG  I 


2  I 


MAPLE  GLEN 


MORAS 
MC  CONNFLLS9UPG 

EE SPORT 

OW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  I  S 


COUNTY 


ARMSTRONG 

WESTMORELAf 
CARBON 


MONROE 
OREST 
CLEARFII 


.LLEGHENY 
LU2ERNE 
CRAWFORD 


MERCER 
MERCER 
5662  FRANKLM 
5676  MONROE 


NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 
PARKER  1  E 
PAUPACK  2  WNW 
PHIL  DREKEL  INST 
PHILADELPHIA 


I  W8  , 


PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILlPSeuRG  FAA  AP 
PH0ENIXV1LLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSeURGM  W8  AP  2 
PITTS8UPGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  OAM 
OUAKERTOWN  1  E 

MONO 
HEADING  WB  CITY 


ROCHESTER  1  N 
RU5HV1LLE 
RUSSELL 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  5 

SCBANTON 

.NTON  WB  AIRPORT 
SELLERSVILLE  2  NW 
SHADE  GAP  2  NE 
SHAMCKIN 
SHEFFIELD  5  W 

SHIPPENSBURG 
S1NNEMAH0KING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 


SOMERSET 


SOUTH  CANAAN 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 


SUSQUEHANNA 


LEBANON 
ALLEGHENY 
HUNTINGDON 
BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

PERRY 

WESTMORELANI 

LEHIGH 


BRADFORD 

MONTGOMER' 

CARBON 


6999 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

6919 

LUZERNE 

695* 

SCHUYLKILL 

6993 

ALLEGHENY 

^997 

ALLEGHENY 

'029 

WAYNE 

7116 

SCHUYLKILL 

7161 

SCHUYLKILL 

7217 

JEFFERSON 

7279 

ARMSTRONG 

7239 

BUCKS 

'310 

POTTER 

7318 

BERKS 

7409 

CLINTON 

7410 

CLINTON 

7425 

MC  KEAN 

7*4  3 

GREENE 

ELK 

75*0 

BEAVER 

7777 

SUSQUEHANNA 

7779 

7732 

LANCASTER 

7739 

INDIANA 

7787 

WESTMORELAND 

7B4A 

BEDFORD 

WARREN 

7863 

ARMSTRONG 

7902 

LACKAWANNA 

7905 

LUZERNE 

79in 

7965 

HUNTINGDON 

'978 

NORTHUMBLAND 

8026 

WARREN 

8073 

FRANKLIN 

1145 

CAMERON 

1155 

CAMERON 

1184 

BUTLER 

9190 

MC  KEAN 

92*4 

SOMERSET 

8275 

WAYNE 

FRANKLIN 

8379 

YORK 

1 

08 

1 

09 

1 

01 

1 

36 

0 

50 

53 

0 

11 

40  45 

4i  22 

39  56 

40  21 

41  13 

41  39 

41  17 

41  1* 

40  58 

39  49 

41  *0 

40  32 

*0  53 

41  06 

41  50 

40  09 

40  14 

41  09 

40  24 

41  13 

40  26 

40  22 

40  37 

40  *0 

40  09 

41  01 

40  05 

39  44 

40  29 

40  41 

40  07 

4J  55 

40  25 

40  48 

41  05 

41  06 

39  57 

39  53 

39  55 

40  54 

40  07 

40  30 

40  27 

41  44 

40  42 

40  57 

*0  55 

40  26 

41  52 

40  20 

41  20 

39  57 

41  25 

40  43 

39  55 

40  46 

40  31 

40  12 

41  55 

40  41 

41  25 

41  20 

40  12 

41  42 

40  03 

41  19 

41  04 
41  48 

40  01 

»1  31 

75  24 

39  51 

77  30 

39  52 

76  52 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CHARLES  E.  BAfi 


GEORGE  R.  WAUOLll 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 
WILLIAM  J.  HOWE 
PA,  TURNPIKE  COMM, 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  12/59 
CITY  OF  BETHLEHEM 

INACTIVE  12/59 


EKE 


MRS.  IRENE  FOREMAN 
MRS.  GLADYS  Rl 
LANCASTER  WATi 
LANCASTER  WAIl 
PA.  STATE  COLl 


DE 


PT.  OF  WELFARE 
P.  HOWLANO 
ILLER 


RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
JOHN  P.  FREY 
HUGH  F,  PARKER 

THOMAS  MECKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J,  SHOFF 
MISS  ELLEN  J.  MILES 
FRANCES  E.  SCHEIBNER 

MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO. 
ROT  A.  MARKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 

HARRY  aiSLAND 

mrs,  helen  m.  shives 
ional  Tube  co. 

george  pearage 
'  of  meaoville 

mrs.e,  m.  snyder 
mrs.  fran.  struthers 
pa.  dept.  highways 
rollin  p.  gilbert 
arthur  a,  smith 

theodore  r.  baer 
corps  of  engineers 
carl  a.  morris 
charles  w.  davis 
russell  shepley 

NEVIN  E.  eowERSOK 
KENNETH  lEIGMOW 
THOMAS  C.  MAR9ES0N 


PA.  TURNPIKE  COMM. 
H.  JOHN  DAVIS.  JR. 
MT.  UNION  WATER  WORKS 
THEODORE  J.  SAMPSON 
DAVID  C.  SHAW 

MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  STATE  UNIVERSITY 

PHILA.  SUB.  WATER.  CO. 
LEWIS  W.  HAMILTON 


FRED  C.  OSWALD 

GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 
WILLIAM  1.  BROWN 
FREO  C.  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  2INC  CO. 


LOUIS  I 


IALARKI 


LANIIC  REFINING  CO 
D.  AVIATION  AGENCY 

IILA.  SUB.  WATER  COMM. 
RRY  SHELDON 

..  POWER  ♦  LIGHT  CO. 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  FISH  COMMISSION 
MRS.  ADA  E.  RARKK 
LLOYD  E.  WELLER 

CARL  E.  ROTOLO 
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PENNSYLVANIA  -  JUNE  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   94°  on  the  29th  at  Newell 
Lowest  Temperature:   30°  on  the  9+  at  3  stations 


Greatest  Total  Precipitation:   8.30  inches  at  Pleasant  Mount  1  W 

Least  Total  Precipitation:   0.71  inch  at  Philadelphia  WB  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.52  inches  on  the  18th  at  Tamaqua  4  N 

Dam 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PFMNSYLVAMIA 
JUNE    1115(1 


Ten 

po.aluio 

'lecip 

ilslion 

II 

S  1 
II 

1 

III 
III 

1 

S 

1 

t 

Q 
S 
1 

No  of  Days 

1 

See 

l5 

s 

Srow.  Sloer 

rJo  o)  Dfl/1 

SUtWo 

Ma« 

M,„ 

J 

S  i 
i   S 

a 

1 

0 

g 

1 

s 

o 

1 

hi 

sj 

si 

6  J 

6 

§ 

POCONO  MOUNTAINS 

FRFFUAND 

HAWLEY 

MOUNT  POCONO  2  N 

PLFA^ANT  MOUMT  1  W 

SCRANTON 

AM 

AM 
AM 

75.4 
T6.1. 

72.1 
79.7 

54.1 
50.7 

49.1 

55.9 

54,8 
63,5 

50.6 
67,8 

-  1.3 

80 
85 

81 
90 

29  + 
6 

18 

18  + 

42 
38 

36 
45 

9+ 
8 

8 

8 

58 
83 

143 
25 

0 
0 

0 
2 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.68 
3.94 

8.30 
3.75 

.58 
.37 

4.30 

2.30 
1.01 

1.53 
.90 

18 
!  3 

25 
18 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

10 
9 

12 

10 

2 
3 

8 

3 

1 
1 

3 
0 

SCRANTON  WB  AIRPORT 
STROUDSBURG 

78.4 
79.9 

55.9 
51.5 

57,2 
65.7 

-  .6 

-  2.7 

88 
88 

17  + 
30  + 

42 
35 

8 

a 

29 
42 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.33 
4.23 

-  1.10 

-  .05 

.93 

1.14 

12 

4 

.0 
.0 

0 

0 

8 

7 

c 

0 

1 

DIVIS40N 

65.0 

-   .5 

4.71 

.75 

.0 

EAST  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 

R 

AM 

AM 

79.7 
"10.1 
82.1 
78.5 
80.1 

58.0 
=  7.5 
64.9 
55.4 
51.5 

68.9 
68,8 
73,5 
57,6 
55,9 

2.4 

-  1.0 

-  2.5 

87 
88 
91 
85 
87 

30  + 
28+ 
27 
27 
30  + 

46 
45 
54 
42 
36 

a 

8 

10 

8 

8 

1  1 
15 
0 
22 
48 

0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.38 
5.65 
3.58 
3.33 
3.67 

.67 
1.65 

-  ,11 

-  .54 
.00 

.98 
1  .59 
1  .27 

.66 
1  .15 

4 

5 

15 

14 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 
0 
n 

7 
7 
5 
7 
9 

4 

3 
3 

1 

0 
4 
1 

0 

1 

DIVISION 

58,9 

,4 

3.94 

.06 

.0 

SOUTHEASTERN  PIEDMONT 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  W 
EPhRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORO 

AM 

AM 
AM 

82.0 
79.3 
79.4 

80,0 

57.3 
58.2 
59.0 
58,3 

69.7 
68.8 
69.2 
59.2 

-  .8 

-  2.6 

-  1.0 

90 
88 
85 
86 

28 
16 
30  + 
30  + 

46 
45 
47 
45 

11  + 

8 

8 
10 

13 
28 

12 

11 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.30 
3.04 
3.75 
2.61 

-  1.19 

-  .59 

-  1.28 

1.15 

.83 

1  .06 

1.07 

15 

12 

15 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
7 
8 
5 

4 

4 

1 

0 

1 
1 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LAN0I5V1LLE  2  NW 

LEBANON  3  W 

MARCUS  HOOK 

AM 
AM 

79.3 
81.3 
79.0 
80.2 
82.5 

50.7 
58.0 
57.8 
57.2 
54.5 

70.0 
69.7 
68.4 
58.7 
73.5 

-  2.8 

-  .6 

-  1.9 

-  1,3 

85 

87 
89 
88 
93 

27+ 
30  + 
25+ 
28  + 
30 

51 
46 
45 
45 

56 

10 

8 
10  + 

8 
19+ 

3 

15 

14 

0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
3.41 
3.62 
3.32 
1.07 

.34 

.52 

-  .55 

-  2.52 

1.29 

1.35 

.83 

1.04 
.71 

30 
18 
5 
13 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
9 
9 

2 

3 
2 
3 

1 

2 
2 

0 
1 
0 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  KB  AP 

R 

78.3 
78.6 
81.8 
83.4 
81.1 

55.7 
58.0 
51.1 
54.4 
50.0 

57.5 
58.3 
71.5 
73,9 
70.5 

-  1.5 

85 
85 
91 
92 
90 

27 
27  + 
27 
30 
30 

44 
49 
50 
55 
50 

10 
20 
11  + 
11  + 
11  + 

19 

12 

4 

0 

5 

0 
0 

1 

3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.73 

5.07 

1.09 

.88 

.71 

-  3.15 

1.84 

1.43 

.47 

.48 

.33 

12 
14 
13 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
4 
3 
2 

2 
4 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 

R 
AM 

82.5 
82. 5 

81.2 
82.7 

55.4 
57.0 

61.9 
50.5 

74.0 
59.8 

71.6 
71.6 

.9 
-  2.1 

.3 

.8 

90 

89 

88 
91 

27 
27 

27  + 
28 

57 
45 

50 
50 

11 
10 

8 

10 

0 
8 

1 
1 

1 
0 

0 

2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1.03 
2.08 

2.92 

,75 

-  2.95 

-  2.05 

-  .84 

-  3.21 

.69 
.79 

.59 
.64 

12 
12 

4 

13 

.0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

2 
5 

7 
1 

1 
1 

3 

1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

70.3 

-   .9 

2,55 

-  1.43 

.0 

LOWER  SUSQUEHANNA 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

AM 
AM 

AM 

81.1 
79.2 
82.1 
80.3 
80.7 

57.2 
57,5 
58,1 
56.4 
58,9 

59.2 
58.4 
70.1 
58.4 
69.8 

-  1.1 

-  1.5 

-  2.7 

-  1.3 

88 
86 
89 
87 
87 

28  + 
30  + 
25  + 

29  + 
28  + 

46 
49 
46 
45 
49 

10 

10+ 
9+ 
9  + 
9 

16 
14 
10 
19 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
3.01 
2.96 
4.38 

4.76 

-  .59 

-  1.09 

-  .95 
.53 

1.39 

.75 

.92 

.57 

1.20 

1  .24 

13 
6 
12 
17 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

5 

7 

10 

10 

2 
3 
3 
4 
3 

0 
0 
0 

1 
1 

HANOVFR 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERS8URG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

AM 
R 
AM 

81.4 
80.9 
80.4 
80.4 
83.7 

59,0 
50,1 

55.5 
57.7 
57.8 

70.2 
70.5 
58.0 
69.1 
70.8 

-  1.5 

-  .6 

-  .8 

88 
88 
88 
85 
90 

25  + 
24  + 
30  + 
24 
2R  + 

49 

48 
45 
45 
45 

9 
8 
10 
9+ 
9+ 

9 

3 

23 

14 

11 

0 
0 
0 
0 

2 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

5.97 
4.17 
4.80 
4.93 
5.15 

2.26 
.53 
.88 

1.39 

2.31 
.95 
1.10 
1.21 
1.59 

18 
5 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
11 
9 
8 

5 
2 
4 
3 

2 

0 

1 

2 
1 

D I V I S I  ON 

59.5 

-  1.7 

4.34 

.53 

.0 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
3RATZ  1  N 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

AM 
AM 
AM 
AM 

81.5 
78.4 
78.0 
SO. 8 
77.0 

57.2 
47.5 
53.8 
55.2 
52.9 

59,4 
63,0 
65.9 
58.0 
65,0 

90 
88 
85 
89 
85 

17 
18 
6 
18 
18 

44 
34 
41 
43 
40 

8 

9+ 

8 

9 

8 

13 
98 
39 
17 
57 

1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

n 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.45 
4.22 
3.27 
5.02 
3.41 

2.09 

.99 

1  .40 

1.53 

.98 

17 
13 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
7 

7 
7 

3 
5 
2 
4 
4 

2 
0 

1 
2 
0 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

AM 
AH 

81.4 
80.5 
79.5 

55.9 
55.3 
55.5 

58,7 
57,9 
58,1 

-  1.1 

89 

89 

87 

29+ 

29 

24 

44 
40 
43 

8 
8 

8 

15 
25 
17 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

3.48 
3.36 
3.57 

-  .10 

-  .09 
.15 

1  .31 

1  .45 

.89 

18 
18 
14 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

8 
5 
6 

2 
2 
3 

2 
1 
0 

D I  V  I S I  ON 

67,0 

-  2.3 

3.97 

.59 

.0 

UPPER  SUSQUEHANNA 

CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 

AM 
AM 
AM 

AM 

73.4 
78.7 
71.1 
77.4 
73.9 

51.3 
51,0 
53.3 
52,6 
51,4 

62.4 
54.9 
62,2 
55.0 
52.7 

-  2.0 

81 
87 
79 
85 
84 

28  + 
29+ 
18  + 

4 
18 

38 
37 
44 
36 
43 

9 
8 
9 
9 
19+ 

105 
53 

102 
59 

103 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.33 
5.17 
4.40 
4.59 
8.24 

1.34 

1  .74 

.94 

.98 

1.12 

1.79 

13 
18 
13 
24 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

12 

9 

8 

12 

5 
5 
4 
4 
5 

1 
0 

a 

2 

I. 

TOWANDA 
WELLSBORO  3  S 

AM 

79.5 
73.4 

52,5 
50,9 

55.0 
52.2 

-  1.1 

89 
82 

17 
6  + 

38 
39 

8 
9  + 

47 
108 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.99 
5.31 

2.83 

1.42 
1.53 

13 
13 

.0 
.0 

0 
0 

10 
10 

5 
4 

1 
2 

DIVISION 

53.5 

-  1.9 

5.73 

2.42 

.0 

See   Refeience    Notes   Following   Slalion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


AM 
AM 


CFNTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  F 
EMPORIUM  2  SSW 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RIDGWAY  3  W 
STATE  COLLFGE 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWP 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

E8ENSBURG 

EVERETT  1  SW  AM 

HUNTINGDON  AM 

JOHNSTOWN  AM 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLF  5  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  5  DAM 

HOOVERSVILLE 

INDIANA  3  5E 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLF  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  W8  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLF  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
UN  I ON TOWN 

WAYNESBURG  2  W 


nopthwfst  platfau 

bradford  faa  airport 
bradford  4  w  res 
brookville  faa  airport 
clarion  3  sw 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


78.4 
76.7 
74.3 
SO. 7 
76.0 

73. n 
78.4 


77.0 
80. 4M 
74.9 
82.1 
80.7 

80.9 


74.3 
76.4 
75.7 
78.8 
7S,o 

76.6 
74.2 
82.4 
76.1 
80.1 


74.9 
76.0 


48.3 
■53.1 


S4.4M 
SO.n 

S4.1 


80 

.9 

58.3 

73 

•  4 

S6.2 

77 

.9 

51.4 

80 

,3 

52.1 

78 

•° 

51.3 

73 

.6 

48.1 

82 

.6 

55.3 

78 

.3 

53.4 

79 

6M 

50. 0> 

79 

0 

53.3 

81 

S 

60.1 

80 

s 

54.3 

82 

3 

58.1 

81 

2 

53.7 

77 

4 

55.5 

80, 

3 

60.0 

77. 

8 

49.1 

79. 

7 

52.6 

77. 

7 

56.1 

80, 

7 

58.8 

48.7 
45.6 
51.4 
49.7 

48.7 

50.7 


56.1 
56.7 


66.3 
64.3 
51.3 
66.9 
61  .8 

51.9 


66.2 
67. 4M 
62.9 

68.1 
66.7 

58.0 


59.6 
64.8 
64,7 
56.2 
65.1 

50.9 
59.0 
55.9 
64. 8M 
66.2 

70.8 
57.4 
70.2 


70.2 
53.5 
65.2 


62.1 

63.7 
59. o 
58.6 
66.1 
68.4 

56.1 
67.9 
63.9 
60.1 
53.7 


63.5 
53.7 
55.2 


i  2  s 
See 


1.1 
1.5 


1.2 
2.6 
2.4 


2.1 
1.5 

1  .3 
2.2 

2.1 


3.5 

1.0 


1.7 

2.7 


91   5 

87  '30  + 
86  jl7 


90   5 


86  28 
85  29 


72 

125 

28 

115 

115 
78 
32 


140 

132 

81 

70 

134 

87 
163 
20 
52 
23 

38 
31 
95 
162 
89 


0 

0   0 
0   0 


2.93 
3.27 
3.15 
3.95 
2.17 


2.52 
3.95 

2.20 


3.17 
3.89 
3.35 
3.98 
4.50 

3.95 

3.13 

3.71 


5.69 
4.33 
4.00 
2.60 

2.76 


4.19 
5.01 
1.82 
3.43 

4.13 
3.72 
2.21 
4.88 
2.72 

3.82 

3.55 
3.39 
4.01 
1.55 

2.05 


.05 
1.26 


1.53 
1.50 


3 

.49 
.59 

.49 

.61 

.29 

.22 

.71 

.87 

.49 

.50  - 

60 

46  - 

22  - 

91  - 

20 

49  - 

47 

11 

4, 

51 

09 

.27 
.08 

.18 

1.65 

•  65 


1.51 
1.15 
1.06 

1.22 
1.09 


I  .21 
.75 
•  93 


1.57 

1.05 

.98 


1.88 
1.72 
1.69 
1.13 
1.43 


1.58 
1.17 

.60 
1.56 

.86 

1.6'' 
.90 

1.28 
.94 
.72 


1.78 

2.55 

1.57 

.88 

.72 

1.28 
2.01 
1.18 
.66 
1.55 

1.11 

.82 

.92 

1.24 

1.15 


1.58  22 

1.68  13 

.50  30 

1.46  13 


.85  14 

1.01  15 

1^65  14 

1^80  15 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

n  0 

0  0 


6   3 


6 
10 

S 
7 
7 
9 


See   Reference   Notes   Following   Stafion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stotion 


ALLCNTOM  KB  AP         R 
ALL6NT0WN  GAS  CO 
ALTOOHA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILtE 

AUSTINPURG  2    W 

SAKERSTOWN  1  WNW 

8ARNES 

BEAR  CREEK  0AM 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
BECMTELSVILLE 
BELLEFONTE  4  S 
BERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BlOSERvILLE  1  N 

BOSW£LL  1  SW 
6RAD00CK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  *  W  RES 


Day  of  month 


8        9 


14      15 


19      20      21 


25      26      27 


CORAOPOLIS    NEVILLE     IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2    WSW 


GLENWILLAQD  DASH  DAM 
GOULOSBORO 

GRATERFORD 
GRAT?  1  H 
GREENSBORO  LOCK  7 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARR ISBURG  W8  AP 

HARRISeURG  NORTH 

HAWLEY 

HOLLISTERVILLE 
MOLT WOOD 
HONESDALE  4  NW 
HONEY  BROOK  1  W 
MOOVERSVILLE 


HOP  BOTTOM 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HYNOMAN 
INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  N 
JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

karthaus 


2  SE 


2*99 
2»93 
9>89! 


3f68 
3.01, 


BREEZEWOOD 

«.2* 

BXOOIVILLE  FAA  AIBPOBI 

A<61 

BRUCETON  1  S 

Ai75 

BUFFALO  MILLS 

JtTl 

BURGETTSTOWN  2    W 

AtOO 

BURNT  CABINS  2  NE 

3>S9 

CAW  HILL 

1  3i;s 

CAMP  KLINE 

3.82 

CANTON  1  NW 

1  6.33 

CARLISLE 

j  2.96 

CARROLLTOWN  2  SSE 

i  '-"l 

CARTER  CAMP  2  w 

5.*l! 

CEOAR  RUN 

!  ».90. 

CHADOS  FORD 

1  1.77 

CMAM9ERSBURG  1  ESE 

A.3e 

CHARLEROl  LOCK  * 

2.ie 

CLARENCE  1  E 

2.33 

CLARION  3  SW 

4.29 

CLAUSSVILLE 

A.12 

CLAYSVILLE  5  w 

2.60 

CLEARFIELD 

5.13' 

CLERMONT 

4.89, 

COATESVILLE  1  SW 

3.30 

CONFLUENCE  I  SW  OAM 

2.76 

CONFLUENCE  1  NW 

2.93 

CONNEAUTVILLE 

2.22 

CON^EAUTVILLE  6  E 

1.901 

CONNELLSVILLE 

2.41 

CONSHOHOCKEN 

1.16: 

COOKSBURG 

3«86 
4.71 
3.871 


'RECORD  MISS ING 


CBEEKSIOE 

4.42 

CRESSON  2  SE 

2.96: 

DANVILLE 

3.05 

OEVAULT  1  w 

3.041 

DIXON 

5.171 

DONEGAL 

_  1 

DONOR A 

4.19 

DOTLESTOWN 

I.23I 

OU  6015  7  E 

3.27 

OUSHORE  2  SSW 

5.56 

EAGLES  MERE 

4.40 

EAST  BRAOV 

4.49 

EBENseuRG 

3.36 

EOINBORO 

2.63 

EMPORIUM  2  SSW 

3.15 

ENGLISH  CENTER 

4.22 

EPHRATA 

3.75 

EOUINUNK  2 

8.17 

ERIE  WB  AIRPORT 

2.60 

EVERETT  1  SW 

3.98 

FARRELL  SHARON 

3.60 

FORD  CITY  4  S  DAM 

5.01 

FRANKLIN 

3.46 

FREELAND 

4.68 

GALETON 

6.22 

GEIGERTOWN 

3.76 

GEORGE  SCHOOL 

2.61 

GETTYSBURG 

4*76 

GLEN  HAZEL  2  NE  OAM 

3.97 

GLENMOORE 

3.57 

RECOflD 

3.27 

1.63 

.01 

2.22 

5.97 

4.17 

4.37 

3.9<, 

.25 

3.26 

.33 

3.7! 

4.71 

.44 

7.91 

1.82 

.08 

7.5, 

.63 

4.5C 

2.71 

4.05 

3.43 

2.91 

.04 

2.65 

.14 

3.95 

.Oft  ,h2 
•02  .69 
•90   .02 


•04   .05 
•  02   T 


•10   .02   .08 


1.08 

•  0* 

•  20 
1*72 


13  1.78 

3  2   .9*  1 

04  2.55  1 


39  1.11  I 


.14 

.04 

.03         T 

See  Reference  Notes  Followlog  StatlOD  Index 


.50 
1.40 


2.31 
.02 
.82 


.12   .02   .04 


.05 
.09 


.03 
.48 

.19 


1.58 
.03   .02 


.05 
.50 


.05 
.03 

.12 

.21 

.07 

.02 

.88 

.05 

.07 
.10 

.12 

.22 

.27 
.17 
.06 

.21 

T 

.09 

.01 

.02 

T 

.12 

.03 

,19 

.01 

.53 

.20 

.06 

.04 

.15 

T 

.08 

.50 

.04 

.10 

.10 

.04 

.13 

.01 

.07 

.21 
.18 

.12 

.09 

.01 
.10 
.05 

.35 

.07 

.01 

.02 

.15 

.39 

.06 

.02 

.09 

.92 

T 

.12 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.54 

.02 

.62 

.07 

T 

.10 

1.98 

1.28 

.06 
•  03 

.15 

.03 
.18 

.12 

.14 

.04 

.05 

.11 

.02 
.18 

.22 

1.18 

.37 

I 

.71 

.12 

.15 
.64 

.09 

r 

.21 

.34 

.75 

.23 

.25 

.11 

.02 

.08 
.06 

.11 

T 

.08 

.03 

.18 

1.36 
.12 

.19 

T 

.02 

.32 

.13 

.04 

T 

.08 
.03 

.12 

T 

1.29 
.22 

T 
.5C 

.01 

.11 
T 

.01 
.12 
.12 

.04 

.02 

.41 

.01 

.21 

.01 

.05 

.09 

.02 

T 

.11 

DAILY  PRECEPITATION 


KE66 

RITTANNING  LOCK  7 
KRESGEVILLE  3  W 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANOISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 
LEWIS TOWN 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  Z    W 

LYNCH 
MADERA 

MAHAFFEY 
MA(>LE    GLEN 
MAPLETON    DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 
MEADVILLE  I  S 
MEDJX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 

MEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N 

MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORR 1 5T0WN 

NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 

PAUPACK  2  WNW 
PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSSURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  W8  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  £  y': 

RAYMOND 

READING  W8  CITY  R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAT  3  W 
ROSHVILLE 
RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 
SINNEMA HONING 
SI2ERVILLE 
SLIPPERY  POCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROU0S8URG 

STUMP  CREEK 

SUNBURY 

SUSQUEHANNA 

SUTEflSVlLLE 

TAMAOUA 

TAMAQUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITU5VILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 


TOWANOA 

5.99 

TOWER  CITY  5  SW 

3.60 

TROY 

TUBTLEPOINT  «  NE 

6i2» 

TYRONE  k   NE  BALO  EAGLE 

3.41 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

3.54 

UN  I  ON TOWN 

VANDERGRIFT 

li.eg 

VIRGINVILLE 

4.48 

WARREN 

9.09 

3.41 
3.«2 
4.«9 
3.32 


5.02 
3.95 

3i49 


Day  of  month 


3.48 
4.88 
9.92 
1.09 


3.72 
3.33 

3.2« 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


B.10 

.91 

3.41 

2.81 

3.59 

4.72 

.11 

2.92 

4.7-; 

.08 

5.8( 

.OS 

1.69 

.01 

3.96 

■  04 

7.7e 

.92 

RECORD 

1.92 

T 

3.39 

3.59 

4.19 

RECORD  MISSING 


23  1.20  1.42 


.20  1.30  1.10 


.81  1.00   .42 


.78  1.17   .47 


22  23  24 


25  26  27 


.31  1.08  1.09 


•05  1.02 
.13 
•03  1*53 


See  BefereDce  Hotea  Follovlng  station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


' 

PENNSYLVANIA 

CONT INUED 

JUNE    1960 

Station 

•g 

Day  of  month 

s 

1    I    2 

3 

4    1 

5 

6 

7    1    8    1    9 

10  I   11   1   12 

13      14  1    15 

16 

17 

18 
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LLENTOWN   WB  AIRPORT 

wsw 

12 

8.7 

39++ 

WNW 

25 

82 

81 

54 

61 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

15 

- 
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RIE   WB  AIRPORT 

s 

14 

10.9 

31++ 
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24 

77 

75 
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4 

4 

5 
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w 

11 

5.5 

34 

w 

5 

77 

76 

48 

56 

1 

7 

1 

5 

0 

0 

14 
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HILADELPHIA   WB   AIRPORT 

wsw 

13 

7.6 

26 

N 

12 

78 

75 

55 
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34 
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25 
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81 
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See  Reference  Notes  Pollovlng  Station  lades 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1959  -  1960 


July 


August 


September 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  WB  AP         B 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 

AUSTINBURG  2  W 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK  DAM 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
BECHTELSVILLE 
BELLEFONTE  4  S 
BERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

6L0SERVILLE  1  N 

BOSWELL  6  WNW 
BOSWELL  1  SW 
BRAOOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  *  W  RES 

BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 

BUFFALO  MILLS 


2  W 


BUR6ETTST0WN 
BURNT  CABINS 
BUTLER 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINE 

CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 

CHADDS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOCK  4 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
COttNEAUTVILLE 
COHNEAUTVILLE  6  E 
COHNELLSVILLE 

CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
DANVILLE 

DEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 
DONOR A 
DOYLESTOWN 

OU  BO  IS  7  E 
DUSHORE  3  NE 
DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 

EBENSBURG 
EDINBORO 
EOINBORO  6  SW 
EMPORIUM  2  SSW 
ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 
EOUINUNK  2 
ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARI»ELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FREELAND 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 

GLENWILLARO  DASH  DAM 


4.3 
2i5 


2i5 
3.3 


29.5 
6.9 


2.0 
3.0 


8.5 

T 
1.5 


U.O 
6.8 


6.5 
5.6 
3.5 


7.4 
14.0 


8.5 
4.0 


January 


1.4 

5.1 


17.7 
14.2 


12.0 
10.1 


T 
4.0 

22.0 
10.5 

2.0 
26.0 

13.5 
17.5 

12.8 
1.1 


12.0 
11.5 

9.9 
14.4 

9.5 

11.3 


2.0 
3.9 
2.5 
7.0 


3.0 
1.0 
7.0 
5.0 


2.9 
1.5 
1.0 


15.0 
1.0 


February 


1.0 
4.0 

5i7 
.5 

13.0 
6.0 
5.0 


2.5 
2.8 
5.6 


3.0 
21.0 


5.5 

4.1 


50.9 
14.3 

9.0 
2.8 
2.0 
6.0 


3.3 
1.3 


7.0 
3.0 


7.0 
5.8 


13.0 
7.3 


3i5 

10.5 

6.8 

9.4 

T 

1.1 

T 

12.5 


14.4 

8.3 
6.8 


20.0 
20.0 
40.0 


23.8 
11.3 

5.0 

7.0 

5.7 
8.5 
3.8 
51.8 
15.0 


20.0 
16.0 


April 


May 


23.0 
13.0 


70.6 
37.9 


19,0 

ItiO 

23.0 

8.0 


28.0 

32.8 

27.0 

41.0 
3«.l 


27.3 
21.3 
20.5 
21.1 
21.5 

6.0 


17.0 
20.0 

12.5 
20.0 
30.0 


19.0 
25.0 
39.0 


24.8 
16.0 


26.0 

30.2 
22.8 

22.7 
31.7 


14.4 
18.3 


T 
T 
1.0 


8.0 

T 
6.0 
1.5 


1.1 
T 


T 

T 

4.7 


9.3 
1.0 
1.2 


T 
2.0 


2.0 
llO 

T 


2.0 
.9 


8.5 

T 


U.8 
10.4 


2.0 
laO 


2.0 
5.0 


2.0 
8.0 


1.5 
4.5 


3.7 

T 


T 
7.5 


76.5 

n.o 


35. S 

33.6 

99.5 

r3.6 


See  Reference  Notes  Polloving  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seaaon  ol  1959  -   1960 


^OULDSBORO 
GR*TERFORD 

skat;   1   N 
WEEHSeORO   LOCK    7 

SKEENVILLE 

HA MOVER 

HARRISBURG    WB    AP  I 

HARRISBURG    NORTH 

HAWLEY 

<OLLISTERVILLE 

«LTKOOD 
tONESDALE    »    NW 
(OKEY    BROOK    1    W 
tOOVERSVILLE 
lOP    BOTTOM    2    SE 

lUNTlNGDON 
lUHTSDALE 
ITNDHAN 
NOIANA    3    SE 
lAHESTOWN    2    NH 

lERSEV    SHORE 
OMNSTOWN 
>NE       1     NNE 
ARTHAUS 
EGG 

ITTANNING    LOCK    7 
RESGEVILLE    3    H 
AKE    MINI  SINK 
AKEVILLE     1    NNE 
ANCASTER    2NE    PUMP    STA 


PENNSYLVANIA 


July 


August 


ANOISVILLE    2 

AWRENCEVILLE 
EBANON    3    M 
EMIGHTON 
E    ROT 


NH 


EWIS    RUN    3 

SE 

EWISTOWN 

OCK       HAVEN 

MH   POND    2 

W 

YNCH 

*OERA 

AHAFFEY 

»PLE    GLEN 

NPLETON    DEPOT 

iRCUS    HOOK 

VRION    CENTER    2    SE 

IRTINSBURG 

FAA    AP 

VTAMORAS 

;   CONNELLSBURG 

:   KEE SPORT 

;aoville  1 

S 

;dix  run 

:RCER    2    NNE 

RCERSBURG 

"YERSDALE 

OLAND    DAM 

7 

LANVILLE 

LLHEIM 

LLVILLE    2 

SH 

LROY 

NTROSE    1    E 

RGANTOWN 

GRETNA    2 

SE 

UNT    POCONO 

2    N 

HLENBURG    1 

SE 

ERSTOWN 

TRONA   LOCK 

* 

SHAM I NY    FALLS 

W    CASTLE    I 

N 

KELL 

»    PARK 

KPORT 

<    STANTON 

«    TRIPOLI 

'RISTOWN 

'TH    EAST    2 

SE 

(ELL    3    N 

-M 

.MERTON 

!KER 

Seplember 


IPACK    2    WNW 

I  L    OREXEL    INST   OF    TEC 
;  LADELPHIA    WB    AP  R 

LAOELPHIA    PT    8REF2E 
I  L1PSBUR6    FAA    AP 

|lENIXVILLE     1     E 

ES   CREEK 
lIPLE    HILL 

E   GROVE    1    NE 
[TSBURGH    WB    AP    2       //R 

(TSBURGH    WB    CITY  R 

j  ASANT    MOUNT     1    W 
]  T    CLINTON 

TSVILLE 

NEYVILLE    2    SE    DAM 


2<e 

T 
A«3 


2.2 
2aS 


3.3 

9.3 

7.0 
8.0 
4.1 
12.3 
17.0 

12.0 
14.0 
10.5 


7.9 
11  .7 
12.4 


14.5 
11.0 
5.5 


11.5 

5.7 
9.0 
10. S 
3.5 
2.1 

19.8 
1.9 
6.5 


15.9 
7.0 

3.0 
15.0 

8.0 
13.2 
7.0 


19.7 
9.5 


8.0 
5.0 
8.5 
9.0 


7.5 
6.0 
5.5 


5.1 
10.0 

10.6 
5.0 

5.7 


9.9 
20.5 
10.0 


January 


1.5 
8.5 
1.0 


3.3 

lOiC 

4.0 

6.6 

24.2 


February 


1.8 

26.0 

3.4 
9.1 
9.3 

8.2 
5.2 


7.3 
1.6 
5.5 


9.2 
3.5 

2.0 


1.0 
1.7 
1.0 


3.0 

T 


6.0 
2.5 
3.4 
6.0 


1.1 
2.2 


1.7 
14lO 


14.3 
24.0 


9.0 
12.0 


9.0 

9.0 


16.0 
13.6 
43.7 

13.7 

16.3 

15.0 
24.5 


26.8 
60.0 


15.0 
26.8 


7.5 
3.0 


21.8 
2>2 


6.5 
21.8 


6.3 
24.0 


28.0 
15. S 

11.0 
10.5 
28.2 


20.5 
22.2 


April 


20.0 
25.0 


14.7 
29.0 


40.4 
17.3 
16.0 
20.5 
33.9 


19.0 


22.5 
16.0 


22.2 
9.8 


14.5 
22.0 


10. 

20. 


16.4 
21.5 


24.0 
27.1 


9.0 

T 

.7 
4.8 


T 
2.9 
3.2 


2.0 

1.5 

12.2 


2.0 

T 


1.0 

10.0 


2.5 
.3 

2.5 


7.6 
2.9 

T 

T 
3.8 


2.0 

T 
1.0 


•  5 

2.9 

T 

T 

2.0 

2.5 

1.1 


May 


84.5 
26.0 


86.3 

39.0 
40.9 
24.5 
52.1 

74.7 

43.S 

48.5 
32.5 


62.4 

80.9 

46.4 
54.3 

133.1 


45.1 
75.5 


40.8 
58.0 
30.5 


159.0 
37.0 


46.1 
57.1 

30.0 
15aS 

100.0 
43.1 
37.1 


149.3 

S6.1 


46.5 
50.5 


9«.4 
34.1 


58.3 
52.0 


38.7 
18.3 


40.3 
65.0 

63.9 

la.i 

21.8 


33.4 
62.2 


See  Reference  Notes  Following  station   index 

-   97    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  ol  l^sg 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

QUAKERTOWN  1  E 

9.0 

2.0 

5.0 

_ 

^ 

_ 

^ 

RAYMOND 

^ 

14.0 

17.0 

T 

. 

READING  WB  CITY        R 

T 

7.3 

.5 

7.2 

16.4 

T 

31.4 

RENOVO 

T 

- 

- 

REW 

12>0 

15.3 

10.5 

40.5 

16.0 

12.0 

let. 3 

RICES  LANDING  L  6 

T 

1.0 

16.9 

18.0 

T 

RIDGWAY  3  W 

4«0 

7.5 

11.8 

33.0 

26.2 

3.5 

86.0 

RUSHVILLE 

T 

10.2 

- 

20.7 

. 

SAGAMORE  1  S 

T 

.. 

28.2 

.5 

_ 

SALINA  3  W 

T 

10.0 

3.8 

21.8 

20.8 

T 

56.4 

SAXTON 

T 

2.0 

. 

10.0 

18.0 

1.0 

SCHENLEY  LOCK  5 

T 

7.5 

1.0 

15.5 

20.5 

T 

44.5 

SCRANTON 

5.5 

6.1 

18.5 

17.4 

4.0 

SI  a  5 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

T 

<5 

9.2 

6.2 

15.4 

22.3 

3.6 

57.2 

SHAMOKIN 

- 

- 

SHIPPENS6URG 

2.0 

1.0 

12.5 

72.5 

T 

38.0 

SINNEMAHONING 

T 

2.5 

3.5 

15.5 

15.0 

1.0 

37.5 

SIZERVILLE 

2tO 

- 

- 

- 

. 

SLIPPERY  ROCK 

T 

4i3 

10.0 

6.0 

25.5 

25.5 

1.0 

72.3 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

2.5 

17.5 

12.5 

55.6 

54.5 

5.5 

1*8.1 

SOUTH  MOUNTAIN 

T 

6.0 

T 

_ 

26.4 

T 

SPRING60R0 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

_ 

SPRING  GROVE 

T 

5.0 

T 

6.7 

17.0 

T 

28.7 

STATE  COLLEGE 

T 

4.3 

1.5 

22.1 

19.5 

.4 

47.8 

STRAUSSTOWN 

T 

12.2 

.4 

5.4 

22.2 

40.2 

STROUDSBURG 

T 

•  4 

14.5 

6.2 

14.5 

26.9 

1.4 

63.9 

STUMP  CREEK 

T 

9.0 

4.5 

21.0 

19.0 

2.0 

55.5 

SUNBURY 

T 

6.0 

liO 

11.0 

14.0 

32.0 

SUSQUEHANNA 

1>3 

10.0 

16.1 

2?.2 

18.9 

3.0 

74.5 

SUTER5VILLE 

" 

T 

12.5 

2.0 

- 

- 

TAMAOUA 

T 

8.0 

3.0 

8.5 

24.5 

.5 

44.5 

TAMAOUA  4  N  DAM 

T 

T 

- 

- 

. 

T 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

T 

la2 

9.1 

7.1 

24.9 

17.4 

5.0 

•  5 

65.2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

«i5 

10.0 

9.0 

34.0 

26.0 

4.5 

T 

92.0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

13.0 

19.3 

M.8 

28.0 

TORPEDO  4  W 

T 

. 

13.4 

14.6 

29.2 

20.6 

10.0 

T 

. 

TOWANDA 

T 

1>4 

11.8 

3.8 

19.2 

14.1 

•  a 

51.1 

TOWER  CITY  5  SW 

T 

5.5 

1.5 

10.5 

_ 

TROY 

T 

11.3 

- 

15.4 

1.5 

. 

TURTLEPOINT  4  NE 

- 

- 

- 

T 

- 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

T 

9.0 

3.0 

12.5 

17.0 

T 

41.5 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

T 

ei6 

9.9 

27.1 

- 

21.6 

- 

UNIONTOWN 

liO 

8.5 

4.0 

29.2 

14.3 

.3 

57,3 

VANDERGRIFT 

,5 

1.5 

6.0 

24.5 

T 

VIRGINVILLE 

T 

- 

l.S 

- 

WARREN 

lltS 

12.1 

17.6 

36.4 

20.9 

4.9 

103.4 

WATSONTOWN 

T 

8.0 

2.2 

15.4 

25.4 

1.7 

52.7 

WAYNESBURG  2  W 

1.2 

21.3 

18.0 

1.0 

WELLSBORO  3  S 

T 

11.0 

5.5 

29.5 

18.0 

2.0 

66.0 

WEST  CHESTER 

9.0 

- 

- 

13.0 

WEST  GROVE  1  E 

T 

. 

ie.5 

. 

WEST  HICKORY 

SsO 

8.0 

8.0 

25.0 

24.0 

. 

_ 

WHITESBURG 

10.5 

3.0 

. 

1.0 

. 

WILKES  BARRE 

T 

5.9 

3.0 

10.8 

15.5 

1.8 

36.2 

WILLIAMSBURG 

1.5 

6.0 

2.9 

19.0 

- 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

T 

8.6 

2.0 

15.6 

23.2 

2.3 

51.9 

WOLFSBURG 

T 

2.5 

.8 

11.0 

25.0 

T 

39.3 

YORK  3  SSW  PUMP  ST A 

T 

5.8 

T 

10.1 

18.4 

34.3 

YORK  MAVEN 

T 

17.0 

•  5 

6.5 

16.0 

T 

40.0 

ZION   GROVE 

- 

- 

8.7 

2I0NSVILLE  3  SE 

T 

5.9 

1.7 

5.7 

21.0 

34.3 

NOTE:  Prior  to  March  12,  1960  some  observers  at  stations  labeled  WB  adjusted  the  observed  water  equivalent  value  to 
be  consistent  with  that  reported  for  the  previous  observation  and  intervening  snowfall.  On  March  12  a  general 
instruction  was  issued  requesting  that  each  water  equivalent  observation  be  recorded  as  measured. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE    1960 


SUHoa 


Day  Of  Month 


9   10   U   1!   13   U  I  15  16   17   18   19   20  21   22  23   24   25   26  27  28  29  30   31 


ALLENTOWN  we  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARFNOTSVILLE 

BAtER?TOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  «  S 

BERKICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  IV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BIOSERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

8URGETTST0WN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

C0ATE5VILLE  1  5W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONOR A 

DU  BO  IS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  2  SSW 

ENGLISH  CENTER 

EPHRAIA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 


MAX 

MIN 

77 
96 

83 
6* 

MAX 

MIN 

7? 

55 

85 
57 

MAX 
MIN 

78 
52 

83 

60 

MAX 

MIN 

77 
55 

85 
60 

MAX 
MIN 

80 
56 

88 
64 

MAX 
MIN 

67 
53 

83 
59 

MAX 
MIN 

79 
52 

87 
63 

MAX 

MIN 

79 
62 

83 

71 

MAX 
MIN 

76 
50 

78 
60 

81   B2 
58   60 


76   77 
".0   52 


78   80 
36   51 


80   79 
43   56 


80   82 
♦  5   58 


80   81   83 
49   47   59 

66   73   78 


86   84 
53   64 


83   84 
51   64 


78   82   82 
48   43   54 


85   83 
49   60 


78   81   86 
58   53   59 


78   84 
47   49 


76   79 
46   60 


78   80 
45   55 


78   80 
34   55 


79   83   85 
54   57   60 


79   83 
46   46 


72   78 
42   40 


85   88 
50   59 


79   81 
43   56 


71   76 
52   55 


85   85 
48   60 


79   79 
43   57 


74   79 
39   54 


68   79   82 
51   41   42 


83   82 
55   65 


82   80 
58   60 


90   88 
50   60 


77  82 

65  61 

84  77 

68  61 

54  87 

55  59 

85  83 
64  59 

90  88 

58  64 

83  81 

55  58 


74   75 
46   51 


75   75 
45   49 


74   74 
48   47 


72   67   66 


83   83 
60   63 


S3   81 
60   60 


80   78 
51   57 


46  53  40 

83  83  70 

50  59  47 

82  86  86 

49  56  54 

82  86  80 
59  59  59 

76  80  80 

55  56  50 

84  89  81 
62  62  63 

83  86  80 
62  59  62 

87  86  70 

48  55  46 

87  88  74 
48  56  58 

88  80  87 
67  61  66 

81  86  86 

53  52  58 

81  87  79 

50  60  41 

84  79  76 
52  59  45 

82  80  70 
43  60  42 


75   83 
60   62 


85   86 
59   61 


80   80 
42   54 


88   89 
52   59 


82   83 
48   63 


74   77 
59   61 


90   90 
54   60 


84   82 
47   59 


79   63 
47   53 


82   82 
54   55 


79   84 
68   61 


88   76 
60   59 


84   86 
64   62 


70   76   77 
46   52   54 


73   75 
40   43 


75   75 
44   45 


79   76   76 


70   70 
47   47 


73   75 
49   52 


69   68 
34   39 


70   71 
30   30 


74   63 
49   49 


75   75 
47   49 


74   61   76 
41   48   63 


75   75 
46   49 


78   66 
52   56 


72   77   84 
42   45   55 


79   83 
48   48 


72 

72 

39 

40 

68 

74 

38 

40 

78 

73 

42 

42 

69 

68 

39 

36 

76 

76 

46 

46 

73 

74 

45 

45 

76 

75 

37 

37 

77 

77 

40 

38 

77 

76 

49 

47 

73 

77 

42 

42 

67 

70 

33 

33 

70 

72 

36 

36 

70 

69 

30 

30 

68 

69 

45 

48 

73 

75 

37 

3B 

70 

70 

44 

40 

78 

78 

49 

47 

70 

72 

37 

44 

65 

67 

45 

44 

76 

76 

43 

43 

68 

69 

42 

43 

69 

70 

34 

36 

72 

76 

34 

3» 

73 

75 

47 

50 

70 

68 

48 

47 

75 

74 

44 

41 

75  64  83 

54  56  70 

74  79  74 

47  54  61 

74  76  83 
49  51  54 

75  76  67 
38  44  49 

74  77  76 

31  38  57 

77  79  70 

38  43  99 

74  60  83 

37  42  53 

74  86  84 

42  45  45 


66   73 
43   46 


77   86 
49   48 


75   64 
47   47 


80   63 
37   41 


60   84 
37   42 


76   76 
46   46 


77   80 
36   41 


71   79 
37   41 


77   81   76 
40   44   56 


74  78 

39  40 

69  75 

47  47 

74  77 

39  44 

74  74 
46  43 

81  86 
43  49 

75  79 
39  43 

64  66 

46  62 

82  86 

43  48 

72  79 
38  42 

73  7* 
37  41 

72  79 

36  37 

75  81 

50  60 

75  63 

50  53 

88  69 

44  46 


75   70   78 
60   62   61 


80 

64   59 


67   71 
59   63 


68   64   63 


78  72  78 

65  66  64 

71  73  67 

58  63  58 

76  70  70 

60  64  62 

66  71  62 
48  69  55 

66  72  74 

48  57  55 

64  75 

56  62  57 

74  78  80 

60  61  56 

78  76  76 

63  63  61 

66  72  68 

46  53 

71  71 

60  64  63 


81 

62   62 


77   77 
64   62 


66  79  75 

69  98  66 

82  SO  76 

61  64  69 


76 

65   66 


78  82  80 

61  61  58 

63  67  SO 

48  53  57 

66  76  68 

51  59  57 

68  64 

49  64  53 

76  73  79 

59  58  57 

70  77  67 

53  56  59 


61 

62   57 


69   73   73 
56   61   58 


65   66   62 
93   53   58 


83   62 
64   61 


75   72 
60   56 


69   71 
96   61 


72  79 

64  66 

80  72 

63  60 

79  74 

62  51 


65   62   66 


63   76 
60   64 


81   84   86 
55   61   60 

81   78   72 


71  81  85 

55  64  58 

85  90  71 

54  66  64 

64  86  77 

62  66  59 

81  77  63 

61  66  49 

76  82  65 

55  63  60 

79  72  66 

57  58  47 

80  61  70 
46  49  48 


51   61   52 

81   85   78 
53   62   58 


81   66   87 


61 
66 


72   62   71 


66 
80 


59   64   50 

78   76   66 
45   46   43 


84 
66 


53   56   59 


85 
64 


80 
68 


62  85  T5 

98  67  63 

S4  77  63 

65  95  91 

79  B8  82 

59  52  47 


78   79 
51   59 


76   80 
52   67 


79   75 
50   55 


75   82 
63   57 


82   82 
62   56 


78   81 

50   55 


78   79 
51   61 


ao     84 

59   67 


76   70 
51   55 


71   81 
53   69 


72   68 
41   45 


74   74 
42   42 


75   72 
47   50 


68   81 
46   52 


78   80 
49   56 


65   76 

45   47 


82   80 
54   6S 


79   79 
61   56 


76   74 
46   48 


82   60 
46   63 


77   80 
52   56 


68   79 

51   51 


68   76 
40   40 


77   75 
43   44 


69   76 
42   39 


78   78 
60   61 


67   80 
46   49 


74   68 
42   50 


S3   81 
49   56 


75   76 
44   50 


65   72 
46   50 


SO   62 
50   54 


75   71 
44   52 


69   75 
43   49 


71   81 
4«   46 


78   79 
52   59 


78   71 
49   60 


67   79 
49   51 


79  76  63 

57  62  6* 

65  81  81 

55  59  68 

77  74  86 

97  67  64 


74  70  60 

55  57  60 

78  82  67 

67  63  67 

79  64  86 

68  70  72 

73  77  77 
55  62  66 

74  73  82 
57  59  64 


69 
41   49 


72   78   76 
58   60   69 


80   79 
64   63 


60   85 
64   63 


65   77 
64   57 


75   64   89 
56   64   65 


73 

81 

87 

60 

84 

68 

64 

69 

57 

60 

76 

61 

79 

77 

84 

53 

58 

57 

47 

42 

81 

79 

81 

78 

60 

68 

64 

62 

47 

40 

81 

77 

85 

89 

83 

59 

61 

6S 

64 

99 

70 

79 

79 

79 

76 

55 

58 

58 

56 

46 

76 

79 

82 

79 

75 

60 

59 

69 

47 

42 

77 

78 

76 

73 

80 

62 

65 

62 

49 

43 

77 

74 

75 

71 

80 

38 

52 

55 

49 

40 

82 

87 

61 

84 

86 

60 

64 

60 

59 

63 

60 

73 

82 

85 

76 

46 

62 

59 

62 

48 

74 

74 

74 

70 

76 

56 

56 

9* 

46 

38 

83 

81 

83 

60 

84 

57 

63 

62 

51 

47 

6S 

77 

60 

76 

79 

56 

57 

61 

51 

43 

71 

63 

74 

76 

72 

62 

64 

64 

52 

92 

79 

82 

83 

60 

85 

60 

64 

63 

94 

47 

67 

76 

76 

74 

78 

63 

56 

57 

49 

43 

73 

66 

75 

78 

74 

45 

55 

97 

61 

♦2 

78 

72 

SO 

89 

78 

43 

54 

60 

96 

44 

73 

60 

69 

81 

84 

59 

59 

6« 

62 

56 

77 

79. 

73 

73 

77 

60 

65 

67 

97 

56 

6« 

62 

86 

82 

84 

60 

60 

4« 

♦6 

47 

82   86 
60   96 


86   62 
63   55 


76   81 
53   62 


66   81 
63   57 


74   84 
94   90 


83   80 
96   91 


89   86 
61   62 


65   89 
70   69 


73   79 
50   55 


72   77 
60   44 


74   78 
49   40 


76   82 
51   43 


76   70 
48   41 


66   61 
59   47 


77   72 
53   54 


89   86 
62   53 


87   63 
64   66 


90   66 
66   69 


S6   84   84 


89   86 
66   65 


84   84 
70   73 


86  79  79 

60  63  64 

86  86  86 

66  60  69 

81  77  74 

62  62  66 


84   79 
60   63 


82 
60 


80   77 
61   62 


87 
65 


85   87   84 
52   62   65 


88 
60 

82 
62 

81 
99 

87 
49 

82 

64 

82 
62 

90 
56 

68 
99 

86 
63 

84 
51 

87 
93 

83 
67 

86 
61 

88 
69 

83 
92 

85 
56 

82 
6* 

78 
59 

80 
47 

80 
60 

77 
55 

86 
62 

84 
61 

86 
63 

66 
52 

87 
53 

80 
60 

82 
50 

82 
60 

76 
60 

89 
66 

88 
68 

87 
64 

82 
55 

82 
«3 

79 
ftl 

78 
69 

77 
60 

72 
61 

91 
66 

92 
67 

84 
61 

62 
51 

79 
60 

78 
61 

81 
49 

82 
93 

60 
60 

86 
46 

86 
60 

83 
59 

64 
69 

83 
64 

89 

64 

91 
86 

82 
67 

79 
64 

90 
68 

86 
67 

88 
69 

79.7 
98>0 


eOtl 
97.9 


77.9 
54.4 


61.1 
57.2 


80.9 
56.3 


78.4 
64.1 


61.6 
57.2 


62.1 
64.9 


73.4 
56.2 


79.2 
57.6 


74.3 
48.7 


76.4 
46.6 


75.7 
91.4 


77.9 
91.4 


80.4 
64.4 


73.4 
91.3 


82.1 
98.1 


60.3 
96.4 


78.8 
49.7 


80.3 
92.1 


82.0 
57.3 


78.9 
91.3 


79.9 
48.7 


76.6 
50.7 


74.2 
45.6 


79.3 
58.2 


78.7 
61.0 


73.6 
48.1 


62.6 
55.3 


76.7 
61 .9 


71.1 
93.3 


82.4 
64.7 


74.9 
50.8 


74.3 
48.3 


78.4 
47.6 


79.4 
69.0 


76.1 
66.1 


Se.  Beier.Dce  Notes  Following  StAtloo  Index 
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PENNSYLVANIA 
JUNE  1960 

Station 

Day 

IS 



Of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

79 
46 

82 
62 

62 

56 

92 

60 

85 
66 

71 
54 

71 
46 

77 
46 

83 

46 

79 
45 

60 

47 

75 

61 

63 

5B 

75 
64 

73 

61 

84 
60 

62 
65 

70 
63 

85 
56 

79 
54 

76 
66 

82 
64 

65 
68 

60 

72 

60 
57 

90 

61 

88 
56 

90 
56 

85 
65 

78 
57 

80ll 
66.7 

FORD  CITY  *  S  DAM 

MAX 
MIN 

69 

48 

78 
47 

62 
49 

82 
52 

86 
59 

67 
56 

77 
44 

71 
42 

74 
43 

74 
42 

79 
46 

63 
52 

72 
60 

74 
61 

76 
62 

75 
58 

83 
65 

79 
53 

68 
60 

79 
49 

74 
64 

72 
69 

77 
60 

79 
64 

80 
54 

77 
46 

60 
50 

85 
55 

86 
59 

66 
63 

78.3 
63.4 

FRAMKLIN 

MAX 
MIN 

78 
47 

80 
47 

62 

57 

87 
54 

84 
61 

76 
52 

73 
44 

75 

41 

77 
40 

79 
43 

82 
46 

77 
63 

66 
57 

78 
63 

74 
59 

61 
56 

80 
63 

70 
52 

76 
48 

74 
51 

75 
62 

77 
66 

61 
66 

76 
64 

76 
54 

62 

47 

84 

50 

89 
56 

84 
66 

63 
60 

78.7 
53«5 

FREELAND 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
57 

76 
56 

78 
64 

60 
56 

72 
52 

71 
44 

71 
42 

72 
42 

72 
45 

77 
49 

75 
59 

69 

51 

66 

57 

66 

54 

77 
54 

80 
59 

78 
56 

73 
43 

72 
52 

74 
57 

73 
53 

77 
66 

60 
63 

78 
53 

79 
53 

79 
62 

79 
58 

60 
56 

79 
63 

75.4 
64.1 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

78 
56 

78 
58 

82 
65 

64 
69 

77 
62 

81 

64 

80 
63 

74 
55 

74 
47 

76 
45 

75 
48 

81 
51 

79 

57 

76 
62 

75 
59 

80 
60 

81 
62 

85 
62 

80 
51 

79 
60 

80 
62 

77 
59 

76 
64 

63 
69 

84 
63 

61 
52 

86 
65 

85 
66 

86 
63 

86 
64 

60.0 
66.3 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

77 
59 

82 
55 

85 
65 

85 
66 

82 
59 

87 
64 

80 
53 

74 
50 

75 
49 

74 
51 

76 

50 

63 

56 

62 
63 

74 
65 

75 
63 

78 
57 

83 
66 

87 
63 

72 
53 

61 
58 

80 
66 

79 
57 

75 
60 

63 
67 

86 
64 

62 
66 

66 
66 

87 
56 

66 
65 

86 
66 

60.7 
58.9 

GRATERFORO 

MAX 
MIN 

GRATZ  1  H 

MAX 

MIN 

72 
52 

79 
47 

61 
52 

63 
63 

80 
59 

86 
61 

76 
50 

71 
41 

73 
44 

74 
46 

76 
49 

83 
54 

73 
59 

71 
56 

69 
63 

77 
51 

60 
56 

85 
60 

71 
51 

78 
56 

77 
51 

77 
5* 

71 
99 

80 
64 

62 
60 

60 
48 

64 
53 

64 
63 

84 
96 

82 
54 

78.0 
53.8 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

82 
42 

tl 

66 
53 

91 
54 

91 
62 

77 
50 

74 
40 

77 
40 

79 
40 

64 

42 

87 
45 

82 

60 

70 
94 

81 
63 

79 
60 

86 

57 

64 
66 

73 
51 

83 

47 

61 
49 

79 
54 

63 
55 

65 

65 

85 
65 

62 
51 

67 
44 

88 
49 

90 
56 

66 
66 

89 

59 

82.6 
53.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

78 
56 

83 

57 

85 
62 

66 
66 

83 
59 

68 
63 

81 
54 

75 
51 

76 
49 

77 
51 

76 
51 

84 

97 

62 
62 

74 
65 

76 
64 

60 
68 

85 
60 

67 
63 

73 
51 

81 
60 

81 

67 

79 
59 

76 
69 

61 
66 

86 
63 

62 
54 

86 
59 

87 
62 

66 
64 

87 
67 

81.4 
59.0 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

ff2 
58 

65 
56 

64 
67 

78 
67 

88 
61 

80 
60 

76 
54 

76 

46 

77 
52 

77 
52 

83 
52 

78 
64 

72 
61 

72 
66 

79 
64 

85 
59 

68 
65 

73 
59 

80 
56 

79 
61 

76 
57 

74 
60 

60 
64 

88 
66 

81 
64 

67 
60 

87 
57 

67 
59 

86 
66 

86 
67 

60.9 
60.1 

HAWLEY 

MAX 
MIN 

70 
57 

78 
44 

62 

45 

81 
62 

79 
56 

89 

57 

73 
43 

71 
38 

73 
39 

74 
39 

73 
42 

80 
49 

66 

51 

75 
53 

63 
57 

73 
51 

63 
53 

84 
59 

70 
49 

76 
52 

72 
45 

77 
49 

70 
52 

80 
59 

63 
69 

77 
49 

81 
50 

64 
52 

84 
94 

74 
59 

76.4 
50.7 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

78 
56 

79 
56 

83 
65 

79 
67 

83 
65 

77 
62 

74 
57 

75 
54 

74 
94 

74 
51 

82 
53 

80 
64 

76 
62 

75 
64 

81 
64 

82 
60 

84 
68 

71 
60 

80 
55 

7* 
60 

78 
98 

74 
61 

76 
61 

86 

67 

79 
64 

64 
56 

66 
60 

84 
60 

85 
67 

83 
67 

79.3 
60.7 

HOOVERSVILLE 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 
45 

84 

41 

65 
60 

66 

60 

89 

56 

79 
41 

60 
39 

77 
40 

76 
46 

79 
48 

76 

50 

79 
57 

63 

66 

81 
51 

80 
68 

60 
50 

67 
42 

84 
48 

60 
49 

64 
50 

68 
94 

82 
48 

79 
44 

80 
58 

86 
46 

60 
60 

84 
63 

79.6 
50.0 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

72 
46 

83 
48 

86 

50 

66 

56 

88 
60 

90 
60 

80 
43 

75 
40 

75 
41 

75 

40 

76 
43 

65 

46 

76 
59 

70 
60 

77 
61 

74 
51 

85 
52 

90 
60 

73 
50 

64 
53 

79 
53 

72 

57 

70 
59 

82 
62 

65 
60 

80 
46 

86 

46 

67 
60 

86 
56 

68 
65 

80.7 
52.7 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

82 
49 

64 
46 

61 
59 

85 
49 

8! 
57 

72 
58 

70 
40 

75 
48 

79 
44 

78 
40 

82 

40 

74 
63 

76 
61 

79 
64 

73 
60 

86 
50 

63 
61 

70 
94 

79 
46 

75 
53 

70 
53 

76 
69 

60 
61 

60 
61 

77 
49 

63 
43 

86 
48 

89 
53 

83 
65 

82 
64 

79.0 
53.3 

JAMESTOMN  2  NW 

MAX 
MIN 

»4 
42 

77 
43 

80 
54 

82 
54 

87 
57 

80 
50 

65 
39 

68 
39 

71 
42 

72 
45 

76 
45 

S4 
59 

68 
47 

68 
51 

60 
59 

75 
51 

82 
65 

73 
51 

67 
46 

79 
45 

72 
54 

78 
63 

79 
61 

60 
65 

75 
48 

76 
44 

81 
49 

64 
58 

66 
65 

84 
57 

76.5 
61.3 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

69 

49 

80 
49 

66 
62 

84 
55 

91 
61 

90 
62 

75 
46 

75 
47 

78 
45 

79 
43 

81 
48 

65 
44 

76 
62 

78 
64 

80 

63 

79 
54 

67 
62 

64 
55 

68 

50 

63 
49 

76 
53 

71 
98 

77 
61 

62 
62 

83 
57 

78 
48 

89 
52 

88 
55 

69 
6« 

87 
67 

80.9 
66.0 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

60 
48 

75 
36 

79 
48 

80 
44 

65 

54 

81 

41 

68 
35 

69 

30 

n 

30 

70 
31 

78 
36 

79 
47 

70 
48 

66 
92 

75 
99 

66 
46 

82 
57 

75 
50 

69 
38 

75 
40 

77 
39 

76 
49 

72 
56 

75 
66 

79 
45 

73 
37 

60 
45 

82 
46 

64 
99 

60 
52 

74.9 
45.2 

KEGG 

MAX 
MIN 

79 
46 

62 
47 

82 
60 

85 
56 

87 
56 

77 
54 

74 

44 

73 
44 

73 
43 

82 

43 

84 
45 

79 
63 

74 
62 

80 
64 

72 
94 

64 
52 

67 
60 

68 
53 

82 
49 

78 
55 

76 
50 

69 

51 

62 
63 

84 
61 

77 
56 

61 
49 

64 
50 

85 
52 

86 
69 

87 
69 

79.8 
53.6 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

80 
59 

84 
53 

82 
63 

60 
69 

84 
60 

63 
64 

78 
51 

76 

46 

79 
49 

76 
46 

84 
46 

60 
61 

74 
56 

74 
64 

82 

63 

82 
55 

89 
64 

82 
63 

81 
53 

80 
98 

79 
55 

75 
59 

79 
64 

85 
64 

84 
63 

87 
52 

67 
65 

86 
54 

89 
62 

67 
62 

81.3 
58.0 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

75 
58 

79 
51 

80 
63 

83 
69 

77 
59 

64 
64 

77 
51 

74 
46 

73 
50 

73 
46 

74 
56 

82 

56 

69 
57 

74 
63 

72 
63 

78 
54 

82 
64 

86 

63 

76 
64 

76 
92 

78 
56 

72 
62 

71 
61 

80 
64 

89 
62 

80 
53 

84 
54 

65 
54 

84 
63 

84 
63 

79.0 
67.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

75 
53 

82 
43 

62 

60 

66 
54 

62 

63 

61 
47 

66 

44 

70 
37 

68 
36 

74 
40 

79 
63 

79 
58 

76 
52 

71 
60 

73 
62 

62 
52 

64 
67 

71 
57 

77 
47 

77 
49 

74 
45 

72 
57 

80 
98 

81 
57 

75 
96 

80 

47 

84 
90 

85 
54 

81 
63 

80 
56 

77.4 
62.6 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

75 
57 

80 
52 

86 
56 

65 
68 

79 
59 

86 

64 

60 
50 

75 
46 

75 
50 

76 
46 

76 

48 

83 
94 

77 
59 

72 
62 

70 
63 

79 
54 

84 
60 

66 
63 

72 
64 

81 
58 

79 

56 

77 
59 

73 
61 

81 
64 

67 
63 

65 
53 

86 
55 

66 
56 

87 
99 

85 

64 

80.2 
57.2 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

73 
51 

82 
52 

85 
51 

67 
63 

87 
63 

88 
63 

80 
49 

77 

44 

76 
43 

76 
47 

76 
46 

86 

48 

76 

60 

70 
60 

72 
64 

75 
55 

64 
92 

89 

56 

74 
65 

82 
55 

80 
56 

75 
57 

76 
60 

78 
64 

66 
62 

61 
63 

88 
53 

87 
52 

68 
95 

67 
65 

80.6 
65.2 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

70 
55 

82 
47 

66 
50 

85 
55 

69 

57 

90 
60 

80 
46 

74 
40 

78 
44 

74 
43 

79 

47 

89 

46 

79 
97 

71 
58 

71 
62 

74 
53 

85 
54 

90 
62 

75 
50 

'83 
51 

80 
48 

60 
51 

72 
58 

80 
63 

85 
66 

61 
49 

65 
52 

66 
54 

68 
57 

85 
64 

80.7 
53.1 

MADERA 

MAX 
MIN 

65 
46 

76 
44 

82 
44 

62 
46 

85 
46 

89 
55 

75 
39 

66 
36 

73 
37 

73 
36 

79 
38 

80 
41 

69 
95 

67 
96 

73 
98 

69 

48  y 

60 
53 

61 
63 

67 
44 

76 
46 

73 
49 

71 
60 

70 
55 

78 
56 

81 
50 

75 

41 

81 
44 

85 
46 

89 
50 

63 
61 

76.0 

47.5 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

80 
62 

83 
64 

82 

70 

75 
69 

84 
67 

84 
65 

74 
59 

76 
57 

77 
96 

76 
56 

89 
56 

83 
66 

76 
62 

75 
65 

80 
67 

85 
64 

67 
66 

63 
65 

82 
56 

65 
66 

S3 
62 

76 
6« 

85 
69 

85 

71 

66 
69 

90 
64 

89 
68 

88 
67 

85 
69 

93 
70 

82.9 
64.9 

MARTINSBDRG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

7! 
54 

83 
52 

81 

63 

65 
59 

65 
61 

72 
55 

72 

46 

72 
46 

72 

46 

76 
45 

81 
50 

73 
64 

69 

60 

76 
63 

69 

59 

81 
55 

86 
63 

66 
54 

79 
51 

76 
58 

67 
54 

66 

57 

81 
64 

80 
62 

75 
56 

82 
50 

64 

54 

84 
67 

83 
64 

80 
69 

77.0 
56.4 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

61 
45 

77 
49 

79 
54 

62 
54 

86 
56 

61 
46 

66 
43 

67 
39 

71 
39 

72 
42 

76 
45 

63 
46 

66 

51 

66 

53 

80 
56 

72 
58 

62 
64 

72 
51 

68 
48 

76 
47 

71 
52 

78 
55 

76 
61 

80 
65 

75 
60 

75 
45 

81 
46 

64 
48 

87 
65 

83 

66 

76.0 
51.4 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

78 
58 

80 
46 

81 
52 

65 
51 

82 

57 

72 

48 

69 
36 

72 
36 

73 
38 

77 
41 

63 
41 

79 
61 

67 
53 

78 

60 

74 
56 

76 
60 

73 
62 

73 
49 

76 
39 

76 
47 

73 

47 

78 
54 

60 
63 

76 
46 

75 
50 

80 
40 

83 

44 

86 
52 

85 
64 

62 
96 

77.6 
50. J 

MERCERSBURG 

MAX 
MIN 

76 
54 

80 
49 

83 
59 

64 
62 

63 
60 

86 
62 

80 
46 

75 
46 

74 
46 

76 
45 

75 
46 

87 
51 

84 
62 

73 
62 

77 
63 

80 
55 

62 
60 

86 
60 

70 
50 

80 
51 

81 
53 

76 

57 

73 
60 

83 
64 

66 
61 

60 
60 

83 
51 

65 
52 

84 
62 

88 
64 

60.4 
56.9 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

80 
54 

85 
56 

82 
64 

69 
60 

91 
66 

71 
59 

72 

50 

74 
52 

76 

61 

83 
50 

66 
54 

77 
64 

75 
64 

85 
64 

76 
63 

66 
62 

60 
66 

76 

56 

62 
66 

79 
61 

76 
62 

79 
65 

64 
69 

81 
66 

76 
59 

63 
53 

69 
59 

91 
62 

88 

66 

89 

66 

61.9 
60.1 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

69 
54 

76 
46 

60 
50 

61 
61 

63 
60 

83 
56 

76 
47 

72 
40 

73 
41 

74 
44 

75 
45 

60 

50 

72 
51 

71 
60 

66 

60 

76 
52 

61 
55 

86 
62 

70 
46 

76 
53 

76 
46 

77 
49 

71 
56 

81 
62 

81 
59 

78 
53 

82 
53 

62 
53 

64 
56 

76 
62 

77.0 
52.9 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

68 
53 

73 
48 

79 
51 

60 
56 

82 
60 

61 
50 

67 

46 

67 
43 

68 
43 

68 
44 

72 
47 

77 
50 

65 

51 

75 
53 

61 

55 

73 
52 

80 
56 

84 
69 

63 
43 

75 
44 

67 
47 

75 
49 

67 
55 

79 

57 

77 
54 

73 
49 

80 
52 

82 
56 

62 

97 

76 
60 

73.9 
51.4 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

77 
50 

82 
54 

81 
65 

76 
65 

82 

59 

76 

57 

74 
54 

74 
45 

74 
47 

73 
44 

81 
46 

76 
61 

74 
59 

70 
63 

78 
61 

80 
65 

84 
63 

74 
60 

77 
51 

77 
57 

76 
54 

72 
60 

62 
63 

63 
64 

81 
56 

84 
61 

65 
66 

61 

57 

83 
63 

79 
62 

76. J 
56.7 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

74 
58 

80 
56 

82 

70 

76 
66 

82 
64 

70 
58 

70 
52 

74 
54 

70 
96 

62 
50 

86 
54 

78 
60 

76 
64 

70 
62 

74 
60 

82 
65 

86 
65 

76 

54 

78 
50 

76 
49 

76 
52 

71 
56 

60 
62 

65 
62 

60 
56 

64 
54 

86 

53 

66 
63 

83 
59 

63 
64 

78.6 
58.0 

MOONT  POCONO  2  N 

MAX 
MIN 

See  Reference  Notes  Following  Stdtlon  Index 
-    100    - 


ContUiuwl 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JUNE  1960 

Slalion 

14 

D.y 

11 

01  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  CASTLE  I  N 

MAX 
MIN 

«0 
43 

83 
51 

84 
57 

88 
58 

88 
64 

72 
50 

71 
42 

75 
39 

77 
40 

80 

41 

85 
46 

84 
64 

69 

58 

79 
64 

77 
59 

84 

57 

84 
66 

73 
52 

81 
50 

81 

50 

74 

54 

78 
60 

80 
63 

79 
65 

78 

53 

83 
46 

86 
52 

89 

59 

89 

67 

89 

59 

e0i5 

64>3 

NEWELL 

MAX 
MIN 

75 
50 

80 
50 

86 
63 

84 
53 

89 
59 

90 
63 

76 
46 

73 
54 

80 

50 

79 

45 

85 
52 

85 
68 

76 
64 

84 
65 

SO 
62 

79 
56 

87 
69 

82 
96 

76 
52 

63 
63 

60 
59 

SO 
63 

64 
67 

60 
65 

81 
54 

79 
48 

87 
54 

89 
58 

94 
66 

85 
67 

82<3 
6Sal 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

T* 
53 

84 
51 

86 
52 

86 
62 

85 
62 

88 
63 

83 
49 

75 
44 

76 
46 

76 
46 

79 
48 

86 
49 

77 
»9 

69 

61 

69 
64 

78 
55 

85 
56 

87 
61 

75 
54 

83 
57 

81 
57 

76 
59 

74 
60 

83 
65 

88 
63 

85 
51 

66 

54 

99 
94 

69 

57 

87 
66 

Sli4 
95«9 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

eo 

86 
55 

83 

58 

87 
49 

89 
66 

73 
53 

72 
45 

78 
46 

76 
42 

82 
42 

86 
46 

75 
63 

78 
58 

80 
60 

75 
60 

86 

51 

80 
63 

70 
54 

92 

48 

75 
55 

74 
54 

82 
61 

82 

63 

82 
63 

80 

46 

85 
45 

86 
52 

90 
54 

65 
62 

89 
63 

81>2 
53.7 

NORRISTOWN 

MAX 

MIN 

79 
5« 

85 
58 

85 
70 

76 
73 

85 
64 

81 
6J 

76 
54 

76 

51 

76 
52 

75 
50 

83 
50 

S2 
64 

77 
59 

75 
64 

81 
64 

84 
58 

SB 
68 

79 
62 

80 
55 

60 
61 

79 
59 

76 
64 

85 

67 

89 
70 

83 
63 

87 
97 

91 
59 

86 
61 

85 
67 

88 
67 

81.8 
61.1 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

77 
5* 

83 
48 

S3 
66 

75 
67 

83 
61 

77 
55 

74 
49 

74 
42 

74 
44 

74 
46 

82 

47 

70 
61 

74 
58 

69 
61 

76 
61 

82 
53 

85 
63 

73 
56 

80 
51 

77 
57 

78 
49 

74 
57 

81 
64 

84 
69 

76 
58 

82 
51 

86 
64 

85 
66 

80 
67 

86 
66 

78.5 
66.4 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

63 

87 
64 

86 

70 

77 
69 

84 
66 

84 
68 

77 
58 

79 
58 

77 
56 

75 
55 

82 

55 

81 
67 

76 
60 

78 
68 

84 
6S 

89 
62 

88 
69 

84 
68 

84 
57 

65 
61 

82 
69 

77 
62 

86 
68 

86 

72 

85 
67 

91 
65 

91 
67 

89 

67 

67 
68 

92 
70 

63.4 
44.4 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

7B 
57 

83 
55 

83 
70 

77 
65 

82 
64 

80 
64 

75 
59 

74 
51 

76 
50 

74 
54 

81 
50 

81 
65 

76 
59 

76 
64 

81 
64 

82 
57 

87 
63 

80 
62 

79 
56 

82 
60 

79 
62 

76 
62 

64 
67 

86 
69 

63 

58 

87 
91 

89 
55 

87 
67 

64 
65 

90 
64 

81.1 
66.0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

80 
62 

85 
64 

84 
71 

79 
70 

86 
68 

83 
66 

78 
62 

77 
60 

77 
60 

76 
58 

83 
57 

83 
68 

79 
69 

77 
67 

82 
66 

84 
63 

8S 
&S 

81 
65 

62 
60 

82 
66 

SI 
64 

77 
67 

84 
68 

87 
72 

62 
66 

88 
66 

90 
68 

88 
68 

84 
68 

88 

70 

82.9 
65.4 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 

78 
42 

79 
51 

80 
46 

84 
59 

71 
43 

67 
40 

69 
34 

69 

37 

71 
39 

79 

40 

69 

60 

62 

52 

70 
61 

65 

50 

76 

50 

79 
60 

66 
49 

76 
44 

72 
52 

66 
47 

64 
54 

77 
58 

78 
57 

74 
52 

80 
47 

SO 
46 

80 
55 

80 
62 

75 
61 

73.8 
50.0 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

80 
5* 

85 
52 

80 
56 

78 
68 

85 
60 

85 
60 

80 
49 

76 
50 

79 
47 

77 
45 

83 
46 

81 

60 

80 
62 

80 
58 

SO 
61 

85 

55 

88 
62 

84 
64 

80 
91 

80 
62 

79 
52 

76 
55 

84 
64 

88 
66 

84 
64 

88 
50 

89 
54 

88 
56 

65 
64 

67 
64 

82.9 

97.0 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

79 

51 

80 
51 

80 
62 

84 
56 

95 
63 

70 
50 

69 

44 

73 
50 

74 
50 

78 
46 

83 
50 

71 
62 

72 
61 

SO 
62 

74 
58 

82 
55 

76 
58 

66 

53 

78 
49 

73 
57 

68 

57 

75 
60 

77 
64 

78 
60 

77 
62 

80 
46 

86 
52 

89 
56 

82 
69 

63 
63 

77.4 
55.9 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

80 
52 

85 
56 

84 
67 

89 
61 

89 
68 

73 
55 

72 
52 

76 
54 

77 
55 

81 
50 

86 
56 

74 
64 

74 
63 

81 
67 

77 
62 

84 
62 

81 
59 

71 
55 

62 
58 

76 
61 

70 
61 

79 
63 

81 
69 

81 
63 

79 
60 

83 
56 

86 
60 

68 
63 

64 
63 

66 
67 

80.3 
60.0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

65 

54 

69 

40 

76 
48 

79 
58 

80 
54 

79 
52 

66 
45 

65 
>6 

67 
37 

68 
37 

70 
40 

74 
50 

66 
45 

73 
55 

60 
54 

69 

50 

77 
54 

81 
59 

73 
41 

72 

48 

tl 

72 
46 

68 
54 

76 
60 

76 
54 

71 
46 

76 
47 

79 
50 

79 
54 

71 
58 

72.1 
49.1 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

7* 
52 

80 
43 

85 
51 

85 

60 

77 
56 

84 
57 

79 

41 

75 
36 

76 
39 

76 

41 

77 
42 

83 
56 

73 
53 

72 
60 

67 
59 

79 
49 

S2 
5* 

85 
59 

79 
45 

61 
54 

79 
45 

80 
50 

82 
62 

69 
59 

61 
66 

65 

47 

87 
50 

85 
55 

84 
67 

87 
59 

80.1 
51.6 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

64 
41 

78 
41 

90 
47 

82 

48 

86 

55 

85 
50 

71 
38 

72 
J6 

74 
39 

74 
39 

78 
42 

82 
51 

71 
56 

71 
57 

75 
58 

74 
51 

82 
98 

60 
59 

69 

45 

60 

47 

74 
48 

72 
54 

75 
55 

80 
59 

81 
49 

77 
43 

82 

45 

85 
45 

68 
69 

62 
56 

77.8 
49.1 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
61 

85 
57 

85 
69 

77 
67 

85 
65 

81 
63 

'77 
56 

77 
50 

76 
54 

76 
53 

S4 
53 

78 
66 

74 
62 

74 
69 

80 
64 

84 
61 

88 
67 

75 
61 

81 
56 

80 
64 

79 
59 

75 
65 

81 
67 

67 
69 

S3 
64 

67 
60 

88 
61 

66 
64 

85 
66 

86 
68 

81.2 
61.9 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

77 
45 

80 
40 

81 
55 

85 

41 

84 
55 

78 
46 

71 
40 

75 
36 

77 

37 

78 
37 

80 
40 

SO 
59 

69 
55 

75 
60 

73 
59 

83 
51 

82 
62 

71 
53 

78 
44 

77 
46 

75 
44 

73 
46 

76 
57 

79 
57 

75 
50 

83 
41 

64 
45 

87 
55 

85 
63 

78 
57 

78.4 
49.3 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

76 
42 

83 
47 

81 
59 

84 
49 

87 
56 

93 
52 

70 
40 

73 
46 

74 
46 

79 
38 

S3 
44 

82 
61 

73 
59 

77 
63 

75 
59 

82 
53 

82 
68 

75 
49 

80 
47 

87 
49 

69 
53 

77 
59 

80 
60 

80 
60 

77 
50 

62 

44 

S6 
50 

68 
52 

66 
64 

82 

60 

79.7 
62.6 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

72 
56 

78 
49 

86 
52 

85 
63 

86 
63 

90 
59 

74 
51 

74 
45 

75 
47 

75 
48 

76 
49 

82 
53 

71 
94 

79 
99 

68 
61 

77 
56 

86 
60 

90 
64 

68 
51 

79 
59 

74 
51 

61 
94 

76 

57 

84 
65 

S5 
61 

79 
54 

86 
56 

88 
58 

89 
60 

78 
64 

79.7 
55.9 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
55 

83 
51 

84 
61 

85 
68 

88 
64 

76 
54 

73 
48 

76 

41 

75 
44 

78 
47 

84 
48 

69 
60 

76 
52 

68 
60 

72 
60 

S4 
57 

88 
64 

66 
93 

78 
49 

72 
53 

76 
50 

71 
56 

60 
62 

83 
66 

77 
61 

81 
51 

84 
55 

65 
58 

77 
64 

84 
63 

76.4 
55.9 

SHIPPENSBURG 

MAX 

MIN 

81 
55 

83 
52 

83 
63 

S3 
62 

85 
61 

78 
60 

77 
50 

73 
46 

75 
46 

75 
47 

84 
49 

81 
66 

72 
63 

75 
64 

78 
62 

82 
60 

85 
61 

62 
61 

76 
54 

78 
60 

77 
52 

72 
57 

62 
63 

S« 
66 

62 
62 

84 
52 

85 
56 

66 
56 

65 
62 

89 
66 

80.4 
57.7 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

78 
46 

78 
52 

82 
60 

86 

58 

84 
60 

73 
49 

70 
46 

74 
45 

75 
46 

78 

4S 

82 
51 

78 
64 

65 
60 

76 
99 

75 
59 

S2 
58 

79 
69 

67 
91 

79 
51 

76 
52 

71 
55 

76 
66 

76 
66 

78 
66 

79 
63 

81 
49 

83 
53 

86 

58 

82 
66 

79 
61 

77.7 
54.1 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

65 
53 

79 
52 

82 
56 

84 

57 

86 
59 

88 
61 

76 
47 

70 
44 

74 
50 

72 
47 

77 
50 

83 
55 

71 
59 

68 

55 

73 
63 

70 
57 

83 
62 

87 
58 

72 
56 

80 
55 

76 
54 

75 
56 

70 
57 

SO 
63 

82 
66 

78 
55 

83 
55 

89 
56 

64 
65 

62 
»4 

77.8 
54.0 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

75 
56 

85 
44 

85 
58 

76 
60 

84 
60 

78 
55 

75 
44 

78 
36 

75 
3S 

74 
38 

80 
40 

70 
60 

75 
54 

68 
60 

75 
55 

86 
51 

89 
96 

77 
54 

84 
46 

77 
50 

76 
44 

63 
49 

64 
60 

84 
65 

80 
51 

64 
45 

88 
50 

8S 
49 

80 
58 

88 
60 

79.9 
51.5 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

73 
58 

82 
49 

85 
53 

86 
63 

89 
62 

87 
59 

79 
48 

75 
40 

76 
41 

76 
46 

76 
46 

85 
49 

72 
60 

71 
60 

69 
69 

78 
65 

85 
99 

87 
63 

73 
91 

SO 
53 

79 
50 

60 
51 

75 
60 

86 
65 

86 
61 

83 
60 

66 

53 

67 
65 

89 
60 

84 
69 

80.5 
66.3 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

61 
48 

76 
45 

80 
47 

81 
53 

no 

57 

80 
48 

69 
43 

71 
40 

74 
39 

75 

44 

79 
44 

S2 
48 

69 

54 

65 
55 

78 
60 

72 
53 

82 
59 

79 
52 

69 
46 

77 
50 

73 
49 

76 
91 

77 
59 

SO 
60 

77 
52 

75 
46 

83 
49 

83 
51 

85 
98 

81 
60 

76.2 
50.7 

TITU5VILLE  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

77 
42 

81 
43 

82 
51 

88 
50 

84 
58 

76 
42 

70 
41 

73 
34 

74 
34 

80 
36 

84 
40 

76 
60 

64 
50 

SO 
60 

72 
57 

82 
53 

80 
60 

69 
50 

79 
41 

75 
4« 

77 
47 

79 
50 

62 
61 

78 
60 

75 
48 

82 
41 

64 
45 

87 
52 

82 
63 

60 
54 

76.4 
49.0 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

77 
54 

83 
41 

84 
59 

88 
57 

87 
63 

79 
51 

72 
44 

74 
38 

72 
39 

76 
41 

82 

43 

75 
58 

77 
53 

71 
60 

76 
99 

83 
51 

89 
64 

67 
59 

81 
47 

79 
51 

79 
47 

72 
49 

83 

57 

62 
62 

79 
66 

84 
48 

87 
49 

66 
52 

62 
60 

83 
60 

79.5 
52.6 

UNIONTOWN 

MAX 

MIN 

SO 
52 

84 
51 

8* 
61 

86 
53 

87 
61 

77 
62 

72 
46 

77 
52 

77 
49 

81 
59 

85 
51 

76 
67 

81 
64 

77 
66 

74 
63 

S4 
55 

82 
67 

67 
58 

60 

51 

76 
63 

71 
59 

69 
60 

81 
69 

80 
67 

78 
55 

S3 
46 

66 
57 

89 
60 

63 
67 

62 
70 

60.2 
64.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

77 
48 

82 
44 

83 
57 

89 
52 

84 
56 

76 
46 

72 

47 

73 
38 

74 
37 

SO 
40 

84 
45 

72 
61 

67 
92 

75 
60 

68 
60 

84 
55 

79 
65 

69 
52 

79 
48 

72 
51 

79 
46 

79 
51 

78 
65 

78 
62 

76 
53 

63 
45 

49 

86 
55 

64 
«6 

80 
66 

78.2 
52.2 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

80 
48 

85 
47 

83 
61 

SS 
49 

90 
56 

81 
61 

75 
41 

75 

43 

78 
41 

82 
39 

85 
44 

81 
61 

82 
62 

SO 
63 

75 
99 

86 
49 

84 
69 

70 
59 

84 
50 

SO 
96 

74 
52 

87 
69 

80 
63 

81 
60 

77 
50 

83 
42 

85 
49 

66 
52 

84 
66 

77 
65 

81.3 
63.4 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

65 

51 

74 
47 

77 
50 

79 
55 

82 
58 

82 
48 

70 
44 

66 
39 

69 
J9 

67 
40 

73 
42 

79 
52 

69 
48 

69 

50 

67 
60 

68 
55 

77 
98 

79 
59 

66 

49 

76 
47 

70 
49 

74 
49 

66 
64 

76 
69 

76 
51 

72 
62 

79 
55 

60 

57 

79 
60 

78 
61 

73.4 
50.9 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

80 
59 

79 
60 

87 
67 

85 
68 

76 
62 

86 
65 

84 
56 

77 
54 

77 
53 

78 

50 

77 
54 

85 
64 

80 
60 

76 
63 

79 
62 

SI 
60 

87 

89 
66 

61 
59 

81 
61 

64 
99 

82 
63 

77 
64 

6* 
68 

86 
61 

85 

97 

90 
6« 

91 
69 

89 
58 

SS 
44 

82.7 
40.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

MIN 

81 
56 

82 
49 

82 
62 

84 
59 

83 
63 

77 
56 

73 
50 

76 

43 

75 
46 

78 
46 

85 
49 

72 
63 

73 
59 

68 
62 

77 
98 

82 
55 

89 
69 

70 
96 

80 
53 

78 
56 

79 
51 

72 
58 

60 
63 

87 
67 

81 
59 

86 
52 

B« 
55 

66 

57 

82 
66 

69 
64 

79.5 
64.4 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

83 

54 

86 
53 

87 
63 

85 
69 

88 
58 

84 
63 

81 
49 

77 
45 

77 
45 

78 

46 

85 

46 

85 
61 

78 
59 

75 
66 

SO 
64 

B5 
55 

86 
66 

65 
63 

83 
52 

63 
57 

80 
94 

76 
60 

83 
66 

88 
64 

87 
64 

S6 
51 

90 
54 

90 
64 

87 
M 

88 
44 

83.7 
57.8 

Se«  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
-   101    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1959   -    1960 


PENNSYLVANIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

Long-term 

meaiiA 
July-June 

ALLENTOWN  WB  AP        R 
ALUENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 

0 
0 
0 
0 

0 
5 

4 
1 

67 
69 
91 
68 

311 
301 
375 
320 

698 
681 
810 
743 

950 
951 
981 
958 

1031 
1029 
1078 
1016 

921 

903 

1052 

9*2 

1089 
1097 
1218 
1084 

3^8 
33* 
366 
336 

193 

187 
277 
207 

11 
16 
38 
16 

5619 
5573 
6290 
5691 

5880 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

0 
3 
0 
0 
4 

0 
4 
0 
2 
4 

89 
111 
71 
59 
103 

349 
399 
300 
319 
430 

737 
805 
704 
633 
824 

891 
1017 
969 
876 
995 

1000 
1112 

1026 
970 
1130 

999 

1028 
917 
8*8 

1117 

1180 
1220 
1122 
1002 
12*8 

323 
395 
321 

273 
382 

187 
265 
166 
98 
296 

12 
*2 
13 
0 
77 

5767 
6*01 
6599 
5080 
6609 

BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

35 
29 
12 
16 

0 
19 
22 

e 

6 

68 
167 
166 
135 
124 

309 
504 
476 
438 
456 

692 
922 
846 
826 
84  0 

1102 

1027 
1029 

1009 
1240 
1279 
1134 
1062 

944 
1167 
1135 
1084 
1100 

1090 
1416 
1414 
1319 
1329 

3*3 
511 
507 
447 
438 

217 
370 
368 
326 
299 

1* 
1*0 
132 

81 
78 

7593 

6839 
6777 

BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  I  NW 
CARLISLE 
CHAMBERSBURG  1  ESE 

0 
4 
16 
0 
0 

0 
0 
20 
3 
0 

82 
115 
143 
63 
73 

309 
360 
472 
306 
313 

774 

872 
684 

745 

902 
961 
1104 
893 
920 

1005 

1045 

1224 

968 

996 

956 

1094 
874 
938 

1123 

1316 
1001 
1075 

347 

513 
2  70 
321 

336 

337 
163 
199 

26 

105 
10 
19 

7216 
5225 
6599 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  H 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONNEAUTVILLE 

5 
1 
0 
2 

5 
4 
3 
3 

117 
109 
78 
98 

401 
391 
297 
3»2 

82  2 
764 
671 
777 

1039 
929 
926 
967 

1047 

1122 
1006 
971 
1058 
1142 

1063 
1030 
885 
1063 
1109 

1330 
1219 
1037 
1296 

428 
356 
307 
435 

300 
241 
181 
279 
313 

70 
52 
13 
56 
13* 

6702 
6102 
5369 
6425 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
DEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 

12 
36 

0 

5 

21 

10 
32 

5 
11 

6 

127 
18* 
77 
123 
165 

411 
527 
304 
378 
518 

837 
947 
708 
791 
889 

1021 
1173 
969 

1113 

1152 
1266 
1040 
1140 
116* 

1110 
1156 
944 
1042 
1169 

1332 
1444 
1092 
1285 
1325 

44* 
533 
3*9 
430 
478 

297 
404 
198 
264 
383 

87 
163 
28 
63 
138 

»»*0 
7865 
570* 

7369 

DOHORA 

DU  BO  IS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

0 
12 
13 

16 

0 
3 

26 
0 

12 

51 
122 
168 

65 
138 

316 

410 
471 
309 
4(2 

681 
836 
912 
713 
874 

834 
1025 
1085 

923 
103* 

9*6 

1137 

1017 
1175 

950 
1089 

969 
11*2 

1089 
1371 
13«t 

1209 
1315 

287 
4*1 
508 
323 
♦  50 

192 
302 
360 
201 
360 

1* 
72 
102 
20 
91 

5360 
6820 

7089 

EMPORIUM  2  SSW 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

29 

0 
1 
0 

33 

2 
0 
0 

161 

64 
91 

70 

488 

281 
34. 
318 

915 

676 

748 
803 

1138 

897 
947 
928 

12*9 

969 

108* 

992 

11*9 
1025 

883 
1050 

976 

1405 
1286 
1012 
12*6 
1081 

522 
♦64 
286 
464 
326 

37* 
337 
17* 
277 
236 

125 
98 
12 
52 

17 

7588 

5256 
6322 
57*7 

5558 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  *  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 
GEORGE  SCHOOL 

0 

4 
1 
3 
0 

0 
2 
2 
14 
5 

85 
101 
96 

82 
67 

309 
399 
3*8 
397 
2»9 

704 
766 
771 
830 
637 

860 
967 
968 
104^ 
953 

9** 
1053 
1056 
1176 

999 

964 
1031 
1016 
1081 

869 

11*9 
1283 
12*0 
1285 
1074 

327 
408 
390 
4*6 
329 

219 
25* 
2*9 
313 
181 

23 
*6 
38 
58 
11 

558* 
631* 
617* 
6729 
541* 

GETTYSBURG 

GRATZ  1  N 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP       R 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 

2 
0 
0 

62 
102 
80 
59 
59 

289 
3»5 
336 
285 
2  80 

678 
758 
765 
Ml 
M3 

888 
1017 
929 
880 
896 

970 
1061 
1038 
962 
961 

896 

977 
1023 
893 
885 

1040 
1177 
1212 
1052 
1017 

305 
371 
365 
292 
292 

188 
277 
212 
171 
171 

12 
39 

31 
9 

3 

5328 
6130 
5993 
928* 
62*6 

5258 

HAWLEY 
HOLTWOOD 
HOOVERSVILLE 
HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 

17 
0 

1 

1 

22 

0 

2 
1 

130 
35 

90 
100 

389 
255 

3*9 
378 

771 
650 

773 
758 

1072 
878 

955 
9** 

1191 
96* 

10*6 
10*2 

1037 
869 

968 
1027 

1301 
1005 

1162 
1257 

459 
30« 

371 
385 

302 
151 

2*1 
2*3 

83 
3 
52 
*0 
*1 

677* 
9101 

9»»8 
6177 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KECG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

15 
3 

42 
0 
0 

4 
0 
29 

4 
0 

121 
79 

198 
82 
58 

416 
348 
515 

357 
2T2 

830 
733 
895 
793 
668 

998 
882 
1139 
909 
926 

1123 

1007 
1219 
1027 
968 

1083 
988 
11*2 
1015 
868 

1333 
1171 
1**9 
1170 
1011 

*»8 
355 

597 
3»* 

280 

296 
218 
370 
2*8 
15* 

96 
29 
162 

35 
8 

6T«3 
9113 
7717 
60e* 
5213 

LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 

0 
1 
0 
0 
0 

1 

10 

1 

0 
0 

82 
129 
85 
76 
95 

312 
405 
328 
315 
371 

683 
815 
733 
741 
79^ 

975 
1042 
961 
935 
1021 

1018 
1126 
1010 
1012 
1092 

933 
1027 
912 
928 

980 

1139 
1322 
1097 
1108 
1193 

3*6 
311 
3S1 
352 
390 

2*1 
232 
221 
21* 

2*3 

15 
99 
1* 
17 
28 

97*5 
*9*9 
9713 
9«9« 

4207 

MADERA 
MARCUS  HOOK 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 

19 
0 
0 
17 
12 

1* 

0 
4 
5 
5 

164 
32 
97 
132 
129 

♦99 
211 
377 
♦  13 
428 

896 
682 
798 
82^ 
829 

1094 
796 
9*8 

1008 
982 

1196 
927 
108* 
1126 
1090 

1138 
8*1 
1040 
1089 
1089 

1*22 
953 
1209 
1258 
129* 

518 
2*1 
372 
*75 
*30 

36* 
9* 
278 
306 
297 

115 
0 
35 

89 
81 

7*S« 
»*76 
62*2 
67*2 
6«4« 

MERCERSBURG 
MIDLAND  DAM  7 
MILLVILLE  2  SW 
MONTROSE  I  E 
MORGANTOWN 

0 

21 

0 

0 

22 

3 

58 

153 
81 

322 

460 
302 

737 

887 
703 

879 

1127 
9*1 

997 
9S8 

1237 
993 

933 
995 

1134 
921 

1058 
1128 
12*9 
13*9 
1087 

330 
308 
*17 
521 

3*0 

216 

161 
298 
328 
229 

23 
7 
57 
103 
19 

an 

73»2 
5619 

MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N 
MUHLENBURG  1  SE 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

0 

3 
0 
0 

2 

e 

2 
0 

84 

111 

79 
75 

307 

338 
312 

708 

829 
743 
655 

904 

1056 
901 
866 

1017 
1213 
11*4 
1016 
962 

926 
1111 
1021 
1003 

956 

106* 
1319 

1170 
1119 

333 
*76 

337 
300 

207 
29* 

229 
189 

12 

38 

12 

95fr* 

»»5 
5**5 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
7 
0 

83 
94 
41 
89 
33 

326 
337 
240 
357 
224 

746 
707 
605 
751 
562 

973 
883 
8*6 
963 
802 

1015 
98* 
909 

103* 
907 

924 
993 
816 

931 
800 

1088 
11*7 

970 
112* 

97* 

336 
33* 
280 
3«* 
251 

ai8 

231 
125 
233 
91 

16 
29 

4 
22 

0 

972* 
97*2 
♦•35 
5«7S 

*4** 

PHILADELPHIA  WB  AP     R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHIUPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PITTSBURGH  WB  AP  2   //R 

0 

0 

37 

0 

1 

0 
0 
21 

0 
0 

4« 
26 
172 
63 

73 

2*6 
192 
486 
261 
374 

589 
533 
907 
63  8 
776 

823 
76* 
1080 
909 
927 

9*7 

860 

1195 

965 

1055 

850 
775 

1135 
837 

1045 

997 
917 
1368 
103^ 
1203 

27* 
238 
*«0 
306 

357 

129 
6* 
377 
169 
260 

5 

0 

116 

8 

32 

*9e6 
*3»9 
73** 
9198 
6093 

4866 
5905 

PITTSBURGH  WB  CITY     R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKER  TOWN  1  E 

0 
44 

3 
13 

0 

0 
50 
10 

7 

56 
179 

89 
134 

285 
507 
358 
452 
281 

6*1 
913 
763 
871 
658 

807 
1178 
1031 
1058 

940 

910 
1319 
1101 
1157 
1016 

934 
1190 

970 
1100 

881 

1065 
1^3* 
1158 
1366 
1067 

287 

sa* 

380 
*71 
312 

173 

273 
327 

6 
1*3 

*e 
a* 

51W 

T»r7 

618* 

7039 

50*8 

See  Sefereoce  Hotes  Follovlns  Station  Index 
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CONt INUED 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol  1959   -   1960 


PENNSYLVANIA 


StaUon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

meana 
July- June 

READING  MB  CITY        R 
RIDCWAY  3  W 
SALINA  3  k 
SCRANTON 

0 

0 

A3 

250 

633 

856 

932 

646 

985 

283 

142 

1 

4971 

5060 

6 

8 

132 

419 

830 

1049 

1134 

1066 

1380 

452 

307 

76 

6861 

A 

3 

104 

373 

749 

932 

1028 

1041 

1240 

368 

271 

44 

6177 

1 

6 

95 

318 

706 

967 

1076 

983 

1099 

369 

193 

26 

5699 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

0 

A 

9A 

372 

810 

1012 

1109 

1024 

1225 

393 

221 

29 

6293 

SHIPPENSBORG 
SLIPPERY  ROCK 
STATE  COLLEGE 
STR0UDS8URC 
SUNBURY 

0 
0 

1 
2 

0 

1 

1 

23 

62 

80 

109 

10? 

289 

348 
389 
393 

715 
777 
771 
763 

903 
912 
881 
1033 

990 
1071 
1084 
1118 

922 

1055 
1025 
969 

1062 
1221 
1207 
1212 

2»4 
363 
361 
411 

190 
243 
249 
250 

14 
36 
32 
42 

5*41 
6107 
6130 
6323 

0 

3 

92 

316 

744 

984 

1026 

925 

1105 

358 

228 

25 

5606 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIOHESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TOWANDA 
UNIONTOWN 

6 

7 

8 
9 

112 
13* 

505 

432 
428 

923 
814 
846 

1125 
1055 
1027 

1258 
1152 
1142 

1161 
1078 
1079 

1334 
1386 
1354 

495 
489 
452 

363 
318 
296 

77 
86 

6927 
6860 

1 
0 

6 
0 

107 
74 

369 
321 

782 
664 

1029 
822 

1111 
913 

1010 
948 

1218 
1094 

403 
300 

229 
179 

47 
10 

6312 
5325 

WARREN 

WAYNESBURG  2  w 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

2 
0 
13 
0 
0 

6 
0 
21 
0 

1 

120 
86 

148 
5« 
88 

404 
374 
486 
256 
343 

798 
726 
899 
611 
766 

1002 
889 

1112 
845 
992 

1097 
966 

1238 
914 

1042 

1046 
998 

1129 
813 
941 

1267 
1169 
1348 
983 
1122 

432 
331 
502 
255 
3*6 

265 
223 
356 
131 
229 

55 
30 
108 

1 
17 

6494 
5794 
7360 
4865 
5887 

5698 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

0 

0 

6.2 

241 

638 

860 

944 

861 

1043 

265 

158 

11 

5083 

See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
-  103  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1960 


SUbon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hS 

BELLEFONTE   4    S 

EVAP 
WIND 

.18 
10 

.30 

7 

.29 

6 

.25 
8 

.35 

6 

.35 

7 

.30 
8 

.20 
0 

.25 
3 

3 

.25 
4 

.30 

5 

.15 
4 

3 

.30 
8 

.25 
10 

.30 
11 

8 

.25 

5 

.26 

5 

.30 
4 

.25 

6 

.00 

5 

.15 
4 

.35 

7 

.30 
20 

.30 
3 

.35 
6 

12 

.25 
9 

B7.82 
197 

CONFLUENCE   1    SW   DAM 

EVAP 
WIND 

.19 
68 

.17 
24 

.37 
23 

.03 
21 

.21 

77 

.18 
35 

.28 
61 

.20 
43 

.22 
31 

.20 
33 

.20 
25 

.20 

46 

.08 

55 

.17 
16 

.17 
54 

.09 
55 

.28 
53 

.22 

70 

.10 
38 

.20 
31 

.28 
51 

.04 
40 

.09 
22 

.16 
36 

.25 
81 

.36 
69 

.12 
31 

.20 

30 

.27 

57 

.12 
41 

5.65 
1317 

FORD   CITY    4    S    DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
44 

.21 
29 

.19 
20 

.18 
35 

.19 
15 

.25 
31 

.29 

47 

.17 
23 

.25 
29 

.25 
29 

.22 
15 

.23 

17 

.15 
44 

.08 
17 

36 

.12 
44 

.28 

55 

.20 
73 

.10 
23 

.17 
24 

.24 
48 

.15 
25 

.10 
19 

.13 
78 

.15 
76 

.21 
57 

.34 
10 

.23 
10 

.30 
34 

.19 
47 

85.84 
1054 

JAMESTOvra    2    NW 

EVAP 
WIND 

.01 
13 

.20 

9 

.14 
20 

.20 
33 

.26 
13 

.18 
20 

.21 
32 

.15 
20 

.23 
30 

.23 
27 

.22 

5 

.19 
34 

.06 
0 

.05 
11 

.13 
29 

.11 
29 

.28 
73 

.08 

17 

.10 
21 

.16 
9 

.22 
33 

.21 
16 

.09 
12 

.11 
24 

.24 
51 

.22 
14 

.21 
9 

.21 
12 

.20 
43 

.19 
29 

5.09 
688 

LANDISVILLE    2    NW 

EVAP 
WIND 

.29 

94 

.25 
48 

.30 
58 

.25 
72 

.10 
29 

.21 
61 

.09 
35 

.43 
42 

.23 
33 

.30 

49 

.23 
36 

32 

.08 
14 

.03 
31 

74 

.37 
38 

.28 
66 

.31 
108 

.28 
73 

.25 
85 

.34 
40 

.17 
29 

.11 
34 

.09 
15 

.32 

107 

83 

.28 

15 

.31 
41 

.37 
80 



.17 
58 

B7.16 
1580 

/ 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 
And 

Time 

Day  of  month 

« 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15  ;  16 

17 

18 

19     20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

'  30     31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 
HIN 

63 
56 

65 
61 

67 
63 

70 
65 

70 
87 

70 
65 

69 
64 

70 
65 

70 
65 

72 
67 

73 
69 

72 
68 

68 
65 

69      68 
66      65 

70 
65 

70 
67 

67 
64 

67      68 
63      64 

-_ 

- 

- 

- 

;| 

; 

- 

2 

72 
70 

72 
70 

69.2 
65.2 

LANDISVILLE   2   NV 

1 

2   INCHES 

B  AM 

60 

61 

65 

68 

65 

67 

63 

60 

61 

61 

62 

68 

64 

64 1     65 

62 

68 

68 

64|     66 

65 

66 

66 

68 

64 

63 

65 

66 

69 

69 

64.8 

STATE   COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
56 

76 
57 

75 
64 

80 
63 

80 

66 

77 
65 

79 

60 

80 
58 

79 
59 

78 
59 

80 
60 

69 
61 

70 
63 

68 
65 

69 
64 

77 
61 

77 
65 

72 
64 

77      78 
61      63 

75 
73 

70 
64 

74 
65 

76 

65 

73 
60 

82 
59 

84 
62 

83 
64 

80 
66 

76 
67 

76.2 
62.6 

4    INCHES 

HAX 

HIN 

68 
57 

71 
58 

72 
63 

76 
63 

76 
66 

74 
66 

It 

75 
60 

75 
61 

74 
61 

74 
61 

68 
61 

67 
63 

66 
64 

67 
64 

72 
62 

74 
65 

69 
64 

73      73 
62      64 

72 
64 

68 
64 

71 
65 

73 

65 

68 
62 

76 
60 

77 
64 

77 
65 

75 
67 

72 

67 

71.2 
63.0 

8    INCHES 

MAX 

UIN 

63 
58 

66 
59 

68 
63 

70 
64 

71 
66 

70 
66 

69 
63 

70 
62 

70 
63 

69 
63 

69 
63 

67 
65 

66 
64 

65'    66 
64      64 

68 
63 

70 
66 

68 
65 

69 
63 

70 
65 

69 
65 

67 
65 

68 
65 

69 
66 

67 
631 

71 
62 

72 
65 

73 
66 

71 
67 

70 
68 

68.7 
64.0 

12   INCHES 

HAX 
UIN 

60 
58 

62 
59 

64 
61 

66 
63 

67 
64 

67 
65 

66 
64 

66 
63 

66 
63 

66 
63 

66 
63 

^ 

64 
64 

64 
63 

64 
63 

65 
63 

66 
64 

66 
64 

66 
63 

67; 
66 

67 
65 

66 
64 

65 
64 

66 
65 

66 
64 

66 
63 

67 
65 

68 
66 

68 
67 

68 
67 

65.7 
63.6 

16   INCHES 

HAX 
HIN 

58 
57 

60 
58 

62 
60 

63 
62 

65 
63 

65 
64 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
63 

63 
63 

63 
63 

64 

62 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

65 
64 

66 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
63 

65 
64 

67 

65 

67 
66 

67 
66 

64.4 
63.1 

Brie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  coootton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Landisville  2  NW 


Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  vest.   Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover: 
kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


Permanent  blue  grass  sod  which  Is 


State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Coostantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Reference  Hotea  Follo»in«  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 

DELAYED    DATA 

Ten 

npefaluie 

Ptecipilation 

II 
5  J 

1  1 

*>       C 

<  s 

1 
< 

III 
^11 

5 

1 

i 

1 

1 

o 

No  of  Dayi 

5 

III 
1  1  J 

(5 

1 

Snow,  Sleel 

No  of  Dtri 

Slllwn 

Ms. 

Mm 

J 

S  i 
1  5 

3 

S 

1 
o 
o 

1 

11 

hi 

6  , 

fel 

hi 

S 
§ 

AUGUST    1969 

BUTLER 

88.  3M 

60.  IM 

74.  2M 

3.5 

95 

27+ 

44 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

4.67 

1.27 

.97 

24 

7 

5 

0 

SEPTEMBER    1959 

BUTLER 

81. 6M 

49.  2M 

65. 4M 

1.3 

96 

9 

28 

19  + 

115 

7 

0 

4 

0 

.32 

-    2.76 

.11 

30 

2 

0 

0 

OCTOBER    1959 

BUTLER 

66. 5M 

42.  IM 

54.  3M 

.7 

87 

7 

23 

29 

360 

0 

0 

6 

0 

8.17 

5.12 

1.93 

1 

9 

4 

4 

NOVEMBER    1959 

BUTLER 

51. 6M 

28. 8M 

40.  2M 

-    1.4 

73 

5 

9 

18 

738 

0 

1 

0 

3.24 

.39 

.77 

27 

9 

2 

0 

DECEMBER    1959 

BUTLER 

43. IM 

24.  6M 

33. 9M 

2.1 

57 

28 

-    2 

23 

961 

0 

4 

1 

2.34 

-       .43 

.71 

12 

9 

1 

0 

JAMUARY    1960 

BUTLER 

39.  7M 

22. 9M 

31.  3M 

.5 

58 

14+ 

3 

25 

1045 

0 

7 

23 

0 

2.55 

-       .46 

.94 

13 

6 

2 

0 

MERCERSBURG 

40.3 

24.8 

32.6 

54 

16 

11 

25 

997 

0 

3 

29 

0 

2.47 

-       .22 

.57 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

FEBRUARY    1960 

MERCERSBURG 

40.8 

24.5 

32.7 

62 

11 

15 

16+ 

933 

0 

5 

27 

0 

3.81 

1.53 

1.55 

19 

7.0 

4 

19+ 

6 

3 

2 

APRIL    1960 

MT    POCONO 

60.3 

38.3 

49.3 

5.8 

83 

24 

23 

11 

476 

0 

0 

11 

0 

4.53 

.29 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1  u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

4D00ST   1959 

BDTLER 

.84 

.34 

.30 

.02 

.97 

.81 

.81 

.58 

4.67 

CAMP  HILL 

.96 

T 

2.42 

.14 

.15 

.52 

.26 

.52 

T 

.50 

.09 

5.56 

SEPTEUBER  1959 

BUTLER 

T 

.03 

.02 

.06 

T 

T 

.10 

.11 

.32 

CAHP  HILL 

.32 

T 

.05 

.03 

.52 

.92 

OCTOBES  1959 

BOTLEK 

1.93 

T 

.25 

.08 

1.74 

1.29 

.38 

T 

.04 

1.78 

.11 

.15 

.42 

8.17 

CAMP  HILL 

.97 

.85 

.45 

.02 

1.05 

1.20 

.10 

.15 

4.79 

KOVEMBER  1959 

BDTLES 

.55 

.28 

.19 

T 

T 

T 

.13 

.01 

.39 

.09 

.01 

.03 

T 

.34 

.22 

.77 

.17 

.06 

3.24 

CAMP  HILL 

.24 

.18 

.45 

.52 

.08 

.38 

.02 

.30 

.23 

.60 

3.20 

DECEMBER   1959 

BUTLER 

.10 

T 

T 

.09 

.25 

.71 

.25 

.12 

.09 

.20 

.11 

.03 

.18 

.17 

.04 

T 

2.34 

JAKUART   1960 

BREEZEWOOD 

.08 

.61 

T 

.36 

.29 

T 

.10 

T 

.48 

.12 

T 

.02 

.03 

2.09 

BDTLER 

T 

T 

.83 

T 

.10 

.94 

.04 

.31 

T 

.14 

.05 

T 

T 

.01 

.01 

T 

.11 

.01 

2.55 

MERCERSBURG 

.67 

.01 

.48 

.04 

.55 

.15 

.45 

.12 

I 

2.47 

FEBRUARY    1960 

CHADDS    FORD 

.92 

.02 

.99 

.20 

.02 

1.26 

.04 

.79 

4.24 

MERCERSBURG 

1.00 

.20 

.61 

1.55 

.30 

.15 

3.81 

APRIL   1960 

MT  POCONO 

.33 

* 

• 

• 

2.55 

.19 

.21 

1.25 

4.53 

See   Reference   Noles   Following   Station    Index 
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DELAYED 

DATA 

station 

Day  of  month 

1 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST  1959 

i 

BUTLER 

SEPTEMBER  1959 

UAX 
HIN 

87 

55 

88 
50 

86 
44 

87 
61 

82 

65 

85 
56 

86 
58 

63 

82 
58 

82 
56 

85 
56 

89 
61 

91 
62 

95 
59 

94 

68 

79 
67 

87 
51 

91 
53 

93 
64 

92 
70 

94 

66 

85 
60 

93 
62 

95 
67 

88 
65 

88 
65 

91 

62 

8S.3 
60.1 

BUTLER 

OCTOBER  1959 

MAX 

MIN 

87 
62 

93 
69 

84 

61 

85 
48 

90 
49 

56 
31 

92 
50 

96 
61 

94 
64 

85 
48 

70 
37 

77 
38 

78 
41 

76 
45 

58 
28 

61 
31 

65 
28 

40 

80 

83 
50 

85 
55 

86 
49 

86 
55 

87 
55 

88 

60 

90 
60 

90 
63 

81.6 
49.2 

BUTLER 

NOVEMBER  1959 

MAX 

MIX 

75 
61 

69 
56 

77 
45 

85 
59 

86 
64 

87 
58 

73 
51 

73 
61 

76 
34 

73 
35 

55 
39 

52 
33 

57 
28 

66 
42 

59 
24 

62 
28 

70 
37 

64 
40 

67 
44 

73 
SO 

57 
38 

45 
37 

45 
34 

54 
23 

63 
28 

65 
46 

66.5 
42.1 

BUTLER 

DECEMBER  1959 

MAX 

MIN 

59 
35 

49 
26 

55 
34 

69 
53 

73 
38 

41 
29 

49 
23 

51 
31 

59 
39 

59 
30 

69 
52 

63 
25 

52 
21 

21 
9 

33 
19 

36 
14 

51 
29 

20 

57 

55 
43 

56 
26 

47 
23 

47 
31 

36 
12 

51.6 
28.8 

BUTLEH 

JANUARY  1960 

HAX 

llIN 

35 
26 

44 
23 

47 
27 

42 
29 

54 
28 

55 
24 

32 
22 

35 
25 

41 
21 

51 
36 

53 
19 

49 

25 

S3 
31 

49 
36 

44 

27 

34 

19 

29 
12 

25 
-  2 

31 
12 

27 

42 

57 
41 

55 
34 

39 
27 

39 
22 

43.1 
24.6 

BUTLER 
MERCERSBURG 

FEBRUARY  1960 

MAX 
MIN 

HAX 

UIN 

32 
19 

38 
21 

44 
22 

42 

15 

41 

47 
18 

22 

47 
28 

31 
20 

35 
26 

36 
16 

42 
27 

39 
27 

43 
28 

44 
32 

38 
28 

42 
19 

45 
27 

44 
21 

49 
28 

52 
32' 

39 
24 

46 
27 

58 
33 

33 
27 

58 
32 

38 
32 

56 
35 

41 
35 

56 

54 
27 

19 

37 
27 

35 
23 

40 
28 

40 
23 

36 
32 

28 
17 

35 
26 

25 
13 

31 

18 

23 
14 

27 

17 

25 
17 

29 
20 

36 
18 

28 
3 

34 
11 

36 
24 

40 
12 

39 
22 

50 
25 

42 
32 

42 
27 

41 
35 

43 
35 

44 
25 

49 
32 

35 
22 

39.7 
22.9 

40.3 
24.8 

MERCERSBURG 

APRIL  1960 

MAX 
MIN 

38  i 
28 

45 
28 

36 
IS 

42 
16 

48 
19 

43 
21 

54 
34 

43 
27 

40 
28 

60 
30 

62 
41 

55 
28 

37 
25 

31 
18 

25 

17 

32 

15 

39 
25 

48 
22 

40 
27 

30  1 
22  ' 

33 
23 

32 
24 

37 
26 

38 
22 

42 
27 

37 
27 

38 
27 

38 
24 

39 
25 

40.8 
24.5 

MT  POCONO 

MAX 

MIN 

50 
36 

44   38 
31   31 

64 

35 

57 
30 

40 
24 

39 

28' 

46 
28 

39 

27 

35 

27 

48 
23 

60 
39 

57  1  76 
35   38 

1 

77 
58 

73 
52 

73 
43 

63 
39 

51 
29 

62   69 
28  40 

72 
56 

82 
47 

83 
43 

82 

65 

72 

54 

67 
47 

58 
35 

66 
36 

65 
46 

60.3 
38.3 

See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
CORRECTED  DATA 


Tempeialoie 


APRIL  1960 

POCOMO  MOUNTAIN 

FREELAND 

HAWLEY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 


AH 
AM 


AM 
AH 


EAST   CENTRAL   MOUNTAINS 


PALMERTON 
PORT  CLINTON 

SOUTHEASTERN   PIEDMONT 
/ 
COATESVILLE   1    SW 
DEVAULT    1    W 
EPHRATA 
GEORGE   SCHOOL 
HOLTWOOD 

LANCASTER   2NE   PUMP   STA 
LANDISVILLE   2    NW 
LEBANON   3    W 
MARCUS   HOOK 
MORGANTOWN 

W  GRETNA    2    SE 

MORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHOENIXVILLE  1  E 

QUAKERTOWN  1  E 

LOWER  SUSQUEHANNA 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 
HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

ENGLISH  CENTER 
GRATZ  1  N 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 

UPPER  SUSQUEHANNA 

CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 

CENTRAL  MOUNTAINS 

DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  2  SSW 
LOCK  HAVEN 
MADERA 
PHILIPSBURG  FAA  AP 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 
JOHNSTOWN 
KEGG 


AM 
AM 


All 


AM 
AH 
AD 


AH 

AM 


2  § 
<   S 


SOUTHWEST  PLATEAU 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

NORTHWEST  PLATEAU 

'  CLARION  3  SW 


s  3  i 
leg 


20 

11 

21 

11 

17 

19+ 

25 

11 

22 

11 

28 

11 

25 

11 

29 

11 

25 

11 

30 

11 

28 

11 

26 

11 

24 

11 

32 

11 

25 

11 

29 

9 

30 

11 

32 

11 

34 

10 

25 

11 

Pfecipitadon 


3  2  i 

See 


o    9 


See   Reference   Noles   Following   Starion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
CORRECTED  DATA 


Tempe,st 

.,e 

recip 

ilahon 

11 

<   5 

1 
< 

|ll 

1 

X 

Q 

1 

1 

e 

No.  of  Days 

III 
III 

(3 

1 

Snow.  Sleei 

No  of  Da/s 

Sianor. 

Ma» 

- 

1 

"1"? 

1  s 

1 
a 

5 
S 

0 
o 

i 

i 

ll 

si 

fel 

5  5 

CONNEAUTVILLE 

AM 

CORRY 

20 

10 

COUDERSPORT    3   NW 

12 

11 

EAST   BRADY 

22 

11 

FARRELL    SHARON 

23 

11 

FRANKLIN 

24 

11 

GREENVILLE 

22 

fi 

JAMESTOWN   2    NW 

AU 

20 

10 

KANE   1    NNE 

AH 

13 

11 

MEADVILLE   1    S 

AH 

23 

6 

MERCER   2   NNE 

19 

6 

Delayed  Data: 

State  College 


Daily  Precipitation  Table: 
Gale ton 


Kegg 


Dally  Temperature  Table: 
Freeland 


CORRECTIONS 
MONTH:   DECEMBER  1959 


MONTH:   MARCH  1960 


MONTH:   APRIL  1960 


Evaporation  and  Wind  Record  published 
under  Delayed  Data  should  be  identified 
as  Hay  1958. 


Amount  on  the  1st  should  be  trace ;   monthly 
total  should  be  1.69. 


Amount  on  the  30th  should  be  • . 


Ulnimum  temperature  on  26th  should  be  53. 


Cover  Page: 


MONTH:   HAY  1960 


The  name  of  the  Secretary  of  Commerce 
should  be  Frederick  H.  Mueller. 


See   Reference   Notes   Following   Station    Index 
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^iPfcm.^iiJ— .wjM 


TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
JUNE    1960 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1960 


STATION  INDEX 


ACMETONU  LOCK   S 
ALLENS  HILLS 

ALLfNTOWN   we    AP 
I ALLCNTOWN  GA5   CO 

I *«eN0T5VlLLf 
AUSTIHBUOG    t    W 
BA«f»STO¥*l    ^    WMV 

'  SARNf  <; 

I  MM    COFEK    PAH 


SEAVfB    FALLS 
; BEAV^BTOKN 
j  BCC^TEtSVILLf 

afLLfPONTF    A    S 

ae»NE 

»EO«ICK 

I BEThlEHEH 

liBETHlEMfM   LEMIfiM    UmV 
I OLAIN 


COUNTY 


'  SLAP 


VIL 


.    ENE 


, BLAKE^lEE  cooneb 
I BLOSEPVlLLE    1    I 
1  a05WELL    1    <.¥ 
:  SRADOOCX    LOCK 

eilACFOBr    FAA    A 
I BBAOFOOO    CNTOL 

8RA0F000    *    W    «l 
'  B«E£7E*«>O0 
(BftOOHVlLLE    PAA 

JBOyCETON    1    s 

1  BUFFALO    MILLS 

I  BuRGETT«;T0wN    2 
BURNT    CABINS    2 

It  BUTlEp 


CARLISLE 

CAPBOLLTOWN    7    SSE 
-CAOTEP    CAMP    ?    w 
: CEDAO    OUN 
I CMAOPS    FOPO 

I CKAMSeoSRUOG     1     ESE 
CMABLEffOI 
CHi^LEWOt    LOCK    A 
CLARENCE 

.CL»»1PN    3    SW 

.CLAUSSVILLE 
1 CLAVSVILLE    3    W 
! CLEARFIELD 
'  CLE<»««NT 

I COATFSVILLE    1     ^W 

; CONFLUENCE    1     ^W    DAM 

CONFLUENCE    I    NW 
I CONNE*UTVlLLE 
I CONNEADTVILLF    6    F 


CONSHOHnCKEN 
I  COOlf^nuPG 
I CORAPPOLIS    NEVILLE 
I COPPY 


ALkCGHENY 

JE^FCKSON 
LEHIGH 
LEHIGH 
acAIft 


LUIEONE 

NORTHUMBLAHO 
BEAVER 
SNYOEl 
BE»I[  5 
CENTRE 

BERKS 

COLUWIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERPY 


I COVINCTON    , 
! CBEEKSIOE 
' CRESSON    7    : 


I  DANVILLE 

OEVAULT  ]  w 
I 0INGMAN5  FE< 
' DIXON 

DONEGAL 
I  DONOR A 
1  OOYLESTOWN 
I ORJFTwOOO 

I  DU    BOI^    7    F 

I OUNLO 


EDINfiORO 
I  EMPORIUM    2    SSW 
ENGLISH    CENTEH 

! EPHOATA 
|EOUl>JUNK     ; 

ERIE    CO    FIFLf>    PSn 
ERIE    wo    AIRPORT 
EVERETT    1    SW 
FARRElL     SHARON 
FORD    CITY    A     S    DAM 

FRANKLIN 


GETTYSBURG 
6ETTYf;suRG    I     S 
GIFFORO 

GLENCOe 

GLEN    HA?eL    2    NE    I 

GLENMOOPE 

GLEN   POCK 

GLENWILLARD    DASH 

GOULOSflOPO 

GRATFPFORD 
I GRATZ  1  N 
I GREENSftORO   LOCK    ' 

GOEENSauBG    2    E 

GREENVILLE 

HANOVEO 

M-^nuPG  we    AP 

MSBUPG  NORTH 
HAxLEr 

-Et    1    S  DAM 

hollidaysburg 

hollisterville 

holtwood 

HOME 

HONESDALE  A  NW 
E50ALE  6  NNW 

HONEY  BROOK  1  H 
HOOVEOSVILLE 
HOP  BOTTOM  2    SE 
'INGOON 

huntsdale 


O^O-i 

■  BEDFORD 

IftO? 

1  JEFFERSON 

1033 

ALLEGHENY 

}fiT 

lOfl- 

BEDFORD 

1105 

WASHINGTON 

1115 

HUNTINGDON 

B'JTLEP 

113S 

BUTLER 

1191 

CUMBERLAND 

1?0' 

LYCOMING 

1215 

BRADFORD 

1234 

CUMflCBLAND 

1255 

CAMBRIA 

1?6? 

noi 

LYCOMING 

13*? 

DELAWARE 

135* 

FRANKLIN 

137? 

WASHINGTON 

1377 

WESTMORELAND 

lABO 

CENTRE 

1*85 

CLARION 

1505 

LEHIGH 

1512 

WASHINGTON 

1519 

CLEARFIELD 

15?<5 

MC  KEAN 

ISfiO 

CHESTER 

1705 

SOMERSET 

171fl 

fAYETTE 

17?0 

CRAwrORO 

1721 

CRAWFORD 

I '23 

FAYETTE 

1729 

FAYETTE 

1737 

MONTGOMERY 

1T«9 

CLAPlON 

ALLEGHENY 

1T90 

ERIE 

1806 

ROTTER 

ino-j 

lft33 

TIOGA 

188! 

INDIANA 

1895 

CAMBRIA 

1978 

MC  KEAN 

7013 

MONTOlfR 

2116 

CHESTER 

2160 

PIKE 

2171 

WYOMING 

2183 

WESTMORELAND 

2190 

WASHINGTON 

2221 

BUCKS 

7745 

CAMERON 

2265 

CLEARFIELD 

ERIE 

CAMERON 

LYCOMING 

LANCASTER 
WAYNE 

ERIE 
ERIE 

BEDFORD 
MERCER 
ARMSTRONG 


LU2ERNE 
POTTER 
BERKS 
BUCKS 


DAUPHIN 
GREENE 

WESTMORELAND 
MERCER 


WAYNE 

.ANCASTER 

INDIANA 

*AYN£ 

WAYNE 

CHESTER 

SOMERSET 

SUSQUEHANNA 

!■! 

^UNTINGDON 

CUMBERLAND 

15 

40  32 

41  t? 
40  39 
40  3« 
40    30 

39  59 

42  00 

40  39 

41  40 
41  0? 

40  50 
40  46 
40  45 
40  22 
40  51 

40  31 


•0  21 

*0  7' 

*1  06 

40  16 

40  09 

40  24 

41 


39  50 

79  22 

41  46 

»0  22 

41  46 

flO  I! 

40  01 

79  36 

40  01 

79  33 

75  1< 

41  20 

79  13 

40  30 

80  05 

41  51 

*2  13 

42  05 

40  00 

41  1 

40  43 

41  23 


41  39 

40  06 

40  09 

41  43 
40  30 
40  06 


76  00 
T6  15 
75  22 

75  2' 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  M,  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHICH  VALLEY  CAS  DIV. 
AtTOONA  WATER  BUR. 

PA.  STATE  COL.  EIP.STA 
OTTO  0.  BACON 
PGM.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MARLIN  fi,  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 
ROCKVIEW  PRISON  FAR 

FLOYD  W.  TRUMP 
AMEP.  CAR  »  FNDRY. 
VITALIAN  MASTER 
LEHIGH  UNIVERSITY 


BUREAU 

I.  HILLDERS 


S.  BESSIE 
MRS.  EMMA  S 
CORPS  OF  ENGINEERS 


IRE  OEPT. 
'ATER  DEPT. 
|fE  COMM. 


IN  R.  COOPER 
N  H.  rfRNGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 

TURNPIKE  COMM. 


WEST  PENN  PflWER  CO, 
JOSEPH  N(  HOBABT 
LESLIE  D.  DOWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 


CARROLL 

ROBERT 
RICHARD 

E.  EARL 

G.  MILLER 

.  MAUREP 
L.  MENKEN 
T.  KREIGH8AUM 

TOUCHTON 

CHARLES  A.  BENOEP 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  VELDA  SWANCEP 
PA.  ELECTRIC  CO. 

WILLIAM  J.  DOTTERER 
MFGRS.  L.  ♦  M,  CO. 
IRA  TAYLOR 

MRS.TILLIE  M.SIMONDS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CORPS  OF 
JOHN  L. 
ARTHUR  A 

ENGINEERS 
REID 

.  JOHNSTON 

ivr  12/59 
IE  H.  LITTLE 
RUE  COMM. 


TURNPIKE  COMM. 
TMEOOOPE  F.  MATHUES 
GEORGE  HART 
IDNEY  KENNEDY 


MRS.  HENRIETTA  MURRY 
FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA,  TURNPIKE  COMM, 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JAMES  J 


EVANSHA 
.    WOLF 


CORPS    OF    ENGINEERS 

JOHN    J.    SHRAOER 
MBS.    E.    C.    MC    WILLh 
CORPS    OF    ENGINEERS 


E    M.    LEIT2EL 
iRPS    OF    ENGINEERS 
.    DEPT.    HIGHWAYS 

EARL    MILLER 
NOVER    EVENING    SUN 

S.    WEATHER    BUREAU 
ORGE    S.    BEAL 
S.    KATHERINE    BATES 
.    POWER    +    LIGHT    CO. 

JOHN    M.     RINGLER 

.    POWER  *    LIGHT    CO. 

.    POWER  +    LIGHT    CO. 

5.    EDNA  M*    BUSH 

GEORGE    C.  WILLIAMS 


JAMES  - 
JOSEPH 
DANIEL 


I.    SANAUSKAS 
.    GROVE 
DOROSM 


HTNOMAN 
INDIANA    3   SE 
JACKSON    SUMMr 
JAMESTOWN    2    H\ 
JERSEY    SHORE 

JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTMAUS 
KEGG 


KRESGEVILLE    3    I 


LAKEVILLE    1  NNE 

LANCASTER    2  NE    PUMi 

LANCASTER    2  NE    FIL 

LANOISVILLE  2    NW 

LAUBELTON    STATE    VII 
LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    3    W 
LEBANON    3    SW 
LEHIGH TON 

LE    ROY 


LOCK    HAVEN    2 

LONG   POND   2   W 
LYNCH 

MADERA 


TIN 


'fUBG 


MATAMORAS 

CONNELLsaURG 
MC    KEE SPORT 
MEADOW    RUN    PONDS 
MEADVILLE    1     S 

MED IX    RUN 

MERCER    2    NNE 
MERCER    HIWAY    SHE( 
MEBCERSBURG 
MERWiNSeUBC 


MILROY 
MONTROSE 
MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2 
MOUNT  UNION  1  I 
MUMLENBURG 
MUBRYSVILLE 


SE 


NEWPORT 
NEW    STANTON 
NEW    TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NOBTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 

iLMERTON 

PARKER 
PARKER     I    E 

PAUPACK    2    WNW 
HIL    OHEXEL     INST    i 
HILAOELPHIA    WB    A 

HiLADELPHIA    PT    Bl 
PHILIPSPURG    FAA    Ai 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES    CREEK 
PINE    GROVE    1    NE 

PITTSBURGH    WB    AP    , 
PITTSBURGH    WB    CI  T' 
PLEASANT    MOUNT     1     I 
PORT    CLINTON 
POTTSVlLLE 

PUNXSUTAWNEV 
PUTNEYVILLE    2    SE    I 
OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 
READING    WB    CITY 


RUSSELL 
SAFE    HARBOR 
SAGAMORE    1    S 

SALINA    3    W 
SAXTON 
SCANDIA    2    E 
5CHENLEY    LOCK    5 
SCRANTON 

SCRANTON  WP  AIRPO 
SELLERSVILLE  2  NW 
SHADE    GAP    2    NE 

SHAMOrlN 
SHEFFIELD    5    W 

SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY    BOCK 
SMETHPORT    HIGHWAY 

SOMERSET    FAIRVIEW 
SOUTH      CANAAN    1    Nl 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING    GROVE 
STATE    COLLEGE 


COUNTY 


CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 
BEDFORD 

CLINTON 
ARMSTRONG 
WESTMORELAND 
CARBON 


WAYNE 

CASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 


40  36 

41  57 
41  30 
41  12 


41  13 

41  27 
40  03 
15   40 


ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 


SOMERSET 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 
BERKS 


ALLEGHENY 
HUNTINGDON 
BUCKS 
LAWRENCE 


GOMERY 
ERIE 
BRADFORD 

TGOMEBY 
CARBON 

MSTR0N6 


PHILADELPHIA 

CENTRE 
CHESTER 


JEFFERSON 
ARMSTRONG 
PUCKS 

POTTER 


BEAVER 

? 

40  43 

SUSQUEHANNA 

WARREN 

1 

41  56 

LANCASTER 

39  55 

INDIANA 

1 

40  46 

WESTMORELAND 

7 

*0  ^1 

BEDFORD 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

LUZERNE 

15 

41  20 

BUCKS 

40  23 

^UNTlNGDON 

6 

NORTHUMBLAND 

15 

40  48 

WARREN 

FBANKLIN 

19 

40  03 

'AMERON 

16 

41  19 

:ame»on 

16 

JUTLER 

7 

41  04 

MC  KEAN 

41  48 

SOMERSET 

17 

40  01 

'AVNE 

*, 

FRANKLIN 

12 

39  51 

15 

39  52 

CENTRE 

16 

40  48 

40  38 

41  56 
41  40 
40  32 


40  26 
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PENNSYLVANIA  -  JULY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  27th  at  Newell 

Lowest  Temperature:   35°  on  the  8th  at  Kane  1  NNE  and  on  the  15th  at 

Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   8.70  inches  at  Zionsville  3  SE 
Least  Total  Precipitation:   1.44  inches  at  Bradford  FAA  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:   3.15  inches  on  the  14th  at  Kegg 
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ORRISTOWN 

HIL    DREXEL    INST    OF    TEC 

HILAOELPHIA    WB    AP 

HILAOELPHIA    PT    BREEZE 

R 

82.6 
83.8 
85.0 
83.5 
83.2 

58.2 
63.5 
66.9 
63.1 
67.4 

70.4 
73.7 
76.0 
73.3 
75.3 

-  3.0 

-  2.7 

89 
91 
93 
91 
90 

17 
12  + 

9 

9 

9 

48 
54 
60 
52 
61 

7 
5 

16 
5 

15 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.26 

7.90 
5.75 
5.62 
5.20 

1.32 
1.33 

2.03 
2.60 
2.69 
2.23 
2.17 

14 
30 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
5 
5 
6 

4 
4 
4 
3 
3 

3 
3 
3 
2 
2 

MOENIXVILLE    1    E 
UAKERTOWN    1    E 
EADING    WB    CITY 
EST   CHESTER 

R 

AM 

84.6 
82.5 
83.5 
84.4 

61.1 
59.5 
64.5 
62.9 

72.9 
71.0 
74.0 
73.7 

-  3.7 

-  2.4 

-  1.7 

-  1.8 

90 
88 
90 
92 

12 

13 
13 
10 

51 
49 
57 
57 

6 

8+ 
3 
16 

0 

1 

0 

0 

1 
0 
1 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.55 
6.28 
4.37 
7.86 

1.30 

1.64 

-       .06 

3.31 

2.62 
1.30 
1.60 
1.59 

14 
15 
14 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
8 
5 
8 

3 
4 
3 
6 

2 
2 

I 

DIVISION 

72.8 

-    3.1 

5.06 

1.72 

.0 

LOWER    SOSOOEHANNA 

RENDTSVILLE 
LOSERVILLE    1    N 
ARLISLE 

><AM8ERSBURG    1    ESE 
ETTYSBURG 

AM 
AM 

AM 

83.8 
82.5 
84.8 
82.6 
83.7 

59.9 
59.5 
59.1 
58.8 
51.5 

71.9 
71.0 
72.0 
70.7 
72.6 

-  2.9 

-  4.0 

-  4.6 

-  3.3 

91 
90 
91 
89 
90 

24+ 
13 
3 
23+ 
24 

51 
51 
42 
49 
52 

8 
6 

15 

3 

16 

0 
4 
5 
1 
0 

3 
1 
5 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.78 

4.36 

4.07 
4.80 

-       .14 

.27 
.17 
.57 

1.44 
1.05 
2.25 
1.61 
2.44 

14 
19 
14 
13 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 
5 
8 

2 
5 
3 
2 
3 

ANOVER 

ARRISBURG    WB    AP 

ERCERSBURG 

HIPPENSBURG 

ORK    3    SSW    PUMP    STA 

AM 
R 
AM 

83.7 
83.4 
83.5 
84.1 
86.0 

60,9 
52.4 
"8.0 
59.4 
60.3 

72.3 
72.9 
70.8 
71.8 
73.2 

-  3.8 

-  2.5 

-  2.5 

90 
90 
90 
89 
91 

24 

12 
24+ 
23  + 
23 

54 
55 
49 
50 
50 

16+ 
15+ 
16+ 
16  + 
8 

1 
0 

4 
1 
0 

1 
1 
2 
0 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.97 
4.73 
3.94 
4.16 
5.90 

.77 

1.09 

.37 

2.01 

1.35 
1.84 
1.92 
1.71 
2.28 

14 
14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
5 

7 
8 

3 
3 
2 
2 
3 

2 
2 
1 
2 
3 

DIVISION 

71.9 

-    3.6 

4.52 

.65 

.0 

MIDDLE    SUSQUEHANNA 

ERWICK 

NGLISH    CENTER 
RATZ    1    N 
EWISTOWN 
ILLVILLE   2    SW 

AH 
AM 
AM 
AM 

84.0 
80. OM 
31.5 
83.0 
79. 5M 

58.7 
4  9.  8M 
55.2 
57.7 
55. OM 

71.4 
64.  9M 
58.9 
70.4 
57. 3M 

90 
88 
83 
90 
87 

13 

13 

14+ 

13 

13 

50 
43 
48 
49 
48 

8  + 
26  + 
8 
9 
8+ 

2 
58 
10 

6 
20 

1 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.54 
3.24 
3.78 
3.65 
4.86 

1.36 

.81 

.81 

1.23 

1.07 

14 
4 
15 
20 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
8 
8 
5 

a 

6 

3 
5 
3 
5 

1 
0 
0 
1 

1 

EWPORT 
UNBURY 
ILLIAMSPORT    WB    AP 

AM 
AM 

83.8 
93.5 
81.5 

57.8 
57.5 
58.1 

70.8 
70.5 
69.8 

-    3.5 

90 
90 
39 

10 

13+ 

12 

50 
49 
50 

15+ 

7+ 
5 

5 
9 
4 

1 

2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.71 
3.87 
4.64 

-       .55 
.06 
.93 

1.04 
1.18 
1.13 

14 
14 
30 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

9 

9 

10 

4 

4 

3 

1 

1 
1 

DIVISION 

59.3 

-    4.4 

4.16 

.35 

.0 

UPPER    SUSQUEHANNA 

*NTON    1    NW 

IXON 

kGLES    MERE 

WRENCEVILLE    2    S 

)NTROSE 

AM 
AM 
AM 

AM 

75.9 
81.2 
73.4 
78.9 
76.6 

53.9 
53.3 
55.7 
54.9 
53.5 

54.9 
67.3 
64.6 
56.9 
65.1 

-    4.1 

84 
89 

80 
37 
84 

13 
10 
13  + 
22 
30  + 

45 

45 
45 
43 
45 

4 

6 

5+ 
5 
5+ 

50 
27 
55 
36 
58 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
6.60 
6.90 
3.68 
3.30 

-       .32 

.52 
1.20 
1.01 
1.03 
1.02 

14 

2 

4 

13 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
11 
8 
8 

1 
6 
6 
3 
2 

0 

2 
1 
2 

1 

)WANDA 
ILLSBORO    3    S 

AM 

81.5 
75.9 

55.1 
53.5 

58.3 
54.7 

-    3.2 

89 
84 

12 
13  + 

44 
46 

6 

15+ 

19 
61 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.79 
3.67 

-    1.16 

.64 
1.05 

15 
19 

.0 
.0 

0 
0 

8 
8 

2 

2 

0 

1 

DIVISION 

56.0 

-     4.0 

3.89 

-       .06 

.0 

See   Reterence   Notes   following   Sislion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S  AM 
OU  BO  IS  7  E 

EMPORIUM  2  SSW  AM 

LOCK   HAVEN  AM 

MAOERA  AM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RIOGWAY  3  W 

STATE  COLLEGE  AM 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR      AM 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURG 

EVERETT  1  SW  AM 

HUNTINGDON  AM 

JOHNSTOWN  AM 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W  AM 

BUTLER  AM 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM        AM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM  AM 

HOOVERSVILLE  AM 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL  AM 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 
PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM       AM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE  AM 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW  AM 

KANE   1  NNE  AM 

MEADVILLE  IS  AM 

MERCER  2  NNE 

TIONESTA  2  SE  DAM  AM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 

DIVISION 


80,8 
77.8 
75.9 
81.9 

77.6 


76.5 
81.6 


82.0 
81.5 


83.0 

76.5 

80.3 

fll.6M 

82.1 

80.0 
75.4 
84.0 
80.1 
80.6 

80.6 
83.3 


79.9 
81.8 
80.1 


30.8 
81.9 


78.7 
76.5 


55.3 
53.2 
50.3 


51.7 
56.9 


55.7 
56.5 
51.2 
54.3 


57.6 
55.1 
57.5 


58.4 
57.2 
52.7 
53. 6M 
53.5 

55.3 
49.4 
56.1 
54.8 
55.5 

54.0 
52.4 
54.8 
59.7 
55.5 

57.2 
62.3 
50.6 
53.1 
56.9 

59.0 
55.2 


50.4 
48.7 
52.5 
5). 2 
49. 5M 

52.3 
47.5 
57.3 
59.1 
59.5 

55.8 
55.2 
■^3.2 

47.7 
53.8 

51.7 
53.4 
51.0 


i  -2  s 

O  iT  f^ 


58.1 
55.5 
63.1 


62.7 
65.5 
68.3 


69.5 
63.9 

68.0 


59.8 
58.8 
68.2 


70.7 
65.9 
56.5 
67. 5M 
57,9 

67.7 
62.4 
70.1 
57.5 
58.1 

57.3 
72.9 
68.5 
72.1 
59.0 

68.5 

72.1 
65.4 
57.1 
69.2 

59.9 
58.5 


52.8 
63.2 
65.3 
66.0 
64.  8M 

55,5 
52.1 
70.5 
58.4 
70.6 


58.2 
70.3 
66.3 
62.5 
66.4 

65.8 
65.0 
65.4 
67.8 

66.2 


2.8 
4.2 


3.5 
5.3 


2.0 
4.6 


2,8 
2.0 


2.9 
4.5 


48  17+ 
38  15 
47 

16+ 
8+ 


98 
89 

55 
42 
65 

58 

109 

9 

25 

13 

21 

13 

51 

105 


Precipitation 


3.56 
4.51 
5.25 
4.69 
6.20 

5.32 
6.15 
3.56 


6.11 
5.07 
5.10 


4.79 
5.96 
5.17 


1.97 
6.48 
3.18 

2.94 

5.86 
5.25 
3.15 
S.4S 


4.06 
4.58 
3.35 
5.72 
3.69 

3.46 
2.90 
5.11 
4.48 
4.04 

4.35 
5.79 


1.44 
3.52 

4.90 

6. 

4.54 

4.13 
2.41 
4.09 
2.95 
4.44 

3.72 
4.37 


5.40 
3.66 
3.22 


1.89 
.18 


.04 
1.82 


.24 
1.08 

.41 

.65 
.40 


1.20 
1.50 
1.49 
1.00 
1.27 

1.87 
1.27 
1.03 


1.16 
2.00 
1.65 


1.61 
3.15 
1.21 


1.10 
1.82 
.89 
1.20 
1.40 

2.04 
1.41 
1.28 
2.15 


1.50 
1.75 
.83 
2.00 
1.24 

.68 

.53 
1.22 
1.29 

1.16 

1.90 
1.86 


.45 
1.06 
1.01 
1.71 
1.26 

1.80 
.49 
.94 
.95 

1.43 

.81 
.90 
.83 
.90 
1.29 

1.00 

1.41 

1.05 

.94 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


2 

2 

10 

4 

5 

11 

6 

3 

11 

7 

3 

LO 

10 

10 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


lOKTORIA    LOCK    I 
iLLCNTOMN    H8    AP  It 

LLENTOMI    GAS    CO 
,LTOW<A    H0MSC5H0E    CORVE 
WtNOTSVILLC 

USTinauRG    2    > 

AKEKSTOWN    3    VNM 

AMES 

CAA    CAEER    0A« 

CAR    AAA 

CAVER    FALLS 
EAVERTOWIl 
EOITELSVILLC 
CLLEEONTE    A    S 
EME 

EKHICK 

ITHLEMEM 

CTHLEHEH   LEHIGH  UNIV 

LAIRSVILLE    «    EKE 

LOSERVILLE    I    N 

9SWE  LL    1    SW 
RAOOOCK   LOCK    2 
»AOFO«0    FAA   AIRWRT 
RADfOSD   CUTRL    FIRE    STA 
lADFOeD  »    w   RES 

*EEZEW0O0 

*OOKVILLE    FAA    AIRFORT 

lUCtTOH    1    S 

JFFALO   MILLS 

JftGCTTSTOim    2    w 


lltLISLE 

MttOU.rOHN    2    SSE 
kRTER    CAMP    2    N 
iOAR   RUN 
MODS    FOKO 

UWERSSUItG    1    ESE 
lARLEROI    LOCH   ♦ 
>RENCE    1    C 
J^RION    3    SH 
.AU5SVILLE 

ATSVILLE    3    « 
.EARFIELO 
.ERMOMT 

lATESYILLE    1    SO 
OFLUEACE    1    SW   0AM 


NH 


«FLUENCE 

■MEAUTVILLE 

*«EAtnvILLE 

*«ELLSVILLE 

NSMOHOCKEN 


VIHCTOM    2    KSII 
EEKSIOE 
ESSOM    2    SE 
KVILLE 
VAOLT    1    u 

XOK 
REGAL 
MORA 

TLESTOWN 
60IS    7    E 

SHO«E    2    SSK 
GLES    MERE 
ST   6RA0Y 
ENS8URG 
INBORO 

FOfiluM   2    SSW 

GLISH  CENTER 

mATA 

IflNUNK    2 

IE   WB   AIRPORT 

ERETT    1    SW 
WELL    SMAROM 
10  CITY    A    s    DAM 
KNKLIN 
^LANO 

.ETON 
IGERTOWN 
)RGE    SCHOOL 
fTTSBURG 

:«  hazel  2  he  0am 
■:mmoore 

:NtfILLARD   OASH   DAM 
JLOSRORO 
ITERFOflo 
ITZ    1    N 

:ENSBORO   LOCK    7 

:e»ville 

(OVER 

•RISBURG   WB   AP 

RISBURG   NORTH 

fLEY 

LISTERVILLE 
TWOOD 

ESDALE  4  NV 
EY  BROOK  1  a 


•  •M 
T.M 
A.tT 
>iT< 


•lA  l.ii 
111! 


3.TT 
2.99 


3>9« 

7.2S 

6i«9  : 


VERSVILLE 

BOTTOM  2  SE 
TINGOOM 
T50ALE 
OMAN 

lANA  3  SE 
ESTOWN  2  Nw 
SEY  SHORE 
NSTOWN 
E   1  NNE 


9(97 

A<0« 
2a9T 


3«31 

T>02 
6|A* 
«I<A 

2a«* 
A.6« 
2|>1 
A.90 
9>SA 

9.3« 


•01  1.20 
•  91 


RECORD  HISSING 


2.a« 

3|9A 

6*08 
9a31 

T.n 

9>90 
9i29    ] 
3.19 
7.A1    1 
t.91 


3.2A 
9.I0 
3.91 

2.95 


Ai8«; 

5.72i 
I     7.831 


»«53 

3.60 
6.68 

3.78 

5.99 

4,371 
4.9T 
4.73 
3. 78 

4.77 
5.3A 
5.33 
9.13 

9.72 


4.491 
3.07 

A.oJ 
3.341 
3.61 


RECORO  MISSING 


10         11         12 


13      14       15       16      17      18 


•02    1.36 
.27 

.07    1.80 


•  19 


•  88 


t^03 

•  n 
•45    ,n 

.63 

•87      .40 


I.0« 
.71 

1.70 
.60 
.92 

2.25 

•  84 

.75 
.70 
1.15 

1.61    1.14 

.85 

T         1.82 

.64 

.60  : 

1.40 

•  8* 


10      20      21 


•01  1.41 
•  •04 
2^90 

•98    l^SO 


2^I9 

.06 

•  67 

.02 

10    lf30 

•  93 

1.76 

.45 

•  64   2 

•  46 

•  61    1 

•  71 

2.44 

•  37 

1*36    1^09 
.48    1.84 

1.72      ,28 


1^40 
1^07 


.34       •07| 
See  Reference  Notes  Following  station    Index 
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22      23      24 


•09      .01 

.29 

.09      .91 


25      26      27 


26     29     30 


.4^ 


■ 

1 

■ 

DAILY  PRECIPITATION 

1 

1 

■ 

1 

■ 

1 

1 

PENNSYLV^ 

CONTINUED 

JULY 

1 

0 

Day  of  month 

Station 

& 

12   3 

4   5  I  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13   14   15 

16   17  1  18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23 

24 

25   26   27 

28 

29  1  30 

KARTHAUS 

6.a 

.58 

1.20 

1.87   .osl       1.03   .20 

.83 

.35 

.02 

.91 

.02 

KEGG 

!.9 

.40        .1< 

•30  3^15 

•  82 

7 

1.17 

KITTANNING  LOCK  7 

3*8 

T    1.40 

.09 

.10 

•88   ^02 

•  14 

.38 

7 

.30 

7 

KRESGEVILLE  3  W 

6>0 

1.18 

.71 

.12 

•  98   .m 

.12 

.68 

.60 

LAKE  MINISINK 

6t3 

.43   T 

1.48   T 

.05        .09J       1.03  1.21 

7 

.26 

.02 

7 

.41 

7     .72 

LAKEVILLE  1  NNE 

5i5' 

.99 

1.05 

.05 

1^91   •SI 

•  09 

.32 

.09 

.69 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

3|6( 

.21   .03 

.65 

2^92   ^19 

•  01 

•  26 

7 

•  02 

1.81 

LANDI5VILLE  2    NW 

5.2 

.57 

.01 

1^17  U39 

•  50 

.02 

1.38 

LAWRENCEVILLE  Z    S 

3<9 

.11        T 

1*03  1^02 

•  69 

•  04 

.10 

.14 

.34 

LEBANON  3  W 

♦  •*! 

.45 

.04 

■01   .76  1.40 

.49 

.07 

1.26 

LEHIGHTON 

5*9: 

T     .73 

.93 

.32 

.99   .74 

.30 

7 

.10 

.95 

LE  ROY 

l.it 

.35        .2S 

■16  1*00 

•20   .21 

.10 

.32 

LEWIS  RUN  3  SE 

2.»- 

.24 

•  02 

.09   T 

•60   all 

•  19 

.26 

.27 

.73 

LEWISTOWN 

3.6' 

.60 

■  06 

.44   T 

.49   .96 

•  06 

1.23 

7 

.21 

T 

LOCK   HAVEN 

i».6f 

•01   .58 

.38   I 

•  20   T 

.99   .90 

T 

UOO 

•  62   7 

7 

.02 

.39 

LONG  POND  2    W 

5.9! 

.90   T 

•  44 

•27   •Ot 

•76  1.08 

.48 

.01 

.02 

.75 

.58 

LYNCH 

3.K 

•10   .10   .2C 

■  39 

•19   .15 

.39   .10 

.10 

•  20 

.03 

.20 

.92 

.50   .08 

MADE R A 

i.2C 

.02   .75 

■  70 

•48   ^34 

■67   ,92 

•  60 

.21 

1.27 

.04 

.44 

MAHAFFEY 

5.3! 

.08  1.31 

■  46 

•  93   T 

■67   .27 

•  IS 

.08 

.83 

.63 

MAPLE  GLEN 

7.6< 

.98 

T 

•  02 

■69  1>68 

7 

.10 

1.70 

2.09 

MAPLETON  DEPOT 

3. or        .53 

•  22   7 

•27   ^64 

•  12 

.68 

.06 

.01 

.32 

.01 

MARCUS  HOOK 

6.45   .34        T 

T 

T 

•  76 

7    1^70   kll 

1.12 

.04  2.38 

MARION  CENTER  2  SE 

5.39,   T    1.51 

■  15 

•  30 

•82   133 

•  03 

.30 

.02 

.78 

.59 

MARTINSBURG  FAA  AP 

5in 

1.19        .02 

•19   •lO 

•20  1^21 

.26 

•  30 

.04 

7 

.48 

.26 

.13   .79 

HATAMORAS 

6iOC 

.30 

UOO 

•  04 

•67   .46 

.63 

.29 

.67 

MC  CONNELLSBURG 

3.9<| 

T     .40 

■  06 

•07   .02 

■  19  Ull 

•  29 

1.03 

.13 

.09 

.09 

MC  KEESPORT 

RECOBO  MISSING 

MEADVILLE  1  S 

5>67 

T     .19   .10 

■  27 

•  01 

1^20   102 

7 

.21 

1.29 

1.14 

HEDIX  RUN 

5>81 

.01   .49 

■  57 

•69   ^03 

•91   ^91 

•  94 

.91 

T 

.97 

7 

7 

MERCER  2    NNE 

«|79 

.75 

■  58 

•  03 

1<00   ilO 

•  32 

.41 

.12 

.89 

MERCERSBURG 

3>9t 

.05   .07 

•30  •o: 

U92   •23 

.22 

7 

.02 

.05 

.96 

MEYERSDALE 

3.77 

.43 

•11   .37 

•99   •74 

.99 

.04 

.99 

.03 

MIDLAND  DAM  7 

O.SS 

.06   .50 

•  93 

.07 

U79   ,04 

•  66 

.39 

•  01 

.90 

.03 

.04 

HILANVILLE 

6.31 

.34 

•  79 

T 

U07   ^92 

.20 

.86 

.09 

•  22 

.67 

.18 

MILLHEIM 

4.S1 

.91 

•  09 

.99   T 

■82   ^39 

•  21 

.20 

.12 

.89 

.31 

MILLVILLE  2  SW 

4.S6 

.63 

■  57 

.25   7 

■76   ^68 

.09 

.94 

7 

7 

.24 

.07 

MILROY 

4.94 

.53 

■  24 

.80 

U29   ^91 

.79 

.26 

.49 

.13 

MONTROSE 

3.30 

.58 

.43 

T     T 

•37   .43 

.10 

.19 

.07 

.03 

.02 

.10 

7 

MORGANTOWN 

6. 78 

•  63 

T 

.62  2.77   T 

7 

.13 

1.46 

1.17 

MT  GRETNA  2  SE 

6.26 

•  48 

.02  1.10 

•99  2^03 

.32 

.09 

.04 

1.63 

MOUNT  POCONO  2  N 

RECORD  MISSING 

MYERSTOWN 

3.62 

•  34 

T 

•  77  UIO 

.92 

.07 

.82 

NATRONA  LOCK  *. 

3.40 

•64  1,02 

•  37 

•  13 

•78   •O? 

.09 

.29 

NESHAMINY  FALLS 

7.40 

1.15 

•  09            U79   (19 

1.22 

T    3.05 

NEW  CASTLE  1  N 

3.39 

.02   .8) 

•  42 

T               ^61   (30 

.19 

.09 

.48 

7 

NEWELL 

5.72 

.15   .20 

•  08            U39   .30 

•  09 

.20 

.94 

2.00 

NEW  PARK 

5.20 

.09 

1.20 

U44 

.99 

1.70 

NEWPORT 

3.71 

.50 

T 

.13   7 

U04   .69 

•  67 

.22 

7 

.18 

.12 

NEW  STANTON 

3.69 

.57 

.13 

T    1.01 

•  02 

.09 

.17 

.23   7 

1.24 

.23 

NEW  TRIPOLI 

5.34 

1.03   .18 

•  11 

.08 

1.64   .42 

7 

.06 

.27 

1.06 

NORRISTOWN 

7.90 

•  60 

.23   .02 

.49  1*73 

.01 

.10 

1.80 

2.60 

NORTH  EAST  2  SE 

2.16 

•  37   T 

•  10 

.44 

.14 

.33 

.78 

ORWELL  3  N 

3.21 

•  38 

•  04 

1.44   .46 

•  11 

.04 

PALM 

6.37 

1.67 

.30  1.74 

.42 

.18 

.84 

.72 

PALMERTON 

4.90 

.94        .48 

.01 

.49  1.16   .03 

•  24 

.17 

1.38 

PARKER 

3.45 

T     ^59 

•  98 

.11 

•61   (24 

•  73 

.04 

.34 

.21 

PAUPACK  2  WNW 

5.86 

•  64 

1.24 

7 

■82  1^13 

•  OS 

.43 

.04 

.03 

.25 

.80 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

6.75 

•  91 

.23 

1*68   •02 

1.70 

.02  2.99 

PHILADELPHIA  HB  AP      R 

5.52 

•  29 

7 

.01   .29 

•07  2^00   7 

T 

.61 

.02  2.23 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

5.20 

.37 

.21 

1^91   ^09 

.89 

2.17 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

5.32 

1.13        .44 

•44   ^09 

1^87   .89 

•  11 

•  01 

7 

7     .38 

.01 

.03 

PHOENIXVILLE  1  E 

5.66 

.61 

•  11 

.22  2.62   .07 

.02 

.18 

7    1.83 

PIKES  CREEK 

4.66 

.51 

1.19 

•07   •lO 

•47   142 

.09 

.40 

7     .02 

.08 

.17 

.42 

PINE  GROVE  1  NE 

- 

• 

1.23 

T 

U18   ■SS 

7 

.02 

.01 

- 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

3.46 

.68        .20 

.06   T 

■29   ^62 

.24 

•  52 

.37 

.31   7 

7 

.17 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

2.90 

•52        •ll 

.18   .07 

•29   ^47 

.03 

•  53 

.19 

.14   .14 

.29   .02 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

4.27 

•  51 

.71 

•  01 

•90   ^98 

.08 

.42 

7     .03 

.17 

7 

.20 

.15 

PORT  CLINTON 

6*45 

U27 

.99 

•  09 

W47  1.04 

.33 

.41 

1.00 

POTTSVILLF 

4,70 

•  96 

•  28 

•  12 

1^62   ^94 

•  02 

.08 

7 

.05 

.86 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

5.11 

•02   •SO 

.13 

•  18 

U20   .20 

•  20 

.06 

.08 

1.22 

.60 

OUAKERTOWN  1  E 

6.28 

U58 

.01 

■26  1*80 

7 

.47 

.11 

.24 

.89 

RAYMOND 

2.98 

•  08 

.04 

.07 

■43   ,27 

•  56 

.92 

.04   .06 

.46 

READING  W6  CITY         R 

4.37 

,73 

■03   ^02 

■39  1.60 

•  36 

.12 

1.12 

RENOVO 

5.44 

•04   •SO   ^04 

•  99 

■  35 

1.68   .29 

l.OS 

.16 

7 

.40 

REW 

1.64 

•  06 

.09 

.31   .02 

.05 

.29 

.02 

.80 

RICES  LANDING  L  6 

4.14 

•01   .32 

.02 

■11   ■OI 

1<34   •19 

.09 

.19 

.10 

1.73 

RIDGWAY  3  W 

6.15 

•17       1.05 

■02   ^99 

•13   ^72 

1.27 

.12 

.04 

.80 

.94 

.90 

RUSHVILLE 

2.67 

•  32 

•  29 

■  02 

•36   •SO 

.13 

.34 

.03   .09 

.19 

RUSSELL 

RECORD  MISSING 

SAGAMORE  1  S 

4.68 

•10  1,40 

■  20 

1^40 

•  08 

.40 

.80 

7 

SALINA  3  W 

4.48 

1,29        ^32 

•08   .16 

1^10   •95 

•  48 

.04 

.30 

.03 

SAXTON 

4.05 

T     ^96   ^02 

.19   .02 

•77   ^54 

.19 

.23 

.42 

.19 

.09 

.01 

SCHENLEY  LOCK  5 

2.80 

.70   .69 

•  12 

.08 

•77   103 

.18 

.08 

.12 

T 

SCRANTON 

6.05 

.35 

U32 

.06 

1.76   .72 

.12 

.32 

.03 

.37 

.25 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

5.55 

.23       1.07 

T 

•94   ^64   7 

.10 

.42 

.09 

I     .81 

.43 

1.06 

SHAMOKIN 

4.44 

.47 

•  04 

.03   .05 

•99   •79 

7 

.32 

7          .39 

.96 

• 

SHIPPENSBURG 

4.16 

1.19   T 

•  06 

1^71   ^20 

.06 

.19 

.09 

' 

.26   .16 

SINNEMAHONING 

5.71 

.01   .67 

•  79 

1>05   ^03 

•82   •45 

.48 

.18 

7 

.73 

.04 

.04 

SIZERVILLE 

3.76 

.04   .10 

•  49 

T 

•  27 

•42   •SS 

1.02 

.14 

7 

.74 

.20 

SLIPPERY  ROCK 

4.04 

.01  1.16 

•  35 

•  09 

.83   .28 

•  22 

.02 

.43 

.04 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

5.82 

T     .83 

•  04 

•54   •OS 

1.46   ^28 

•  08 

.40 

T 

1.67 

.03 

.06 

SOUTH  MOUNTAIN 

- 

. 

•30   ^09 

•  29  W49  1^29 

•  15 

1.00 

7 

.10 

.63 

SPRING  GROVE 

6.34 

.19   .09 

•  39 

2«77   ,23 

7 

1.11 

.03 

1.30 

STATE  COLLEGE 

3.56 

•  76 

•  28 

•28   ^02 

•99  ItOS 

•  17 

.09 

•  OS 

• 

.33 

STRAUSSTOWN 

5.45 

•  87 

•  20 

■89  liOS 

.71 

.49 

1.09 

5TROUDS8URG 

6.99 

•48       1^02 

T 

•  30 

■  21  U20   ^66 

•  06 

.06 

T     7 

7    1.10 

1.90 

STUMP  CREEK 

5.38 

•01   •69 

•  36 

•  45 

W19   .37 

.68 

.93 

•  44 

.08 

SUNBURY 

3.87 

.99 

•  15 

•06   •ll 

1^18   ^99 

.19 

.14 

.19 

.04 

SUSQUEHANNA 

2.64 

.43 

•  14 

T     •IS 

•36   t22 

.19 

.06 

7     .09 

•  01 

.28 

.04 

SUTERSVILLE 

T 

7 

■  66 

7 

.30 

U40 

TAMAOUA 

6.17 

.98 

1.08 

1^16   ^54 

.19 

•  36 

.78 

1 

TAMAOUA  *  N  DAM 

7.90 

.22 

1«04 

1»73   ,31 

.89 

1.09 

.79 

1 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

RECORD  MISSING 

TIONESTA  2  SE  DAM 

5.40 

.03   .09   T 

1.12 

•  27 

•99   •Ol 

.60 

.09 

.18 

.04 

.40 

.41 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

3.66 

.10        .15 

7          T 

•22   ^65 

T 

.12 

7 

1.09 

7 

7         1.02 

.03 

.32 

TORPEDO  *  W 

4.75 

.05   .27 

.07 

•59   •lO 

.09 

.34 

.99 

1.61 

.70 

TOWANDA 

2.79 

.34 

.21 

T     .10   .03 

•  50   •  54 

7 

.19 

.31   7 

.02   7 

.03 

7 

.07 

TOWER  CITY  5  SW 

3.87 

.47   .08 

.09 

■09   ■Ol 

W9e   ^24 

.03 

.06 

7 

1.17 

TROY 

2.70 

■  24 

.23 

■  02   7 

•87   ,28 

.07 

.90 

7 

.04 

.02 

TUHTLEPOINT  4  NE 

2.35 

•  05 

.01 

•35   113 

•  23 

.24 

.19 

.86 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

5.06 

•  77 

.21 

•  69   7 

1*57   ^43 

.24 

.43 

.14 

.12 

.37 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

3.27 

T     ^15 

.02 

•60   .02 

.01 

.69 

.86 

.95 

UNIONTOWN 

4.35 

•55        .02 

•19   ^04 

7    1.90 

.12 

.12 

•  01 

.27   .67 

.12   .31 

VANDERGRIFT 

3.02 

.07  1.03 

•  11 

•  19 

.66   ,14 

.04 

.78 

VIRGINVILLE 

4.49 

.74 

•  28 

•44  1,92 

.20 

.04 

.06 

1.10 

See  Reference  Hotea  Follovlag  Station  ladez 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 

POMSVLVMI* 

JULT    1«M 

Slotion 

1 

Day  of  month 

1    1    2    1    3 

4    1    5    1    6 

7    1    8    1    9 

10  1 

11    1 

12 

13  I   14  1    IS 

16      17  1   18 

19 

20  1   21 

22  {  23 

24 

25  1  26  1  27 

28| 

29  1  30 

31 

Mmea 

■ATSOMTOtfN 
MAYieSBUffO    2    M 

9>I1 
A.ST 

9*79 

•  «• 

.09 

.11 

•  99 

•  29 

.12 
•  11 

•  10 

•  09 

•  21 

•  0« 

.44      .09 

.49     ,n 

.47 

.09 
.42 

.14 
.04 

.10 

.09 

.71 
.29 

.44 

T           .40 

.04    • 

•cussocto  )  s 

»tST    OffSItR 

9.97 

.2« 

>fl 

•47      ,47 

1.09 

.24 

T           .02 

1.44 
.22 

.49 

.49 

.44    . 

.21    . 

•9»    1^17 

.2C 

1.49 

l.»i 

.44    . 

»f5T  awvc  1  E 

T 

1^01 

•  07 

•  24 

«JI    MKKOTY 

2|99 

.09 

•  7» 

•  19 

U97 

•  09 

.21 

1.44 

1.71 

.92    . 

mITESetMG 

A*16 

.94 

•  •4 

.40 

.29 

.40     . 

mulCS   MIME 

•  •4 

T 

1.01 

.17    . 

HILLIAHSevRG 

7.0J 

•  lA 

•  92 

.n 

•  n    tao 
.n  ii2i 

T 

.21 

.44      T 

.09 

1.01 

.49 

.94 

.44      .04 

.42    . 
.44    . 

WILLIAMSTORT   WS    AP 

«0t.»5SU«0 

rOK    J    UV    l>U«B>    STA 

»iI7 

.♦9 

•  01 

•  91 
.99 

T 
•  04 

•  17 

•  07 
.14 
.04 

.09 

•93       •»4 

U49      .40 

.04 

.99 
.24 

.14 
.10 

T           .14 

.02 

.99 
.14 

.99 

1.14 
.24 

.02    . 

rom  ta»Eii 

1.09 

.04 

.01 

1.91 

.14    . 

ZIM.      SIWVE 

9.17 

.19 

•  99 

.99      .♦« 

.♦»      .92 

.04 

.29 

.04 
.24 

.44 

.70 

.14    • 

1.70    . 

ZtONSTlLtE    9    5E 

•  •70 

.97 

•  04 



.44 

.21 

2.99 

.41 

.49    . 

See  Reference  Kotea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY    1960 


StaUon 


ALLENTOVN  MB  AP 

ALLENTOWH  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

AREHOTSVILLE 

BAKERSTOWH  3  WNW 

BELLEFONTE  »  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  4  ENE 

BLOSERVULE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BORSETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTOM  1  NH 

CARLISLE 

CHAM8ERSBURG  1  ESE 

CLARIOn  3   SH 

CLAYSVILLE  3  W 

COATESVILLE  I  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DU  80IS  7  E 

EAGLES  HERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  2  SSW 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82   85 

63   61 


«7   78   63 
63   64   61 


78   86 
60   57 


65   59   58 


78   82 
56   52 


77   7»   77 
58   5*   5* 


87   77   78 
57   55   53 


76   73   73 
50   46   48 


91   80 
58   58 


84   78   84 
56   50   54 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


84  83  87 

61  64  58 

74  83  86 

69  68  69 

66  75  77 

61  59  64 

84  71  83 

64  60  58 

69  74  75 

59  56  47 


75   74   78 
55   52   52 


69   76   79 
59   57   54 


75   80 
58   56 


84   81   87 
63   55   56 


78   66   74 
60   58   57 


82   86   91 
66   60   58 


84   88 
60   58 


84   73   7S 
55   51   47 


84   78   77 
54   50   50 


77   79   78 
65   66   61 


68   70   72 
51   50   50 


87   77   78 
56   57   51 


64   67 

44   46   47 


67   69   68 
38   36   45 


70   70   72 
48   46   45 


80   72   74 
50   46   44 


86   77   77 
53   49   47 


80   79 
55   54 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


57   53   53 


80   60 
57   56 


86   75   85 
64   66   61 


80   72   80 
60   60   56 


77  77  78 

61  51  60 

71  76  79 

53  52  52 

74  83  86 

63  60  65 

85  69  82 

56  56  55 

64  74  77 
56  53  52 


SO   83   86 
62   58   60 


78   68   72 
42   43   49 


66   70   69 
44   44 


66   70   71 
39   36   44 


79   79   79 
62   55 


85   72 

49   45   46 


66   68   68 
48   42   42 


78   79 
52   49 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


76  76 

58  58 

75  66  74 

61  58  58 

82  82  85 

63  58  60 

73  75  81 

58  51  55 

72  67  75 

56  53  51 

81  69  80 

58  56  50 

78  83  86 

66  64  65 


77   81 
56   59 


68   70   71 
43   44 


78   69   70 
46   46   48 


75   76   76 
54   50   48 


68   71   72 
49   46   41 


79   66   70 
45   40   45 


84   71   75 
49   43   43 


79   78   78 
60   56   54 


67   70   68 
49   56   54 


76   61 
58   54 


76   78 
57   53 


72   79 
47   48 


83   78 
63   51 


88   60 
56   50 


75   76 
49   47 


78   62 
56   50 


80   63 
64   60 


72   76 
46   53 


79   78 
56   53 


69   75 

46   40 


70   76 
44   36 


75   77   62 


75   75 
42   43 


83   74 
46   45 


79  67   70 
46   49   50 


70   75   74 
49   46   43 


73   76   76 
50   45   46 


89   80   61 
63   55   50 


83   71   73 
53   49   49 


78   80 
52   47 


75   7» 
42   44 


71   70 
46   49 


79   65 
58   52 


76   83 
57   49 


76   79 
40  hi 


76   81 
45   43 


61   79 
59   50 


75   75 

51   48 


71   74 
40   43 


73   78 
42   41 


70   77 
41   36 


76   82 
51   54 


75   76 
47   47 


67   76 
41   40 


79   84 
47   48 


72   77 
42   42 


68   67 

50   52 


77   84 
46   46 


70   75 
41   42 


72   70 
45   42 


75   74 
47   44 


79   81 
54   53 


74   80 
51   54 


65   61 
62   66 


88   65 
62   66 


79   75 
57   61 


89   84 
60   65 


60   84 
58   60 


86   78 
56   58 


86   84 
60   66 


88   84 
70   70 


74   72   61 
61   60   58 


Day 

14  j  15 


87   82 
60   64 


74   79 
53   58 


81   82 
48   56 


73   76 
55   62 


65   71 
54   59 


82   76 
55   66 


82   76 
57   60 


83   61 
59   65 


62   76 
59   65 


79   61 
53   59 


77   78 
54   62 


91   86 
58   64 


84   73 
53   55 


85   82 
52   53 


81   64 
54   55 


73   80 
47   59 


86   86 
65   61 


89   82 
52   59 


68   70 
50   54 


71   78 
52   60 


81   76 
53   61 


80   72 
52   61 


78  I  90 
59 


84   80 
58   64 


72   73 
52   59 


50   53   59 


86 

75 

48 

54 

85 

80 

61 

65 

84 

82 

64 

58 

73   81 
59   58 


89   71 
67   56 


68   76 
60   45 


90   74 
66   55 


76   76 
48   50 


85   67 
62   44 


75   80 
65   53 


82   61 
69   61 


64   72 
58   50 


87   69 
64   53 


62   73 
42   40 


67   74 
53   38 


64   74 
47   43 


80   69 
62   45 


83   75 
63   47 


83   70 
63   45 


80   63 
60   50 


73   78 
65   42 


71   76 
62   50 


67   76 
56   42 


73   77 
63   47 


91   73 
68   59 


81   S3   84 
55   58   62 


SO   63   84 
55   60   63 


79   81 
49   58 


52   58   60 


80   82   85 
52   60   63 


80   81 
48   52 


62   64   69 
52   57   59 


64   85   86 

60   67   70 


76   78 
52   56 


66   86   69 
61   63   49 


75   69 
60   39 


69   76 
56   40 


67   75 
53   35 


70   78 
50   53 


83   72 
61   52 


64   71 
52   38 


76   77 
60   49 


66   74 
59   41 


79   63 
60   48 


74   78 
62   50 


65   70 
55   41 


78   62 
58   38 


83   65 
55   43 


80   79 
66   56 


68   72 
54   51 


82   83   64 
53   54   60 


75   79   78 
44   48   53 


77   77   61 
38   44   51 


78   80 
45   50 


76   80   81 
43   48   49 


80   83   84 
47   56   56 


74   77   80 
50   50   50 


65   67   87 
51   58   59 


62   65   66 
50   56   59 


80   83   65 
45   49   51 


85   67 
66   65 


84  85  81 
60  61  47 

67  64  80 

67  63  51 

85  62  83 
74  69  62 

80  74  75 

60  60  62 

86  62  62 
63  60  54 

76  70  73 

60  48  43 

80  71  75 

55  58  44 

80  75  76 

61  52  47 

85  83  75 
55  57  44 

86  85  SO 

62  60  50 

85  82  76 

58  59  46 

72 


80   80 
50   60 


87   65 
65   63 


81   83 
65   63 


58   57   43 


82 
44 

63 
46 

86 
49 

81 

85 

65 

51 

59 

60 

77 

82 

82 

49 

48 

53 

78 

80 

76 

45 

49 

50 

79 

78 

81 

45 

48 

52 

78 

80 

78 

39 

44 

47 

82 

82 

83 

59 

62 

63 

79 

83 

65 

51 

50 

53 

76 

76 

78 

40 

46 

48 

82 

65 

88 

49 

53 

54 

77 

79 

82 

46 

49 

53 

70 

73 

75 

49 

55 

59 

83 

84 

87 

52 

55 

56 

71 

79 

61 

43 

47 

48 

74 

75 

78 

41 

48 

50 

79 

81 

83 

43 

48 

52 

81 

62 

83 

54 

62 

64 

76 

76 

87 

55 

62 

63 

80   80 
56   56 


87   86   85 


84   85 
57   64 


82   85   86 
57   63   63 


85   81   64 
54   60   56 


82   89   91 
55   60   65 


83   85   86 


57 

63 

81 

83 

55 

61 

86 

86 

57 

64 

66  86  86 

64  72  72 

82  80  81 
55  52  62 

81  85  88 

58  61  64 

81  79  76 

58  55  48 

83  83  79 
53  58  50 

84  82  82 


76   85 
50   56 


84   88   63 

53   59   60 


75   80 
53   58 


86   69   85 
55   62   62 


86   89 

57   61 


66 

64 

58 

84 

85 

76 

55 

61 

51 

85 

82 

72 

50 

55 

42 

81 

71 

76 

57 

58 

45 

78 

71 

75 

58 

56 

41 

84 

S3 

82 

63 

57 

53 

85 

85 

78 

59 

61 

47 

78 

78 

74 

53 

54 

40 

86 

85 

81 

61 

59 

49 

82 

79 

75 

62 

60 

45 

76 

75 

70 

61 

59 

52 

87 

83 

60 

63 

61 

52 

82 

75 

76 

49 

57 

43 

81 

78 

72 

53 

58 

43 

84 

83 

77 

54 

61 

46 

82 

81 

79 

67 

63 

55 

79 

68 

72 

87   84   83 
51   58   52 


87   87   87 
56   59   57 


85   89 
54   62 


52  54  60 

78  88 
50  47 

85  83  80 
56  62  55 

83  78  78 

53  58  45 

S5  88  84 

60  64  63 

79  65  84 
47  55  52 

86  87  83 


88   86   86 
53   65   60 


82   82   80 
52   60   54 


73   77   77 
52   59   55 


90   90 
56   62 


49   59   56 


80   78   80 
44   6  3   54 


SO   86   86 
46   55   51 


85   87   84 
56   65   63 


84   81 
56   58 


50  82 

51  60 


86   64 
57   62 


63   86 
61   65 


84   85 
53   62 


90   84 
65   65 


81   66   76 
57   64   62 


84   69 
59   63 


81   82 
44   58 


80   84 
42   52 


83   87 
50   57 


82   85 
52   55 


84   81 
52   66 


66   86 
53   57 


75   78 
48   51 


65   62 
55   65 


85   81 
55   65 


86   90 
49   54 


90   90 
54   54 


90   88 
56   59 


63   85 
54   58 


46   53   62 


83 

85 

48 

59 

81 

75 

37 

47 

84 

82 

62 

62 

SO   82   83 


80 

82 

52 

56 

88 

92 

56 

61 

80 

80 

49 

63 

72 

74 

55 

55 

89 

93 

55 

60 

80 

81 

51 

61 

78 

79 

45 

50 

81 

84 

43 

43 

82 

82 

58 

66 

65   79 
64   63 


86   66 
62   62 


83   85 
57   59 


88   86 
66   63 


84   85 
58   62 


87   87 
60   62 


94   60 
69   68 


82   79 
63   58 


68   85 
64   61 


85   60 
53   58 


64   84 
54   54 


87   83 
56   57 


84   87 
58   55 


84   84   84   85 


89   88 
56   58 


81   83 
57   57 


66   66 
63   61 


63 

65 

64 

63 

63 

63 

88 

86 

76 

53 

52 

49 

66 

66 

80 

59 

55 

57 

86 

86 

82 

64 

63 

64 

86 

85 

63 

61 

59 

60 

66 

89 

86 

51 

57 

44 

86 

85 

72 

54 

59 

50 

84 

80 

75 

50 

54 

50 

66 

86 

85 

63 

58 

61 

87 

66 

78 

58 

59 

58 

SO 

80 

70 

54 

52 

52 

90 

89 

85 

67 

59 

58 

62 

83 

60 

57 

56 

54 

78 

78 

72 

63 

59 

54 

67 

88 

82 

60 

62 

55 

82 

63 

76 

54 

56 

54 

76 

84 

81 

54 

58 

55 

79   89   78 

61   67   65  t  62 


84  80 
65  62 

85  87 
63  64 
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Conttnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY    1960 


SttUon 

Day  Oi  Month 

1 

1   2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

TS 
56 

86 
57 

55 

7S 
49 

7* 
48 

77 
45 

76 
46 

79 
49 

86 
51 

82 

50 

78 
61 

S6 

63 

83 
61 

73 
59 

78 

47 

62 

47 

64 
55 

86 
53 

86 
53 

60 
50 

83 
52 

68 
52 

85 
55 

78 
54 

86 

60 

83 
63 

■ 

84 
60 

86 
60 

80 
58 

82 
58 

82 
55 

61.6 

54.3 

FABRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

63 

76 
57 

77 
66 

71 
52 

74 
45 

74 
68 

77 
59 

86 
58 

83 
56 

60 
63 

86 
63 

90 

86 
66 

70 
65 

82 
48 

84 
54 

65 
59 

86 
59 

83 
66 

82 

64 

72 
48 

83 

57 

79 
64 

78 
55 

90 
54 

91 
61 

84 
65 

86 
67 

94 
59 

92 
66 

76 
58 

81.6 
59.6 

FORD  CITY  4  S  0AM 

MAX 

MIN 

S2 
62 

70 
58 

79 
59 

82 
51 

72 
47 

73 
46 

73 
46 

75 
48 

79 
50 

84 
53 

71 
58 

79 

56 

85 
61 

84 
63 

68 
47 

75 
46 

60 
51 

82 
55 

65 
56 

85 
60 

76 
50 

78 
48 

85 
56 

84 
59 

64 
53 

87 
59 

90 
63 

82 
61 

84 

60 

89 
59 

82 

57 

80.1 
54.8 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

77 
62 

79 
57 

83 
60 

70 
50 

73 
47 

74 
52 

77 
46 

80 
46 

85 
52 

79 

58 

64 
62 

67 
58 

79 
61 

69 
63 

77 
46 

80 
49 

62 
53 

82 
56 

81 
61 

76 
61 

78 
50 

85 
50 

84 
64 

84 
59 

85 
53 

86 
59 

64 
64 

86 
60 

69 

57 

86 

61 

77 
54 

80.6 
65.8 

FREELAND 

MAX 
MIN 

68 
60 

76 
59 

78 
48 

76 
49 

70 
49 

70 
49 

71 
52 

75 
56 

87 
57 

81 
61 

76 

60 

83 

59 

82 
63 

78 
59 

73 
49 

76 

53 

79 
58 

80 
58 

81 
61 

79 
59 

75 
50 

81 
62 

77 
55 

80 
53 

79 

53 

76 
53 

81 
57 

61 
56 

70 
56 

61 
68 

77.3 
55.7 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

88 
59 

76 
64 

83 
64 

86 
63 

82 
58 

78 
51 

80 
62 

79 
52 

63 

54 

90 
61 

87 
67 

60 
60 

69 
65 

86 
68 

71 
59 

80 
58 

85 
59 

85 
62 

85 
67 

86 
63 

82 
52 

83 
54 

86 
63 

88 
64 

86 
56 

84 
56 

63 
63 

74 
69 

85 
65 

86 
64 

78 
64 

83.1 
60.8 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

87 

67 

72 
62 

85 
61 

69 
61 

81 
58 

80 
54 

82 

64 

79 
54 

83 
59 

66 
61 

84 
66 

76 
60 

88 
66 

89 
66 

74 
55 

79 
52 

63 
60 

86 
62 

86 
68 

65 
64 

63 
57 

82 

57 

87 
65 

90 
67 

86 
58 

85 
65 

84 
69 

84 
60 

88 
66 

83 
61 

65 
63 

83.7 
61.5 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

82 
62 

71 
62 

82 
56 

85 
55 

75 
50 

78 

50 

78 

50 

78 
48 

82 

51 

67 
57 

80 
61 

62 
60 

88 
60 

88 
63 

71 
51 

75 
56 

60 
57 

84 
55 

84 

57 

66 
56 

61 
50 

80 
53 

84 

57 

83 
59 

83 
49 

64 
52 

81 
68 

83 
56 

86 
69 

84 
61 

81 
61 

81.6 
56.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

82 
63 

85 
55 

85 
67 

76 

48 

77 
46 

77 
50 

80 
44 

84 
46 

89 
52 

80 
59 

89 

59 

92 
56 

90 
59 

74 
61 

83 
42 

85 

47 

65 

57 

87 
55 

84 
60 

80 
61 

81 
47 

89 
55 

89 
64 

89 
53 

91 
53 

92 
60 

89 
60 

91 
69 

94 

67 

94 
60 

60 
57 

85.3 
65.2 

HANOVER 

MAX 
MIN 

86 
68 

74 
62 

84 
64 

88 
61 

81 

58 

81 
54 

81 

57 

80 
54 

84 
56 

67 
62 

85 
65 

79 

60 

88 
62 

89 
68 

72 
55 

60 
54 

83 
56 

65 
65 

87 
67 

85 
63 

86 
56 

81 
57 

86 
63 

90 
67 

86 
59 

85 
60 

84 
70 

84 
60 

87 
61 

83 
62 

64 
61 

83.7 
60.9 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 

MIN 

72 
66 

84 
63 

88 
62 

77 
61 

78 
58 

79 
56 

78 

60 

63 

57 

88 
61 

86 
62 

81 
66 

90 
63 

89 
66 

73 
62 

80 
56 

85 
56 

67 
64 

86 

63 

85 
66 

62 
63 

82 
59 

86 
58 

87 
65 

84 
66 

86 

59 

86 

67 

83 
68 

88 
62 

86 
67 

64 
62 

83 
67 

83.4 
62.4 

HAKLEY 

MAX 

MIN 

82 
5* 

72 
57 

79 
55 

82 

50 

70 
46 

75 
48 

73 
45 

75 
46 

79 

48 

84 
56 

80 
61 

78 
57 

86 
58 

67 
59 

67 
54 

76 
46 

60 

50 

82 

53 

83 
56 

84 
62 

77 
47 

77 
49 

83 
65 

81 
64 

80 
49 

60 
50 

78 
54 

82 
59 

84 

57 

66 
58 

73 
59 

79.2 
53.4 

HOLTWOOO 

MAX 
MIN 

75 
68 

83 
67 

89 

67 

79 
64 

78 
60 

80 
58 

77 
65 

83 
58 

87 
62 

85 

65 

77 
67 

86 

65 

87 
68 

74 
64 

79 
59 

64 
59 

82 
66 

84 
66 

86 

71 

82 
66 

81 
60 

87 
63 

87 
66 

85 
68 

86 
63 

84 
69 

79 
72 

86 
68 

83 
69 

83 
65 

87 
67 

82.7 
65.1 

HOOVERSVILLE 

MAX 
MIN 

86 

6* 

74 
50 

80 
60 

78 

44 

71 
45 

72 
42 

78 
44 

76 
42 

74 
44 

80 
48 

73 
60 

75 
56 

86 

56 

80 
58 

68 
54 

72 
51 

80 
60 

62 
60 

88 
56 

88 
60 

SO 
50 

80 
52 

87 
64 

89 
64 

67 
64 

64 
64 

92 
66 

80 
60 

69 
64 

84 
58 

65 
58 

80.6 
55.6 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

INDIANA  3  SE 

MAX 

MIN 

7* 
63 

78 
58 

82 
56 

81 
49 

73 
44 

74 
43 

75 
42 

76 
42 

83 
47 

74 
55 

78 
63 

86 
58 

84 
61 

68 
61 

77 
44 

80 
45 

82 
50 

84 
52 

82 
62 

78 
62 

78 
45 

85 
50 

84 
57 

85 
60 

85 
54 

92 
62 

84 
65 

85 
57 

87 
58 

84 
58 

78 
52 

80.6 
54.0 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

80 
62 

72 
53 

79 
57 

78 
46 

69 
41 

72 
50 

70 
43 

74 
45 

80 
51 

83 
55 

77 
55 

83 

54 

86 
57 

76 
62 

70 
42 

76 
46 

80 
50 

80 
56 

83 
59 

80 
59 

73 
45 

76 
51 

86 
63 

63 

61 

82 

51 

64 
60 

87 
59 

83 
58 

66 
58 

87 
60 

86 
46 

79.4 
53.2 

JOHNSTOWN 

MAX 

MIN 

85 
6* 

73 
62 

81 

58 

81 
58 

74 
52 

75 
49 

77 
50 

78 
48 

81 
52 

87 
58 

75 
57 

77 
62 

81 
62 

62 
64 

69 
49 

80 
50 

82 
53 

84 
53 

67 
62 

88 
63 

80 

51 

82 

54 

89 
61 

84 
64 

88 
56 

66 
61 

88 
67 

83 
61 

88 

60 

88 
62 

86 
62 

82.0 
57.6 

CANE   1  NNE 

MAX 

MIN 

76 
53 

71 
55 

77 
56 

79 
39 

68 
37 

70 
44 

70 
40 

72 
35 

77 
43 

82 

47 

76 
52 

80 
51 

85 
51 

81 
59 

62 
36 

75 
36 

77 
43 

79 
46 

82 
54 

79 
57 

72 
40 

76 

47 

83 
66 

80 
49 

79 
39 

62 
50 

85 
56 

79 
49 

78 
51 

85 
52 

83 
50 

77.4 
,47.7 

KEGG 

MAX 

MIN 

73 
62 

81 
60 

88 
54 

74 
53 

73 
54 

77 
50 

75 
48 

81 
50 

86 
55 

75 
56 

76 
64 

87 
55 

67 
60 

76 
56 

78 
46 

63 

48 

65 
55 

85 
54 

83 
61 

72 
56 

82 

50 

66 
53 

85 
60 

85 
60 

83 
54 

86 
60 

S3 
66 

85 
60 

87 
58 

86 
60 

81 
59 

81.5 
56.1 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

8'. 
6« 

84 
63 

88 
61 

85 
61 

80 
56 

81 
51 

78 
61 

85 
50 

88 
54 

87 
56 

84 
64 

86 

61 

87 
63 

85 
66 

80 
55 

83 
53 

82 
58 

83 
61 

84 
66 

84 
62 

83 
54 

87 
55 

83 
62 

88 
62 

87 
55 

82 
61 

80 
66 

86 
62 

83 
63 

80 
60 

83 
63 

83.9 
59.6 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

8A 
6A 

73 
63 

82 
62 

87 
61 

77 
55 

80 
51 

81 
62 

77 
51 

82 

55 

87 
58 

66 
65 

78 
60 

88 
64 

93 
67 

72 
56 

79 
52 

82 
59 

84 

63 

64 
67 

88 
63 

61 
55 

80 
63 

85 

61 

85 
64 

84 
55 

83 
63 

81 
70 

82 
58 

86 
64 

83 
62 

81 
63 

82.4 
60.5 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

75 
58 

77 
56 

84 
54 

74 
44 

71 
43 

71 

54 

72 
44 

79 
56 

84 
50 

81 
53 

82 
60 

86 
59 

80 
57 

67 
58 

74 

47 

78 
50 

81 
53 

82 
59 

81 
59 

76 
61 

75 
49 

87 
57 

63 
62 

80 
53 

79 
47 

81 
66 

84 
56 

86 
68 

81 
63 

80 
64 

75 
53 

76.9 
54.9 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

8* 
65 

71 
63 

83 
60 

89 
58 

77 
53 

79 
50 

80 
56 

80 

51 

84 
54 

89 
59 

85 
65 

81 
60 

90 
63 

90 
66 

72 
55 

81 
52 

83 
53 

86 
61 

86 
64 

85 
63 

83 
54 

82 

56 

86 
69 

87 
53 

87 
59 

68 
66 

66 
69 

83 
56 

68 
64 

85 
61 

81 
61 

83.6 
59.0 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

87 
63 

69 
63 

84 
60 

89 
56 

75 
53 

78 
51 

79 
51 

78 
52 

83 
49 

88 

54 

81 

57 

80 
63 

90 

63 

88 
64 

69 

50 

80 
50 

84 
52 

65 
59 

87 
58 

89 
64 

82 
55 

80 
65 

87 
56 

85 
65 

65 
56 

85 
56 

80 
66 

86 
60 

69 
69 

86 
66 

87 
65 

83.0 
57.7 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

83 
63 

69 

58 

82 
56 

81 
53 

74 
47 

77 
47 

77 
49 

78 
49 

82 

50 

87 

55 

77 
58 

82 

63 

89 
59 

87 
61 

66 
46 

82 
49 

83 
52 

64 
57 

87 
59 

85 
61 

80 
52 

81 
52 

87 
69 

86 
58 

85 
51 

84 
52 

79 
58 

86 
69 

86 
69 

88 
62 

85 
60 

81.9 
55.3 

MADERA 

MAX 

MIN 

78 
60 

65 
54 

78 
53 

83 
49 

70 
*2 

71 

40 

71 
41 

72 
42 

78 
43 

82 
46 

74 
53 

76 
56 

84 

57 

83 
58 

65 
♦  1 

74 
41 

78 
43 

79 
49 

83 
50 

80 
58 

75 
45 

76 
45 

84 

50 

80 
56 

80 
47 

61 
48 

62 
59 

79 
62 

79 
52 

82 
54 

83 
55 

77.6 
49.6 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

79 
70 

82 
67 

88 
68 

85 
68 

84 
66 

82 
62 

81 
66 

82 
62 

91 

67 

86 
70 

78 
68 

86 
66 

87 
71 

77 
64 

60 
61 

83 
64 

85 
66 

85 
68 

64 
70 

88 
71 

83 
64 

87 
66 

93 

71 

90 
72 

90 
65 

84 
68 

75 
66 

88 
69 

82 
68 

81 
65 

86 
70 

84.3 
67.1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

69 
62 

76 
62 

84 
58 

70 
54 

72 
52 

73 
51 

74 
50 

77 
51 

83 
59 

75 
58 

74 
62 

85 
58 

84 
62 

67 
55 

76 
47 

83 
52 

61 
55 

83 
56 

64 
63 

76 
60 

79 
52 

85 
55 

82 
64 

84 
62 

80 
55 

80 
67 

80 
63 

82 
59 

63 
59 

82 
62 

76 
60 

76.7 
57.6 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 

MIN 

80 
62 

74 
54 

78 
55 

78 
46 

68 
46 

72 
52 

69 
44 

74 
45 

80 
50 

63 
55 

79 
58 

83 
54 

87 
56 

74 
60 

68 

44 

75 

45 

79 
52 

78 
54 

64 
61 

79 
60 

72 
49 

75 
50 

66 
63 

81 
56 

81 
62 

84 
56 

se 

63 

82 
68 

85 
67 

87 
59 

84 

50 

78.9 
53.8 

MERCER  2  NNE 

MAX 

MIN 

75 
58 

79 
53 

81 
58 

71 
49 

72 
47 

72 
44 

75 
39 

79 
42 

84 
47 

78 
58 

82 
60 

86 

53 

83 
55 

70 
59 

75 
36 

80 
42 

82 
49 

83 
50 

81 
56 

73 
57 

77 
43 

85 
51 

64 
61 

83 
60 

84 

54 

87 
67 

84 
60 

85 
57 

87 
62 

86 
56 

74 
48 

79.9 
51.7 

MERCERSeuRG 

MAX 
MIN 

83 
65 

78 
59 

85 
57 

90 
55 

80 
53 

77 
49 

81 
56 

79 
49 

84 
55 

88 
58 

79 
64 

75 
58 

89 
62 

88 
65 

77 
51 

80 
49 

84 
58 

65 

58 

85 
61 

86 
60 

81 
52 

79 
54 

87 
60 

90 
63 

87 
67 

85 
60 

81 
66 

86 
57 

88 
63 

83 
62 

88 
63 

63.5 
68.0 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

77 
68 

83 
64 

86 
63 

74 
60 

77 
56 

78 
57 

76 

54 

82 
56 

86 

60 

76 
65 

84 
66 

90 
65 

85 
68 

72 
63 

76 
53 

62 
56 

66 
61 

91 
62 

87 
64 

79 
64 

79 
55 

85 
61 

88 
67 

86 
64 

87 
62 

92 
66 

87 
68 

89 
68 

90 
66 

90 
66 

79 
64 

83.3 
62.4 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

82 
59 

68 

61 

79 
55 

82 
52 

70 
50 

74 
48 

74 
51 

75 
48 

79 
50 

85 
57 

80 
60 

79 
60 

87 
59 

85 
59 

69 
51 

79 
50 

82 
51 

85 
59 

82 
62 

78 
50 

76 
54 

82 
65 

81 
67 

81 
60 

63 
64 

78 
58 

82 
56 

85 
57 

84 
57 

78 
61 

79.5 
55.0 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

79 
57 

67 
56 

76 
56 

80 
45 

67 
45 

69 

47 

69 
46 

72 
49 

77 
50 

82 
58 

60 
60 

80 
58 

64 
59 

84 
60 

63 
48 

74 
49 

78 
50 

80 
53 

82 
56 

80 
58 

72 

47 

74 
49 

82 
58 

78 
55 

74 
50 

78 
50 

76 
57 

78 
66 

83 
57 

84 
60 

73 
55 

76.6 
53.5 

M0R6ANT0WN 

MAX 

MIN 

73 
63 

82 
64 

84 
65 

77 
58 

78 
52 

78 
50 

77 
57 

82 

50 

87 
55 

83 
58 

77 
63 

81 
61 

86 
64 

71 
60 

79 

57 

81 
52 

81 
64 

60 
63 

82 
68 

82 
61 

79 
54 

84 
56 

87 
66 

84 
62 

83 
54 

80 
64 

76 
67 

86 
64 

34 
63 

78 
62 

81 
63 

80.7 
60.0 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

72 
64 

82 
62 

88 
64 

78 
58 

77 
53 

78 
49 

79 

48 

81 

50 

87 
55 

85 
58 

78 
63 

88 
64 

88 
64 

76 
58 

76 
51 

81 
51 

89 
61 

65 

62 

83 
60 

81 
61 

80 
56 

84 
54 

87 
61 

84 
58 

88 
57 

83 
57 

82 
68 

86 
60 

84 
60 

85 
65 

81 
61 

82.6 
58.2 

MOUNT  POCONO  2  N 

MAX 
MIN 

See  Helereace  Notes  Following  StatiOD  Index 
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PENNSYLVANIA 
JULY  1950 

Station 

Day 

IS 

1 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

NEW  CASTLE  I  H 

MAX 
MIN 

83 
61 

81 
56 

82 

60 

72 

51 

74 
50 

74 
48 

77 
44 

81 
46 

85 
52 

85 
58 

81 
61 

88 
57 

87 
56 

70 
56 

77 
44 

81 
48 

82 

53 

86 

53 

84 
61 

75 

61 

78 
47 

87 
56 

87 
63 

86 
55 

88 
52 

89 
57 

89 

61 

87 
61 

89 
58 

89 
61 

77 
51 

82.3 
54.8 

NEWELL 

MAX 
MIN 

86 

67 

75 
59 

85 
62 

85 
55 

76 
52 

77 
52 

79 
52 

80 
51 

84 

53 

89 
61 

72 
55 

79 
61 

91 
67 

86 
66 

71 
54 

81 
52 

85 
56 

88 
58 

91 
65 

89 
63 

81 
53 

84 
56 

91 
63 

84 
65 

89 

61 

92 
54 

95 
68 

85 
52 

89 
64 

89 
60 

35 
52 

84.4 
59.7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

8* 
66 

72 
59 

85 

58 

88 
56 

80 
52 

80 
50 

81 
53 

79 
52 

86 
54 

90 
56 

80 
50 

79 
63 

89 
52 

88 
65 

70 
50 

S3 
52 

85 
56 

86 
58 

88 
59 

86 
54 

84 
53 

84 

54 

87 
58 

85 
63 

86 
54 

87 
55 

81 
67 

85 
50 

88 
58 

85 
64 

85 
52 

83.8 
57.8 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

75 
62 

79 
60 

85 

57 

75 
54 

75 
55 

78 
49 

77 
46 

82 

50 

88 
49 

73 
57 

78 
63 

88 

59 

87 
62 

72 
56 

77 
48 

82 
47 

80 
52 

88 
51 

87 
53 

79 
56 

SO 
48 

89 
54 

85 
55 

86 

50 

88 
55 

93 
62 

80 
56 

99 
50 

88 
61 

89 
58 

97 
54 

82.5 
55.5 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

76 
67 

84 
65 

89 
67 

80 
64 

80 
58 

82 
54 

80 
53 

84 
56 

91 
59 

88 
54 

81 
66 

91 
64 

90 
69 

74 
61 

80 
59 

84 
57 

85 
65 

85 
66 

85 

70 

84 
55 

82 

58 

87 
60 

8S 
69 

87 
57 

86 
58 

84 
63 

75 
59 

87 
68 

S5 
67 

80 
64 

84 
66 

83.8 
53.5 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

70 
62 

83 

64 

86 
59 

75 
55 

77 
51 

75 
50 

78 
56 

81 
50 

88 
54 

83 
61 

79 
65 

88 
62 

85 
60 

70 
58 

78 
57 

80 
51 

82 
57 

84 
59 

85 
57 

80 
59 

81 
52 

84 
56 

85 
62 

82 
58 

82 
53 

81 
57 

79 
68 

85 
52 

84 
62 

78 
68 

SI 
58 

80.9 
58.5 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

78 
73 

86 
57 

88 
68 

84 
67 

83 
66 

83 
62 

82 

57 

87 
53 

93 
57 

89 

70 

79 
69 

88 
67 

87 
70 

75 
64 

82 
60 

85 
62 

85 
66 

85 
58 

83 
69 

88 
69 

88 
62 

86 
55 

92 

70 

90 

71 

87 
57 

86 
55 

74 
68 

87 
68 

87 
72 

80 
54 

86 
69 

85.0 
66.9 

PHILAOELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
65 

82 
66 

87 
66 

83 
53 

83 
61 

82 
52 

81 
60 

83 
53 

91 
58 

87 
65 

78 
65 

87 
51 

88 
69 

77 
52 

80 
50 

82 
55 

84 
54 

84 
65 

84 
58 

86 
55 

82 
57 

85 
62 

89 
57 

88 
57 

86 
65 

83 
61 

76 
67 

85 

58 

82 
67 

SI 
65 

84 
65 

83.5 
53.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

78 
71 

84 
68 

87 
69 

80 
68 

81 
66 

82 
66 

80 
58 

83 
56 

90 
65 

88 

70 

78 
70 

86 
65 

88 
70 

74 
62 

81 
61 

82 
62 

84 
63 

85 
69 

82 

70 

84 

70 

82 

64 

84 

54 

88 

70 

88 
73 

88 
68 

84 
68 

74 
70 

85 
70 

S3 
68 

SO 
66 

85 
69 

83.2 
67.4 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
60 

76 
53 

81 
53 

67 
47 

69 

40 

71 
39 

58 
41 

76 
39 

82 

47 

73 
51 

73 
57 

82 
54 

78 
55 

56 

47 

73 
42 

76 
41 

78 

44 

79 
49 

79 
61 

74 
50 

74 
43 

82 
48 

79 
61 

78 
52 

79 
44 

77 
59 

78 
54 

77 
48 

80 
53 

80 
60 

76 
48 

75.6 
49.7 

PHOENIXVILLE  I  E 

MAX 
MIN 

77 
6* 

84 
6* 

88 
64 

85 
53 

80 
55 

81 
51 

80 
61 

82 
64 

84 
59 

88 
50 

89 
64 

90 
59 

88 
64 

84 
56 

81 

57 

84 
56 

88 
52 

84 
58 

85 
65 

89 
52 

S3 
55 

85 
56 

88 
66 

86 
62 

86 
54 

84 
58 

79 
57 

87 
66 

86 
62 

82 
53 

85 
64 

84.6 
61.1 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

7» 
64 

79 
59 

82 
56 

72 
55 

74 
53 

74 
50 

76 
49 

60 
50 

84 

55 

70 
61 

77 
53 

86 

60 

82 
64 

70 
57 

75 
49 

78 
48 

81 
55 

84 
55 

82 

60 

76 
.57 

76 
50 

85 
55 

84 
52 

83 
52 

84 

57 

90 
63 

83 
63 

84 
53 

87 

61 

88 
60 

77 
58 

79.9 
57.2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

7* 
67 

83 
62 

84 
64 

73 
59 

75 
59 

75 

57 

76 
54 

81 
56 

85 
60 

72 
64 

78 
54 

87 
64 

84 
58 

71 
51 

78 
56 

82 
55 

84 

50 

87 
51 

85 
65 

77 
53 

80 
57 

88 
62 

87 

5S 

85 
66 

87 
52 

90 
57 

85 
57 

86 
58 

87 
66 

89 

68 

78 
61 

81.8 
62.9 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

78 
53 

67 
58 

75 
50 

78 
44 

64 
41 

68 

43 

66 

41 

70 
45 

75 
52 

79 
52 

78 
50 

76 
58 

81 
56 

81 
60 

53 
47 

72 
44 

75 
50 

77 
49 

79 

57 

78 
58 

70 
47 

71 
49 

78 
59 

75 
51 

73 
46 

75 
50 

74 
54 

75 
53 

81 
53 

80 
56 

58 
57 

74.2 
51.4 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

84 
58 

71 
60 

82 
55 

87 
52 

76 

47 

77 
45 

78 
48 

79 
44 

82 

48 

88 
53 

84 
51 

81 
58 

88 
59 

89 
63 

71 
52 

SI 
45 

82 
54 

85 
55 

S3 
59 

86 

60 

62 

47 

82 
50 

85 
55 

85 
55 

86 
46 

85 
52 

82 
53 

82 
57 

87 
56 

84 
59 

SO 
60 

82.4 
54.1 

PUTNETVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

80 
58 

70 
53 

79 
55 

81 

48 

72 
43 

73 
41 

74 
39 

75 
41 

80 
45 

85 
53 

71 
54 

82 
56 

85 
57 

84 
58 

65 

40 

77 
43 

80 
47 

81 
50 

84 
53 

83 
57 

77 
44 

78 
47 

85 
55 

85 
52 

83 
49 

85 
57 

89 

60 

84 
64 

83 
54 

88 
56 

85 
51 

80.1 
50.6 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

82 
63 

80 
62 

86 
62 

84 
58 

76 
55 

78 
49 

76 
57 

80 
49 

84 
54 

86 

59 

S3 
65 

86 

59 

88 
64 

86 
66 

78 
57 

80 
52 

83 
58 

84 
50 

S3 
67 

63 
63 

SO 
62 

84 
54 

85 
65 

84 
63 

85 
53 

84 
56 

60 
66 

85 
67 

86 
62 

80 
62 

SO 
64 

82.5 

59.5 

READING  WB  CITT 

MAX 
MIN 

74 
67 

84 
66 

88 
67 

79 
63 

79 
50 

80 
58 

79 
63 

S3 
57 

89 
54 

87 
66 

81 
59 

88 
56 

90 
58 

74 
50 

81 
60 

S3 
58 

85 
54 

85 
68 

85 

67 

83 
66 

82 
50 

87 
50 

88 
70 

87 
67 

86 
60 

83 

67 

79 
59 

88 
69 

85 
58 

81 
65 

84 
68 

83.5 
64.5 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

77 
57 

78 
57 

80 
53 

69 
48 

71 
40 

73 
46 

73 
43 

78 
42 

83 
45 

81 
51 

82 
51 

85 

52 

84 
54 

68 
59 

78 
40 

79 
45 

80 
50 

S3 
50 

80 
59 

75 
60 

78 
45 

85 
52 

82 

61 

S3 
53 

85 
47 

85 
55 

81 
63 

SO 
52 

87 
54 

84 
57 

75 
52 

79.4 
51.7 

SALINA  3  W 

MAX 

MIN 

82 
61 

78 
56 

82 
56 

71 
49 

72 
47 

72 

47 

74 
43 

79 
46 

84 
50 

82 
56 

82 
55 

85 

57 

83 

55 

58 
45 

77 
46 

79 
46 

82 
52 

85 
53 

82 
58 

79 
55 

78 
45 

86 
53 

84 
59 

84 
59 

85 
52 

89 
59 

85 
56 

87 
59 

87 
57 

87 
57 

84 
55 

81.1 
53.1' 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

85 
61 

71 
62 

82 
58 

86 
54 

72 
52 

76 
55 

75 
53 

77 
52 

81 
51 

89 
62 

84 
55 

11 

89 

63 

90 
64 

59 
54 

78 
52 

83 
55 

87 
60 

89 
63 

87 
63 

78 
53 

80 
56 

85 
62 

87 
59 

87 

54 

87 
56 

84 
63 

88 
64 

89 
56 

88 
63 

77 
63 

82.7 
58.7 

SCRANTOH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
59 

78 
62 

84 
58 

71 
53 

74 
53 

75 

57 

77 
53 

82 
52 

87 
60 

84 
60 

81 
53 

85 
60 

87 
63 

59 
56 

75 
55 

79 
52 

82 

57 

84 
59 

83 
53 

77 
58 

75 

51 

83 
57 

82 
55 

77 
58 

80 
53 

78 
61 

80 
64 

84 
60 

S4 
52 

75 
52 

75 
57 

79.3 
58.2 

SHIPPENSBURC 

MAX 
MIN 

85 
66 

84 
60 

88 
59 

86 
55 

78 
55 

79 
50 

SO 
58 

83 
50 

88 
55 

85 
50 

78 
65 

89 
59 

88 
55 

83 
65 

78 
50 

83 
50 

85 
59 

85 
60 

83 
55 

83 
63 

SI 
54 

85 
55 

89 
65 

86 
62 

86 
55 

82 
62 

84 
68 

88 
58 

87 
64 

83 
62 

84 
65 

84.1 
59.4 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

76 
62 

78 
52 

79 
65 

72 
53 

75 
54 

75 
52 

78 
47 

80 
49 

84 
56 

80 
61 

80 
62 

86 

58 

94 
51 

58 
61 

75 
45 

80 
52 

80 
57 

84 
58 

83 
61 

78 
51 

79 
49 

86 
58 

86 
54 

85 
57 

87 
57 

88 
63 

85 
63 

84 
62 

87 
59 

86 
60 

85 
55 

81.4 
55.9 

STATE  COLLEGE 

MAX 

MIN 

80 
66 

68 

60 

79 
58 

84 
56 

71 
49 

73 
50 

74 
53 

74 
52 

80 
55 

86 
50 

78 
51 

78 
59 

85 
60 

84 
63 

55 
45 

78 
49 

82 
55 

83 
57 

83 
60 

83 
52 

78 
51 

SO 
54 

85 
59 

83 
59 

82 
54 

83 
55 

77 
65 

82 

57 

84 
58 

86 

50 

85 
61 

79.7 
56.9 

STROU058URG 

MAX 
MIN 

68 
55 

84 
60 

75 
55 

72 
50 

77 
48 

75 
47 

80 
55 

84 

40 

86 
51 

86 
58 

84 
62 

87 
58 

86 
55 

58 
55 

80 
49 

85 
42 

86 
51 

88 
55 

87 
65 

80 
55 

82 
42 

85 
50 

86 

58 

85 
56 

85 
46 

82 
50 

75 
62 

85 
50 

85 
58 

75 
60 

81 
60 

81.5 
53.8 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

84 
62 

70 
62 

84 
58 

88 
56 

76 
50 

79 
49 

77 
49 

79 

50 

85 

51 

90 
55 

82 
62 

80 
52 

90 
50 

89 
62 

68 
53 

81 
50 

87 
57 

85 
57 

88 
58 

87 
55 

86 

55 

82 

57 

88 
63 

86 
60 

85 
61 

87 
51 

S3 
64 

86 
58 

88 
62 

85 
68 

83 
67 

83.5 
57.5 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

80 
61 

72 
52 

77 
59 

80 
49 

69 
47 

71 
49 

71 
45 

75 
46 

79 
47 

82 
55 

75 
57 

82 
58 

85 

58 

75 
52 

67 
46 

76 
47 

79 

50 

SO 
53 

82 

54 

80 
51 

74 
50 

76 
49 

85 
57 

82 
58 

80 
51 

84 
52 

87 
60 

82 
58 

83 
57 

85 
56 

83 
52 

78.6 
53.4 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

77 
59 

78 
49 

79 
56 

59 

43 

71 

42 

71 
47 

75 
39 

80 
36 

84 
47 

79 
51 

85 
58 

97 
53 

81 
55 

68 
55 

73 
42 

SO 
46 

90 
49 

84 
52 

81 
58 

74 
58 

78 
46 

87 
53 

83 
52 

81 

55 

85 
45 

87 
54 

83 
60 

S3 
53 

87 

53 

85 
55 

78 
49 

79.8 
51.0 

TOWANDA 

MAX 

MIN 

76 
58 

81 
61 

85 
54 

72   74 
47   44 

75 
54 

76 
46 

82 
47 

87 
54 

81 
55 

84 
62 

89 
60 

85 
57 

70 
58 

78 

47 

83 
50 

86 

51 

87 
55 

85 
53 

78 
50 

78 
49 

87 
55 

85 
54 

79 
54 

83 
48 

80 
51 

84 
65 

88 
54 

87 
57 

80 
62 

79 
54 

81.5 
55.1 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

73 
67 

81 
62 

83 
60 

74 
56 

77 

Jl 

78 
50 

76 
50 

S2 

49 

85 
54 

71 
60 

75 
65 

85 
59 

84 
66 

70 
53 

75 
50 

SO 
49 

82 
55 

85 
57 

82 
64 

79 
54 

79 
50 

85 
55 

83 
61 

85 
55 

87 
64 

90 
57 

83 
56 

85 
62 

84 
63 

85 
62 

78 
53 

80.8 
59.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

77 
60 

BO 
55 

32 
52 

70   74 
46   43 

73 
52 

78 
45 

82 
43 

87 
50 

82 
50 

B5 
60 

39 

56 

S3 
58 

66 
58 

76 
47 

81 
48 

SO 
52 

85 
55 

SO 
60 

75 
60 

78 
50 

89 
58 

82 
62 

81 
57 

87 
48 

88 
59 

83 
63 

86 
57 

90 
58 

87 
60 

76 
53 

81.1 
54.4 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 

MIN 

75 
60 

30 
59 

32 
55 

75   75   76 
54   46   45 

75 
47 

31 
E»4 

S5 
18 

81 
56 

75 
53 

35 
57 

85 
63 

67 
53 

78 
50 

85 
44 

85 
50 

87 
53 

85 
60 

82 
60 

81 
48 

87 
50 

65 
57 

87 
61 

88 

53 

92 
59 

85 
55 

85 
60 

87 
51 

85 
57 

77 
51 

81.9 
55.2 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

78   63   77 
60   53   55 

78   67   70 
46   48   50 

71   71 
48   49 

77 
51 

R4   73   78 
58   58   56 

84 
59 

78 
50 

61 
46 

73 
47 

77 
52 

79 
56 

79 
57 

78 
59 

73 
48 

75 
49 

83 
59 

81 
53 

75 
47 

79 
49 

72 
50 

80 
55 

81 
57 

S2 
59 

77 
54 

75.9 
53.5 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

88   75   85 
65   64   65 

90   83   83 
54   62   58 

81   80   85 
62   58   61 

92   89   78 

57   64   63 

88   90 
67   57 

72 
57 

82 
59 

85 
59 

85 
52 

85 
68 

86 
59 

87 
58 

85 
60 

88 
67 

89 
58 

89 

61 

88 
59 

85   74 
53   55 

87 
52 

82 
52 

80 

53  ' 

84.4 
62.9 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

69   82   87 
63   62   57 

73   77   76 
56   50   52 

76   81   88 
53   51   54 

78   82   89 
59   53   53 

86   69 
52   57 

80 
52 

82 
53 

85 
56 

85 
59 

86 
66 

79 
60 

SO 
53 

86 
58 

87 
54 

82  1 
59 

82 
54 

82 
58 

84   66 
53   58 

87 
52 

82 
64 

80 
59 

81.5 
58.1 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX   86   85   90 
MIN   66   62   62 

87   80   82 
60   54   51 

82   85   89 

62   50   54 

88   81   90 
58   65   60 

90   88 
64   69 

80 
53 

85 

51 

87 
60 

87 
63 

87 
67 

85 
52 

84 
53 

88 
55 

91 
52 

86   87 

63   55 

87 
56 

83   88 

72   58 

1 

86 
55 

85 
63 

85 
64 

66.0 
60.3 

See  Reterence  Notes  Following  Statioa  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
JULY    1980 


Otj  of  mooth 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BILLUPOKTI   4   S 

EVAP 
•  IND 

.30 
9 

.02 
2 

.30 
6 

.25 
10 

.30 
12 

.20 
5 

.25 

6 

.30 
3 

.20 
7 

.20 

5 

.20 
2 

.05 
2 

.30 
3 

.15 
2 

.02 
4 

.45 
3 

.35 
4 

.20 
3 

.25 

6 

.33 
6 

.30 
6 

.25 
3 

.20 
2 

.20 
5 

2 

.15 

5 

.33 
11 

.16 
5 

.30 
3 

.20 

4 

.25 

7 

B7.19 
153 

COMTLDDICX   1   SI  DAM 

KVAP 
WIND 

.21 
30 

.03 
37 

.18 
34 

.18 
55 

.17 
37 

.23 
52 

.13 
30 

.22 

37 

.20 
31 

.11 
24 

.11 
9 

.06 
12 

.18 
21 

.19 
38 

.07 
44 

.22 
31 

.20 

17 

.19 
38 

.18 
27 

.16 
40 

.17 

56 

.21 

26 

.21 
16 

.13 
19 

.20 
19 

.21 
13 

.18 
49 

.19 
36 

.18 
13 

.23 
10 

.09 
35 

S.22 
936 

FORD  CITY   3   S  DAM 

EVAP 
IIND 

.27 
34 

.02 
9 

.16 
27 

.21 
64 

.23 
40 

.24 
42 

.14 
25 

.17 
20 

.21 
25 

.22 
20 

.03 

7 

.07 
15 

.18 

7 

.21 
16 

.80 
49 

.19 
18 

.20 
11 

.20 
11 

.19 
19 

.14 
23 

.25 
41 

.20 
18 

.21 
29 

.10 
18 

.29 
25 

.20 
11 

.26 
59 

.17 
22 

.17 
11 

.21 

16 

.32 

50 

6.46 
782 

juasToiM  2  mr 

KVAP 
WIND 

.14 
9 

.03 
6 

.17 
35 

.11 
17 

.16 
20 

.28 

16 

.09 
26 

.20 
13 

.18 
10 

.19 
8 

4 

.19 

1 

.12 
8 

.09 
12 

.16 
18 

.19 
22 

.20 
10 

.14 

16 

.19 

16 

.09 

11 

.23 

21 

.17 
4 

.20 
25 

.23 

10 

.29 

14 

.12 
19 

.20 
24 

.18 
9 

.17 
9 

.20 
18 

.18 
25 

B5.26 
456 

LAMDISTILLE    2   NV 

EVAP 
WIHD 

.29 
56 

.03 
21 

.21 
37 

.31 
114 

.30 
64 

.32 
67 

.15 
23 

.38 
49 

.26 
30 

.28 
26 

.01 
51 

.13 
29 

.20 
19 

.50 
54 

.71 
94 

.20 
33 

.25 
23 

.23 
17 

.28 
82 

.13 
47 

.35 
46 

.23 
24 

.14 
28 

.24 
29 

.30 
57 

.24 
30 

.21 
103 

.12 
37 

.18 
16 

.38 
64 

.19 
86 

7.75 
1456 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  ol  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB 

8    INCHES 

MAX 
KIN 

71 
69 

71 
67 

70 
68 

69 
66 

69 
66 

71 
67 

73 
68 

74 
69 

75 
71 

75 
73 

75 
71 

76 
72 

75 
72 

72 
69 

71 
67 

73 
68 

72 
70 

75 
70 

76 
73 

76 
73 

76 
71 

79 
74 

77 
74 

76 
72 

77 
72 

80 
75 

78 
74 

78 
73 

79 
74 

79 
75 

78 
73 

74.7 
70.8 

LANDISVILLE    2   NW 

2    INCHES 

8  AM 

68 

66 

68 

67 

66 

64 

67 

65 

66 

69 

69 

87 

70 

70 

64 

65 

67 

69 

71 

70 

67 

67 

69 

69 

67 

70 

70 

69 

70 

67 

69 

67.8 

STATE   COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 

UIN 

67 
66 

77 
63 

78 
64 

73 
63 

72 
60 

71 
59 

75 
60 

79 
60 

79 
81 

72 
63 

76 
64 

82 

64 

78 
87 

88 
64 

79 
58 

80 
62 

79 
64 

79 
65 

82 
68 

77 
67 

81 
82 

82 
65 

75 
67 

84 

65 

82 

64 

74 
67 

79 
68 

81 
64 

82 
66 

79 
68 

82 
88 

77.5 
64.0 

4    INCHES 

MAX 
UIM 

68 
66 

73 
63 

73 
65 

70 
64 

69 
62 

68 
60 

71 
61 

73 
62 

75 
62 

69 
64 

72 

65 

78 
64 

75 
67 

69 
65 

75 
60 

77 
84 

76 
66 

77 
86 

79 
69 

75 
88 

77 
64 

78 
66 

73 
69 

79 
68 

78 
66 

73 
88 

75 
68 

77 
66 

77 
67 

76 
68 

77 
87 

74.3 
65.1 

8    INCHES 

MAX 

BIN 

69 
66 

70 
64 

70 
66 

68 

65 

67 
63 

66 
62 

68 
63 

69 
63 

70 
64 

68 
65 

69 
65 

73 

66 

71 
88 

69 
66 

71 
82 

72 
65 

72 

67 

73 
67 

74 
89 

72 
69 

73 
66 

73 

67 

71 
89 

74 
68 

74 
68 

71 
69 

73 
88 

73 
67 

73 
68 

73 
69 

73 
68 

71.0 
66.2 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

68 
66 

67 
65 

67 
65 

67 
65 

66 
65 

65 
63 

65 
64 

66 
64 

67 

64 

67 

65 

66 
65 

69 
65 

69 
67 

68 
68 

67 
64 

68 
88 

69 
67 

70 
87 

70 
68 

70 
69 

70 
67 

70 
88 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

70 
89 

70 
68 

70 
88 

70 
68 

70 
69 

70 
88 

88.4 
66.5 

24    INCHES 

MAX 
IIIN 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
64 

65 
63 

64 
63 

65 
64 

65 
64 

66 
65 

65 
64 

67 
65 

67 
68 

87 
86 

66 
64 

87 
65 

68 

67 

69 
67 

69 
67 

89 
88 

69 

67 

89 
87 

69 
68 

69 
87 

69 
68 

89 
88 

69 
68 

89 
87 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

67.4 
66.0 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Landisvllle  2  NV 


Slope  of  Ground:   Gentle  slo  e  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
is  kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 

direction 

Wind 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

s 

Station 

1 

3i| 

O  0)  > 

S  BS 
0.:^  a 

1 

> 
< 

li 

« 

?s 

o. 

o  ^ 
o  en 

O  CO 

■  ■  w 

H 

g 
o 

i 

§ 
i 

2 
T 

s 

1 

3 

III 

ALLENTOWN    WB   AIRPORT 

wsw 

11 

7.0 

35++ 

w 

3 

86 

85 

55 

62 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

10 

5.2 

ERIE   WB   AIRPORT 

SSE 

18 

9.8 

40++ 

saw 

3 

79 

74 

59 

58 

2 

3 

5 

2 

0 

0 

12 

4.3 

HARRISBURG    WB   AIRPORT 

WNW 

14 

5.3 

22 

NW 

30 

79 

79 

49 

53 

3 

3 

3 

1 

2 

0 

12 

66 

5.5 

PHILADELPHIA    WB   AIRPORT 

WSW 

18 

7.5 

31 

NE 

14 

85 

81 

55 

62 

3 

3 

2 

1       1      0 

2 

11 

68 

5.7 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

NW 

10 

8.0 

29++ 

wsw 

26 

84 

87 

55 

60 

3 

16      13             0 

0 

13 

70 

5.8 

READING    WB   CITY 

- 

8.2 

29 

w 

19 

- 

- 

- 

0 

1 
2             3       '      1             2       1      0 

8 

56 

5.8 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

ESE 

10 

7.6 

42 

NW 

3 

81 

84             55 

63 

3 

14             3             2             0 

13 

60 

5.6 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

W 

15 

6.6 

29 

SSE 

27 

89 

90             50 

61 

2 

17             2             10 

13 

- 

5,8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
JULY  1960 


IIIIMUf 


o  a 
u  « 


a  3 
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o, 
a  • 
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o  V 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
JULY    1960 


MiHiur 


*j  o 


a  o 
3  o. 


K   II) 

o  o. 

a  E 


o  *> 

CO   ed 
"  D 
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STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

6 

U 

U 

TIME  AND 

2 

0 

@ 

B 

TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

E 

5 

OBSERVER 

i 

1 

3 

o 

§ 

i 

i 

^ 
& 

§1 

o 

2 

E 

i 

is 

ACMETONIA  LOCK.  3 

0022 

ALLEGHENY 

1 

40  32 

79  49 

74  8 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLENS  MILLS 

0099 

JEFFERSON 

1 

41  12 

1600 

C 

CHARLES  H.  ALLEN 

ALLENTOWN  we  AP 

0106 

LEHIGH 

40  39 

75  26 

376 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

oin 

LEHIGH 

40  36 

75  28 

LEHIGH  VALLEY  GAS  OIV. 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

0134 

BLAIR 

6 

40  30 

78  29 

1500 

6P 

6P 

ALTOONA  WATER  BUR. 

ARENDTSVILLE 

0229 

ADAMS 

15 

39  55 

77  18 

710 

8A 

8A 

PA.  STATE  COL.  EXP. STA. 

AUSTIN8UBG  2    V 

D313 

TIOGA 

15 

42  00 

77  32 

1590 

7A 

C  H 

OTTO  D.  BACON 

BAKER5T0WN  3  HNW 

0355 

ALLEGHENY 

1 

40  39 

79  59 

PGH.  CUT  FLOWER  CO. 

■BARNES 

WARREN 

41  40 

1310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

^BEAR  CREEK  DAM 

0455 

LUZERNE 

' 

41  07 

75  44 

1505 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

{BEAR  GAP 

0*57 

NORTHUMBLAND 

15 

40  50 

76  30 

900 

3P 

ROARING  CPEEK  WATER  CO. 

(BEAVER  FALLS 

0475 

BEAVER 

40  46 

60  19 

760 

7A 

HOWARD  R.  KEMP 

6EAVERT0WN 

0482 

SNYDER 

15 

40  *5 

77  10 

7A 

MARLIN  R.  ETTINGER 

Ibechtelsville 

0468 

BERKS 

14 

40  22 

75  38 

400 

7A 

PAUL  W.  FISHER 

BELLEFONTE  A  S 

0530 

CENTRE 

40  51 

1110 

eA 

8A 

6A 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

BERNE 

0599 

BERKS 

14 

40  31 

76  00 

325 

7A 

FLOYD  W.  TRUMP 

BEHWKIC 

0611 

COLUMBIA 

15 

76  15 

570 

6P 

6P 

AMER.  CAR  +  FNDRY.  CO. 

BETHLEHEM 

0629 

75  22 

400 

7A 

VITALIAN  MASTER 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

0634 

NORTHAMPTON 

9 

40  36 

490 

MID 

MID 

c 

LEHIGH  UNIVERSITY 

BLAIN 

0725 

PERRY 

15 

40  20 

77  31 

750 

PA,  OEPT.  FRST.  +  WTflS. 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

0736 

INDIANA 

4 

40  27 

79  09 

2046 

8P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKESLEE  CORNERS 

0743 

MONROE 

9 

41  06 

75  36 

1650 

c 

WALTER  WILDRICK 

6L0SERVILLE  1  N 

0763 

CUMBERLAND 

15 

40  16 

77  22 

650 

8A 

BA 

MRS.  BESSIE  M.  HILLDERS 

BOSWELL  1  5W 

0821 

SOMERSET 

1 

40  09 

79  OZ 

1810 

TA 

c 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

8RADD0CK  LOCK  2 

0861 

ALLEGHENY 

10 

40  24 

79  52 

725 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

0865 

HC  KEAN 

1 

41  48 

78  36 

2121 

MIO 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

0867 

MC  KEAN 

78  39 

1500 

8A 

BRADFORD  FIRE  DEPT. 

BRADFORD  4  K  RES 

0868 

MC  KEAN 

1 

41  57 

78  44 

1680 

5P 

9P 

H 

BRADFORD  WATER  OEPT, 

BREEZEWOOO 

0905 

BEDFORD 

40  00 

1352 

MIO 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BROOKVILUE  FAA  AIRPORT 

1002 

JEFFERSON 

1 

41  09 

79  06 

1417 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRUCETON  1  5 

1033 

ALLEGHENY 

10 

40  18 

79  59 

1069 

7A 

AUSTIN  P.  COOPER 

BUCKSTOWN  1  SE 

1073 

SOMERSET 

t, 

40  04 

78  50 

2460 

c 

ALVIN  H.  MANGES 

BUFFALO  MILLS 

1087 

BEDFORD 

39  57 

76  39 

CLIFFORD  C.  AOAMS 

BURGETTSTOWN  2    W 

1105 

WASHINGTON 

u 

40  23 

80  26 

980 

7A 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTH. 

BURNT  CABINS  2    NE 

1115 

HUNTINGDON 

40  05 

77  52 

990 

5P 

5P 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BUTLER 

1130 

BUTLER 

2 

40  52 

79  54 

1100 

6A 

eA 

ROGER  CLARK 

BUTLER  SUBSTATION 

1135 

BUTLER 

2 

40  51 

79  53 

1140 

c 

WEST  PENN  POWER  CO. 

CAMP  HILL 

1)96 

CUMBERLAND 

15 

40  15 

76  55 

460 

6P 

JOSEPH  N.  HOBART 

CAMP  KLINE 

1203 

LYCOMING 

16 

41  16 

77  20 

590 

LESLIE  Dt  DOWLING 

CANTON  1  NW 

1215 

BRADFORD 

15 

41  40 

76  52 

1520 

7A 

7A 

C  H 

MRS.MlLDREO  SPENCER 

CARLISLE 

1234 

CUMBERLAND 

15 

40  13 

77  12 

465 

6P 

6P 

„ 

CARROLL  G,  MILLER 

CARROLLTOWN  2    SSE 

1255  CAMBRIA 

16 

40  35 

78  42 

2040 

H 

ROBERT  F.  MAURER 

CARTER  CAMP  2    W 

1262  POTTER 

16 

41  37 

2030 

c 

CEDAR  RUN 

I30I  LYCOMING 

41  31 

77  27 

eoo 

7A 

KAThRYN  T.  KPEIGKBAUM 

CHAODS  FORD 

1342  DELAWARE 

5 

39  52 

75  37 

170 

7A 

E.  EARL  TOUCHTON 

CHAMBERseuRG  1  ESE 

1354  FRANKLIN 

12 

39  56 

77  38 

640 

9P 

9P 

c 

CHARLES  A,  BENDER 

CHARLEROl 

1372 [WASHINGTON 

10 

40  oe 

79  55 

1040 

c 

WEST  PENN  POWER  CO. 

1377 

WESTMORELAND 

ID 

40  09 

79  54 

749 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE 

1460 

CENTRE 

16 

41  03 

77  56 

1410 

TA 

MISS  VELOA  SHANCER 

CLARION  3  SW 

1485 

CLARION 

1 

41  1? 

79  26 

1114 

6P 

7A 

c 

PA.  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

1505 

LEHIGH 

q 

40  37 

75  39 

670 

eA 

WILLIAM  J,    DOTTERER 

CLATSVILLE  3  W 

WASHINGTON 

11 

40  07 

80  28 

1000 

7P 

7A 

MFGRS.  L>  *  H*  CO. 

CLEARFIELD 

1519 

CLEARFIELD 

16 

41  01 

7B  26 

1100 

7A 

IRA  TAYLOR 

CLERMONT 

1529 

MC  KEAN 

1 

41  41 

76  30 

2104 

7A 

c 

MflS.TlLLlE  M.SIMONOS 

COATESVILLE  1  SW 

1589 

CHESTER 

5 

39  58 

75  50 

34  2 

8A 

BA 

c 

PHILA,  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

1705 

SOMERSET 

17 

39  46 

79  22 

1490 

8A 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  J  NH 

1710 

FAYETTE 

17 

39  50 

79  22 

1331 

TA 

JOHN  L.  RE  ID 

conneautv:lle 

1720 

CRAWFORD 

6 

41  46 

60  22 

9  30 

8A 

BA 

c 

ARTHUR  A.  JOHNSTON 

CONNEAUTVILLE  6  E 

1721 

CRAWFORD 

1 

41  46 

60  15 

1110 

BA 

MRS.  PALL*  J.  TAUTIN 

connellsville 

1723 

FAYETTE 

17 

40  01 

79  36 

670 

BA 

MARSHALL  B.  MENEFEE 

CONNELLSVILLE  2    E 

1729 

FAYETTE 

17 

40  01 

79  33 

1300 

c 

MARRY  C.  JOY 

CON S HOMO Cr EN 

1737 

MONTGOMERY 

^ 

40  04 

75  19 

70 

8A 

PHILA,  ELECTRIC  CO. 

C00KS6URG 

1749 

CLARION 

1 

41  20 

79  13 

1160 

BA 

PA.  DEPT.  FRST.  *  WTRS. 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

1773 

ALLEGHENY 

11 

40  30 

60  05 

720 

BA 

PGH.  COKE  ♦  CHEM.  CO, 

COBBY 

1790 

ERIE 

1 

41  55 

79  39 

1440 

6P 

6P 

M 

RICHARD  T.  MOUNTAIN 

COUDERSPOPT  3  NW 

1806 

POTTER 

1 

41  49 

76  03 

2020 

7P 

6A 

MISS  ELIZABETH  NEFF 

COUOERSPOPT  6  E 

1809 

POTTER 

16 

41  46 

77  93 

2425 

BA 

CHARLES  P.  DAVIS 

COVINGTON  2    WSW 

1833 

TIOGA 

15 

41  44 

77  07 

17*5 

7A 

CALVIN  R,  PACKARD 

CREEKS  IDE 

IBBl 

INDIANA 

I 

40  41 

79  12 

1035 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRES50N  2   SE 

1895 

CAMBRIA 

6 

40  27 

78  3* 

2540 

7A 

c 

FRED  A.  PLEMPEL 

CUSTER  CITY  2  Vf 

1978 

MC  KEAN 

1 

41  95 

78  *1 

2120 

INACTIVE  12/99 

DANVILLE 

2013 

MONTOUR 

15 

40  56 

76  37 

460 

7A 

MRS.  MARIE  H,  LITTLE 

OE VAULT  1  W 

2116 

CHESTER 

14 

40  05 

75  33 

350 

MIO 

MID 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

DINGHANS  FERRY 

2160 

PIKE 

S 

41  13 

74  52 

430 

c 

THOMAS  A.  HOTALEN       i 

DIXON 

2171 

WYOMING 

15 

41  3? 

75  57 

750 

7A 

7A 

HAROLD  J.  KUSCMEL       | 

DONEGAL 

2183 

WESTMORELAND 

IT 

40  07 

79  23 

1746 

MID 

MID 

H 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DONOR A 

2190 

WASHINGTON 

10 

40  10 

79  52 

900 

5P 

9P 

THEODORE  F.  MATHUES     , 

DOYLESTOWN 

2221 

BUCKS 

5 

40  IS 

9P 

GEORGE  MART 

DRIFTWOOD 

2245 

CAMERON 

16 

41  20 

76  08 

880 

c 

SIDNEY  KENNEDY 

DU  80 IS  7  E 

226S 

CLEARFIELD 

16 

41  06 

78  38 

1670 

9P 

9P 

CITY  OF  DU  BOIS 

DUNLO 

2298 

CAMBRIA 

4 

40  17 

78  43 

2*10 

c 

MRS.  D.  L.  WHITE 

DU5H0RE  2  SSW 

2325 

SULLIVAN 

16 

41  29 

76  25 

1910 

BA 

c 

ROBERT  J.  OBERT 

EAGLES  MERE 

2343 

SULLIVAN 

16 

41  24 

76  39 

2020 

7A 

7A 

c 

FRANCIS  6.  MANLEY 

EAST  BRADY 

2363 

CLARION 

40  99 

820 

5P 

5P 

A.  e*  KEMPEL 

EBENSBURG 

2466 

CAMBRIA 

4 

40  29 

76  43 

2090 

7A 

IROBERT  A*  WASSER 

EDINBORO 

2514 

ERIE 

1 

41  52 

80  08 

1220 

BA 

EDINBORO  ST,  TCHP,  COL. 

EMPORIUM  2    SSW 

2634 

CAMERON 

16 

41  26 

78  15 

1735 

7A 

7A 

c 

JACKSON  THOMAS 

ENGLISH  CENTEH 

2644 

LYCOMING 

16 

41  26 

77  17 

880 

7A 

7A 

C  H 

WILLIAM  SUDERS 

EPHRATA 

2662 

LANCASTER 

15 

40  11 

76  10 

466 

6P 

6P 

STANLEY  L.  VON  NEIOA 

EOUINUNK  2 

2671 

WAYNE 

5 

41  51 

75  13 

910 

TA 

MRS.  HENRIETTA  MURRY 

ERIE  CO  FIELD  PSCM  LAB 

2675 

ERIE 

e 

42  13 

79  51 

740 

G 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  WB  AIRPORT 

2692 

ERIE 

42  05 

80  12 

732 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  1  SW 

BEDFORD 

40  00 

78  23 

1020 

BA 

C  H 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

FARRELL  SHARON 

2814 

MERCER 

; 

80  30 

655 

7P 

SHARON  STEEL  CORP. 

FORD  CITY  U    S  DAM 

2942 

ARMSTRONG 

1 

40  43 

79  30 

950 

8A 

BA 

6A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN 

3028 

VENANGO 

1 

41  23 

79  49 

987 

7P 

7A 

C 

JAMES  A.  RHOADS 

FREELAND 

3056 

LUZERNE 

15 

41  01 

75  54 

1900 

bP 

6A 

ANDREW  B*  EVANSMA 

GALETON 

3130 

POTTER 

16 

77  39 

1329 

7A 

W.  GALE  LUSH 

GEIGERTOWN 

3189 

BERKS 

14 

40  13 

75  50 

BA 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

3200 

BUCKS 

5 

40  13 

74  56 

139 

6A 

BA 

H 

GEORGE  M.  HART 

GETTYSBURG 

321B 

AOAMS 

12 

39  50 

77  1* 

940 

9A 

9A 

HUGH  C.  MC  ILMENNY 

GETTYSBURG  1  S 

3223 

ADAMS 

12 

39  48 

77  14 

560 

C 

NATIONAL  MILITARY  PARK 

GIFFOBD 

3237 

MC  KEAN 

1 

41  51 

76  36 

2220 

INACTIVE  12/59 

GLENCOE 

3298 

SOMERSET 

12 

39  49 

78  51 

1620 

C 

MRS,  MARY  M.  MARTMAN 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3311 

ELK 

1 

41  34 

78  36 

1725 

8A. 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENMOORE 

3321 

CHESTER 

5 

40  06 

79  47 

4*0 

?A 

JOHN  J.  SHRAOER 

GLEN  ROCK 

3330 

YORK 

15 

39  48 

76  44 

620 

c 

MRS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 

GLENWILLABO  DASH  DAM 

3343 

ALLEGHENY 

11 

40  33 

705 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOULD SBORO 

3394 

WAYNE 

41  15 

79  27 

1890 

TA 

OANA  L.  SHAY 

GRATER FORD 

3435 

MONTGOMERY 

14 

40  14 

79  27 

159 

7A 

CHARLES  A,  LEISTER 

GRATZ  1  N 

3438 

DAUPHIN 

15 

40  36 

76  43 

760 

8A 

SA 

c 

LEE  M.  LEITZEL 

GREENSBORO  LOCK  7 

3503 

GREENE 

10 

39  47 

79  55 

eoe 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSflURG  2    E 

3515 

WESTMORELAND 

10 

40  18 

79  31 

1225 

c 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

GREENVILLE 

3526 

MERCER 

2 

41  24 

80  23 

1026 

6P 

6P 

C.  EARL  MILLER 

HANOVER 

366Z 

YORK 

15 

39  46 

76  59 

600 

8A 

BA 

M 

HANOVER  EVENING  SUN 

HAPRISBURG  we  AP 

3699 

YORK 

15 

40  13 

76  91 

339 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HARRISBURG  NORTH 

3704 

DAUPHIN 

15 

40  16 

76  54 

9A 

GEORGE  S.  BCAL 

HAWLEY 

3756 

WAYNE 

41  29 

660 

7A 

MRS,  KATMERINE  BATES 

HAWLEY  1  S  DAM 

3761 

WAYNE 

! 

41  28 

75  11 

1200 

c 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

HOLLIDAYSBURG 

4001 

BLAIR 

6 

40  26 

76  24 

960 

c 

JOHN  M.  RINCLER 

HOLLISTERVILLE 

400B 

WAYNE 

s 

41  23 

75  26 

1360 

BA 

PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

HOLTWOOD 

4019 

LANCASTER 

19 

39  50 

76  20 

187 

MIO 

BA 

C  M 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

INDIANA 

1 

40  45 

79  06 

1220 

c 

MRS,  eONA  M.  9USH 

HONESDALE  4  NW 

404  3 

WAYNE 

75  19 

1410 

GEORGE  C,  WILLIAMS 

HONESDALE  6  NNW 

4044 

WAYNE 

5 

41  39 

75  17 

1090 

C 

FRIEND  E*  WALTER 

MONEY  BROOK  I  W 

404  7 

CHESTER 

9 

40  06 

79  96 

700 

7A 

S.  M.  KURTZ 

MOOVERSVILLE 

4058 

SOMERSET 

4 

40  09 

76  99 

1670 

6A 

BA 

H 

JAMES  A.  HAHN 

MOP  BOTTOM  2  SE 

4066 

SUSQUEHANNA 

15 

41  43 

75  43 

900 

TA 

JOSEPH  J.  5ANAUSKAS 

HUNTINGDON 

4J99 

HUNTINGDON 

40  30 

76  01 

678 

TA 

DANIEL  1.  GROVE 

HUNTSOALE 

4166 

CUMBERLAND 

19 

40  06 

610 

BA 

C. 

METRO  P.  OOROSH 

MYNOMAN 
INDIANA    3    SE 
JACKSON    SUMMIT 
JAMESTOWN    2    NW 
JERSEY    SHORE 


JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 

KARTMAUS 

kettle  creek  dam 
kittAnning  lock  - 
kregar  4  se 
kresgeville  3  w 
lafayette  mc 


EAN    I 


LAKE    MINlStNK 
LAKEVILLE    1    NNE 
LANCASTER    2    NE    I 
2    NE    I 


ANDIS 


ILLE    2    I 


LAURELTON    STATE    VlLl 
LAWRENCEVlLLE    2    S 
LEBANON    3    W 
LEBANON    3    SW 
LEHIGHTON 

LE    ROY 


I  LOCK    HAVEN 


MAPLETON    DEPOT 
MARCUS    HOOK 
MARIENVILLE    1    SW 
MARION   CENTER    2    SE 
MARTINSBURG    FAA    AP 

MATAMORAS 

MC    CONNELLSBURG 

MC    KEE SPORT 

MEADOW  Run  ponds 

MEADVILLE    1     S 

MEDIA    PUN 
MERCER    2    NNE 
MERCER   HIWAY    SHED 
MERCER5BUBG 

MERwlNSeuRG 

MEYERSDALE 
MIDLAND    DAM    7 
MILAN    4    WNW 
MlLANVlLLE 
MILLERSBURG    2    E 

NILLHEIM 
MILLVILLE    2    SW 
MILROY 
MONTROSE 
MORGAN TOWN 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


4190 

BEDFORD 

*214 

INDIANA 

4304 

TIOGA 

4325 

CRAWFORD 

4363 

LYCOMING 

4385 

CAMBRIA 

4390 

CAMBRIA 

4432 

MC  KEAN 

4450 

CLEARFIELD 

4481 

BEDFORD 

4945 

CLINTON 

4611 

ARMSTRONG 

4667 

WESTMORELAND 

lOG* 
1691 iLEBANON 
i696|LEBANON 


BRADFORD 
HC  KEAN 
MIFFLIN 
CLINTON 


9160    MONROE 

9275 'FOREST 

5336|clEARFIELD 

5342'CLEARFIELD 


i536 


, MONTI 


iMERY 


GRETl 


SE 


MOUNT  POCONO  Z  N 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLEN6URG  1  SE 
MURRYSVILLE 

MYERS TOWN 
NATRONA    LOCK    4 
NEFFS    MILLS    3    NE 
NESHAMINY    FALLS 
NEW    CASTLE     1    N 

NEWELL 


5381 IMUNTINGDON 
5390lOELAWARE 
9400    FOREST 
5408  'INDIANA 
5454    BLAIP 


5526  iPULTON 
9973   ALLEGHENY 
9601    LUZERNE 
9606    CRAWFORD 

5627    ELK 
5691    MERCER 
5654  I  MERCER 
5662 IfPANKLIN 
5676 1  MONROE 

5664    SOMERSET 
9710    BEAVER 
5732    BRADFORD 
9736    WAYNE 
5775    DAUPHIN 

5790    CENTRE 
5ai7|cOLUHelA 
9e29|M|FFLIN 
9919:SLrS0UEH*NI 
9996    BERKS 


LANCASTER 
MONROE 
MIFFLIN 
LUZERNE 

WESTMOREL. 


16151 


LEBANON 
ALLEGHENY 

MUNTIHGPON 

BUCKS 
6233    LAWRENCE 


FAYETTE 


NEW   ' 


( I  POL  I 


INST    OF    TE( 
WB    AP 


NORRISTOWN 
NORTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 

PALM 
PALMERTON 

i PARKER 

I  PARKER    1    E 

I  PAUPACK    2    WNW 

PHIL    DREXEL 

PHlLAOELPHl 

PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
PHILIPSBURG    FAA    AP 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES    CREEK 
PINE  GROVE    1    NE 

PITTSBURGH    WB    AP    2 
PITTSBURGH    we    CITY 
PLEASANT    MOUNT    1    W 
PORT    CLINTON 
POTTSVILLE 

PUNKSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE    2    SE    0AM 
OUAKERTOWN    I    E 
RAYMOND 
READING    WB    CITY 

RENOVO 
RENOVO    9    S 
REM 

RICES   I 
RIDGWA 

ROCHESTER    1    N 
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REFERENCE  NOTES  ' 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
In  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatior 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955.  , 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     \ 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Tiirg  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES  ; 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry.  j 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication.  • 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  * 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index.  f 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall.  I 

M   One  or  more  days  of  record  missing ;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


Amounts  from  recording  gage. 
Hourly  Precipitation  Data.) 


(These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C,  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  AUGUST  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  30+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   32°  on  the  25th  at  Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   9.43  inches  at  Palmerton 

Least  Total  Precipitation:   0.57  inch  at  Madera 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.95  inches  on  the  31st  at  Bethlehem 

Lehigh  University 
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63.3 
61.4 
68.8 

62.7 
62.9 
66.2 
68. 4M 
66.1 

69,3 
63.5 
62.2 
66.8 
64.3 


62.8 
62.8 
62.6 
62. S 
64.9 

64.1 
65,5 
61,3 
63,4 
64.1 


61.7 
53, 9M 
59,5 
61,7 
57, 3M 

62,1 
51,3 
61.1 


54.3 
56.0 
67.7 
56.8 
64.8 


57 


68,1 
68,1 


64.3 
72,1 


70.5 
70.3 


72.7 
73.0 
76.8 
71.3 
70.7 

72.7 


74.8 
72.7 
73.4 
73.1 


75.9 
74.1 
73.0 
73.0 
77.0 

72.1 
72.7 
75.2 
76.  7M 
74.5 

76.7 
74.3 
72.7 
76.4 
74.6 

74.3 


74.2 
73.4 
74.4 
73.7 
75.1 

74.6 
75.0 
73.5 
74.2 
76.6 

74.4 


73.4 
68. 4M 
71.4 
73.8 
69, 4M 

73,7 
73.2 
72.0 


66.9 
69.0 
65.8 
68,7 
66,3 

69,8 
66.0 


.7 
.1 

i.e 

2.0 
1.2 


.6 

1.3 


.6 
2.0 


1.7 
1.0 


1.1 
.3 


91  31  + 

92  29  + 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


Ptecipilahon 


7.77 
3.62 


3.30 
4.23 


3.64 
5.04 


6.31 
6.30 
6.77 
9.43 
4.12 

6.59 


3.30 
2.78 
3.94 
2.62 

4.03 

3.80 
4.23 
4.23 
1.84 
2.25 

2.45 
4.70 
3.49 
3.06 
3.19 

1.97 
4.76 
4.06 
3.48 
4.86 

3.45 


4.43 
2.16 
3.80 
6.40 
6.25 

4.64 


4.77 
3.24 
1.75 
2.74 
4.16 

2.52 


3.00 
3.76 


3.49 
.91 


1.82 
1.40 
2.27 
4.64 
.45 

1.97 


.94 
2.28 


.53 
1.05 


2.60 
3.05 


1.39 
2.91 


.04 

2.70 

.32 

1.33 

2.08 

•■49 

1.49 

.82 

.61 

.11 


1.59 

1.60 

.62 


1.11 
1.42 


1.89 
3,66 
3.96 
3.23 
1.00 


.87 
.57 
.71 
.99 
2.09 

1.27 

1.40 

J. 69 

.46 

.43 

.53 

1.27 

1.46 

.82 

.76 

.62 
1.50 
1.03 

.89 
1.42 


.84 

.57 

1.70 

1.32 

1,18 

1.10' 
.64 

2.70 
•  96 
.90 


1.63 
1,80 
,78 
1.65 
1.47 

1,16 
.87 
.83 


1.27 

1.14 

1.02 

.96 

.66 

1,26 
1.65 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See   Reierence   Notes   Following   Sfafion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Tempefalu 


CENTRAL    MOUNTAINS 

BELLEFOHTE    *   S 
00  BOIS    7    E 
EMPORIUM    2    SSW 
LOCK       HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG    FAA    AP 
RI06MAY    3    W 
STATE    COLLEGE 
TAMARACK    2    S    FIRE    TWR 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDOM 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURSETTSTOWN  2  H 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

HOOVERSVILLE 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      f/ft 
PITTSBURGH  W8  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

ONIONTOWN 
WATNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST    PLATEAU 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 
BRADFORD    4    W    RES 
BROOKVILLE    FAA    AIRPORT 
CLARION    3    SW 
CONNEAUTVILLE 

COIWY 

COUOERSPORT  3  NW 
EAST  BRAOY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARNELL  SHARON 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  I  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


83.3 

57.8 

70.6 

79.5 

57.9 

68.7 

7«.4 

53.4 

65.9 

84.2 

58.2 

71.2 

79.5 

53.7 

66..  6 

77.8 

55.6 

66.7 

81.0 

56.0 

68.5 

'81.7 

59.8 

70.8 

81.6 

83.7 
78.8 
85.2 

85. 3M 

84.3 
84.1 
81.4 


85.2 
77.9 
81.3 
83.  OM 
83.7 


82 

.0 

76 

.7 

85 

•  0 

82 

■  3 

•4 

.0 

82 

.7 

85.3 

84 

1 

85 

7 

84 

4 

81 

2 

84. 

1 

81. 

7 

82.3 

83.7 


76.9 
79.3 
79.6 
82.5 
81. 6M 

80.1 
77.9 
85.6 
78.7 
84.1 

82.1 
86.6 

Sl.O 
78.8 
80.5 

81.3 
80.1 
81.7 
82.2 


60.1 
60.4 
56.3 
60.1 
58. 9M 

60.7 
60.7 
61.7 


63.8 
61.7 
57.2 
57. 3M 
58.4 

58.7 
55.6 
59.5 
58.4 
59.2 

58.9 
66.5 
60.1 
63.7 
59.9 

61.2 
65.7 
54.0 


64.3 
59.2 


54.2 
51,8 
67.1 
55.6 
53. 2M 

56.1 
51.3 
61.4 
61.1 
63.2 

59.8 
58.4 
57.0 
50.1 
56.2 

56.0 
55.8 
54.5 
58.2 


70.9 
72.1 
67.6 
72.7 
72, IM 

72.5 
72.4 
71.6 


74.5 
69.8 
69.3 
70. 2M 
71.1 

70.4 
66.2 
72.3 
70.4 
71.6 

70.8 
75.9 
72.1 
74.7 
T2.2 

71.2 
74.9 
67.9 


73.3 

71.5 


55.6 
55.5 
68,4 
69.1 
57. 4M 

58.1 
64.5 
73.5 
69,9 

73.7 

71,0 
72.5 
69,0 
64.5 
68.4 

68,8 
68.5 
68.1 
70,2 

68,8 


1.5 

.1 


1.1 
1.8 


.9 

.7 

1.9 
2,4 


44  25 

45  25 

25 
25 
25 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


.77 
1.90 
4.14 
1.99 

.57 

.71 
1.90 
1.12 


1.19 
4.28 
3.11 
2.01 


1.79 
3.26 
3.49 
3.25 

3,08 

3,07 
2.64 
2.72 
3,01 


1.87 
5.22 
4,37 
5,55 
3,00 

3.55 
2.92 

1.70 


3.27 
4.23 


-  1.30 

-  2.28 


2.64 
.89 


.36 

.67 


1.96 
2.28 

3.07 

1.57 
1.92 
1.36 
2.03 

3.07 

3.29 
3.56 
2.33 
3.82 
2.06 

3.29 
2.87 
3.24 
3.91 


.45 

.92 

.22 

.18 
1.18 


.32 

.78 

2.62 


.47 
.40 
.35 


.65 

i.eo 

.91 

1.48 


.40 

.73 

.93 

1.50 

1.13 

.68 

.83 

1.02 

.86 


.54 
1.48 
1.39 
1.40 

.66 

1.02 


.76 
1.03 


1.35 
1.31 


•  87 

1.31 


.50 
1.11 


0  6 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


SUUon 


IMCTONI*    LOCK    ) 
.IFNTOW    WP    *P  H 

,1.Efir0Wt   GAS    CO 
.TOOMA  HORSESHOt   CURVE 
lENOTSVlLLt 

'STIMBWG    2    IT 

iK€*5T0W*l    1    WNW 

•flC5 

«   C^EElt    0*" 

AR    GAP 

AVE*    PALLS 
*V£«TOW« 
CWTCLSVILLE 
LLfFCWtTe    4    $ 

imt 

*HICK 

THLEmEH 

THLENen    LEHIGH   UNIV 
AlftSVlLLE    6    ENE 
OSERVILLE    1    N 

SWELL    1    51« 
AOOOCK    LOCK    2 
A0FO«0    FAA    AIRPORT 

•  OFORO   CHTtn.    F[RC    STA 
HOFORO   •    W    BES 

EE2EM00D 

X)rVlLLE    FAA    AIRPORT 

JCETOW    1    5 

^PALO   HILLS 

»GETTSTOW«    2    W 

»RT    CABINS    2    NE 

ri.ER 

»  HILL 

*  KLINE 
(TON    1    NW 

rtlSLE 

(ROLlTOWN    2    SSE 
(TER   CAKP    2    W 
>AR   RUN 
IDOS    FORD 

iWERSBURG    1    ESE 

lrleroi  lock  ♦ 

iRENCE  1  E 
'RION  ;  SM 
iUSSVlLLE 


FLUENCE     1    NH 
"EAUTVILLE 
W6AUTVJLLE    6    I 
1ELLSVILLE 
SMOHOCKEN 


INGTON    2    VSM 
EKSIOe 
SSON    2    SE 
VILLE 
AULT    1    H 

EM 
EGAL 

3RA 

LESTOWN 
90IS    7    E 

■<ORE    2    SSW 
-ES    MERE 
r    8RADY 
1S8URG 
«0R0 

JRIUM    2    SSW 

.ISH   CENTER 

(ATA 

INUNK    2 

I    W8    AIRPORT 

'ETT    1    SW 

tELL    SHARON 

)  CITY   4    S   0AM 

«LIN 

:LANO 

'TON 

iERTOWN 

IGE    SCHOOL 

■YS6URG 

I    HA2EL    2    HE    DAM 

rPWORE 

IWILLARO    DASH   DAM 
OSeORO 
ERFORO 
ERFORD    1    E 

2  1  n 

NSaORO  LOCK  7 
HVILLE 
ITER 
ISeURG  NB  AP 

ISBURG  NORTH 
CY 

ISTERVILLE 
VOOO 
SDALE  4  NH 

Y  BROOK  1  M 
ERSVILLE 
BOTTOM  2  SE 
INGDON 
SDALE 

(UN 

AHA  3  SE 

STOHN  2  NH 
EY  SHORE 
STOHN 


ftOH 


•>r    •!«    .u 


2i»« 
2i2« 


>02  l,n    Ii20 


8       9 


1 

.091 

•  21 

•  •< 

•oa 

.»( 

•ai 

•  9( 

.07 

•a9 

•  01 

•  02 

•  2« 

•  1« 

90 

91 

91 

92 

11 

?C 

»T 

47 

7a 

,.^ 

«4 

72 

a« 

«o 

99 

2< 

RECORD  MISSING 


10    II    12 


2i09 

2<01 
9^07 
9<01 
9^29 

7i77 

9.59 
9<*9 

2. 12 

a<29 

*|41 

9|*6 
9.79 
3.70 
9.91 
•  .09 

1.7J 


i.a9 

2.79 

9.a2 

9.92 

3.ao 

9.27 

4.97 


1.29   .09   .72 


.19   T 
1.99 


.01   .09 
.06   .07 


Day  ( 

13  i 


16      17      18 


19      20      21 


22      23      24      25      26      27 


.29  1.92 

.03   .6a 

•oa 

.19  1.19 


T     T 
.17   T 


.03   T 
T     .09 


28      29      30 


1.76 
1.09 


So*  retraeuca  noies  toUowiog  SlatiOD    indoi. 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

1 

Day  of  Month 

12   3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11  1  12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  {  24 

25  {  26  {  27 

28  1  29  {  30 

31 

KANE  1  me 

KARTHAUS 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KPESGEVILLE  3  W 

3>S2 

1>40 

3i3! 

6.40 

■  16 

.24 
.48 
.58 
.16 

1.10 

.12 

.03 
.06 
.23 
.08 

•  05 
.08 
T 
.34 

2.34 
.06 

.96 

.28 

.09 

.01 
.89 

.09 
.58 

.03 
.06 

T 

.19 

•  35 

•  31 

•  34 

.01 

.11 

.02 

.12   .98 

.19 

.80   .12 
.76 

.01 
.09 

.10 

.19 

.26 
1.96 

.11 
.91 

LAKE  NINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LAND  I  SV  RLE  2    NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 

6.70 
4*45 
4.23 
4.29 

2.2t 

T 

.95 

.36 

.14 
.03 
.12 
.22 

.36 

.48 
.49 

•  74 

•  43 

.41 
.1! 
.01 
.01 

.02 
.10 

.16 
.13 
.32 

.36 
.45 

.23 
.76 
.25 
.25 

T 

.61   T 
.93   .02 

T 

.08 
.04 

T 

.16 

.04 

.07 

.22 
.33 

.07 

2^36 

T 

.17 
.17 
.90 

.02 

1.28 

.97 

.01 

T     .19 

1.40 
.37   .09 

T 

.09 

1.99 

.03 

.11 
.05 
T     .22   T 

.06 

•  13 
.69 

LEBANON  3  W 

LEHI6HT0N 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

1.S4 
5.73 
2i9S 
3.31 
2.74 

.07 

•  03 

•  30 

•  20 

•  49 

•  41 
.13 

1.63 

•  90 

•  17 

.n 

.45 

•  03 

.49 

.05 
.15 

.36 
.19 

.44 
1.05 

.06 
•  06 

.06 

.02 
.09 

.03 

.13 

T 

.34 

.06 

•  60 

•  26 

.04 
.04 

.02 

.19 

.02 

.01 
.99 

.99 

.02 

.04 
.09 

.07 

1.19 

.67 
.09 

.49 
•  55 

.92 

1^69 

LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
HAOERA 
MAHAFFEY 

l.»9 

5.70 

.57 
1.11 

.01 
•  12 
.08 

•  62 
.70 

1.10 
.16 

•  36 

T 

•  15 

•  40 

•  10 

•  11 

.0* 

•  80 

T 

•  14 

•  10 
2.10 

.03 
.16 

.03 
.09 

.10 
.50 

T 

•  01 

.03 

•  22 

•  03 

•  02 

•  10 

•  47 

T 

•  30 

.70 

.17 

.24 

.11 
.01 

.18 

.07 

T 
.11 

.01 

T 
T 

- 

.29 
1.03 
.09 

T          T 

I 
1.21 

.04 
.01 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 

2.94 
1.S7 
2.25 
2.46 
1.23 

.24 
.11 
.28 

.21 
•  04 
.18 

.06 

.11 

.42 
.10 
.14 

T 

.60 
.09 

T 
T 

T 
.62 

.13 

•  20 

•  19 

.84 
.03 

.01 
.06 

.11 

T 

.18 
.14 
.01 

•  09 

•  01   T 

•  07 

T 

.97 

•  07 

.20 

.18 

.07 
.15 
.23 

.08 

.32 
.22 

T 
•  41 

.10 

T 
.11 

T 

.01 

.11 

•  07 

T 

.04 

.04   .02 

T 

.02 

I          .14 
T     T 

1.10 
.78 
.39 
.04 
.09 

HATAMORAS 
HC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
HEDIX  RUN 

5.82 
2.B3 

2.06 
1.93 

RECORD  MISSING 
.24 

T 

.05 
.07 

.74 
.73 

•  59 

•  25 

•  04 

.92 
.45 

T 

.06 
•  17 

.10 

.29 
.34 

.03 

.34 

.04 

.14 

T 

.10 

T 

.44 
■  11 

.71 

T 
.16 

•  12 

1.94 

.09 

.97 
•  29 

.11 

.10 

.16 

.03 

.M 

.09 

I 

.12 
.02 

.08 
.41 

•  08 

MERCER  2    NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 

3.29 
4<M 
2.11 
9.22 
9.19 

.26 

.02 
.46 

.15 
.10 
.93 
.79 
.17 

•  96 

.13 
.17 
.43 

1.07 

.05 
.02 

.39 

.20 
.27 
.15 

.06 

.33 

.28 

.09 
.09 
.06 

.07 

.11 
.11 

.90 
.01 

.10 
•  01 
.03 

•  01 

9.18 

.90 
.14 

.49 
.12 
.12 
.89 

2.70 
.41 

.98 

.17 

.67 

.18 

1.4« 

MILLHEIH 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
NONTROSE 
MORSANTOWN 

i.ia 

4.16 
1.86 
2.72 
2.49 

T 
T 

.11 
1.4T 
.01 
.66 
.32 

.02 
.37 
.11 
.25 
.32 

•  10 
.83 
.61 
.15 

T 

.14 
T 

•  94 
.36 
.09 

.03 

.21 
.63 

.10 
.12 

.18 

.19 

.01 
.14 

T 
.36 

T 
T 
•  90 

.18 
.21 

.10 
.04 

T 
.91 

•  IT 
.04 
.04 
.94 

.21 

.10 
.41 
.04 

I 

T 
.28 

T     .01 

T 
T     I 

.02 
.14 

T          .19 

T 

T 
T 

MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  A 
NESHAMINY  FALLS 

4.70 

3.21 
1.64 

4.61 

RECORD  MISSING 

T 

.40 

.24 
.08 

•  09 

•  36 

•  18 
1.21 

1.07 

.14 

.02 
.14 
.30 

1.14 

.10 

1.27 
.27 
.12 

.24 

•  06 
7 

•  03 

.04. 

.37 

.91 

T 
.17 

T 

.41 

.17 

.09 
.33 

.09 

.20 
•  M 

.40 

.02 
.19 

l.Oi 

.59 
.14 
1.63. 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

4.37 
5.55 

6.01 
2.62 

3.00 

.31 

.29 

.67 

T     ,38 

.96 
•  30 
.15 

.57 
.66 

.28 
1.40 
.25 

.24 

.02 

•  30 
.02 

•  09 

.02 

1.39 
.70 
.67 
.15 
.33 

.16 

.60 
.90 
1.16 
.38 

.90 

•  17 

•  27 

.11 
.02 
.16 

•  19 

•  09 

.05 

.04 

.16 
.69 

.48 

.17 
.40 
.40 
.02 

.01 

T 

T         1.03 

1.92 
.02 
.22 

.29 
.65 

1.04 
T 
.39 

NEW  TRIPOLI 
NOmiSTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

9.08 
3.49 
1.66 
2.87 
4.13 

.17 
.06 

.38 

T 

.06 

.69 

.93 

1.08 
.14 
.10 
.66 

.02 
.48 

.43 

.18 
.23 
.80 
.11 

.06 

•  16 

T 

•  29 

•  01 

•  03 

.04 
.10 

T 
.06 

.15 

•  12 

.06 
.26 

.01 
.17 

.24 
.62 

.22 

.09 
.1* 

.09 

.35 

.41 
.Or 

.11 
.06 

1.22 

.04 

•  06 

•  98 

.13 

.89 

T     .29 

.09 

1.2» 

1.46 

•  OS 

1.09 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  W6  AP      R 

9.41 
1.69 

3.49 

3.05 
3.19 

.17 
.41 

.06 
.09 

.79 
.08 
.20 
.05 
.03 

.39 
.31 
.54 

•  82 

•  52 

.23 

.01 
.02 

.91 
.08 
.94 
.29 

•  34 

T 

.42 
.19 
.11 

T 
.17 

T 

.08 

.28 
•  98 

.01 

.09 

T 

•  96 

•  76 

.17 
.03 

•  0* 

.14 
.49 

.41 

1.27 

T 

T 
•  01 

.96 

.06 
.01 
.12 
.14 

9.23  1.00 

.05 

.01        .07 

T 
T 

2^M 

•  01 
.32 

.2? 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROYE  1  NE 

1.97 
.71 
4.75 
3.76 
2.10 

.07 
.02 
.02 

.02 

.03 

.01 
.13 
1.07 
.06 

.62 

T 

.90 
1.02 
.05 

.12 

.02 

.99 
T 

.12 
.92 

.17 

T 
.11 

•  09 
.47 

•  43 

•  21 

.19 

•  07 

T 
.08 

T 

•  26 

•  02 

•  11 

.01 
.27 

T 
.48 

.02 

.08 

.01 
.04 

.24 

T 
1.08 

1.10 

T 

.10 

.01   I 

T 
.37 

.20 
.14 
1.90 

T 
.10 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  UB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

3.55 
2.92 
3.30 
4.12 
3.26 

1.02 
.78 

.44 
.40 
.31 
.32 
.19 

T 
T 
1.07 
.10 
.26 

.06 
.33 
.49 

T 

.98 
.94 
.13 

.10 
.02 

.14 

.04 

.07 

.14 
1.00 
1.17 

.22 

T 

.18 
.03 

T 
T 

.05 

T 

T 

.19 
.43 
.39 

T 
.63 

.17 
T 
1.11 

.17 

.13 

.43 

.07 
.44 

T 
T 

.02 

.01 

.14   .17 

T     .14 

.01 

.97 

•  02 
.09 
.04 
.95 
.19 

PUTNEWILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

1.70 
4.05 
1.92 
3.48 
1.59 

.10 
.21 

.05 
•  04 
.50 
.14 
.09 

.06 
.75 
.13 

.89 

.02 

.01 
.63 

T 

.15 
.61 
T 
.28 

.02 

T 

.18 
.08 
.35 

•  02 

.54 

.08 

.01 

T 

.04 

.05 
.08 

.11 
•  11 

.50 
.12 

.16 
.27 
.10 

.26 

.07 
.19 

.09 

.07 

.36 

.37 

T 
.10 

.07 
.68 
.09 
.62 

.04 

.02 

T     .1* 

.03        .07 
1 

.13 
T 

.04 

.08 
1.03 

.71 

T 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 

RUSHVILLE 

RUSSELL 

3.19 

2.79 
1.90 
2.71 

.16 

.24 

.03 
RECORD  MISSING 

.12 
.38 

.40 
.47 

.51 

.70 
.04 
1.02 

.02 

.03 

.04 

1.23 

.23 
.39 

.16 

.08 
.08 

.19 
.17 

.03 

.02 

T 
.03 

.35 
.33 

•  10 

T 
.31 

.06 

.10 
.08 

.42 

.42 
.23 

.01 

T 

.07   .10 

T     T 

.09 

•  71 
.20 
.10 

SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  w 
SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 
SCRANTON 

3.06 

1.51 
3.44 
4.23 

.08 
RECORD  MISSING 

.15 

.78 

.18 
•  30 
.45 

.15 

.18 
.38 
.29 

.02 
.49 

T 

1.08 

.86 
.96 
.06 

.10 

T 
.10 

.02 
•  33 

T 

•  17 
•  •42 

.01 

.02 
.01 

•  29 
.38 

.12 

.10 
.01 

•  20 

T 

•  M 

.03 

.01 
.21 

.12 
.22 

.20 

.19 
•  84 

.04 

SCRANTON  WB  AIRPORT 
SHAMOK I N 
SHIPPENSBURG 
SINNEHA HONING 
5I2ERVILLE 

3.54 
2.89 
4.47 
2.01 
3.94 

T     .90 
.37 

T 

•  06 
.21 
.42 
.53 
.35 

.58 
.39 

.08 

•  03 

•  63 

.99 

T 

•  77 

•  14 

•  20 
T 

•  14 
2430 

.19 

T 

•  90 

•  95 

.03 

T 
.08 

•  04 

•  19 

.01 

.03 

T 

.18 
•  28 

.99 

•  64 

•  27 

.42 

T 

.4* 
T 
.31 

.10 

T 

T 

.12 

.09 

.01 
.29 
.66 

.09 
.08 

.02 

T     .02 

I 
.04 

.11   .1^ 
.11 

.99   .21 

T          .09 

.09 

.45 

T 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 

3.82 
2.07 
4.55 
4.97 
1.12 

.11 
.35 

.58 
1.04 
.21 

.40 
.06 

.86 
.18 
.22 
.95 
.29 

.01 
.03 

.47 

.22 
.18 

•  89 

•  13 

•  69 

•oa 

.02 
.02 

•  10 

•  70 

•  37 

•  01 

•  11 

•  10 

.62 
.01 

.13 

1.49 
•  88 
.03 

.01 
.04 
.03 

•  02 

.01 

.10 
•  03 

.01 

.09 
.14 
.09 

.94 

T 

.04 
1.19 

.09 

T 

1.07 
.08 

.05 
.26 

.  .01 
.19 

T 

STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUN6URY 
SOSOOEMANNA 

3.63 

5.04 
1.34 
2.49 
3.10 

.05 

T 

.17 
.11 
•  07 
.09 
.34 

.34 

.60 
.08 
.87 
.29 

.27 

.39 
.59 

T 
T 

.49 

.10 
.49 
.11 
.16 

.67 

.72 

.08 
.09 

.01 
.09 

.09 

•  02 

•  09 

.02 
•  03 

T 

.08 

•  21 

•  02 

T 

.30 

•  03 

•  04 
.13 

.07 

•  42 

.19 

.18 

l.»2 

.01 
.09 
.42 
.29 

.09 

.94 
.90 
.10 
.19 

T 

T 

I 
.01 

.10 
.93   .10 

.11 
.02   .01 

.02 

.0! 
.4> 

.02 

SOTERSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  *  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 

5.46 

4.26 

2.87 

.16 

RECORD  MISSING 
.15 

•  92 

•  71 

•  81 

•  39 

.60 

•  14 

•  08 

.12 

.99 
.49 

.30 
.20 

•  08 

T 

1.79 
•  97 

•  08 

.03 

T 
.29 

.42 
.47 

.19 

.04 

.49 

.44 
.7* 

.41 

•  90 
.21 
.28   .09 

.07 

.42 

T 
.30 

TITUSVILLE  WATER  WORXS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

3.24 
3.29 
3.00 
3.53 

4.09 

.46 

.04 
T 

.03 

.43 
•  68 
.52 
.05 
1.33 

.25 
.35 

.26 
.18 
.42 

.64 

•  08 

.09 
la92 
•  59 

.99 

.34 

.02 

•  09 

•  08 

•  09 

•  89 

T 

T 
.09 
•  09 

.01 

T 
•  10 

.11 

.20 

.12 

.11 

.17 

I 
.10 

•  29 
.19 

.09 

.28 

I 
.01 

.40 
.27 
t 
.98 

T 

T 

.64 
1.21 

TURTLEPOINT  A  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 
UNION TOWN 
VANDERGRIFT 

2.94 
1.21 
2.11 
3.27 
2.04 

.11 

1.00 

7 

.10 
.44 

•  03 

•  44 

•  32 

.41 
.26 

.27 
.18 

.07 

.05 

.76 
.08 
.71 
.02 
.12 

.02 

T 
•  13 

.12 

T 

T 
.06 

T 
T 

•  09 
.76 

T 

.20 

.04 
.29 
.17 

•  39 

T 

.10 

.01 

.40 

.10 
.49 

.41 

T 

.05 

.03 

.14 

.04 

I 
.01 

.23 
.12 

•03   .09 

T     .70 

.73 

.28 

.1! 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

PENNSYLVANIA 
AUGUST    I960 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4    1 

s  1 

6 

7    1 

e  1 

9 

10  1 

11       12 

13  1   14   1   15 

IB   1    17       18 

19  I  20  I 

21 

22  1 

23| 

24 

25  1  26      27 

28  1  29   1  30 

31 

WATSOHTOKN 
•ELL5901IO    S    S 

4.29 

T 
T           .04 

•  04 

.21 
.«« 
1.06 
•  28 
.57 

■  26 

•  29 

•  14 

•  49 
.81 

•  29 

.99 

•  11 

•  02 

•  79 

•  84 
T 

•  82 

1>«9 

.09 

•  99 

•  49 

T 

•  04 

T 

•  la 

T 

•06      .27      149 

T          T          •2B 

1^09 

.99 

.19 

.19 

.14 

•22      .26 

.19 

.09 

•  03 
.01 

.88 

.20 

T 

.49 

•  06 
.09 

.01 

•  43 

.09 

T 

T 

T 
1.20 

T 

.08 

.98   . 

•  10   • 

•  6'    . 

•  21    • 

•EST    CMESTf* 
•EST    GSOVE    1    E 
•EST    MICKOHr 
•MITESeuRG 
WKKES    BARRE 

2. as 

3.02 
9.9< 

.12 

.19 
.29 

.42 

■  Oi 
l.OS 

.18 

.27 

i.ia 

.09 
•  16 

•  20 

•  97 

•  46 

ll42 

•  47 

•  18 

•  62 

•  19 

•  oa 

•  29 

•  22 

•  19 

•  07 

•  37 

T 

•03       ^07      .19 

•20      •lO 
•  05 
T           T 

T 

.66 

.20 
.20 

.28 

.91 
.90 

.11 

.09 
.98 

•  03 

•  08 
.12 
.80 

•  16 
.09 

•  99 

•  10 

.02 
.03 

.18 
.22 

•  47    . 
.07    . 

.12    . 
.67    . 

WILLIAMSBURG 

•ILLIAXSRORT    ae    AP 

•OLfSBURG 

rORK    3    SS¥   PUMP    STA 

rORK    HAVEN 

2>1> 
?.« 
1.32 

s.sa 

t.oa 

T           .02 

.B3 

•  19 
.90 

•  34 

.69 

.04 

•  07 

•  66 

•  19 

T 
•  02 

T 

•  21 

•  99 

•  99 

•  09 

•  20 

•  86 

•  14 

T 

17 
•  01 

•  26 

•  28 

•  41 

T 
T 

•  13 

T           •IB 

•82      .09 

•  OB 

•14      ^37      ^79 

•03       ^06      .20 

T 
.39      .06 

•  06 

.14 
.29 

.02 
.03 
.03 
.91 
.02 

T 

•  01 
1.31 

T           T 
.07 

.60    . 
.02   . 
.76    . 
.19    . 

.19    . 

!10N      GROVE 
JIWISVILLE    3    SE 

7.87 
2.90 

1.40 
.01 

•  09 

•  99 

1^27 

•  07 

•  24 

•  09 

•  30 

•  20 

•  03 
.03      .07      .30 

1.16 
■  IB 

.94 

T           .21 

.23 

.67 

•  19 

.27 

2.04 

.11    . 
.96    . 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 

direction 

Wind 
m. 

p.-h^ 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Sal 

ill 

1 

ill 

station 

1 
1 

Ill 

1 

Il 

g       1 

11 

_  a 

4 
O  H 

o  n 

o  H 

a 

O  H 

on 

a 

OH 

8 
[5 

§ 

o 

0) 

A 

i 

§1 

•3 

f2 

iLLKNTOWM  WB  AIRPORT 

ssw 

10 

6.1 

24++ 

WSW 

8 

91 

92 

63 

73 

4 

3 

4 

1 

3 

0 

15 

• 
6.3 

SRIE  WB  AIRPORT 

SSE 

10 

9.3 

32++ 

ssw 

7 

61 

83 

64 

67 

4 

2 

6 

1 

0 

0 

13 

_ 

5.2 

lARRISBURG   WB   AIRPORT 

WSW 

11 

4.5 

23 

N 

9 

85 

85 

56 

68 

4. 

9 

3 

1 

0 

0 

17 

58 

6.7 

'HILADELPHIA  WB  AIRPORT 

WSW 

14 

7.3 

24 

NW 

15 

85 

84 

62 

74 

2 

4 

5 

3 

0 

0 

14 

60 

6.5 

'ITTSBURGB   WB   AIRPORT   2 

WSW 

10 

6.3 

21++ 

SW 

7 

86 

91 

60 

67 

5 

3 

6 

1 

1 

0 

16 

71 

7.0 

iBADING  WB  CITT 

- 

- 

7.3 

29 

E 

4 

- 

- 

- 

4 

2 

3 

4 

0 

0 

13 

46 

7.0 

iCRANTON  WB   AIRPORT 

sw 

13 

7.0 

26 

sw 

29 

84 

88 

61 

72 

4 

4 

6 

3 

0 

0 

17 

60 

6.4 

(ILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

N 

12 

5.6 

21 

M 

14+ 

90 

94 

58 

70 

4 

7 

4 

2 

0 

0 

17 

- 

6.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1960 


Day  Oi  Month 

1 

SlaUon 

I        2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

AU.EHTOKII   MB    AP 

MAX 
HIN 

»2 
59 

85 
66 

87 
72 

SO 
65 

76 
64 

83 
62 

80 
66 

86 
68 

SO 
61 

69 

66 

81 
64 

79 
63 

76 
64 

76 
62 

84 
67 

80 
64 

82 
63 

83 

67 

73 
64 

S3 
60 

87 
55 

82 
66 

83 
65 

79 
99 

76 
54 

78 
52 

87 
57 

89 
66 

90 
69 

86 
70 

74 
68 

81aE 
53  •! 

AbLERTOMN   MS    CO 

MAX 
MIN 

t2 

60 

83 
62 

87 
70 

89 

67 

80 
63 

78 
62 

83 
52 

61 
67 

89 
61 

61 
69 

87 
65 

62 
63 

81 
65 

77 
S2 

77 
64 

84 
63 

60 
62 

62 
96 

83 
63 

74 
59 

85 

62 

89 
66 

64 
64 

63 

62 

SO 
54 

77 
91 

86 
54 

89 
61 

67 

92 
71 

90 
67 

83>; 
62>( 

ALTOWA   HORSESHOE   CURVE 

MAX 
MIN 

81 

S5 

86 

56 

85 
69 

79 
66 

81 
63 

84 
56 

81 
65 

64 
69 

61 
89 

78 
64 

76 
58 

75 
56 

78 
64 

82 
62 

78 
62 

77 
51 

80 
67 

82 

52 

84 

69 

57 

60 
63 

81 
60 

77 
51 

79 

64 

78 

44 

63 

47 

6« 

50 

89 
67 

90 
66 

66 
46 

83 
68 

81l( 

50il 

AREMDTSVILLE 

MAX 
MIN 

at, 

6A 

88 
52 

91 
69 

91 
67 

89 

58 

89 
63 

84 
69 

83 
66 

92 

62 

67 
69 

86 
62 

61 
68 

80 
61 

79 
63 

82 
65 

67 
66 

78 
66 

80 
58 

82 
59 

83 
58 

88 

61 

90 
64 

66 
64 

89 
61 

79 
91 

78 
55 

61 

57 

90 
63 

93 
46 

96 
46 

90 
46 

B5t! 

62i( 

SArERSTOWN    3   WNN 

MAX 
MIN 

SI 

80 
54 

88 
70 

86 

72 

83 
69 

89 

58 

87 
69 

86 

74 

90 
70 

86 
69 

81 
60 

80 
94 

85 
63 

88 
69 

88 
68 

63 

63 

84 
53 

66 

50 

87 
53 

87 

50 

85 
56 

82 
58 

62 

61 

76 

57 

79 
53 

85 

57 

90 
54 

90 
66 

96 
69 

86 

73 

66 
69 

85.i 
63i( 

•ELLEFaNTE   *   1 

MAX 
MIN 

SI 

50 

84 
55 

88 
64 

85 
67 

78 
66 

83 

56 

89 

60 

82 
64 

85 

60 

83 
63 

62 
56 

80 
91 

79 
54 

80 
61 

82 
59 

83 
50 

80 
60 

82 
61 

83 
63 

82 
66 

80 
67 

85 
60 

85 
57 

82 
52 

78 
43 

79 
46 

»4 
50 

90 
63 

91 
64 

91 
67 

91 
67 

83 1 : 
67lt 

BERWICK 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
67 

8* 
65 

84 
65 

S3 
56 

81 
61 

66 

76 

87 
60 

67 
69 

63 

65 

84 
54 

82 
65 

83 
63 

63 
65 

82 
60 

84 
58 

86 
56 

84 
61 

85 
68 

87 
64 

86 
65 

64 

52 

79 
56 

79 
48 

61 
52 

69 

97 

89 

64 

94 
69 

92 

70 

88 
71 

e5<( 
611'; 

BETHLEHEM   LEmSH   BNIV 

MAX 
MIN 

86 
72 

88 
80 

83 
72 

78 
6« 

64 
66 

81 

71 

69 
71 

64 
66 

66 

73 

62 
69 

80 
70 

76 
70 

77 
66 

66 

72 

77 

70 

79 
68 

80 
66 

72 
67 

82 
66 

66 

72 

62 

72 

81 
69 

78 
69 

75 
61 

77 
67 

69 
63 

90 
71 

91 

TO 

90 
77 

82 
72 

82ij 
69a: 

BLMRCVILLE   *    ENE 

MAX 
MIN 

79 
57 

82 
59 

81 

67 

70 
63 

77 
64 

79 
58 

81 

64 

80 
65 

81 
61 

7« 
66 

72 
56 

T4 
58 

79 
63 

77 
64 

74 
64 

76 
60 

76 
96 

80 
56 

81 
63 

80 
59 

71 
62 

76 
64 

73 
61 

74 
60 

76 
49 

81 
5* 

83 
71 

83 
55 

83 
68 

82 

44 

79 
65 

77. f 
61t: 

BteSERVILLE    1    N 

MAX 
MIN 

61 

86 

S3 

90 
70 

87 
66 

88 
68 

89 
62 

S4 
66 

77 
65 

88 
62 

64 

67 

64 
61 

80 
97 

76 
64 

61 
62 

61 
64 

84 
66 

76 
60 

83 
58 

84 
69 

82 
68 

66 

61 

8« 
63 

81 

52 

83 
58 

79 
57 

78 
54 

83 
68 

89 
64 

90 

68 

92 
46 

89 
68 

84. < 
62.1 

BRABFOKD   F*A   AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
♦1 

76 
51 

T8 
67 

7S 
64 

79 
51 

73 
49 

78 
48 

75 
96 

75 
96 

79 
57 

74 
56 

73 
47 

77 
57 

76 
56 

72 
59 

77 
60 

77 
49 

79 
49 

76 
52 

79 
56 

76 
63 

75 
59 

73 
57 

72 
4« 

76 

41 

77 
45 

65 

58 

83 

65 

81 

47 

62 
64 

83 

54 

76.! 
54.; 

BRADFORD   4   W   RES 

MAX 
MIN 

7S 

3a 

79 
45 

79 
63 

79 
58 

77 
60 

76 
44 

80 
46 

61 
65 

76 
(2 

76 
99 

76 
52 

77 
42 

80 
60 

80 
52 

79 
96 

77 
49 

77 
41 

82 
46 

80 
47 

80 
48 

60 
99 

77 
59 

77 
55 

75 
46 

77 
38 

79 
42 

63 
55 

84 
52 

65 

59 

84 
4* 

85 
42 

79. i 
51.1 

BRaaKVII:LE   FAA   AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
*6 

84 
51 

77 
68 

74 
6* 

79 
57 

79 
5J 

83 
52 

79 
62 

63 

67 

76 
61 

76 
94 

79 
51 

SO 
60 

80 
61 

77 
58 

79 
56 

76 
51 

81 

60 

82 
52 

78 
59 

76 
65 

77 
62 

75 
62 

77 
61 

77 

44 

63 
47 

64 
59 

85 
61 

63 
42 

64 
4« 

83 

43 

79. « 
57.1 

BBReETTSTOM   2    W 

MAX 
MIN 

71 

81 
50 

8< 
56 

84 
63 

7J 
67 

86 

94 

61 

59 

8* 
66 

63 

60 

64 

63 

79 
95 

79 
91 

79 
54 

83 
63 

62 
99 

79 
62 

79 
56 

83 
50 

64 
53 

64 
54 

64 
53 

70 
62 

80 
58 

79 
94 

78 
44 

80 

47 

69 
92 

66 
66 

66 

62 

87 
64 

84 
45 

81.: 
57. J 

BORMT    CABINS   2    NE 

MAX 
MIN 

55 

89 
59 

88 
79 

83 
65 

89 

65 

83 

61 

86 

60 

66 

66 

66 

60 

63 

67 

77 
60 

79 
96 

76 
60 

62 
64 

63 

64 

82 
62 

78 
61 

81 
53 

83 
55 

65 
56 

67 
64 

89 
63 

79 
68 

80 
57 

78 
45 

79 
49 

86 

96 

88 
64 

92 
46 

89 
44 

67 
47 

83.' 
60./ 

(OTLER 

MAX 
MIN 

77 

83 
50 

89 
59 

89 
69 

76 
6« 

80 
94 

66 

55 

69 
63 

67 
67 

60 
97 

76 
SI 

79 
60 

84 
61 

81 
52 

62 
55 

S3 

61 

85 
54 

87 
54 

83 
59 

62 
69 

80 
54 

80 
46 

82 
49 

87 
94 

69 
62 

86 

49 

62 
44 

83. t 

57. i 

CANTOH    1   HW 

MAX 
MIN 

79 
*• 

79 
50 

82 
97 

80 
66 

77 
60 

7* 
96 

77 
92 

79 
99 

66 
»4 

79 
99 

77 
»9 

73 
46 

79 
90 

76 
60 

76 
60 

716 
5* 

73 
52 

76 

62 

86 
62 

71 
54 

79 
52 

62 
63 

77 
60 

79 
51 

70 
40 

75 
41 

74 
52 

64 
57 

64 
57 

67 
47 

61 
40 

77.! 
94.3 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

n 

62 

91 
64 

90 
69 

89 
68 

87 
69 

*4 

64 

79 
66 

91 
6« 

67 
63 

69 

68 

84 
61 

60 
97 

82 
69 

65 
63 

87 
69 

80 
52 

64 
56 

86 
55 

S3 
60 

90 
55 

91 

63 

64 
64 

64 

52 

61 
59 

79 
47 

S3 
94 

92 

57 

92 
66 

96 
44 

92 
46 

64 
49 

64.: 

62.! 

CHAHBERSBDRS    1    ESE 

MAX 
MIN 

»6 
62 

90 
61 

89 

70 

89 
66 

84 
69 

n 

67 

84 

71 

69 
66 

6* 

61 

84 

66 

61 
63 

77 
56 

82 
69 

62 
64 

65 

64 

79 
63 

61 
66 

82 
55 

86 

58 

66 

58 

90 
64 

82 
64 

64 

61 

79 
57 

78 
50 

81 
51 

66 

56 

90 
65 

92 
46 

89 
49 

64 
66 

64.' 

62. ( 

CLARION    3   SO 

MAX 
MIN 

*9 

86 

54 

84 
63 

76 
63 

86 

63 

61 
49 

86 
92 

S3 
63 

89 
»6 

86 

62 

76 
52 

60 
48 

83 
56 

82 
57 

80 
56 

81 
58 

61 

51 

85 

60 

65 

52 

82 

54 

79 
50 

SO 
61 

79 
56 

79 
50 

62 

44 

85 

43 

66 

63 

89 
60 

84 
46 

64 
63 

84 
64 

82.; 

56.< 

CLAVSVtCLE   a   M 

MAX 
MIN 

«6 

89 
50 

87 
69 

88 

6« 

83 
67 

96 
96 

87 
63 

6« 

71 

6« 

97 

79 
63 

77 
96 

66 
94 

84 
61 

S3 
67 

64 

61 

80 
62 

64 
55 

89 
50 

87 
61 

63 

53 

78 
62 

82 
62 

81 
68 

80 
55 

81 
42 

86 
46 

67 
57 

88 
60 

69 
61 

80 
63 

84 
64 

83.- 
58. • 

COATESVILLE    1    SW 

MAX 
MIN 

85 
63 

87 
64 

89 
70 

96 
69 

89 

66 

86 
66 

89 

67 

63 

69 

90 
63 

66 
66 

90 
66 

64 
66 

82 
63 

80 
62 

62 
66 

88 
53 

88 
67 

S3 
66 

85 
62 

71 
56 

89 
61 

92 

67 

86 
54 

84 
65 

79 
52 

79 
49 

63 
63 

91 
62 

93 

66 

93 

71 

92 

70 

85. « 
63.- 

C0BF1.0EIICE    1    SB  OAH 

MAX 
MIN 

55 

83 
56 

•6 
59 

86 

64 

82 
69 

79 
61 

61 
60 

89 
69 

63 
61 

6« 
62 

76 
66 

74 
9« 

77 
96 

64 

63 

61 
63 

86 
64 

79 
61 

79 
54 

82 
53 

63 
56 

62 
56 

81 
60 

79 
61 

77 
51 

80 
46 

81 
44 

64 

60 

86 

64 

88 
42 

86 
63 

87 
44 

82. C 
58.* 

COHnEADWICLE 

MAX 
MIN 

73 
39 

81 
48 

83 
62 

79 
61 

80 
61 

79 
43 

6« 

96 

60 

97 

82 
62 

7» 
49 

77 
42 

SO 
4« 

62 
9« 

63 
62 

76 
54 

60 
47 

64 
46 

64 
60 

64 
52 

79 
61 

80 
66 

66 
50 

82 

40 

79 
45 

86 
50 

84 
64 

86 

43 

67 
67 

85 

41 

81l( 
53.; 

CORRY 

MAX 
MIN 

7» 
»2 

80 
50 

78 
67 

78 
62 

80 
62 

7« 
4« 

82 

46 

78 
66 

79 
94 

79 
62 

7« 

50 

77 
46 

60 
52 

61 
57 

79 
62 

79 
69 

61 
49 

S3 

50 

61 
53 

62 
69 

77 
63 

80 
63 

77 
61 

76 
50 

79 
43 

82 
5-> 

64 
63 

84 
56 

64 
44 

87 
67 

87 
60 

80.1 
56.1 

COOOERSPORT   3    HW 

MAX 
MIN 

77 
38 

80 
45 

80 
62 

78 
62 

78 
59 

77 
43 

78 
47 

76 
65 

77 
91 

76 
60 

75 
50 

75 
42 

75 
69 

75 
60 

75 
52 

76 
45 

78 
45 

82 
43 

76 
48 

60 
52 

79 
99 

77 
56 

73 
62 

73 
43 

75 
32 

80 
39 

S3 
52 

85 
60 

62 
59 

63 

63 

84 
96 

77.! 
61.3 

DEVAOLT    1    N 

MAX 
MIN 

84 
66 

87 
64 

88 
69 

83 
63 

87 
69 

81 
63 

81 
66 

89 
70 

83 
60 

86 
67 

81 
62 

82 
60 

70 
60 

78 
63 

85 
55 

78 
58 

80 
56 

83 
63 

75 
59 

67 
66 

68 

69 

83 
66 

64 
61 

77 
55 

77 
49 

79 
49 

89 
59 

90 
58 

89 
71 

93 
69 

79 
64 

83.: 
52.1 

»IXOM 

MAX 
MIN 

79 
53 

83 
52 

89 
60 

79 
61 

81 
64 

77 
53 

62 

52 

79 
53 

87 
54 

81 
96 

83 
60 

79 

50 

80 
51 

80 
60 

81 
60 

83 
51 

81 
56 

83 
54 

86 
66 

76 
69 

64 
57 

66 
64 

63 
50 

80 
63 

78 
42 

77 
43 

60 
47 

86 
54 

87 
40 

89 
66 

86 
64 

81.! 
55. C 

DONE<ML 

MAX 

MIN 

78 
56 

82 
56 

78 
62 

72 
50 

72 
58 

78 
51 

80 
50 

78 
60 

SO 
54 

73 
60 

67 
62 

74 
49 

78 
56 

75 
60 

76 
69 

74 
55 

74 
56 

79 
53 

80 
50 

76 
62 

70 
68 

74 
58 

72 
64 

73 
52 

72 
44 

78 
42 

80 
54 

82 
58 

82 
40 

89 

60 

78 
62 

76. -1 
55. < 

DONORA 

MAX 

MIN 

85 
52 

90 
52 

89 
67 

62 
63 

84 
64 

86 

57 

88 
52 

89 
67 

86 

60 

84 
65 

77 
65 

81 
66 

85 
62 

84 
64 

81 
61 

82 
52 

84 
58 

86 
63 

87 
67 

85 
58 

81 
62 

85 
61 

61 
68 

81 
56 

82 
47 

87 
61 

88 
60 

90 
53 

91 
65 

87 
66 

65 
64 

86. C 

59.5 

DO   BOIS    7    E 

MAX 
MIN 

79 
46 

82 
50 

83 
67 

77 
65 

79 
65 

80 
52 

82 

53 

83 

57 

80 
57 

81 
55 

76 
54 

76 
51 

76 
64 

80 
65 

79 
59 

77 
60 

77 
52 

80 
52 

80 
53 

76 
56 

77 
66 

78 
62 

76 
56 

75 
60 

75 
42 

61 
62 

S3 
60 

87 
60 

85 
64 

82 
58 

82 
64 

79.! 
57.! 

EAGLES    MERE 

MAX 
MIN 

71 
55 

75 
58 

78 
61 

75 
61 

74 
61 

72 
55 

74 
55 

71 
63 

78 
56 

72 
56 

76 
67 

70 
S7 

73 
57 

70 
61 

72 
61 

75 
66 

70 
65 

73 
56 

76 
59 

69 
54 

74 
54 

77 
62 

75 
59 

74 
61 

67 
48 

68 
49 

70 
54 

84 
60 

80 
65 

82 
58 

78 
65 

T3.! 
57.1 

EAST   BRADY 

MAX 
HIN 

85 
51 

90 
54 

90 
68 

83 
58 

82 
69 

84 
55 

88 
59 

87 
69 

85 
64 

83 
68 

79 
58 

SO 
55 

86 
62 

66 
63 

85 
62 

86 
64 

87 
57 

85 
67 

88 
59 

87 
61 

82 
65 

84 
65 

81 
60 

81 
67 

85 
49 

88 
62 

90 
63 

92 
65 

89 
66 

88 
70 

87 
66 

85.4 
61.* 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

81 
49 

83 
52 

81 
65 

75 
61 

77 
62 

81 
52 

82 

51 

82 
65 

83 
56 

76 
62 

73 
56 

74 
91 

78 
51 

79 
50 

75 
50 

75 
69 

75 
66 

78 
60 

80 
52 

80 
66 

76 
60 

79 
68 

75 
66 

75 
61 

75 

42 

61 
47 

84 
66 

84 
61 

85 
62 

81 
44 

80 
44 

78. e 

65.3 

EMPORIUM    2    SSW 

MAX 
MIN 

74 
45 

78 
47 

81 
55 

80 
65 

78 
65 

78 
53 

77 
52 

80 
52 

79 
55 

80 
56 

79 

57 

79 
60 

76 
50 

79 
50 

78 
58 

75 
51 

76 
48 

77 
52 

79 
52 

76 
54 

78 
56 

79 
69 

78 
56 

75 
47 

74 
42 

78 
41 

80 
42 

84 
56 

85 

93 

84 
64 

83 
63 

78.4 
63.« 

ENGLISH   CENTER 

MAX 
MIN 

86 

47 

83 
50 

86 

55 

85 
64 

79 
55 

81 
50 

81 
51 

80 
58 

85 
54 

83 
55 

83 
55 

SO 
48 

82 
48 

80 
59 

81 
50 

82 

53 

81 
63 

85 
52 

77 
53 

S3 

55 

84 
60 

62 

66 

81 
50 

77 
38 

79 
38 

82 
61 

88 
54 

89 
56 

91 
64 

68 
65 

82. ( 

53.! 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

83 
63 

86 
68 

86 

71 

84 
70 

84 
66 

81 
53 

80 
68 

88 

70 

63 
62 

85 
68 

81 
56 

79 
61 

76 
65 

78 
64 

83 
67 

79 
53 

80 
58 

82 
59 

81 
59 

84 
57 

66 
57 

82 
66 

83 
53 

79 
60 

77 
55 

77 
64 

86 

69 

89 
61 

89 
71 

88 
71 

82 
69 

82.6 
54.2 

ERIE   WB   AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
50 

83 
63 

81 
70 

74 
63 

74 
59 

74 
55 

87 
57 

75 
66 

77 
60 

69 
62 

73 
55 

79 
53 

81 
59 

85 
66 

71 
59 

74 
65 

86 

50 

84 
60 

82 
62 

82 
64 

79 
67 

75 
65 

78 
63 

71 
56 

74 
63 

87 
60 

80 
66 

87 
63 

88 
70 

77 
69 

82 
69 

78.7 
51.1 

S«e  RalereQco  Notaa  Following  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    1960 


Statton 

Day  CM  MoaOi 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

U 

15 

16 

17 

la 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

EVERETT    1    SW 

MAX 
MIN 

B6 
59 

91 
61 

SS 

67 

85 
63 

S3 

65 

82 
69 

64 
68 

86 

47 

87 
40 

82 
42 

76 
57 

67 
•  9 

85 

46 

85 

61 

S3 

63 

S3 
59 

86 

57 

84 

54 

87 
52 

68 

53 

68 
55 

81 

41 

79 
59 

(2 

49 

82 

44 

B5 

46 

m 

59 

90 
66 

92 
45 

69 
46 

62 
46 

8Si2 

66<1 

FAR«ELL    SHARON 

MAX 
MIN 

•  8 

JO 

90 
59 

85 

71 

80 
68 

82 

66 

80 
56 

86 
58 

64 

70 

60 
41 

75 
45 

79 
60 

65 

54 

65 

42 

86 
4« 

SO 
44 

84 
65 

90 
60 

66 
60 

86 
62 

60 

42 

76 
46 

82 
44 

78 
64 

84 
59 

90 
54 

89 
59 

s« 

72 

9» 
48 

S« 

70 

81 

76 

86 
46 

84.1 
63i2 

FORD  CITY    *   S    DAM 

MAX 
MIN 

7« 
58 

82 
51 

SS 
55 

84 
65 

76 
66 

SO 
56 

82 

59 

84 

43 

81 

42 

85 
59 

SO 
56 

77 
«4 

SO 
57 

83 
42 

84 
42 

81 
62 

81 
55 

80 
53 

84 
54 

65 

57 

85 
59 

76 
45 

82 

61 

79 
56 

77 
47 

81 

49 

85 
52 

87 
42 

87 
40 

84 
48 

64 
4« 

82il 
58i4 

FRAMCLIN 

MAX 
MIN 

61 

♦8 

86 
53 

82 

69 

77 
68 

82 
62 

61 
53 

It 

82 
49 

83 
41 

80 
56 

SO 
58 

79 
53 

62 
59 

83 
51 

79 
63 

S3 
63 

SO 
55 

84 
54 

86 
57 

82 
59 

76 
66 

7« 
54 

79 
62 

79 
54 

80 
49 

•4 
52 

68 

62 

88 

64 

64 

44 

82 
49 

87 
44 

82il 
99i8 

FREELAND 

MAX 

MIN 

5* 

ao 

55 

SO 
65 

78 
60 

73 
60 

78 
54 

79 
57 

82 
42 

62 
54 

SO 
61 

SO 
54 

76 
56 

74 
56 

75 
58 

80 
63 

76 
56 

76 

54 

S3 
55 

77 
57 

79 
54 

60 
61 

79 
40 

76 

58 

79 
50 

75 
47 

77 
49 

82 

57 

85 
60 

62 

47 

62 
64 

75 
41 

78>9 

57«4 

SEORGE    SCHOOL 

MAX 
MIN 

S3 

85 

64 

88 
68 

90 
69 

78 
65 

79 
64 

SO 
62 

81 
4« 

45 

62 
68 

87 
44 

77 
41 

82 

44 

80 
41 

n 

65 

85 
64 

77 
61 

80 
SS 

81 
61 

78 
40 

83 

57 

69 
47 

85 
55 

83 
65 

77 
53 

75 
48 

77 
53 

89 
61 

S9 
47 

91 

71 

92 
49 

83.1 
63.0 

SETTTSeURG 

MAX 
MIN 

87 
66 

90 

72 

90 
69 

87 
69 

84 
45 

1* 

70 

64 
71 

44 

87 
69 

67 
43 

82 

77 
44 

79 
45 

81 
65 

85 
66 

80 
51 

82 
58 

83 
66 

6« 

60 

88 

68 

90 
47 

84 
65 

83 
51 

79 
53 

78 
55 

82 
40 

90 

67 

92 

71 

92 

72 

91 
49 

69. 2 

44.9 

SRATERFORO    1    E 

MAX 
MIN 

«A 

64 

65 

66 

64 

65 

64 

44 

40 

69 

65 

55 

66 

61 

63 

64 

63 

57 

59 

57 

5S 

66 

63 

63 

54 

48 

48 

57 

47 

44 

49 

42.2 

GRATZ    1    N 

MAX 

MIN 

80 
55 

83 
59 

86 
64 

86 
68 

SO 
67 

S2 

69 

64 
62 

79 
49 

88 

40 

61 
62 

85 
61 

81 
52 

SO 
58 

80 
62 

61 
55 

84 
61 

80 
54 

83 

53 

85 
57 

75 
54 

63 
56 

SS 
63 

83 
58 

82 

57 

79 
46 

79 
49 

82 

54 

90 
59 

90 
46 

91 
64 

69 
68 

61.2 
99.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

♦3 

88 
53 

86 
68 

79 
67 

85 
65 

S3 

49 

66 
53 

86 
48 

67 
58 

85 
44 

82 
54 

84 

49 

85 
55 

87 
61 

64 
64 

89 
52 

86 

55 

91 

54 

91 
55 

84 
56 

80 
57 

83 
51 

65 
59 

S3 
55 

87 
49 

90 
52 

92 
44 

91 
63 

91 
47 

90 
49 

93 
67 

86.4 
56.4 

mmvER 

MAX 

MIN 

67 

86 
67 

89 
69 

89 
68 

87 
69 

6« 
44 

84 

66 

S3 

48 

90 
44 

64 
66 

64 
43 

82 

40 

76 
65 

80 
64 

82 
45 

86 
55 

81 
50 

82 
59 

69 

50 

64 
50 

87 
52 

89 
66 

64 

64 

84 
62 

60 
54 

79 
54 

82 
55 

89 
64 

91 

74 

91 

71 

91 

70 

85.1 

64.1 

HARRISBDRG   «B    AF 

MAX 
MIN 

(6 
66 

88 
68 

89 
71 

83 
71 

86 
69 

Si 

66 

81 
70 

69 

71 

84 

44 

86 
69 

82 

44 

79 
59 

79 
47 

81 

67 

8« 
48 

80 
65 

81 
59 

85 
59 

78 
52 

S8 

58 

90 
69 

84 
67 

81 
65 

80 
61 

79 
53 

82 
56 

89 
61 

92 
69 

92 

73 

90 

71 

84 
76 

84.9 
69.9 

mULET 

MAX 
MIN 

rr 

81 
49 

84 
59 

78 
64 

78 
61 

4t 

53 

79 
53 

75 
57 

85 
54 

SO 
56 

79 
42 

78 
91 

80 
53 

78 
59 

81 

59 

83 
61 

77 
57 

61 
50 

84 

51 

65 
41 

61 
61 

84 
42 

61 
52 

81 
52 

76 
45 

74 
45 

s« 

47 

86 
53 

84 

59 

90 
64 

87 
45 

80.0 
54.1 

HOLTWOOB 

MAX 

MIN 

67 

SS 
Tl 

89 
71 

S3 
71 

86 
7J 

84 
48 

S2 
68 

89 
72 

84 
44 

85 
72 

81 
69 

79 
47 

74 
47 

n 

47 

87 
49 

36 

70 

80 
63 

81 
64 

75 
67 

64 

63 

89 

71 

85 
70 

60 

70 

78 
61 

79 
58 

60 
58 

89 
64 

90 
70 

90 
74 

69 

74 

69 

70 

83.8 

67.9 

HOOVER SVILLE 

MAX 

MIN 

75 
55 

89 
62 

87 
68 

84 
66 

80 
52 

68 
44 

85 

66 

84 
42 

60 
42 

88 

64 

82 
60 

76 
54 

74 
58 

77 
58 

84 
42 

82 
66 

84 
54 

80 
58 

88 
58 

85 
60 

68 

63 

SI 

64 

80 
57 

SO 
46 

SO 
45 

86 

42 

67 
51 

68 
57 

89 
56 

93 
59 

92 
42 

84.0 
59.2 

HONTINSOOn 

MAX 
MIN 

n 

52 

88 
56 

90 
59 

87 
67 

83 
67 

87 
44 

86 
53 

85 
44 

68 
42 

87 
67 

84 
58 

60 

57 

79 
55 

S2 
S3 

84 

64 

85 
51 

80 
57 

82 
56 

S4 
56 

86 
55 

S6 
60 

87 
50 

»5 
58 

82 
54 

80 
45 

82 
46 

W 
51 

92 
58 

94 
43 

94 
69 

65.3 

58.9 

INMANA    3    SE 

MAX 
MIN 

83 
51 

87 
51 

86 
64 

75 
65 

81 
65 

85 
55 

85 

59 

S4 
49 

65 
41 

SO 
65 

77 
60 

80 
53 

81 
43 

82 
43 

SO 
61 

81 

58 

SO 
55 

64 
52 

86 
55 

63 

51 

77 
62 

81 
62 

78 
59 

80 
54 

81 
46 

86 
52 

86 
5« 

89 
41 

87 
42 

64 
44 

64 
4« 

S2.7 
58.9 

JAMESTOWN   2   NX 

MAX 
MIN 

76 
42 

80 
54 

85 
62 

83 

67 

76 
63 

76 
47 

77 
50 

59 

S2 

57 

82 

43 

77 
57 

77 
47 

78 
53 

81 
58 

63 
62 

77 
61 

80 
54 

62 

54 

83 
53 

44 

54 

62 
63 

75 
41 

79 
56 

60 
55 

77 
47 

80 
53 

8* 

57 

85 
41 

87 
45 

SS 

64 

S3 
44 

61.0 
57.0 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

80 
55 

87 
57 

90 
65 

87 
69 

78 
68 

81 
41 

S6 
45 

90 
43 

64 
42 

89 
69 

83 
63 

79 
57 

80 
41 

83 
61 

n 

S3 

80 
64 

60 
60 

82 
55 

67 
57 

n 

59 

88 
58 

7» 
41 

S2 
62 

77 
59 

82 
47 

84 
91 

9« 

69 
51 

96 
49 

90 
49 

85 
48 

64.3 

60.7 

KANE       1    NNE 

MAX 
MIN 

76 
36 

78 
44 

82 
56 

80 
64 

77 
53 

77 
41 

78 
44 

81 
50 

78 
51 

80 

57 

77 
51 

77 
41 

77 
49 

80 
54 

60 

53 

76 
49 

77 
42 

77 
43 

81 

46 

78 
51 

61 
56 

77 
56 

77 
52 

76 
44 

74 
35 

76 

40 

60 

46 

64 

51 

85 
99 

8* 

61 

84 
41 

76.8 
50.1 

KESG 

MAX 

MIN 

85 

55 

88 
57 

87 
69 

S2 
65 

83 
64 

85 
58 

87 
47 

87 
44 

89 

71 

82 

65 

78 
59 

78 
57 

82 
44 

82 
44 

84 
62 

77 
52 

82 
59 

82 
51 

81 
55 

85 
55 

69 

63 

60 
40 

80 
65 

81 
52 

SO 
45 

65 
46 

se 

57 

90 
44 

»l 

72 

90 
*« 

90 
49 

64. 1 

60.7 

LANCASTER    2NE    PUMP    STA 

MAX 
MIN 

84 
42 

88 
63 

89 
67 

84 
70 

83 
67 

82 

65 

SO 
68 

90 
49 

85 

43 

87 
69 

81 
67 

SO 
42 

75 
45 

78 
63 

at 

67 

SO 
64 

S3 
59 

85 

58 

82 
63 

84 

58 

68 
66 

SS 
47 

S3 
63 

82 
42 

SO 
53 

7S 
53 

8a 

58 

88 
66 

89 
48 

89 
76 

84 
49 

84.1 
64.6 

LAND! SVILLE   2    NW 

MAX 
MIN 

82 

43 

82 
64 

87 
69 

89 

70 

63 
66 

8* 
43 

62 
65 

79 
49 

66 
42 

82 
68 

65 

55 

SO 
99 

76 
67 

75 
42 

»1 

67 

64 

79 
57 

81 
55 

82 
62 

73 
57 

86 
64 

90 
49 

83 
64 

62 
41 

77 
51 

75 
53 

77 
57 

88 
65 

89 
69 

90 
64 

89 

70 

82.6 
63.3 

LAWRENCEVILLE    2    S 

MAX 
MIN 

81 

49 

84 
56 

SI 
66 

78 
61 

78 
62 

78 
51 

81 

58 

83 
63 

79 
55 

75 
56 

76 
57 

79 
51 

78 
59 

82 
60 

78 
59 

78 
52 

62 
51 

S3 
55 

79 
53 

61 
58 

85 

64 

K2 
63 

79 
58 

72 
90 

76 

41 

82 

47 

84 
54 

88 
55 

90 
44 

84 
67 

61 
43 

80.5 
56.6 

LEBANON    3   W 

MAX 
MIN 

«2 
61 

84 
64 

87 
67 

88 
70 

82 
66 

84 

44 

85 

64 

80 
49 

89 
61 

64 
53 

86 

64 

63 
57 

79 
61 

80 
53 

SO 
64 

86 
63 

81 
57 

83 
55 

S« 
57 

74 
55 

67 
57 

90 

44 

85 
61 

8* 
58 

82 
49 

78 
50 

SO 
51 

90 
56 

92 
69 

91 

4« 

92 

44 

64.5 

41.4 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

84 

57 

88 
59 

90 
64 

88 
67 

82 
59 

84 
65 

87 
51 

81 
49 

69 
44 

86 
66 

86 
64 

81 

56 

80 
55 

81 
61 

84 
64 

85 
64 

84 
64 

82 
59 

84 
59 

84 

58 

87 
60 

6« 

44 

64 

62 

64 
62 

82 
49 

80 
47 

S4 
54 

92 

59 

93 
47 

99 

49 

91 

76 

»5.9 
41.7 

LOCK      HAVEN 

MAX 
MIN 

81 
53 

85 
54 

88 
59 

87 
67 

81 
68 

84 
55 

84 
57 

S2 
42 

86 
59 

84 
60 

85 
57 

S2 

54 

82 
54 

82 
63 

85 
63 

62 
62 

81 

57 

83 
55 

$6 
56 

80 
57 

85 
56 

85 
63 

83 
60 

80 
54 

80 
44 

SO 

44 

85 
52 

90 

60 

90 
42 

94 
44 

89 
49 

64.2 
58.2 

MAOERA 

MAX 

MIN 

75 
46 

80 
47 

83 
51 

80 
64 

75 
54 

SO 
55 

SO 
54 

60 
56 

82 
58 

SO 
59 

79 
55 

75 
51 

78 
51 

79 
61 

79 
55 

76 
56 

79 
53 

78 
48 

81 
50 

83 
52 

60 
55 

74 
60 

79 
55 

79 
60 

75 
40 

75 
39 

82 
42 

85 
55 

84 
59 

90 
96 

63 

49 

79.5 

53.7 

MARCUS    HOOK 

MAX 

MIN 

88 

70 

92 

70 

»4 

72 

87 
69 

85 
67 

84 
69 

83 
70 

93 
74 

84 
70 

87 
72 

82 
69 

80 
68 

71 
66 

82 
65 

87 
70 

78 
68 

83 
65 

85 
64 

74 
66 

64 

6« 

90 
74 

85 
72 

67 
70 

SO 
67 

79 
62 

82 
59 

67 
66 

92 

73 

90 
73 

94 
74 

66 

72 

85.1 
68.8 

MARTINSBURG   FAA   AP 

MAX 
MIN 

83 
56 

85 
59 

83 
70 

78 
66 

78 
64 

65 

58 

82 
49 

81 

67 

65 
61 

78 
57 

77 
50 

76 
59 

79 
64 

81 

65 

80 
64 

77 
62 

78 
60 

81 
54 

S4 
50 

S3 

56 

SO 
64 

79 
63 

77 
60 

78 
56 

79 
47 

84 
92 

84 

61 

67 
65 

89 
68 

84 
69 

63 
47 

81.4 
61.7 

MEADVILLE    1    S 

MAX 
MIN 

73 
45 

SO 
49 

83 
56 

79 
66 

78 
64 

79 
51 

77 
49 

84 
52 

61 
58 

82 
60 

75 
57 

76 
48 

78 
49 

80 
55 

82 
60 

77 
61 

81 
53 

82 
52 

84 
53 

83 
56 

83 
58 

74 
43 

79 
60 

78 
55 

76 

47 

SO 
52 

85 
56 

85 
61 

87 
63 

87 
66 

65 

64 

80.5 
56.2 

MERCER    2    NNE 

MAX 
MIN 

80 
39 

86 
48 

81 
65 

78 
65 

79 
51 

76 
44 

64 

49 

81 
66 

62 

57 

SO 
53 

77 
55 

80 
45 

82 
52 

S3 
57 

81 
61 

61 
41 

81 
56 

83 

46 

84 
51 

81 

56 

SO 
58 

79 
41 

78 
56 

77 
50 

76 
49 

84 
50 

85 
41 

88 
59 

87 
46 

82 
69 

85 
64 

81.5 
56.0 

MERCERSBURG 

MAX 

MIN 

84 
59 

89 
59 

91 
65 

90 
57 

89 
68 

68 
61 

65 

64 

84 
69 

90 
61 

86 
62 

85 
63 

81 
58 

79 
60 

80 
63 

84 
63 

66 
52 

62 
60 

82 
55 

84 
56 

87 
56 

89 
61 

90 
44 

65 
62 

S3 
59 

80 
49 

78 
51 

80 
55 

89 
40 

90 
6« 

91 
49 

90 
66 

85.6 
61.3 

MIDLAND   DAM   7 

MAX 
MIN 

82 

55 

88 

62 

87 
70 

82 
71 

87 
72 

84 

53 

91 

58 

84 

72 

69 
46 

84 
67 

81 
64 

83 

41 

87 
66 

87 
69 

82 
69 

82 
69 

86 

65 

S4 

63 

89 

65 

87 
64 

78 
68 

S3 
69 

S3 

64 

80 
54 

60 
58 

86 

60 

8« 
49 

91 
70 

89 
73 

S9 
72 

86 
72 

85.3 

66.5 

MILLVILLE    2    SW 

MAX 
MIN 

79 
52 

81 
54 

83 
62 

82 
55 

79 
55 

81 
54 

82 

54 

78 
61 

84 
58 

81 
59 

82 
62 

78 
51 

78 
51 

79 
61 

60 
61 

80 
57 

79 
56 

81 
53 

84 
53 

75 
56 

81 
51 

83 
63 

80 
50 

61 
53 

77 

44 

89 

64 
54 

87 
61 

69 
44 

87 
44 

81.5 

57.3 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

74 
49 

79 
50 

83 
63 

75 
60 

78 
60 

73 
49 

77 
49 

74 
58 

81 
53 

77 
55 

78 
56 

74 
91 

77 
51 

75 
59 

78 
59 

80 
56 

78 
53 

79 
53 

(1 
52 

69 

58 

80 
57 

82 
62 

76 
59 

74 
49 

72 

43 

72 

44 

74 
49 

S3 
56 

84 
58 

64 
64 

61 
42 

77.8 
54.8 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

82 
62 

85 
68 

85 
69 

82 
67 

85 
63 

61 
42 

76 
57 

82 
48 

62 
40 

85 
67 

81 
54 

78 
41 

73 
63 

78 
61 

84 
64 

78 
64 

81 
61 

81 

55 

75 
60 

83 
55 

66 
66 

81 
66 

82 
63 

77 
57 

75 
51 

76 
90 

84 
5« 

90 
66 

65 
49 

69 
46 

77 
47 

61.5 

62.7 

MT   GRETNA    2    SE 

MAX 
MIN 

83 
59 

86 
64 

S6 
67 

82 
61 

84 
66 

60 
42 

79 
65 

88 
46 

83 

72 

85 
68 

80 
66 

77 
65 

76 
64 

79 
53 

82 
62 

80 
53 

81 
60 

62 
65 

74 
56 

84 
64 

68 
64 

62 

62 

61 
53 

79 
56 

77 
50 

78 
52 

88 
56 

90 
65 

90 
47 

89 
68 

60 
66 

82.4 
62.9 

S»e  Relorence  Notes  Following  Station  hd»x 
-  137  - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1960 


Day  Of  Month 


Station 


9       10     11      12      13      14      IS     16      17     18      19      20     21      22     23     24     25 


nooNT  pocono  2  N 

NEW  CASTLE   1    N 

NEMELL 

NEWMRT 

NEW  STAMTflH 

NBKRISTeWN 

PAIaMERTOa 

PRIL   OPEXEL    INST  OF    TEC 

PfniJkOeLPHtA   WB   AP 

PMUMSEIPHIA    PT   BREEZE 

PRILIPSBtlRG  PAA   AP 

PneENI)l*IU.E    1    E 

PITTSBDRGH   HB    AP    2 

pirrsBURSH  KB  aTY 

PLEASANT   MOONT    1   « 

POKT   CLIHTen 

POTNETVIkLC   3    SE   DAM 

OOAKERTOWN   1    E 

REAMNS   WB   CTTT 

RieewAY   3   W 

SALINA    3   W 

SCRANTOM 

SCRANTM   WB  AIRWRT 

SnIPFEHSBORG 

SLIPPERY  R©CK 

STATE   COCLEGE 

STR0U0SBOR6 

SONBORY 

TAMARACK  2  S  PIPE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILtlAMSPORT  WB  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60 


r?  81  »i 

72   72   52 


86   79 
67   &< 


88   82   86 
78   76   6« 


n      85   »0 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIM 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


NAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MtN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


rs 


87   «» 
69   72 


65   70 


90   8« 
63   69 


8*   88 
60   64 


77   82 
66   6S 


86   83 
67   6* 


«7   8S 

72   67 


S3   83 

67   67 


8*   86 
68   68 


83 

87 

6S 

69 

88 

89 

76 

7* 

S3 

81 

♦9 

64 

87 

87 

»6 

69 

•* 

80 

66 

6« 

89 

88 

6* 

72 

8« 

80 

52 

64 

83 

S6 

56 

62 

87 

84 

59 

65 

86 

88 

63 

71 

79 

84 

♦  9 

54 

84 

79 

48 

66 

86 

79 

58 

67 

88 

88 

60 

73 

82 

82 

51 

69 

88 

86 

54 

67 

80 

82 

50 

60 

87 

90 

62 

72 

87 

84 

62 

66 

89   St 

69   64 


72   80 
66   64 


75   82 

70   70 


79   77 
57   59 


87   •* 
65   62 


S3   78 
63   63 


TS 

64 

8« 


76   t« 

67   66 


77 
61 


76   80 
62   65 


S4   76 
68   68 


69 
60 


86   80 
73   67 


80   75 
68   66 


78   80 
62   62 


62  62  51 

80  79  83 

68  69  62 

80  80  7S 

64  63  53 

78  82  86 

67  65  59 


91   84 
68   64 


80   84 
67   63 


82   90   85 
66   7a   65 


S«   SI 

67   61 


85   78   81 

67   57   »1 


89   81   79 
69   61   61 


8«   81   83 
70   67   67 


77   76 
60   56 


79   79 
66   64 


89   78   80 

72   68   68 


75   73   73 
60   S3   49 


84 
68 

84 
62 

86 
69 

88 

47 

72 
54 

80 
SO 

78 
62 

S9 
»4 

85 
55 

S3 

«7 

87 
68 

Sf 

to 

91 
74 

S3 

47 

81 

67 

81 
55 

79 
64 

89 

60 

St 

65 

80 
»♦ 

87 
68 

St 

62 

85 

67 

S3 

63 

81 
65 

S3 

64 

81 
65 

84 
55 

80 
64 

89 
61 

84 
54 

80 
59 

79 
63 

82 
S6 

85 
66 

80 
54 

86 

70 

85 

64 

82 
68 

80 
58 

87 
70 

86 
60 

76 
58 

81 
54 

83 

70 

91 

64 

87 
64 

81 
60 

78   74   77 
62   59   56 


65   62   il 


7t   71 
57   4t 


87   81 

63   49 


84   83   78 


84   79 
67   63 


64   55   49 


84   86 
61   62 


89   82   78 
68   62   58 


76   79 
59   54 


83   80   79 
61   59   59 


63   63   55 


78   76 
56   52 


79   80 
51   45 


77   75   79 
67   63   58 


80   79 
57   49 


83   77   80 
60   57   55 


76   74 
55   52 


84   84 

57   61 


82   86 
66   65 


80   82 
59   64 


87   84 
64   64 


72   80 
67   65 


75   74 
64   62 


70   82 
65   65 


70   81 
64   63 


70   83 
66   66 


79   77   76 
t4   60   56 


7S   81 
69   61 


81   82 
63   66 


86   85 
67   68 


76   73 
49   57 


80   70 
55   58 


80   83 
50   59 


78   76 
65   59 


76   79 
66   69 


80   80 
5«   59 


84   83 
54   62 


78   79 
64   63 


81   81 
60   63 


79   79 
55   65 


80   76 
59   55 


82   82   84 
56   63   64 


78   81 
51   58 


83   83 
60   60 


84   80 
67   67 


85   84   78 
56   59   62 


65   63   67 

80   80   80 
65   65   63 


82 
60 


83 
60 


79 
62 


78   82 
68   65 


79   76 
58  49 


83 
60 


76   81 
61   53 


81   80 
59   46 


81   83 
57   52 


80   81 
67   67 


82   80 
59   49 


76   74 
51   51 


88   78 
63   61 


80   82 
60   58 
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79   82   83 
65   62   60 


77  80  82 

67  64  63 

77  81  82 

68  67  67 

75  75  77 

54  52  45 

78  SI  83 

62  59  55 

79  81  83 
64  61  56 

81  82  84 

6«  64  61 


80   83 
67   65 


80   80 
54  48 


86   84 
63   63 


79   80 
60   61 


81   82 
42   59 


82   83   85 
63   59   57 


80   80 
61   61 


89   82   85 
64   59   58 


St   81 
56   65 


92   87 
61   67 


T9   87 
58   59 


88   76 
5  5   63 


87   90 
60   71 


84   88 

62   68 


85   94 
63   72 


89   88 

59   71 


80   75 
57   61 


87 
56 

89 
66 

82 

71 

58 

63 

86 

77 

67 

67 

66 

82 

58 

59 

72 

S4 

53 

56 

84 

80 

52 

56 

83 

87 

56 

65 

85 

89 

61 

71 

81 

79 

52 

63 

71 

85 

66 

62 

82 

84 

60 

67 

86 

90 

59 

67 

83 

75 

59 

61 

80 

83 

57 

57 

85 

87 

58 

60 

78 

86 

58 

59 

82 

81 

56 

59 

85 

79 

55 

60 

84 

85 

55 

61 

82 

77 

60 

66 

84 

81 

59 

65 

84 

79 

56 

64 

73 

78 

52 

53 

73 

83 

59 

58 

82 

86 

59 

65 

81   80 
59   55 


84   82 
62   63 


80 
62 


84   83  '  81 

63   60   48 


80   80 
60   52 


85   SO 
67   62 


79   82 
63   57 


88   80 
69   68 


85   79 
66   60 


86   80 
72   68 


74   74 
54   47 


•4   83 
63   64 


80   81 
65   62 


77   74 
58   47 


81   77 
55   49 


81   81 
63   60 


86   81 
66   65 


78   77 
57   51 


84   80 
65   56 


66   62   54 


81   81   78 


84   85   78 
65   60   55 


77   77   78 


79   76 
58   51 


80   76 
59   50 


78   78 
62   63 


78   77 
63   53 


81   eo 
59   57 


76   74 
59   49 


87   86 
65   64 


83   78 
63   55 


87   89 
54   62 


88   89 
50   59 


81   90 
53   62 


77   85 
49   54 


82   91 
58   64 


79   86 
54   61 


78   85 
45   56 


80   89 
50   58 


51   53   66 


89   85   86 
70   67   68 


92   91 
66   68 


94 

70 


92   88 
64   68 


92   92   9J 


68   70   7S   71 

94   90   92   82 

74   7t   7t   72 


82 
68 


90   91 
68   71 


87   90 
59   69 


70   75 
42   50 


78  se 

45   51 


80   89 
47   51 


80   87 
47   54 


80   89 
55   62 


91  91  85  84 

71  73  72  70 

81  82  84  81 

50  50  65  59 


91 

47 


89 
69 


43   45   55 


76 

79 

89 

86 

90 

84 

75 

48 

50 

60 

61 

69 

70 

68 

80 

83 

88 

91 

93 

89 

84 

49 

52 

59 

67 

49 

71 

69 

82 

87 

87 

89 

87 

80 

85 

52 

54 

66 

48 

49 

48 

66 

76 

77 

83 

88 

90 

89 

87 

47 

48 

53 

57 

47 

47 

69 

76 

82 

85 

87 

89 

87 

74 

40 

43 

53 

63 

66 

68 

68 

SO 

82 

83 

90 

89 

94 

91 

46 

48 

55 

61 

67 

68 

48 

92   91   91 
70   75   75 


84 

60 


88   90   93   88 
59   63   69   67 


77 

83 

85 

86 

85 

84 

49 

52 

61 

42 

66 

68 

85 

86 

89 

89 

85 

87 

43 

58 

56 

40 

64 

62 

83 

89 

90 

91 

86 

79 

46 

55 

59 

63 

65 

62 

84 

86 

88 

89 

86 

81 

57 

61 

64 

47 

68 

68 

84 

88 

88 

90 

87 

89 

50 

61 

58 

67 

69 

65 

87 

88 

88 

88 

87 

84 

50 

57 

52 

61 

63 

66 

74 

78 

83 

85 

84 

82 

40 

51 

57 

59 

64 

62 

79 

81 

90 

92 

92 

94 

54 

61 

67 

70 

71 

68 

80 

90 

90 

93 

91 

82 

51 

58 

62 

67 

70 

68 

80 

■  1 

56 

■  e 

81 

i7 

54 

i5 

82 

5 

57 

0 

82 

3 

64 

3 

R? 

2 

58 

2 

83 

7 

59 

2 

77 

S 

54 

5 

84 

7 

64 

3 

82>e 

61al 

ContlniMd 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    1960 


SUHon 

Day  OI  Month 

§ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

roKf.   J 

SSW  PUMP  ST» 

'   MAX 
MIN 

87 
45 

»0 
65 

90 
70 

87 
69 

88 
71 

89 

it 

83 
69 

90 
68 

89 
62 

88 

70 

8* 

63 

8* 
60 

80 
66 

83   87 
6S   6* 

86   84   86 
65   59   67 

87 
60 

89 

58 

92 
69 

8* 
66 

85 

62 

8* 
60 

84 
50 

83 
52 

91 
58 

9J 
69 

69 

93 

70 

88 
69 

8710 
64ll 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StAbnn 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BEia£FOKTE  4  S 

EVAP 

.23 

.27 

.25 

.30 

.00 

.25 

.25 

.22 

.35 

.20 

.20 

.20 

.05 

.25 

.15 

.17 

.20 

.20 

.30 

.05 

.15 

,30 

20 

10 

25 

30 

20 

20 

15 

78 

?0 

6.42 

WIND 

4 

4 

10 

10 

4 

6 

2 

10 

8 

5 

6 

3 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

2 

4 

6 

7 

5 

4 

3 

4 

5 

8 

0 

8 

5 

160 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 

.27 

.19 

.20 

.21 

.09 

.11 

.12 

« 

.32 

.15 

.16 

.18 

.00 

.16 

.15 

.12 

.16 

.24 

.13 

,17 

.14 

,09 

10 

.15 

.19 

,21 

15 

13 

14 

16 

17 

4.71 

WIND 

19 

16 

27 

37 

36 

18 

28 

71 

42 

32 

49 

26 

15 

26 

28 

30 

37 

47 

23 

24 

42 

36 

24 

39 

35 

40 

22 

14 

34 

41 

25 

983 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 

.22 

.19 

.20 

.11 

.04 

.18 

.17 

.19 

.19 

.16 

.16 

.11 

.12 

.13 

.15 

.12 

.14 

.19 

.19 

.20 

.10 

.06 

.14 

.09 

,22 

19 

21 

13 

13 

15 

11 

4.69 

WIND 

2V 

14 

41 

23 

15 

29 

9 

49 

40 

11 

29 

14 

12 

11 

27 

26 

16 

19 

12 

14 

19 

33 

26 

17 

25 

19 

15 

20 

10 

18 

19 

659 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

.10 

.29 

.14 

.08 

.08 

.18 

.13 

.12 

.07 

.25 

.16 

.15 

.15 

.15 

.18 

.09 

.15 

.17 

.20 

.18 

18 

.08 

.08 

.13 

.20 

,18 

14 

15 

15 

15 

09 

4.55 

WIND 

4 

lb 

23 

16 

13 

13 

3 

25 

13 

6 

17 

16 

6 

11 

21 

32 

3 

15 

15 

10 

25 

11 

20 

6 

16 

15 

15 

5 

12 

23 

6 

431 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 

.08 

.28 

.22 

.17 

.27 

.16 

.20 

.17 

.26 

.13 

.25 

.22 

.09 

.05 

.13 

.23 

.16 

.19 

.27 

.23 

,03 

16 

29 

25 

20 

20 

17 

17 

07 

30 

19 

5.79 

WIND 

30 

34 

28 

24 

34 

33 

40 

59 

47 

46 

42 

44 

27 

17 

21 

40 

41 

31 

45 

40 

30 

23 

23 

74 

41 

22 

19 

17 

32 

38 

20 

1062 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

s 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

ERIE  CO  FIELD  RSCE  LAB 

8  INCHES 

MAX 
UIN 

78 
73 

77 
74 

76 
75 

75 
73 

76 
73 

74 
71 

74 
70 

76 
73 

75 
72 

74 
71 

75 
69 

75 
71 

77 
72 

78 
74 

77 

71 

72 
68 

73 
68 

76 
70 

76 
72 

77 
73 

76 
74 

77 
73 

76 
73 

76 
72 

75 
71 

77 
72 

78 
75 

78 
75 

78 
76 

79 
76 

80 
76 

76.2 
72.5 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AM 

69 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

70 

73 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

68 

67 

70 

67 

69 

72 

69 

68 

65 

67 

68 

69 

. 

_ 

_ 

69.6 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
63 

81 
65 

78 
70 

74 
69 

79 
69 

83 
65 

79 
68 

79 
70 

81 
66 

77 
68 

80 
65 

76 
63 

77 
68 

80 

66 

77 

66 

85 
66 

84 
66 

86 
64 

80 
64 

81 
64 

78 
66 

77 
66 

77 
64 

84 
63 

85 
59 

85 
60 

83 
65 

86 
67 

85 
69 

84 
69 

82 
70 

80.8 
65.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
65 

77 
67 

75 
70 

73 
69 

75 
69 

78 
67 

76 
69 

76 
70 

78 
67 

75 
69 

76 
66 

74 

65 

74 
68 

76 
67 

74 
67 

79 
67 

79 
67 

79 

66 

76 

66 

76 
65 

75 
67 

74 
67 

74 
65 

78 

65 

78 
62 

78 
63 

77 
66 

80 
68 

79 
70 

79 
70 

77 
70 

76.5 
67.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
67 

73 

68 

72 
70 

71 
70 

73 
69 

74 
68 

73 
70 

73 
70 

73 
68 

73 
70 

72 
68 

72 
67 

71 
68 

72 
68 

71 
69 

74 
67 

74 
69 

75 
68 

72 
68 

73 
67 

72 
68 

72 
68 

72 
67 

73 
66 

73 
65 

73 
66 

73 
68 

76 
69 

75 
70 

75 
70 

74 
71 

73.0 
68.3 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
68 

70 
70 

71 
70 

70 
68 

71 
69 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

71 
68 

71 
69 

71 
68 

71 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

69 
68 

70 
67 

70 
67 

69 
67 

70 
68 

71 
68 

71 
69 

72 
70 

72 
70 

70.4 
68.4 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

70 
67 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

69 
68 

70 
69 

70 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

70 
67 

70 
68 

71 
68 

70 
68 

70 
68 

69 
68 

70 
68 

69 
68 

69 
67 

69 
67 

69 

67 

69 
67 

70 
68 

71 
68 

71 
69 

71 
69 

69.6 
68.0 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conottoo  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

Landisville  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which  la 
kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1960 


STATION  INDEX 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALUENS  MILLS 

ALLENTOWN  we  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

AU5T1NBUR&  2  W 

SAKERSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK  DAM 

8EAR  SAP 
8EAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
BECHTELSVILLE 
ELLEFONTE  4  S 

BERNE 
BERWICK 
BETHLEHEM 
'  BETHLEHEM  LEHIOH  UNI 
6LAIN 

blairsville  6  ene 
blakeslee  corners 
bloserville  1  n 

BOSWELL  1  SW 
BRAOOOCK  LOCK  2 

BRADFORD  FAA  AlftPORI 
BRADFORD  CNTRL  FIRE 
BRADFORD  i.  W  RES 
REEZEWOOO 


BRUCETON  1  S 


'    BUTLER 
BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    HILL 
CAMP    KLINE 
CANTON    1    NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORO 

CHAMSERseUHG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROl  LOCK  4 
CLARENCE 
CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELO 

CLERMONT 
COATtSVlLLE  I  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  2    E 

CONSHOHOCKEN 

COOKSaURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  15 

CORRY 

COUOERSPORT    3    NW 
COUDEPSPORT    6    E 
COVINGTON    2    WSW 
CREEKSIOE 
CRESSON    2    SE 

CUSTER    CITV    2    W 


DONORA 
DOVLESTOWN 
DRIFTWOOD 
BOIS    7    E 

DUNLO 

OUSHORE  2  SSW 
EAGLES  HERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 

EDINBORO 
EMPORIUM  2  SSW 
ENGLISH  CENTEH 
EPHRATA 
EOUINUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  t 
ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORO  CITY  *  S  0AM 

FRANKLIN 
FREELAND 
GALE TON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 


GET 


rSSURG 


GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

GLENMOORe 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARO    DASH    DAM 
GOULDSeORO 
GRATER FORD 

GRATZ    1    N 
GREENSBORO   LOCK    7 
GREENSBURG   2    E 
GREENVILLE 
HANOVER 

'  HARRtSBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
KAWLEY 

HAWLEV    1    S    DAM 
HOLLIOAYSBURG 


HONEY    BROOK     1    W 
t/ERSVlLLE 
BOTTOM    2    SE 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 


COUNTY 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 
LEHIGH 

LEHIGH 
BLAIR 

ADAMS 

TIOGA 

ALLEGHENY 

WARREN 

LUZERNE 

NORTHUMBLAND 
BEAVER 
SNYDER 
BERKS 

CENTRE 

BERKS 

COLUMBIA 
NORTHAMPTON 
NORTHAMPTON 
PERRY 

NOIANA 
MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
ALLEGHENY 


5  MC  KEAN 
0B67  MC  KEAN 
0868  MC  KEAN 
0905  BEDFORD 
1002( JEFFERSON 


1033 


ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

LYCOMING 

BRADFORD 


WESTMORELi 

CENTRE 

CLARION 


CHESTER 

SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 
CRAWFORD 
FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

CLARION 

EGHENY 
ERIE 

POTTER 
POTTER 

TIOGA 


MC  KEAN 

MONTOUR 

CHESTER 

PIKE 

WYOMING 

WESTMORELAND 

SHINGTON 
BUCKS 
CAMERON 
CLEARFIELD 


2514 

ERIE 

263*. 

?ftA<. 

LYCOMING 

7fif7 

LANCASTER 

2671 

WAYNE 

?675 

ERIE 

?6fi? 

ERIE 

2721 

BEDFORD 

2eiA 

MERCER 

291,2 

ARMSTRONG 

3028 

VENANGO 

3056 

LUZERNE 

ADAMS 
ADAMS 
MC  KEAN 
SOMERSET 


MONTGOMERY 


GREENE 

ESTMORELAND 
MERCER 


I  WAYNE 

'  CHESTER 
I  SOMERSET 
.  SUSQUEHANNA 
»  HUNTINGDON 
>  CUMBERLAND 


*0  32 

41  12 
40  39 
40  36 
40  30 

39  55 

42  00 

40  39 

41  40 
41  07 

40  50 

40  46 

40  45 

40  22 

40  51 


40  16 
40  09 
40  24 


41  57 
41  57 

40  00 

41  09 

40  IB 
40  04 

39  57 

40  23 
40  05 

40  52 
40  61 

40  15 


40  13 

40  35 

41  37 


79  49 
78  55 
75  26 
75  28 
78  29 

77  18 


78  50 
78  39 
BO  26 


41     41 

76    30 

39    56 

75    50 

39    46 

79   22 

39    50 

79    22 

41    46 

80   22 

41    46 

80    15 

40   01 

79    36 

40   01 

79    33 

40    04 

75    19 

41    20 

79    13 

40     30 

80    05 

41     55 

79    39 

41    49 

78    03 

41     44 

77    07 

40     41 

40    27 

76   3* 

41     55 

78    41 

40    58 

76    37 

40   05 

74    52 

41    32 

75    57 

40     07 

79    23 

40     10 

79    52 

40    16 

75    06 

41    20 

78    06 

41    06 

78    36 

40    17 

76    43 

41     29 

76    25 

41     24 

40    59 

79    37 

40     29 

78    43 

41     52 

80    OB 

41     20 

78    15 

40    11 

76    10 

41    51 

75    13 

42    13 

79    51 

42    05 

60    12 

40   00 

78    23 

41    14 

60    30 

40   43 

79    30 

41    23 

79    49 

41    01 

75    54 

77    39 

40    13 

75   SO 

40    13 

74    56 

39   50 

77    14 

39   46 

41    51 

78    36 

39    49 

41    34 

78    36 

40    06 

75    47 

39    46 

76   ♦* 

80    13 

41     15 

75    27 

40    14 

75    27 

40    38 

76    43 

79    55 

40    16 

79    31 

41    24 

ao   23 

39    48 

76    59 

40    13 

76    51 

40    18 

76    54 

75    10 

41    2B 

40    26 

78    24 

41    23 

75    26 

39    50 

76    20 

79    06 

41    37 

75    19 

41     39 

75    17 

40   06 

75    56 

40   09 

78    55 

41   43 

75    43 

40    30 

78    01 

40   06 

77    16 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLE 
ALTOONA  WATEI 

PA.  STATE  COL.  EXP.; 
OTTO  D*  BACON 
PCH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


OIV 


ROAR 

ING 

REEK    WATER    CO 

HOWJ 

'0    R 

KEMP 

MARL 

ETTINGER 

PAUL 

W.    FISMEP 

ROCK 

VIEW 

PRISON    FARM 

FLOY 

D    W. 

TRUMP 

AMEF 

.    CAR    ♦    FNDRY.    CO. 

..IAN 

MASTER 

LEHI 

JH    U 

IVERSITY 

PA» 

DEPT 

FRST.    ♦    WTRS 

U.S. 

WEA 

HER    BUREAU 

WALTER    WILORICK 

MRS. 

BESSIE    H.    WILLOER 

MRS. 

EMMA    SHAULIS 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
TURNPIKE  COHM. 
AVIATION  AGENCY 

IN  R.  COOPER 
N  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 

H  TWP.  MUN.  AUTH 
TURNPIKE  COMM. 

ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO, 
JOSEPH  N.  HOBART 
IE  D.  DOWLING 
MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 

IBERT  F.  MAURER 

CHARD  L.  MENKEN 

KAThRYN  T.  KREIGHBAUI 

ARL  TOUCHTON 


CO. 


'RLES  A.  SENDER 
IT  PENN  POWfi 
IPS  OF  ENGINEERS 
>S  VELDA  SWANCEI 
■  ELECTRIC  CO. 


ILLIAM  J.  DOTTERER 
MFGRS.  L.  *  H.  CO. 
IRA  TAYLOR 

HRS.TILLIE  M.5IM0NDS 
PHlLA,  ELECTRIC  CO, 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
ARTHUR  A*  JOHNSTON 
MRS.  PALLA  J,  TAUTIN 
MARSHALL  &•  MENEFEE 

HARRY  C.  JOY 


ELECTRIC  CO. 


M(Ss  ELIZABETH  NEFF 
C»fn.ES  R.  DAVIS 
C)(tVIN  R.  PACKARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FR60  A.  PLEMPEL 

Inactive  12/59 
mrs.  marie  h.  little 
pa.  turnpike  comm. 
thomas  a.  hotalen 
harold  j.  kuschel 

turnpike  comm. 
theodore  f.  mathues 
george  hart 
sidney  kennedy 

'  OF  OU  801 S 


MRS. 


HITE 


ROBERT  A.  WASSEP 

IBORO  STi  TCHR,  COL. 

SON  Thomas 
1AM  SUDERS 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 
RS.  HENRIETTA  MURRY 

lELO  RESEARCH  LAB, 
,S.  WEATHER  BUREAU 
A,  TURNPIKE  COMM. 

SHARON  STEEL  CORP. 

CORPS  OF  ENGINEERS 


JAMES   A. 

ANDREW    B 
W.    GALE 
WALTER   C 
GEORGE   M 

RHOADS 

.     EVANSHA 
.     WbLF 

HUGH    C,    MC     ILHENNY 
NATIONAL    MILITARY 
INACTIVE     12/59 
MRS.    MART    M.     HARTM> 
CORPS    OF    ENGINEERS 

JOHN    J. 
MRS.    E. 
CORPS    OF 

CHARLES 

SHRAOER 
C.    MC    WILL 
ENGINEERS 

A,    LEISTER 

M,  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

OEPT.  HIGHWAYS 
EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 

WEATHER  BUREAU 
GEORGE  St  BEAL 

KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO, 
JOHN  M.  RINGLER 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

S.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C,  WILLIAMS 

lENO  E.  WALTER 

H.    KURTZ 
JAMES    A.    HAHN 
JOSEPH    J.    SANAUSKAS 
DANIEL    I.    GROVE 
METRO   P.    DOROSH 


.^ 

n 

OBSERVAHON 

g 

U 

U 

g            TIMEAND 

0 

S 

p 

< 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

3 

/*Mic  en  \rro 

KJootMytM 

^ 

i 

3 

1 

1 

1 

i 

1 

ii 

HTNDMAN 
INDIANA    3    SE 

♦  190 

BEDFORD 

12 

39    49 

78    44 

960 

7A 

DONALD    LEHMAN 

4214 

INDIANA 

40    36 

79   07 

1102 

7A 

C    H 

CLTMER    WATER    SVC*    CO. 

JACKSON    SUMMIT 

4304 

TIOGA 

19 

41    97 

77   01 

1690 

C 

ARCHIE    LAIN 

JAMESTOWN    2    NW 

4325 

CRAWFORD 

41    30 

ao    28 

1050 

8A 

8A 

Pa*    DEPT*    FRST*    *    wTns 

JERSEY   SHORE 

4363 

LYCOMING 

16 

♦  1    IZ 

77    15 

541 

7A 

GEORGE    R*   WAOOELL 

JOHNSTOWN 

4385 

CAMBRIA 

4 

40    20 

78    95 

1214 

9A 

9A 

JOHNSTOWN    TRIBUNE 

JOHNSTOWN    2 

4390 

CAMBRIA 

4 

40    19 

76    55 

.1279 

c 

CITY    OF    JOHNSTOWN 

KANE       1    NHE 

4432 

MC    KEAN 

1 

41     41 

76    48 

1790 

6A 

BA 

C    M 

RUDOLPH   A.    ANDERSON 

KARTHAUS 

4490 

CLEARFIELD 

♦  1    07 

76    07 

950 

WILLIAM    J.    HOWE 

KEGG 

4481 

BEDFORD 

* 

39    99 

76    43 

1260 

MID 

MIO 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

KETTLE    CREEK    DAM 

4545 

CLINTON 

16 

41    ZZ 

77    56 

930 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

KITTANNINQ    LOCK    7 

4611 

ARMSTRONG 

I 

40    49 

79    32 

790 

VAR 

COMPS    OF    ENGINEERS 

KHEGAR    4    SE 

4667 

WESTMORELAND 

40    06 

79    14 

2930 

INACTIVE    lZ/59 

KRESGEVILLE    3    W 

4672 

CARBOM 

9 

♦0    94 

79    34 

726 

7A 

CITY   OF    BETHLEHEM 

LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 

4706 

MC    KEAN 

I 

♦  1    ♦& 

78    40 

2136 

INACTIVE    IZ/59 

LAKE    MINISINK 

4727 

PIKE 

i 

41     13 

75    03 

1366 

7A 

MRS.     IRENE    FOREMAN 

LAKEVILLE    1    NNE 

4733 

WAYNE 

5 

♦1    27 

75    16 

1440 

SA 

MRS.    GLADYS    REINEKE 

LANCASTER    2    NE    PUMP    STA 

4738 

LANCASTER 

15 

♦0   03 

76    17 

251 

6P 

frP 

LANCASTER    WATER    BUR . 

LANCASTER    2    NE    FILT    PL 

4763 

LANCASTER 

15 

♦0   03 

76    17 

276 

LANCASTER    WATER    BUR. 

LANDISVILLE    Z    NW 

4776 

LANCASTER 

>9 

♦0   07 

76    26 

360 

8A 

8A 

eA 

CG 

PA*    STATE    COLLEGE 

LAURELTON    STATE    VILLAGE 

4853 

UNION 

19 

40    54 

77    13 

866 

PA*    DEPT.    OF    WELFARE 

LAWRENCEVILLE    2    S 

4673 

TIOGA 

19 

41    99 

77    07 

1000 

6P 

»P 

H 

HARRY    P,    HOWLAND 

LEBANON    3    W 

LEBANON 

15 

40   zo 

76    29 

440 

7A 

7A 

LEON    MILLER 

LEBANON    3    SW 

♦696    LEBANON 

15 

40    19 

76    28 

496 

THOMAS    DONNACHIE 

LEHIGHTON 

♦934! CARBON 

' 

40    50 

75    43 

5B0 

7A 

GOODWIN    S,    OEFREHN 

LE   ROY 

4972! BRADFORD 

15 

41     41 

76    43 

1040 

ftp 

JOEL    R.    LA    MONTi    JR. 

LEWIS   RUN   3    SE 

498* IMC    KEAN 

1 

41    90 

1740 

7A 

RUSSELL    LINEMAN 

LEWISTOWN 

♦992!mIFFLIN 

40    35 

77    35 

460 

7A 

7A 

AMERICAN    VISCOSE    CO. 

LOCK    HAVEN 

5104 

16'     41    06 

77    27 

686 

7A 

JOHN    P.    FREV 

LOCK    HAVEN    2 

5109 

CLINTON 

16!    41    08 

630 

HUGH    F,    PARKER 

LONG    POND    2    W 

5160 

MONROE 

' 

41    03 

75    30 

1860 

7A 

THOMAS    MECKES 

LYNCH 

5275 

FOREST 

1 

41    36 

79    03 

1Z99 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

5336 

CLEARFIELO 

16 

40   50 

76    26 

1460 

7A 

MRS.    JULIA    J.    SHOFF 

5342 

CLEARFIELO 

16 

40    53 

76    44 

1280 

7A 

MISS    ELLEN    J.    MILES 

MAPLE    GLEN 

5368 

MONTGOMERY 

5 

40    11 

75    11 

380 

FRANCES    C.    SCHEIBNER 

MAPLETON    DEPOT 

5361 

HUNTINGDON 

(, 

40   Z4 

77    56 

960 

7A 

m%,     I.    S,    BUCHANAN 

MARCUS    HOOK 

5390 

DELAWARE 

5 

75    25 

MID 

HID 

MARIENVILLE    1    SW 

5400 

FOREST 

1 

41    27 

79    09 

1706 

ROT    A.    MARKER 

MARION    CENTER    2    SE 

9406 

1 

40    45 

79    02 

1616 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MARTINSBURG    FAA    AP 

9494 

BLAIR 

* 

40    18 

76    19 

MIO 

HID 

C    M 

FED,   AVIATION   AGENCY 

MATAHORAS 

9470 

PIKE 

5 

41    Z2 

74    42 

439 

7A 

„ 

HARRY    BISLAND 

MC    COMNELLSaURG 

5526 

FULTON 

12 

39   96 

76    00 

899 

7A 

MtS.    HELEN    M.    SHIVE5 

MC    KEESPOfiT 

9973 

ALLEGHENY 

10 

46   21 

79    92 

720 

NATIONAL    TUBE    CO. 

MEADOW    RUN    PONDS 

9601 

LUZ  ERNE 

19 

41    13 

75    40 

GEORGE    PEARAGE 

MEAOVILLE    1     S 

5606 

CRAWFORD 

1 

41    36 

80    10 

1069 

8A 

6A 

C    M 

CITY    OF   MEAOVILLE 

MED IX    RUN 

5627JELK 

16 

41     17 

78    24 

1106 

7A 

C    H 

mS.E.    M.    SNYDER 

MERCER    2    NNE 

5651: MERCER 

2 

41     15 

60    13 

1166 

7P 

7A 

MS.    FRAN.    STRuThERS 

MERCER   HIWAY   SHED 

5694  1  MERCER 

2 

41    14 

80    15 

1256 

PA.    OEPT,    HIGHWAYS 

MERCERSBURG 

FRANKLIN 

IZ 

39    49 

77    94 

619 

6A 

ROLLIN    P.    GILBERT 

MERW1NS6URG 

9676 

MONROE 

40    98 

79    Z8 

985 

ARTHUR    A.    SNITM 

MEYER SOALE 

9664 

SOMERSET 

17 

39    49 

79    01 

2616 

7A 

THEODORE   R.    BAER 

MIDLAND    DAM    7 

9710 

eEAVER 

11 

40    36 

689 

IIP 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MILAN    4    WNW 

9732 

BRADFORD 

15 

41    H, 

76    35 

1446 

CARL    A.    MORRIS 

MILANVILLE 

WAYNE 

41     40 

75    04 

760 

SA 

CHARLES    W.    OAVtS 

MILLERS6URG    2    £ 

5775 

OAUPHIN 

19 

40   32 

76    96 

560 

RUSSELL    SHEPLEY 

MILLHE1H 

5790 

CENTRE 

15 

40   93 

77    29 

1079 

7A 

NEVIN    E.    BOWERSOX 

MILLVILLE    2    SW 

COLUMBIA 

15 

41    06 

76    34 

860 

7A 

7A 

KENNETH    LEIGHOW 

MILROY 

5625 

MIFFLIN 

40   43 

77    35 

770 

8A 

THOMAS    C*    HARBESON 

MOMTROSE 

5915 

SUSQUEHANNA 

19 

41    90 

79    52 

1560 

RALPH    TAYLOR 

MORGAN TOWN 

5956 

BERKS 

19 

40   09 

75    54 

595 

HID 

HIO 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

MT   GRETNA   2    SE 

6026 

LANCASTER 

15 

40    14 

76    26 

676 

MIO 

HID 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

MOUNT    POCOKO    2    N 

6055 

MONROE 

9 

41    09 

75    22 

9P 

9P 

H.    JOHN    DAVISl    JR. 

MOUNT    UNION    1    N 

MIFFLIN 

40    24 

77    53 

626 

MT.     UNION    WATER    WORKS 

MUMLENBURG    1    SE 

6090 

LUZERNE 

19 

41     IJ 

76    08 

1116 

INACTIVE       Z/60 

MURRTSVILLE 

frill 

WESTMORELAND 

10 

40   26 

79    42 

866 

DAVID    C.    SHAW 

MY  ERST OWN 

612« 

LEBANON 

14 

40   22 

76    18 

480 

8A 

WS. KATHLEEN    WANOELL 

NATRONA    LOCK    4 

6151 

ALLEGHENY 

1 

40    37 

79    43 

800 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NEFFE    MILLS    3    NE 

6174 

HUNTINGDON 

6 

♦0    40 

77    55 

900 

PA*    STATE    UNIVERSITY 

NESHAMINY    FALLS 

6194 

6UCKS 

9 

40   09 

74    97 

60 

HIO 

PHILA*    SUB*    WATER.    CO. 

NEW    CASTLE    I    N 

6233 

LAWRENCE 

2 

41    01 

60    22 

825 

9P 

7A 

LEWIS   W.    HAMILTON 

NEWELL 

6246 

FAYETTE 

10 

40   05 

79    54 

605 

12M 

12M 

GENERAL    CHEMICAL    CO, 

NEW   PARK 

6269 

YORK 

15 

39    44 

76    30 

780 

6P 

CLINTON    J.    ALLEN 

NEWPORT 

40    29 

77    06 

466 

7A 

MS.    FRANCES    K.    FRY 

NEW    STANTON 

WESTMORELAND 

10 

40    13 

79    36 

986 

HID 

MIO 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

NEW   TRIPOLI 

6326 

LEHIGH 

14 

40    41 

79    49 

570 

6P 

FRED    C,    OSWALD 

MORRIS TOWN 

6370 

MONTGOMERY 

14 

40   07 

75    21 

7, 

MIO 

8A 

GEORGE    H.    BOONE 

NORTH   EAST    2    SE 

6396 

ERIE 

6 

4Z    12 

79    49 

1060 

9A 

ELLSWORTH   WEAVER 

ORWELL    3    N 

66Z1 

BRADFORD 

19 

76    16 

1620 

8A 

WILLIAH    I.    BROWN 

PALM 

6661 

MONTGOMERY 

14 

40    26 

79    32 

385 

BA 

FRED   C.    ESCMBACH 

PALMER TON 

6669 

CARBON 

9 

40   48 

79    37 

495 

MIO 

HID 

C 

NEW    JERSEY    ZINC   CO. 

PARKER 

6721 

ARMSTRONG 

1 

41    09 

79    41 

1140 

7A 

LOUIS    A*    MALARtEY 

PARKER    1    e 

6724 

CLARION 

I 

41    06 

79    40 

1106 

C 

P.    H>    NEELY 

PAUPACK    2    WNW 

6762 

PIKE 

9 

41    24 

79    14 

1360 

BA 

MISS    L.    VETTERLEIN 

PHIL    DREXEL    INST    OF    TEC 

6879    PHILADELPHIA 

39    57 

79    11 

36 

MIO 

MID 

FRANCIS    K.    OAVIS.    JR. 

PHILADELPHIA    WB    AP 

6689 

PHILADELPHIA 

9 

39    53 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PHILADELPHIA    PT    BREEZE 

6699 

PHILADELPHIA 

5 

39   55 

75    IZ 

32 

HID 

MIO 

f. 

ATLANTIC    REFINING   CO. 

PHILIPSBURG    FAA    AP 

6916 

CENTRE 

6 

♦0   94 

78    05 

1918 

HIO 

MID 

C    H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

PHOENIXVILLE    1    E 

CHESTER 

40   87 

75   30 

109 

5P 

HID 

PHlLA.    SUB.    WATER    COMM 

PIKES    CREEK 

6939 

LUZERNE 

19 

41    16 

76    06 

1320 

C 

HARRY    SHELDON 

PINE    GROVE    1    NE 

6994 

SCHUYLKILL 

19 

40    34 

76    22 

535 

8A 

PA.    POWER    ♦    LIGHT    CO. 

PITTSBURGH    WB    AP    2 

6993 

ALLEaiENY 

40    30 

60    13 

1191 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PITTSBURGH    WB    CITY 

6997 

ALLEGHENY 

11 

40   27 

80   00 

749 

MID 

HID 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PLEASANT    MOUNT    1    W 

7029 

WAYNE 

9 

41     44 

79   27 

1666 

C   H 

PA,    FISH    COMMISSION 

PORT    CLINTON 

7116 

14 

40   35 

76   02 

456 

c 

WS.    ADA    E.    RARICK 

POTTSVlLLE 

7161 

SCHUYLKILL 

14 

♦0    4Z 

76    U 

696 

8A 

LLOYD    E,    WELLER 

PUNXSUTAWNEY 

7217 

JEFFERSON 

1 

♦0    57 

79   00 

1300 

c 

CARL    E.    ROTOLO 

PUTNETVILLE    2    SE   0AM 

7229 

ARMSTRONG 

1 

♦0    55 

79    17 

1276 

eA 

8A 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

OUAKERTOWN    1    E 

7239 

BUCKS 

9 

♦0   Z6 

79   20 

490 

5P 

7A 

DENNIS    K.    FlUCK 

RAYMOND 

POTTER 

13 

♦  I    92 

77    52 

2220 

7A 

c 

MRS.    RACHEL    LANGAN 

READING    WB    CITY 

7316 

BERKS 

14 

40   20 

75    58 

266 

HID 

HID 

<    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

REMOVO 

7409 

CLINTON 

16 

41    20 

77    45 

660 

7A 

ELMER   G.    BATSCMELET 

REHOVO    5    S 

7410 

CLINTON 

16 

41     14 

77    «6 

2035 

c 

C.    F.    BILLETTE 

REW 

MC    KEAN 

1 

41    54 

78    32 

2250 

8A 

HAROLD    Ct     MEALY 

RICES    LANDING    L    6 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  baaed 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the 
following:  ■ 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table.  f 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month.  ' 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry.  ! 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication.  i 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   I 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  index.  < 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates.  ' 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIUATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office  Washington  25 
D.  C.  .       »      . 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Docximents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  SEPTEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  1st  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   32°  on  the  14th  at  Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   10.61  inches  at  Honey  Brook  1  W 

Least  Total  Precipitation:   0.28  inch  at  Farrell  Sharon 

Greatest  One  Day  Precipitation:   5.96  inches  on  the  12th  at  Phoenixville  1  E 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


In  many  respects  the  weather  during 
September  was  quite  "normal".   Tempera- 
tures were  mild  although  nights  were 
cool,  humidity  was  not  unusually  high 
and  winds  were  generally  light  to  gentle, 
except  those  associated  with  severe 
storms,  such  as  the  thunderstorms  which 
were  quite  numerous  throughout  the  month. 
Rainfall  and  cloudiness,  however,  did 
not  follow  the  normal  pattern.   In  the 
west  and  northwest  cloudiness  was  less 
pronounced  than  in  eastern  sections  and 
precipitation  was  conspicuous  by  its 
absence.   This  was  particularly  true  in 
the  northwest  where  less  than  half  the 
normal  monthly  rainfall  was  received, 
although  there  have  been  a  number  of 
Septembers  when  lesser  amounts  occurred. 

Over  the  remainder  of  the  Commonwealth 
a  totally  different  rainfall  pattern 
existed.   Measurable  amounts  were  reported 
on  10  -  15  days  rather  well  distributed 
throughout  the  month.   Rainfall  totals 
varied  widely  from  less  than  1  inch  in 
parts  of  the  northwest  to  over  10  inches 
in  some  eastern  and  southeastern  locali- 
ties.  Thunderstorms  accounted  for  a 
goodly  portion  of  the  precipitation,  but 
the  greatest  storm  rainfall  occurred  as 
a  result  of  the  influence  of  Hurricane 
Donna,  which  moved  northward  off  the  New 
Jersey  coast  on  the  11th  and  12th.   This 
resulted  in  heaviest  rain  and  strongest 
winds  occurring  in  extreme  eastern  sec- 
tions.  At  Philadelphia  the  highest  wind 
recorded  was  49  mph  from  the  northeast 
during  the  morning  of  the  12th,  with  the 
strongest  observed  gust  59  mph.   The 
lowest  barometer  was  28.90  inches  at  1046 


EST  (24-hour  clock)  on  the  12th.   Reading 
reported  the  lowest  pressure  at  1320  EST 
with  29.19  inches  and  the  strongest  wind 
of  35  mph  from  the  northwest  during  the 
afternoon  of  the  12th.   Allentown  had  a  • 
low  pressure  of  29.15  inches  at  1345  EST' 
on  the  12th.   Rainfall  from  the  storm    ' 
ranged  from  6  inches  in  the  extreme  soutb 
eastern  section  to  about  1  inch  over  the' 
Alleghenies  through  the  central  portion 
of  the  state.   Through  the  east-central 
and  northeastern  counties  3  to  5  inches 
were  common. 
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e  was  confined 
ies,  mostly  from'i 
or  damage  was 
and  power  lines 
treets  flooded; 
inor  crop  damage 
ds  was  reported, 
e  storm  sewers 
numerous  flooded 
eets.   Many  small 
cially  in  Bucks 
flooded  low- 
pths  of  up  to 
oding  occurred 
er  as  the  crest 

except  at  a 
en  Creek  in 
11  as  the  Brandy- 
ounty,  had  moder- 
age  of  importance 


Nelson  M.  Kauffman 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Harrisburg,  Pennsylvania 
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ULT  1  W 

ATA 

SE  SCHOOL 

ERFORD  1  E 

77.2 
7S.5 
74.6 
76.2 

55.1 
53.1 
57.1 
55.1 
53.5 

66.2 
64.3 
65,9 
65,7 

M 

.4 

-  .9 

-  .5 

89 

88 
87 
88 

2 

43 
43 
46 
44 
43 

27 

27 
27+ 
23 
15 

53 
68 
50 
51 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.21 
10.07 
8,06 
8.54 
6.26 

6.05 

4.45 
4,85 

3.35 
5.95 
4.40 
2.67 
2.16 

12 
12 
12 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

9 

10 
8 
8 
6 

4 
4 
3 
6 
4 

3 
2 

2 
2 

KOOD 
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57.0 
55.8 
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CONTINUED 


PENNSYLVAf 
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CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTP  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RIDGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGFTTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM 

HOOVERSVILLE 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 
PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 


NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLF  FAA  AIRPnoT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KONE   1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SF  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


71. S 
75.7 
72,1! 

70.2 
7S.0 

73.7 


76.4 
71.8 
76.1 


77. <? 
76.1 
73.3 


79.9 
72,5 
76,3 
79. OM 
78.6 

76.1 
69.(1 
80.0 
77,5 
76.7 

76.8 
78.7 
80.9 
79.8 
79.3 

76.1 
76.2 
75.6 
77. 9M 
78.1 

"'6.'; 


72.6 
73.9 
74.0 


70.3 
81.0 
74.7 


73.1 
77.4 


77.1 
76.5 


49.3 
53.7 


50.7 
51.5 
54.5 


56. OM 
53.6 


57.9 
55,0 
51.1 
52. 4M 
51.7 

54.1 
49.6 
53.9 
52.8 
52.2 

53.5 
61,1 


53,8 

56,0 
60,4 
49,0 
51, 8M 
56,1 

58,7 


51,7 
50,7 


52.4 
47,5 
56.2 
57.9 
58.3 

55.2 
54.1 
52.0 
46.0 
52.2 

50,5 
52,2 

49,5 
53,9 


53.5 
53.5 
60.4 
64.7 
50.6 

60.5 
63.3 
64.1 


58.9 
63.8 
63.7 
65. 7M 
55.2 

65.1 
59,7 
67,0 


67.3 
58.4 
66,6 


65.1 
59.3 
62.8 
64. 9M 
67.1 

57.6 


51.5 
51,3 
52,9 
54.0 

63.7 

54.4 
58.9 
68.6 
56.3 
59,0 


68,2 
65.2 
59.5 


3.4 
1.2 


89 
89 
.1   85 
90 


89  10  43 
89  9  40 
85   1 


1.2 
1.4 


1.4 
1.6 


87  I  9  + 
90  9+ 
89   1 


3.1 
2.7 


3.9 
4.6 


2.2 
2.1 


91 

9 

87 

I 

90 

1 

89 

2 

89 

fl 

90 

1 

85 

7 

88 

8  + 

82 

1 
3  + 

85 

8 

87 

8  + 

89 

1 

89 

9 

88 

8  + 

85 

1 

92 

1 

92 

7 

91 

8 

89 

8+ 

93 

1 

90 

? 

85 

9  + 

80 

8  + 

88 

1 

88 

10 

88 

8  + 

90 

1 

42  15+ 

14 


58 

170 

30 


151 

125 

94 

57 

87 

55 
185 

15 


36  ;   0 
20 


57 
171 


5.90 
3.14 
2.10 
5.56 
3.47 

4.29 


4.21 
4.08 
4.72 
3.15 


4,94 

4,70 


1,81 
4,35 
3.28 

1.19 
4,77 


-  1,51 
2.04 


1.15 
1.59 


1.89 
1.54 


4.19 
3.82 
3.82 
3.31 
3.25 

5.74 
1.07 

.63  -  2,24 
3.62 
3.72 


1.84 

-  1,13 

2.54 

-   .23 

2.84 

4.03 

.61 

2.92 

-   .11 

4.64 

1.49 

1.53 
1.80 
3.92 
1.41 
2.79 

1.50 
2,04 
1.48 
1.45 
.28 

1.78 


2.18 
1.03 


1.14 
1.10 

1.20 


1.94 
2.45 

1.35 
2.45 
2.68 


2.31 
1.74 


2.00 
1.57 
.72 
2,73 
1.26 

1.59 
.73 

1  .89 


1.53 
1.10 


1.35 
1.23 
1.53 


.68 
1.37 
2,01 

I  .44 

.94 

1.18 
2.77 
1.16 
1.00 

2.10 

.35 

.28 

1.50 

1.95 


.62 


1.04 
2.35 


1.02 
1.30 


.77 
.49 
.75 
1.04 
.17 

1.10 
.22 
.27 


.25 

.37 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NIOKN    MB    *P  H 

H^CiH    GAS    CO 

ON*    Mv>RsCSHOe    CURVE 

DTSVILLE 


ER    FALLS 
FftTOMN 
fELSVILLe 
■fONTf    «    S 


.CMFM 

.CHCM    L€M16H   UNIV 
ISVIlLF    *.    FUr 
■RVILLe     1    N 

XL    1     S« 
KJCR    LOCK    2 
ORO    ''AA    AIRPORT 
ORC    TNTRL    FIRE    STA 
ORP    4    W    RES 

ewoop 

VILL?  <^aa  &\RPOQJ 
TON  1  *- 
LO  MILLS 
TTSTOWN  2  W 

CABINS  2  NE 


SLF 

LLTOWN  2  SSE 
R  CAMP  2  W 
RUN 

S  FORO 

ERS6URG    1    ESE 
EROl     LOCH    4 
NC?    1     F 
ON    3    SW 
SVILLE 


JENCe    1    NW 
^UTVILLE 
lUTVILLF    6    F 
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KANE   1  NNE 

KARTHAUS 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

HRESGEVILLE  3  W 

LAKE  MIMSINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDESVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 
LONG  PONO  2    W 
LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 

MAT AMOR AS 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 

MERCER  2  NNE 
MERCERSeURG 
MEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 

MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILRQY 
MONTROSE 
MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N 
MYERS70WN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
N0RR1ST0WN 
NORTH  EAST  2  SE 
OflWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WS  AP      R 


PHOENIJfVILLE  1  E 
PIKE5  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAI 
OUAKERTOWN  I  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RE NOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY  3  W 

RUSHVILLE 

RUSSELL 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 
SCRANTON 
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UENTOWll  WB  AIRPORT 
IE  WB  AIRPORT 
SRISBURG    WB   AIRPORT 
ILADELPBIA   WB   AIRPORT 
rTSBUHGH   WB   AIRPORT  2 
IDING    WB  CITY 
lAIlTON    WB  AIRPORT 
J.1AMSP0RT    WB   AIRPORT 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANI 
SEPTEMBER  196 


Station 


Da; 

14  j    15 


29      30      31 


ALLENTOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 


CONNEAUTVILLE 


COUOERSPORT  3  NW 


DEVAULT  1  W 


OU  BOIS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EMPORIUM  I  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
ERIE  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


88   81   74 

67   56   49 


66  65  50 

89  84  80 

55  62  46 

83  90  84 

66  67  52 

89  90 

66  63 


86   90   62 


89   87   79 
69   65   46 


70   72   58 


82   60   76 


67   65   52 


82   75   71 
52   49   39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
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MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   61   51 


86   88   78 
52   56   39 


52   59   42 


85   76   73 
53   53   43 


62   54   47 


75   87   78 
65   62   41 


58   54   48 


90   88   85 
60   62   50 


86   85   77 


72   82   68 


92   88   85 


85   81   71 
61   59   44 


82   90   80 
65   62   39 


MAX 

MIN 


87   82   74 
65   68   50 


65   59   52 


77   80   80 


74  78  80 

53  57  55 

85  81  82 

54  65  60 

75  87  78 

51  57  62 

85  87  8* 

53  68  59 

72  74  81 

44  50  56 

77  80  82 

54  63  53 

77  81  80 
60  69  60 

80  78  81 

54  64  57 

78  81  81 

52  59  6* 

72  76  81 

55  53  47 


49   56   40 


87   80   76 
57   52   43 


82   87   82 
61   63   45 


89   89   87 


85   90   84 
61   60   46 


60   57   41 


93   86   77 
67   68   52 


68  57  49 

89  83  83 

55  56  45 

89  85  83 

56  52  45 

84  89  83 

67  57  51 


80  82  83 

50  65  52 

78  86  81 

48  50  53 

82  86  80 

53  65  61 


70   75   76 
40   53   49 


80   82 
57   58 


82   85 
69   55 


58 

81  84  85 

57  55  58 

87  88  88 

63  63  66 

83  84  85 

56  55  57 

85  87  84 

60  58  62 


80   82 
64   55 


83   85 
51   50 


80   85 
59   55 


81   82 
59   57 


51   53   53 


85 

87 

60 

54 

84 

85 

55 

57 

85   83   87 

61   54   60 


80 
66 


83   82   87 
47   63   49 


87   87   87 
48   60   54 


76   84   82 
51   58   58 


80   83   79 


76   85   80 
51   64   44 


50   63   59 

77   80   82 
48   62   54 


55   68   70 


83   85   87 
52   70   56 


80   76   81 
49   63   54 


70   74   78 


88 

89 

55 

57 

79 

82 

50 

60 

85 

87 

59 

54 

84 

85 

59 

55 

86 

88 

54 

54 

55   57   51 


84 

86 

55 

56 

84 

85 

59 

57 

85 

88 

47 

55 

81 

85 

87 

88 

64 

47 

55 

59 

78 

83 

79 

8? 

57 

40 

50 

49 

81 

82 

83 

84 

51 

54 

55 

58 

77 

78 

80 

83 

51 

50 

49 

54 

74 

80 

80 

80 

60 

55 

54 

52 

59   58   54 


82 

85 

59 

58 

73 

74 

54 

59 

50   52   61 


82   83 

55   53 


85   86 
4  8   55 


80   62   84 
51   59   68 


92   91 
52  I  65   59 


62   66 
55   56 


80   60 
55   54 


57   68 
54   54 


78   63 

57   57 


66  58  59 

85  75  59 

60  53  52 

81  74  53 

54  55  56 


72   65 
60   50 


57   65 
54   52 


80   50 
55   56 


65   59   59 


66   60 
47   53 


70   59   68 
55   55   49 


73   62 
56   57 


67   67 
57   55 


79   72   55 


82   70   69 
64   55   55 


67 

70 

55 

55 

64 

71 

52 

53 

67 

74 

55 

55 

81 

66 

60 

56 

74 

59 

60 

57 

59 

71 

49 

41 

69 

70 

50 

50 

55   55 
45   50 


56  66 

57  56 


73   57 
53   53 


70   58   52 
55   51   48 


82   71   75 
51   54   54 


58   52 
55   54 


55   53 
51   51 


73   75 
58   59 


63   64 
52   50 


70   57 
50   52 


74   59 
54   54 


73   55 
57   56 


59   70 
54   53 


73   70 
46   44 


59   76 
46   43 


74   71 
45   45 


74   77 
44   44 


53   57   70 
47   46   39 


72   76 
55   51 


55   73 
44   44 


71   73 
46   45 


53   70 
35   40 


55   72 
34   35 


58   72 
42   38 


72   52   68 


70   75 
45   41 


74   54   70 


58   61   67 
40   38   40 


74  80 

45  42 

71  78 

46  44 

70  75 

38  37 

70  77 

37  39 

75  72 

45  44 

54  69 

46  45 

63  70 

35  37 

67  76 

35  43 

65  72 

32  33 

69  75 
44  50 

58  69 

39  39 

62  68 

39  36 

70  78 
41  43 

65  74 

41  39 

57  59 

39  39 

72  80 

42  44 

55  71 

41  35 

50  64 

37  37 


61   65   70 


58   73 
45   46 


54   45   55 


76   68 

57   59 


75   77   69 
47   58   58 


75   70 
57   55 


77   81   59 
48   58   60 


76  78  74 

57  59  59 

77  75  67 
43  58  58 

75  73 

58  60 

75  71  68 

62  62  52 


74   65 
56   57 


49  58  59 

68  64  68 

49  56  56 

72  68  71 
49  48  59 

73  66  72 
55  56  57 


75   78 
43   51 


78   70 
56   58 


54  54 

73  57  53 

41  53  55 

83  74  67 

57  59  59 

81  72  57 

56  55  50 

80  75  75 


80   72 
52   51 


77   81   71 


75   81   67 
45   54   58 


77   75   72 
51   53   55 


54   63 
52   50 


55   54   57 


40   54   5  7 


70   50 
54   54 


81   79   75 


57   59   58 


65   63 

45   54 


80   72   78 
58   56   50 


72   66   58 
54   55   55 


72   70   68 
40   52   57 


77   72   66 


77   71 
56   56 


69   73   68 

60   61   56| 


68   57   74 
61   58   60 


55   70   67 
59   57   57 


66   75   71 
59   58   56 


67   69   81 
61   53   57 


68   75 
58   58 


58   75   74 
50   60   59 


58   55   72 
54   61   54 


73   67   70 
58   58   56 


55   57   74 
50   51   56 


55   69   67 
58   57   53 


69   74 
56   55 


72   71   72 
55   55   53 


70   77   69 


54   77   76 
62   54   54 


72   78   73 
55   61   53 


68   64   73 
56   67   56 


58   74   77 
61   61   59 


69   78   74 
62   64   56 


74   75 

54   54   50 


79   70 

53   56   53 


73   77 

66   64   62 


72   75 
51   60 


75   72 
53   54 


71   70   75 
67   59   55 


«5   72 
55   52 


76   67   74 
61   55   55 


57   70 
55   56 


70   54   66 
54   54   53 


81   75   80 
54   56 


67   72 
54   56 


63   62   55 
54   55   67 


78   77   75 
58   62   65 


68   70   69 
52   54   54 


70   66 
55   55 


72   68   78 
58   58   60 


71   70   75 
52   51   62 


74   69   73 
57   53   58 


59   73 

55   47 


75   71 
55   47 


71   75 
55   54 


77   80 
60   60 


73   71 
53   53 


75   74 
67   52 


69   73 
51   63 


70   76 
55   65 


78   69 

50   53 


59   76 

50   55 


72   77 
43   52 


73   78 
52   55 


74   78 
50   52 


75   73 
59   52 


73   78 
54   54 


67   67 

51   53 


70   77 
59   52 


70   74 
60   51 


75   80 
49   52 


80   82 
48   53 


76   75 
56   45 


70   73 
52   51 


76   78 
50   59 


76   81 
52   55 


55   74 
42   52 


73   73 
48   46 


71   74 
50   50 


59   75 
52   48 


79   80 
55   54 


59   76 
61   57 


66   64 

53   52 


80   82 
55   55 


68   74 
54   50 


72   59 
52   52 


71   72 
60   50 


79   80 
60   53 


73   78 
50   60 


67   73 
49   48 


67   69 

44   41 


77   78 
54   53 


68   70 
44   45 


73   73 
47   49 


75   79 
58   56 


71   71 
48   49 


70   72 
49   44 


71   72 
42   45 


76   74 
44   43 


74   74 
43   45 


77   77 
43   45 


70   71 
44   46 


80   80 
43   43 


57   71 
44   45 


72   77 
47   45 


70   72 
47   42 


77   75 
44   44 


80   79   77 


70   72 
45   43 


77   77 
45   50 


81   79 
49   49 


80   72 
49   50 


73   72 
38   41 


70   75 
48   43 


72   72 
45   47 


74   70 
36   40 


78   78 
44   47 


71   72   74 
55   45   43 


62   53 
46   48 


78   78 
49   52 


69   71 
40   38 


70   70 
45   45 


76   76   74 


69 

74 

49 

46 

80 

75 

59 

60 

66   78 
50   55 


76   66 
55   60 


56  77 

57  52 


58   68 
52   54 


71   77 
60   51 


67   79 
52   62 


68   69 
54   50 


73   59 
59   56 


71   60 
52   40 


73   73 
46   44 


72   55 

49   41 


70   73 
49   47 


71   78 
50   57 


71   75 
51   47 


67  60 
53   53 


58  80 

59  50 


67   77 
60   59 


76   70 
50   45 


77   71 
48   47 


76   68 
68   63 


68 

69 

52 

54 

71 

77 

43 

44 

77 

71 

50 

49 

68 

63 

50 

47 

58 

79 

57 

53 

69 

62 

58 

67 

62 

70 

60 

44 

73 

79 

52 

61 

67 

68 

61 

48 

62 

59 

56 

64 

80 

77 

56 

50 

65 

70 

53 

49 

58 

68 

52 

53 

72 

53 

55 

56 

68 

77 

60 

63 

57   68   63 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  I960 


Day  Of  Month 

tn 

Station 

I 

2 

s 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

U! 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

L!L 

28 

29 

30   31 

< 

evERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

S8 

&7 

88 
61 

78 
47 

86 
51 

83 
61 

83 

59 

90 
64 

S6 
51 

S3 
59 

86 

61 

62 
55 

69 
49 

69 
45 

71 
41 

72 
41 

74 

51 

73 
53 

70 
62 

67 
53 

78 

59 

77 
51 

76 

57 

73 
48 

72 
52 

75 

46 

68 

41 

1 — 

72 

47 

70 
51 

72 
57 

74 
51 

76.1 
63.3 

FARRELL  SHARON 

MAX 

90 

83 

78 

89 

83 

86 

90 

91 

86 

83 

68 

72 

69 

74 

7! 

80 

74 

70 

76 

74 

79 

81 

85 

86 

82 

83 

77 

72 

78 

75 

79.7 
58.3 

MIN 

62 

65 

50 

59 

64 

55 

65 

67 

61 

62 

68 

53 

68 

48 

5C 

68 

62 

60 

66 

65 

65 

60 

61 

50 

66 

56 

58 

69 

62 

51 

FORO  CITY  »  S  OAK 

MAX 
MIN 

85 

*6 

89 

61 

82 

47 

79 
49 

85 

51 

81 
55 

86 
55 

88 
57 

90 
56 

86 
60 

74 
67 

62 
56 

73 
51 

65 
44 

7C 
42 

77 
40 

80 
55 

67 
55 

72 
55 

79 
55 

74 
68 

74 
58 

76 
65 

80 
54 

78 
48 

78 
46 

76 

46 

75 
60 

72 
54 

73 
48 

77.6 
62.8 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

89 
57 

82 
62 

78 
48 

86 

50 

83 

67 

86 
54 

S6 
59 

89 
60 

82 
62 

77 
55 

65 
55 

72 
57 

62 
53 

70 
42 

77 
42 

63 
59 

72 
57 

75 
60 

75 
56 

76 

60 

73 
56 

76 
55 

81 
56 

60 
56 

79 
52 

80 
49 

77 
63 

71 
54 

77 
66 

66 
52 

77.5 
65.2 

FREELAND 

MAX 

82 

79 

73 

70 

76 

79 

79 

80 

79 

79 

65 

60 

66 

64 

70 

71 

68 

61 

63 

68 

70 

68 

70 

72 

70 

73 

73 

72 

63 

71.1 
50.4 

MIN 

62 

59 

41 

51 

57 

51 

55 

56 

52 

52 

45 

50 

47 

40 

44 

50 

56 

60 

54 

52 

42 

51 

45 

51 

52 

43 

47 

52 

54 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

82 
69 

88 
67 

82 
52 

75 
51 

82 
64 

80 
54 

79 

53 

82 
56 

85 
64 

85 
67 

82 
60 

75 
60 

69 

54 

73 
48 

71 
45 

76 
46 

79 

53 

72 
55 

75 
58 

78 
60 

69 
59 

72 
54 

76 
44 

74 
48 

74 
49 

71 
55 

70 
48 

74 
49 

68 

55 

71 
55 

76.2 
55.1 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

84 
68 

90 
69 

84 
54 

75 
54 

84 
69 

79 
61 

83 
58 

84 
56 

85 
63 

88 
66 

78 
58 

62 
58 

69 

53 

73 
46 

73 
46 

78 
55 

82 
61 

70 
61 

57 
63 

72 
64 

79 
51 

75 
61 

70 
53 

75 
51 

78 
52 

71 
46 

71 
45 

76 
51 

74 
60 

66 
62 

76.6 
57.6 

GRATERFORD  1  E 

MAX 

MIN 

66 

67 

50 

50 

53 

58 

55 

55 

55 

66 

57 

54 

49 

46 

43 

44 

56 

53 

50 

52 

60 

55 

47 

46 

48 

52 

71 
46 

76 

50 

77 
56 

67 
61 

53.6 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

83 
67 

91 
65 

81 
46 

75 
47 

80 
55 

82 

55 

80 
58 

81 
56 

84 
56 

84 
65 

78 
56 

60 
55 

64 
46 

70 
45 

70 
41 

76 
42 

77 
57 

66 
59 

65 
59 

67 
59 

73 
60 

75 
61 

70 
52 

74 
50 

77 
51 

69 
43 

72 

45 

74 
48 

73 
53 

64 
60 

74.5 
63.7 

GREENVILLE 

MAX 

93 

90 

85 

89 

87 

91 

91 

92 

89 

61 

70 

77 

75 

74 

80 

63 

77 

73 

78 

76 

79 

81 

87 

86 

85 

85 

82 

74 

61 

76 

82.2 
54.1 

MIN 

56 

59 

45 

54 

67 

51 

57 

61 

67 

53 

54 

50 

53 

38 

44 

53 

56 

60 

53 

60 

57 

54 

58 

55 

52 

50 

53 

55 

50 

48 

HANOVER 

MAX 
MIN 

8A 

90 

85 

76 

86 

80 

82 

83 

65 

88 

81 

64 

69 

74 

72 

77 

82 

71 

70 

74 

60 

75 

71 

74 

78 

72 

70 

77 

73 

69 

77.1 

68 

68 

55 

55 

61 

63 

61 

60 

62 

66 

59 

59 

52 

47 

47 

50 

59 

60 

63 

63 

52 

60 

52 

52 

51 

45 

45 

45 

66 

62 

55.9 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 

91 

82 

78 

82 

81 

80 

84 

86 

87 

80 

67 

68 

74 

73 

76 

62 

68 

66 

68 

71 

77 

72 

76 

77 

70 

71 

75 

74 

67 

79 

76.1 
58.7 

MIN 

68 

65 

54 

56 

65 

64 

53 

60 

67 

66 

57 

59 

53 

50 

47 

59 

62 

60 

63 

63 

62 

63 

54 

53 

53 

50 

48 

57 

61 

59 

HAWLEY 

MAX 
MIN 

73 

88 

78 

74 

75 

76 

79 

85 

87 

61 

75 

56 

60 

70 

68 

74 

72 

65 

60 

51 

64 

73 

65 

74 

73 

59 

75 

77 

72 

65 

72.1 
51.9 

65 

65 

41 

42 

52 

46 

46 

53 

55 

58 

52 

53 

49 

42 

39 

39 

53 

56 

57 

55 

56 

54 

47 

47 

53 

46 

75 

49 

53 

58 

HOLTWOOD 

MAX 

89 

82 

75 

85 

81 

81 

82 

85 

85 

79 

71 

69 

74 

67 

72 

78 

71 

70 

71 

74 

74 

74 

73 

76 

70 

67 

72 

72 

67 

78 

76.5 

MIN 

69 

65 

58 

58 

68 

65 

65 

53 

69 

67 

61 

60 

54 

50 

51 

55 

63 

63 

65 

55 

54 

62 

52 

56 

54 

50 

51 

58 

63 

62 

60.2 

HOOVERSVILLE 

MAX 
MIN 

93 

90 

87 

83 

88 

85 

88 

84 

85 

60 

72 

62 

67 

63 

63 

75 

78 

68 

70 

78 

72 

75 

74 

80 

74 

76 

74 

74 

70 

73 

76.7 

67 

67 

57 

50 

56 

58 

64 

62 

56 

56 

50 

48 

44 

40 

37 

44 

51 

57 

54 

56 

57 

51 

50 

51 

40 

43 

43 

52 

54 

50 

52.2 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

INDIANA  3  SE 

MAX 

MIN 

89 
64 

85 
60 

81 
48 

85 
47 

82 
66 

85 
55 

86 
56 

87 
56 

86 

59 

75 
61 

64 
56 

70 
56 

64 
47 

69 
41 

76 
41 

76 
56 

66 
56 

75 
60 

76 
55 

72 
55 

73 
55 

75 
52 

60 
56 

78 
51 

77 
51 

77 
43 

77 
47 

71 
52 

72 
53 

72 
46 

76.8 
63.5 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

87 
56 

90 
58 

79 
42 

77 
53 

87 
59 

87 
47 

85 
54 

88 
61 

88 
63 

64 
52 

71 
52 

69 
49 

74 
52 

64 
36 

71 
41 

78 
49 

77 
53 

71 
57 

70 
53 

75 
57 

71 
54 

76 
53 

76 
56 

84 
57 

62 
52 

80 
50 

80 
52 

77 
54 

72 
46 

77 
42 

78.3 
52.0 

JOHNSTOKN 

MAX 
MIN 

85 
66 

88 
67 

86 
51 

86 
54 

86 
61 

84 
63 

88 
61 

87 
58 

88 
61 

89 
65 

65 
57 

65 
57 

71 
55 

65 
48 

71 
43 

77 
46 

80 
54 

77 

72 
60 

73 
63 

72 
61 

72 
55 

74 
51 

82 
55 

76 
54 

77 
47 

77 
49 

78 
51 

72 
56 

71 
53 

77.9 
56.0 

KANE   I  NNE 

MAX 
MIN 

84 
48 

85 
54 

77 
35 

74 
40 

76 
50 

78 
43 

84 
47 

81 

50 

85 

53 

80 
50 

67 
50 

59 
51 

61 
43 

57 
33 

66 
34 

73 
40 

70 
50 

66 

52 

72 
52 

69 
56 

73 
47 

71 
43 

72 
50 

77 
47 

75 
47 

76 
38 

70 
40 

72 
43 

71 
50 

73 
43 

73.1 
46.0 

KEGG 

MAX 
MIN 

86 
65 

88 
56 

83 
47 

86 
51 

88 
63 

84 
63 

82 
61 

85 
56 

89 
58 

74 
63 

65 
59 

70 
51 

68 

47 

72 
47 

78 
40 

78 
57 

68 
52 

70 
60 

69 
61 

77 
58 

70 
54 

72 
55 

77 
50 

75 
52 

73 
50 

59 

41 

68 
46 

70 
44 

71 
52 

77 
50 

75.1 
53.6 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

88 
66 

84 
67 

83 
52 

80 
54 

81 
65 

80 
60 

81 
60 

83 
57 

84 
65 

81 
66 

75 

57 

67 
57 

74 
50 

71 
46 

76 
45 

81 
55 

79 
60 

69 

50 

72 
62 

72 
64 

73 
52 

71 
61 

74 
49 

75 
50 

74 
51 

68 
45 

75 
48 

72 
52 

70 
61 

78 
62 

76.4 
57.0 

LANDISVILLE  2    NW 

MAX 
MIN 

82 
65 

89 
68 

80 
51 

74 
53 

81 
61 

79 
61 

80 
60 

82 
56 

83 
59 

85 
66 

78 
59 

62 
58 

66 
46 

73 
45 

69 

45 

74 
49 

79 
54 

69 

59 

67 
61 

70 
64 

70 
63 

74 
61 

70 
49 

72 
51 

74 

51 

74 
45 

73 
46 

75 

46 

73 
56 

66 
62 

74.8 
55.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

89 
65 

82 
57 

72 
41 

75 
53 

79 
62 

82 
48 

85 
60 

89 

57 

86 
64 

72 
54 

67 
52 

59 
54 

55 
47 

68 
38 

77 
40 

72 
54 

58 
53 

70 
54 

71 
57 

75 
60 

71 
59 

70 
52 

77 
52 

78 
56 

72 
53 

76 
45 

72 
50 

70 
57 

65 
55 

73 
50 

74.2 
53.3 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

81 
64 

91 
66 

83 
48 

75 
48 

82 
57 

81 
58 

81 
59 

84 
55 

66 
55 

87 
54 

61 
56 

61 
55 

66 

47 

73 
44 

72 
43 

78 
44 

80 
58 

66 
56 

55 
59 

66 
61 

59 

60 

76 
61 

72 

50 

74 
50 

77 
50 

58 
44 

72 

47 

78 
47 

74 
60 

66 
52 

75.7 
54.3 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

88 
66 

91 
64 

82 
53 

77 
51 

83 

53 

84 
62 

84 
62 

88 
60 

88 
60 

89 
62 

79 

57 

60 
56 

67 
52 

75 
49 

72 

47 

79 
42 

60 
60 

69 
61 

70 
61 

70 
63 

79 
60 

76 
59 

72 
56 

76 
57 

77 
57 

73 
50 

73 
48 

73 
51 

73 
57 

63 
61 

77.0 
65.6 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
64 

82 
45 

76 
45 

79 
52 

85 
54 

84 
54 

86 
59 

86 
56 

89 

58 

76 
55 

59 

55 

55 
49 

67 
42 

71 
42 

77 
43 

74 
59 

67 
60 

70 
58 

66 
60 

77 
60 

75 
55 

72 
52 

76 
52 

80 
53 

73 
49 

72 
48 

71 
52 

69 
56 

62 
58 

75.7 
53.7 

MADERA 

MAX 
MIN 

83 
61 

87 
58 

80 
40 

75 
40 

79 
46 

79 
52 

80 
52 

80 
52 

84 
51 

65 
55 

73 
53 

58 
52 

64 
43 

60 
41 

64 
35 

72 
39 

75 
55 

65 
56 

70 
51 

67 
54 

72 
52 

70 
50 

70 
49 

74 
48 

74 
48 

70 
39 

67 
42 

70 
42 

59 
49 

67 
46 

72.6 
48.4 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

91 

71 

66 
68 

76 
58 

81 
62 

82 

70 

84 
65 

84 

63 

84 
66 

86 
68 

84 
68 

71 
50 

70 
52 

76 
59 

71 
54 

78 
55 

85 
60 

73 
62 

74 
64 

60 
65 

71 
65 

72 
54 

75 
58 

75 
54 

76 
57 

69 
58 

70 
58 

76 
54 

70 
63 

67 
63 

76 
64 

77.2 
61.9 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
63 

64 
59 

77 
50 

82 
55 

79 
65 

83 

64 

81 
64 

85 

56 

84 
62 

76 
60 

59 
56 

66 
54 

64 
50 

68 
49 

75 
43 

78 
58 

67 
60 

67 
60 

66 

60 

73 
58 

70 
57 

70 
59 

74 
54 

74 
49 

71 
52 

58 
44 

67 
47 

67 

53 

65 
58 

73 
49 

73.3 
55.6 

1EA0V1LLE  1  S 

MAX 
MIN 

86 
56 

89 
58 

78 
44 

77 
47 

84 
56 

82 

49 

86 
52 

89 
58 

88 
62 

81 
52 

70 
52 

69 
49 

71 
53 

63 
39 

69 
40 

76 
47 

77 
55 

70 
58 

69 
54 

74 
57 

71 
56 

77 
54 

77 
57 

83 
55 

82 

54 

80 
50 

80 
51 

77 
54 

71 
48 

77 
49 

77.4 
62.2 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

88 
52 

80 
55 

76 
42 

86 
47 

80 
66 

85 
47 

87 
56 

87 
58 

84 
63 

75 
50 

67 
51 

73 
46 

62 

46 

66 
36 

77 
38 

78 
49 

73 
54 

73 
57 

74 
48 

73 
54 

74 
49 

77 
55 

82 
54 

80 
51 

79 
50 

80 
49 

76 
48 

73 
53 

77 
47 

68 
41 

77.1 
60.6 

MERCERSBUPG 

MAX 
MIN 

83 
65 

90 
67 

87 
50 

79 

51 

86 
55 

80 
62 

81 
60 

83 
54 

85 
52 

90 
64 

76 
57 

62 
52 

74 
49 

72 
47 

73 
43 

79 
50 

80 
56 

72 
61 

67 
62 

68 

60 

80 
57 

72 
59 

72 
51 

73 
48 

76 
45 

71 
44 

69 

45 

71 
50 

73 
55 

66 

58 

75.4 

54.7 

HIBLANO  DAM  7 

MAX 
MIN 

91 
69 

84 
66 

78 
58 

90 
61 

84 

70 

84 
51 

88 
66 

90 
68 

66 
70 

79 
63 

66 
62 

74 
60 

64 
56 

67 
46 

79 
50 

81 
61 

70 
61 

76 
63 

81 
52 

74 
65 

76 
60 

61 
61 

81 
62 

79 
61 

77 
57 

77 
57 

79 
60 

75 
64 

74 
59 

69 
53 

78.7 
61.1 

^ILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
63 

78 

43 

73 
45 

76 
52 

81 
52 

81 
51 

82 
56 

83 
55 

81 
59 

75 
54 

57 
54 

63 
47 

67 
43 

67 
39 

73 
40 

72 
57 

65 
57 

66 

57 

56 

57 

73 
58 

72 
54 

71 
49 

72 
48 

76 
51 

70 
43 

70 
43 

67 
46 

70 
52 

61 

58 

72.8 
51.6 

HONTROSE 

MAX 
MIN 

76 
62 

85 
58 

73 
42 

70 
41 

71 
52 

73 
it 

77 
45 

91 

37 

64 
57 

77 
56 

70 
51 

55 

51 

57 
46 

52 
39 

64 
41 

71 
42 

69 
55 

61 
54 

70 
49 

54 
54 

70 
54 

57 
49 

71 
48 

72 
48 

74 
53 

66 
45 

69 
45 

72 
49 

66 
57 

50 
55 

70.0 
50.0 

MORGAN TOWN 

MAX 
MIN 

86 
65 

BO 
59 

73 
50 

79 
52 

79 
54 

79 
1.5 

81 
59 

Bl 
56 

82 
66 

78 
62 

56 
54 

66 
56 

72 
48 

72 
43 

74 
45 

77 
54 

68 
56 

58 
59 

73 
62 

68 
51 

72 
58 

71 
57 

70 
46 

74 
50 

66 

60 

70 
48 

75 
43 

73 
62 

66 

60 

75 
58 

73.8 
54.7 

«T  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

88 
63 

B2 
55 

73 

79 
51 

79 
52 

SO 
58 

82 

58 

32 
52 

BO 
53 

79 
59 

65 

55 

54 
55 

72 

47 

59 
43 

75 
43 

79 
55 

68 
58 

65 
58 

59 
61 

56 
52 

75 

60 

70 
58 

72 
54 

76 
50 

68 

49 

68 
46 

76 
44 

74 
56 

70 
58 

77 
55 

74.2 
54.9 

See  Relereace  Notes  Following  Statioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MOUNT  POCONO  2  N 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMEPTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  W8  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  :  E 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIOGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

SUNBURY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESeuRG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORI  WB  AP 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  I960 


Da;  Of  Month 


90   89 

59   59   45 


63   92   8* 
69   69   54 


90   85   82 
60   59   52 


9   10   11   12   13   14   15  16   17   18 


88   84 
69   63 


64   77   72 
67   55   47 


90   88   78 
71   70   59 


88   84   75 
69   66   57 


88   85   77 
72   70   61 


86   80   71 
61   47   36 


89   81 
65   67 


87   83   78 
61   59   53 


90   84 
69   65 


71   82 
62   56 


75   89   81 
62   63   42 


85   89   82 
60   56   41 


90   83   74 
69   65   54 


87   83   77 
53   63   42 


88   86   81 
60   60   51 


77   90   79 
68   67   48 


75   70 
56   44 


91   90 
68   68 


9(1   85 
60   61 


86   89   80 
63   62   49 


89   77   78 
65   55   44 


80   92   82 
68   68   47 


85   87   79 
57   57   47 


89   87   87 
54   67   51 


84   87   85 
52   56   65 


79   85   84 
54   53   60 


82   84   88 
50   64   59 


82   82   81 
56   66   61 


75   76   78 
53   57   57 


84   82   82 
60   67   65 


82   82   81 
57   66   61 


79   80   83 
60   70   65 


76   80 
46   60 


85   81 
51   64 


89   89 
56   60 


90   92 
61   61 


86   81   82 
54   63   57 


89   82   86 
61   68   62 


67   68   69 

39   53   41 


76   81 
51   50 


78   85 
45   49 


77   80   81 
49   62   52 


76   82   82 
57   68   62 


78   82   85 
49   54   50 


86   82 
48   61 


74   74   79 
43   54   50 


71   75   78 
54   54   50 


83   82 
51   70 


85   83   87 
50   68   56 


73   60   81 
50   54   59 


59   57   57 


83   65   86 


76   85   61 


64  64  67 

79  78  81 

61  56  62 

62  64  86 

55  57  60 

85  86  85 

62  62  66 

87  89  87 

65  68  71 

74  79  81 

42  54  54 


83   70   74 
55   54   50 


80   61 
56   56 


80   83 
55   52 


86   87 
52   54 


81   83   85 
54   56   64 


83   84 
63   63 


88   82 

50   58 


78   74 
55   41 


86   84   79 
62   65   55 


90   83   76 
56   61   45 


86   85   81 
60   63   49 


83   89   85 
66   67   52 


92   81   76 
70   60   47 


75   80 
50   56 


75   80   82 
47   52   57 


75   82   81 
47   55   52 


52  54  54 

87  89  86 
55  57  57 

84  85  89 

51  58  50 

82  84  79 

59  50  54 

85  86  87 
59  55  59 

88  89  84 

52  52  67 

82  83  85 


67  55  50 

76  61  51 

61  54  55 

83  72  59 

70  50  62 


68   59   59 

82   70   58 
56   56   52 


68   61   59 


75   59   74 


78   62   73 
62   59   58 


68   61 
49   50 


64   73 
46   46 


72   74 
50   43 


70   79 
41   41 


70   78 
50   48 


67   72 
43   41 


73   77 
54   54 


59   75 
48   49 


70   76 
54   56 


66   70 
39   35 


74   77 
45   43 


62   66   76 


70   79 
50   51 


83  83  85 
50  62  46 

76  60  82 

50  59  48 

84  60  85 

54  70  53 

81  61  86 

53  65  50 

85  84  66 
50  64  62 

71  75  78 

42  55  48 

78  75  82 

55  60  61 

79  83  81 
53  69  55 


83   87 
51   55 


63   65 
56   58 


83   85 
52   59 


87   88 
50   54 


87   89 
53   55 


88   85 
64   61 


86   86 
55   59 


78   79 
49   59 


82   83 
68   58 


6  5   66 
59   59 


61   63 
52   45 


81   77   58 
54   57   54 


59   51 
54   55 


65   74   58 
64   54   54 


79   59   54 
68   54   54 


87   79   60 
54   65   55 


52 

51 

37 

36 

72 

71 

40 

36 

55 

69 

37 

38 

70 

75 

45 

43 

70 

77 

50 

48 

58 

75 

39 

35 

68 

76 

40 

42 

70 

69 

47 

43 

55 

72 

45 

42 

72 

80 

48 

45 

70 

78 

42 

48 

55 
45 

69 
44 

55   77 
42   34 


64   70   72 


72 

54 

53 

53 

65 

72 

49 

50 

64 

60 

53 

52 

67 

71 

60 

58 

63 

65 

64 

56 

68 

74 

68 

57 

59 

65 

61 

51 

80 

57 

53 

54 

60 

54 

56 

" 

75 

61 

53 

43 

54 

70 

47 

38 

57 

70 

44 

39 

55 

67 

64 

43 

50   67   76 
50   40   40 


66   70 
50   40 


56   50 
48   41 


56   75   72 
51   47   48 


55   71   77 

46   47   44 1  59 


79   76 
54   59 


83   68 
58   61 


76   69 
59   61 


69   75 
67   58 


72   72 
50   61 


65   63 
59   59 


72   71 
60   62 


72   73 
59   62 


75   72 
61   63 


52   67 
57   52 


73   71 
58   58 


55  70 

56  56 


59   73 
61   61 


69   51 
53   52 


81   57 
55   55 


77   67 
52   55 


77   67 
56   58 


69   67 
60   51 


70   72 
53   57 


75   73 
52   57 


76   68 
58   59 


65   56 
58   58 


77   57 
50   60 


72   72 
58   59 


75   65 
59   59 


67   64 
54   55 


75   67 
58   59 


75   58 
55   55 


19   20  21   22  23   24  25   26  27 


79   75 
54   60 


75   82 
58   61 


69   58 
51   53 


80   72 
59   55 


75   67 
64   62 


54   65 
61   57 


77   70 
63   62 


79   70 
55   64 


78   68 
66   62 


62   69 

57   57 


75   71 
62   61 


79   71 
53   60 


79   73 
59   63 


63   59 
54   53 


64   65 
55   57 


72   75 
52   53 


72   71 
63   58 


72   68 
63   62 


69   74 
57   57 


53   51   57 


70   73 
55   56 


69   59 
62   61 


70   71 
56   57 


68   72 
53   60 


81   72 
57   58 


66   70 
50   66 


68   74 
59   57 


67  59 

68  57 


68   78 
52   64 


75   74 
55   51 


69   67 
58   58 


65   55 
57   55 


56   69 
60   51 


64   64 
55   55 


74   72 
57   58 


74   74 
52   55 


78   79 
58   56 


61   64   51 


72   77 
58   63 


79   75 
55   53 


68   65 
56   66 


60   83 
54   57 


77   82 
55   57 


75   70 
57   53 


79   63 
55   53 


74   75 
56   50 


74   77 
59   53 


74   73 
52   49 


75   76 
61   55 


58   71 
53   55 


73   72 
56   46 


77   60 
60   59 


78   81 
53   63 


55   64 

46   44 


75   70 
55   43 


72   75 
50   53 


74   73 
56   46 


73   75 
60   52 


73   79 
47   55 


76   79 
54   53 


74   72 
55   56 


59   72 
63   51 


75   75 
60   52 


77   84 
53   56 


72   70 
67   67 


75   70 
59   50 


55   65 
63   52 


75   75 
51   52 


78   82 
49   50 


74   79 
52   49 


77   82 
63   56 


77   80   79 


70   75 
51   50 


67   75 
58   61 


80 

82 

69 

64 

67 

55 

62 

52 

71 

74 

56 

49 

70 

74 

67 

64 

62   80 
46   52 


83   81 
47   52 


70   73 
49   52 


79   78 
40   48 


71   78 
55   50 


69   74 
46   48 


73   76 
58   51 


71   76 
53   50 


72   76 
60   56 


69   71 
37   40 


59   75 
49   47 


78   75 
48   53 


79   76 
52   55 


65   70 
40   41 


67   72 
43   45 


77   75 
41   43 


71   76 
48   46 


71   79 
50   50 


74   74 
44   45 


75   73 
40   44 


74   76 
42   47 


70   73 
45   45 


79   77 
51   53 


69   59 
45   47 


73   77 
47   45 


71   73 
45   46 


71   65 
48   47 


78   78   73 


79   73 
41   45 


73   75 
44   46 


77   73 
45   49 


79   70 
47   50 


65   71 
43   44 


68   59 
52   46 


78   78 
52   49 


72   76 
55   52 


72   65 
55   60 


73   76 
53   46 


58   80 
63   61 


64   76 
59   54 


67   81 
64   65 


67   77 
53   61 


58   78 
54   54 


60   70 
57   42 


71   78 
61   57 


74   67 
65   47 


75   71 
58   50 


69   61 
51   56 


74   65 
53   57 


70   73 
49   46 


73   78 
58   63 


67   80 
63   58 


72   69 
52   45 


71   70 
50   48 


75   69 
59   51 


54   74 
50   49 


70   79 
50   59 


78   69 
56   52 


67   62 
53   55 


63   60 
55   60 


71   62 
55   60 


72   50 
55   54 


73   75 
52   49 


77   71 
48   43 


63   78 
57   5J 


70   75 
59   54 


74   63 
52   49 


66   60 
54   53 


75   67 
61   60 


53   74 
60   51 


79.8 
57.0 


75.2 
58.4 


76.4 
62.0 


70.2 
50.7 


77.3 
55.3 


76.1 
56.0 


57 

.9 

47 

.4 

74 

.3 

50 

.7 

76 

.6 

49 

.0 

75 

•  4 

54 

.6 

75 

8 

59 

0 

75.0 

51 

5 

77 

51 

75 

54 

71, 

53. 

78. 

55. 

73.7 
54.5 


76.5 
52.2 


77.4 
49.5 


75.9 
52.1 


75.5 
58.7 


75.7 
53.9 


70 

1 

50 

9 

76 

0 

55 

3 

7* 

1 

55 

6 

See  Beisrcnce  Notes  PoUowing  Station  Index 
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CootlDu*d 

D 

AI 

LY 

TJ 

EtA 

[PE 

:ratures 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1960 

SUHoD 

D»y  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14       IS      16       17 

18 

l'3 

;:o 

;;i 

22 

2'i 

24 

?.., 

2G 

27 

2H 

'•1      30    '   31 

1 

TOdlt    J    SSK    l>UMP    ST« 

MAX 

MIN 

91 
66 

91 

67 

as 

52 

S9 

53 

63 
66 

59 

69 

60 

87 
55 

66 
6* 

85 
65 

81 
60 

69 

60 

79 
51 

73      77      8«     au 
46      46       56      62 

63 

/3 
6* 

66 

ft 

63 

61 

77 
50 

79 

50 

75 
49 

72 
47 

79 
45 

78 
53 

71        83 
61       63 

79.7 
57.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


)ay  of  month 

Stalian 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BELLEFONTE   4    S 

EVAP 

. 

. 

.15 

.30 

.05 

.25 

.05 

.25 

.30 

.27 

.22 

. 

.25 

.20 

.20 

.15 

.15 

.15 

.10 

.03 

.20 

.20 

.00 

,25 

.10 

.10 

.15 

.03 

,00 

B4.56 

WIND 

5 

7 

3 

3 

5 

2 

4 

6 

6 

6 

4 

3 

5 

10 

5 

3 

5 

5 

1 

4 

3 

3 

7 

4 

6 

11 

0 

2 

2 

1 

131 

COKTLOBIICK   1    S*   DAM 

BVAP 

.04 

.16 

.19 

.20 

.14 

.06 

.15 

.17 

.15 

.20 

.08 

.08 

.07 

.06 

.14 

.11 

.12 

.03 

.06 

.07 

.12 

.06 

,12 

,10 

17 

.12 

07 

.06 

. 

,03 

B3.24 

WIND 

16 

40 

34 

33 

41 

21 

24 

28 

40 

30 

31 

28 

50 

48 

32 

26 

32 

39 

24 

26 

45 

33 

54 

21 

58 

31 

22 

15 

18 

13 

953 

FORD   CITY   4    S   DAM 

EVAP 

.11 

.23 

.21 

.18 

.10 

.11 

.17 

.17 

.18 

.09 

.16 

.03 

.10 

.11 

.14 

.08 

.11 

.05 

.09 

.24 

.09 

.07 

.14 

.09 

,20 

.13 

,09 

,08 

07 

09 

3.71 

WIMD 

4 

36 

30 

21 

27 

16 

10 

17 

21 

23 

31 

31 

54 

54 

14 

22 

7 

24 

9 

16 

27 

8 

37 

11 

39 

12 

10 

14 

6 

16 

647 

JAMESTOWN    2   NW 

EVAP 

.19 

.18 

.23 

.11 

.11 

.13 

.14 

.15 

.12 

.13 

.13 

.02 

.16 

.08 

.13 

.06 

.08 

.09 

.06 

.05 

.05 

.11 

.11 

.11 

.16 

.13 

,10 

08 

09 

06 

3.35 

WIND 

11 

22 

20 

7 

15 

13 

9 

25 

4 

26 

6 

9 

24 

21 

17 

26 

11 

25 

4 

18 

3 

13 

25 

22 

22 

24 

9 

10 

12 

6 

459 

LAMDISVILLE    2    NW 

EVAP 

.10 

.25 

.18 

.22 

.07 

.14 

.14 

.17 

.17 

.20 

.32 

_ 

.30 

.12 

.17 

.11 

.09 

.13 

.01 

.00 

.03 

.12 

,13 

,14 

11 

02 

, 

, 

, 

7H 

83.85 

WIND 

25 

41 

61 

19 

10 

17 

12 

33 

34 

70 

75 

55 

118 

35 

38 

10 

12 

66 

26 

10 

20 

33 

36 

18 

19 

32 

13 

19 

24 

61 

1042 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  ol  month 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

EBIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8   INCHES 

MAX 
MIN 

80 
77 

80 
77 

78 
74 

76 
74 

78 
74 

77 
73 

80 
74 

82 
77 

81 
78 

78 
74 

75 
72 

73 
70 

72 
67 

68 
63 

69 
64 

69 
67 

70 
67 

68 
67 

69 
66 

68 
67 

70 
66 

71 
67 

73 
69 

75 
70 

74 
70 

74 
70 

73 
71 

71 
69 

71 
67 

70 
64 

73.8 
70.2 

LAIIDISVILLE   2   NW 

2    INCHES 

8  AM 

69 

67 

68 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

66 

66 

67 

67 

65 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

67 

65 

64 

62 

62 

61 

62 

65 

65.9 

STATE  COLLEGE  2 

2   INCHES 

MAX 
MIN 

84 

67 

84 
67 

82 

59 

73 

61 

80 

67 

83 
64 

82 
64 

86 

64 

83 

65 

77 
67 

66 
60 

61 
59 

63 
56 

68 

54 

68 

54 

71 
61 

64 
62 

67 
61 

65 
62 

70 
62 

69 
63 

67 
63 

70 
60 

71 
61 

69 
60 

68 
58 

67 
58 

65 
59 

63 
61 

68 
60 

71.8 
61.3 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
68 

79 
68 

76 
63 

71 
63 

76 
67 

77 
65 

78 
66 

79 
66 

78 
67 

74 
68 

67 
62 

62 
60 

63 
58 

66 
56 

66 
56 

68 
62 

65 
62 

66 
62 

65 
63 

68 
63 

68 
64 

66 
63 

68 
61 

68 
62 

67 
61 

67 
60 

66 
59 

64 
60 

63 
62 

66 
61 

69.5 
62.6 

8   INCHES 

MAX 
MIN 

75 
69 

75 
70 

72 
66 

70 
66 

72 

68 

73 
67 

73 
68 

74 
67 

73 
69 

71 
69 

69 
64 

64 
62 

63 
60 

63 
58 

64 
58 

67 
62 

65 
63 

66 
62 

65 
63 

67 
64 

67 
64 

65 
64 

66 
63 

66 
63 

66 
63 

65 
61 

64 
61 

64 
61 

63 
62 

64 
61 

67.7 
63.9 

12   INCHES 

MAX 
MIN 

71 
69 

72 
70 

72 
68 

70 
67 

69 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

69 
66 

66 
63 

63 
62 

63 
61 

63 
61 

65 
62 

65 
63 

64 
63 

64 
63 

65 
63 

65 
64 

.66 

64 

65 
63 

65 
64 

65 
63 

64 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

66.4 
60.5 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

71 
69 

71 
70 

71 
68 

69 
67 

69 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

69 
66 

66 
64 

65 
63 

64 
62 

63 
61 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

66 
64 

66 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
63 

64 
62 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

66.6 
64.9 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Landisvllle  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover: 
kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


Permanent  blue  grass  sod  which  is 


State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  clipped 
to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Belereoce  Notes  Following  Station  Index 
-  155   - 


TOTAL  PRECIPITATION 


PEMMSYLVANIA 
SEPTEMBER  1960 


-  156  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1960 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ACMETONIA   LOCK   3 
ALLENS   MILLS 
ALLENTOHN  MB   AP 
ALLEN TOWN   GAS   CO 
ALTOON*   HORSESHOE   CURVE 

ARENDTSVILLE 

AUSTIKBURG   2   W 

BAKERSTOWN   3   WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK  DAM 


BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
8£AVERT0HN 
BECHTELSVILLE 
BELLEFONTE  h    S 

BERNE 
BERMICK 
8ETMLEHEM 
«  BETHLEHEM  LEHIGH  Ul 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6    ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  1  SH 
BRAOOOCK  LOCK  2 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  A  H  RES 

BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

iBRUCETON  1  S 
.auCKSTOWN  1  SE 

euFFALO  MILLS 

SURGETTSTOWN  Z    W 

BURNT  CABINS  2  NE 

»   BUTLER 

BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    HILL 
CAMP    KLINE 
CANTON    1    NW 

CARLISLE 

JCARROLLTOWN    2    SSE 
.CARTER    CAMP    2    W 

CEDAR    RUN 
jCHADOS   FOBO 

CMAMBERSBURG   1    ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI    LOCK    A 

.CLARENCE 
{clarion    3    SW 

CLAUSSVILLE 
CLATSVILLE    3    If 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESVILLE     1    SW 


0022 
0099 
010& 
0111 
OISA 

0229 
0313 
0399 
0409 

0*35 

0*97 
0*79 
0482 

0408 
0930 

0999 
0411 

0A29 
0»3A 
0729 

0736 
07*3 
07*3 
0S21 
0861 

0069 
0S67 
0««B 

0909 
1002 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 
LEHIGH 


ALLEGHENY 

WARREN 
LUZERNE 

NORTHUMBLANO 

BEAVER 

SNYDER 

BERKS 

CENTRE 

BERKS 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 


1087 
1109 
1119 


CONFLUENCE    I    SW    DAM 
CONFLUENCE    t    NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE    «    E 
COHNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE    2   E 

CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS    NEVILLE    IS 

CORRY 

COUDEfiSPORT    3    NW 
COUOER SPORT    6    E 
COVINGTON    2    tfSW 
CREEKSIOE 
CHESSON    2    SE 

CUSTER   CITY   2   W 
OANVILLE 
PEVAULT   1   W 
DINGMANS    FERRY 
OIXON 

DONEGAL 
DONOR A 
OOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
OU    80 IS    7    E 

OUNLC 

OUSHORE    2    SSW 
EAGLES    MERE 
EAST    BRADY 
E6ENSBURG 

EDINBORO 

ENGLISH   CENTEH 

EPMRATA 

EQUlNurnC   2 

ERIE   CO   FIELD  RSCH   L 

ERIE   W8   AIRPORT 
EVERETT    1    SW 
FARRELL    SHARON 
FORO   CITY    A    S    0AM 
FRANKLIN 

FREELANO 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE   SCHOOL 
a   GETTYSBURG 

GETTTSBUHG    I    S 

GIPFORO 

GLEKCOE 

GLEN  HAZEL   2   NE   DAM 

GLEWnORE 

GLEN   ROCK 

GLENWILLARD    DASH    0AM 
GOULDSeORO 
GRATERFORD 
GBATERFORO   1    E 

GRATZ    1    N 
GREENSBORO    LOCK    7 
SREENSBURG   3    E 
GRCENVILLC 
HAWVER 

«  tUMISBURG  Wfl  AP 
HARRISBURO  NORTH 
MAWLEY 

HAWLEY    J    S    DAM 
HOLL 1 DAYSBURG 

MOLLISTERVILLE 
•   MOLTWOOD 
HOME 

HONCSDALE    A    NW 
HONESOALE   *   NNW 

NONET    BROOK    1    W 
HOOVER SV I LLE 
MOR   BOTTOW   2    SE 
NONTINOOOM 
HUNT 3 DALE 


1709 
I7I0 
1720 


:    KEAN 
;    KEAN 

MC  KEAN 
BEDFORD 
lEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

>   BUTLER 
i   BUTLER 
I   CUMBERLAND 
I   LYCOMING 
■'    BRADFORD 

*t  CUMBERLAND 

9  CAMBRIA 

2  POTTER 

1  LYCOMING 

2  DELAWARE 

4   FRAMCLIN 
2   WASHINGTON 
7   WESTMORELAND 

0  CENTRE 
9   CLARION 

9   LEHIGH 

2  WASHINGTON 
9  CLEARFIELD 
)  MC   KEAN 

9    CHESTER 

SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 

1  CRAWFORD 

3  FAYETTE 

9   FAYETTE 
7   MONTGOMERY 
9    CLARION 
i    ALLEGHENY 
]   ERIE 


40  32 

41  12 
40  39 
40    34 

40   30 

>9    99 


40  90 

40  44 

40  49 

40  22 

40  91 

40  31 

41  04 
40  37 
40  34 
40  20 

40  27 

41  06 
40  14 


1806   POTTER 

>  POTTER 

>  TIOGA 


1978 
2013 
2114 
2160 
2171 

2183 
2190 
2221 
12249 

2269 


MC   KEAN 

MONTOUR 

CHESTER 

PIKE 

WYOMING 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 


I  2240  CAMBRIA 
I  2329 [SULLIVAN 
12343  SULLIVAN 
2343  'CLARION 
2446    CAMBRIA 


2914 


RIE 


2444    LYCOMING 
2662  IlANCASTER 
2671    WAYNE 
2679    ERIE 

2682    ERIE 
12721    BEDFORD 

2B14    MERCER 
12942    ARMSTRONG 

3026    VENANGO 

•   LUZERNE 
)   POTTER 
>   BERKS 
)   BUCKS 
9   AOAMS 


3223 
3237 
3298 


343B 
3903 
3919 


3796 
3741 
4001 


4027 
4049 
4044 

4047 
4098 
4066 
4199 


ADAMS 

MC  KEAN 
SOMERSET 
ELK 
CHESTER 

)   YORK 

>  ALLEGHENY 

►  WAYNE 

I    MONTGOMERY 
'    MONTGOMERY 

DAUPHIN 

GREENE 

WESTMORELAND 

MERCER 

YORK 

YORK 

DAUPHIN 

WAYNE 

WAYNE 
BLAIR 

WAYNE 

LANCASTER 

INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 

CHESTER 
SOMERSET 
SUSQUEHANNA 
HUNTINGOOM 


41*4   CUMBERLAND 


40  92 

40  91 

40  19 

41  14 


39  94 

40  08 

40  09 

41  03 
41 

40  37 

40  07 

41  01 
41  41 
39  SB 

39  48 


40  01 

40  01 

40  04 

41  20 

40  30 

41  59 

41  49 


40  27 

41  99 

40  9B 

40  05 

41  13 
41  32 

40  07 

40  10 

40  18 

41  20 
41  04 

40  17 

41  29 
41  24 
40  99 

40  29 

41  52 


42  13 

42  09 

40  00 

41  14 

40  43 

41  23 

41  01 
41  44 
40  13 
40  13 
39  90 


39  48 

40  33 

41  15 


79  49 

78  99 

79  24 
79  2« 

78  29 

77  18 
77  32 

79  99 
79  02 

79  44 

76  30 

80  19 

77  10 
75  38 


76  00 
74  15 
79  22 
79  23 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


79  99 

78  90 

78  39 
eO  24 
77  52 

79  94 
79  93 
74    99 

77  20 
74    92 

77    12 


79   99 
79    94 

77    56 


>    24 


8P 

79  39         670 

80  28      1000      7P 
78    24       1100 

78  30      2104 

79  50        3*2 


79 

80    22 

•0    1. 
79    36 

79   33 

75    19 

79  13 

80  09 
79    39 


74    37 

79    33 

74  52 

75  57 


OBSERVER 


78    38      1670      5P 


78  23 
SO    30 

79  30 


79  90 
74  96 
77    14 


40    13 

40  18 

41  29 
41    28 


CORPS  OF   ENGINEERS 
CHARLES   H,    ALLEN 
U>S.    WEATHER    BUREAU 
LfHIGH    VALLEY    GAS    DIV. 
TOONA   WATER   BUR. 

-    STATE    COL.    EXP, STA, 
OTTO    D.    BACON 
PGH.    CUT   FLOWER   CO, 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS   OF   ENGINEERS 

ROARING    CREEK    WATER    CO. 
HOWARD    R.    KEMP 

IN   R.    ETTINGER 
PAUL   W.    FISHER 

VIEW    PRISON    FARM 

FLOVD    W.    TRUMP 

MER.    CAR    ♦    FNDRY.    CO. 

ITALIAN   MASTER 
LEHIGH    UNIVERSITY 

DEPT.    FRST,    ♦   WTR5. 

U.S.   WEATHER   BUREAU 
WALTER    WILORICK 

BESSIE    M.    HILLDERS 

EMMA    SHAULIS 

CORPS   OF   ENGINEERS 
FED.    AVIATION    AGENCY 


TIN    R.    COOPER 
.  _    IN    W.    MANGES 
CLIFFORD    C.    AOAMS 
SMITH    TWP,    MUN.    AUTH, 
PA.    TURNPIKE    COMM. 

ROCER    CLARK 
-_. r    PENN    POWER    CO. 
JOSEPH   N,    H08ART 
LESLIE   0.    DOWLING 
MRS. MILDRED    SPENCER 

CARROLL    G,    MILLER 
ROBERT    F.    MAURER 

[CHARD    L.    MENKEN 
..tTHfiTN    T.    IfREIGHBAUM 
E.    EARL    TOUCHTON 

CHAPLES    A,    BENDER 

PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lISS  VELOA  SWANCER 
PA.    ELECTRIC    CO. 

1AM   J.   OOTTERER 
MFGRS,    L.    *    H,    CO, 
IRA    TAYLOR 
MRS.TILLIE    M.SIMONDS 

A.    ELECTRIC    CO. 


79  27 
75  27 
79    26 


79    59 

79  31 

80  23 


76    51 
74    94 

79    10 


39    50 

76   20 

40    45 

79    06 

41    37 

79    19 

41    39 

79    17 

40    04 

79   96 

40    09 

41    43 

79   43 

40   30 

78    01 

40   04 

ENGINEERS 
REID 
I.    JOHNSTON 


C.    JOY 

ELECTRIC    CO. 
PT.    FRST.    •    WTPS. 


FRED    A.    PLEMPEl 

NACTIve     12/99 
MARIE    H,    LITTLE 
-,.    TURNPIKE    COMM, 
THOMAS    A.    HOTALEN 
HAPOlO    J.    KUSCHEL 

TURNPIKE    COMM, 
THEODORE   F.    MATHUES 
GEORGE   HART 
SIDNEY   KENNEDY 
CITr   OF   OU  60IS 

BS.    D.    L.    WHITE 


ROBfPT    A.    WASSER 

EDINBORO    ST,    TCHR,    C 

lAM    SUDERS 

STANLEY  L.  VON  NEIDft 
-.  HENRIETTA  MURRY 
FIELD    RESEARCH    LAB, 

I  WEATHER  BUREAU 
TURNPIKE    COMM, 

iON  STEEL  CORP, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES    A.    RHOAOS 


GEORGE    M.    HART 
HUGH    C.    MC    ILHENNY 

lONAL    MILITARY    PA 
INACTIVE    12/99 
MRS.    MARY    M,    HARTMAN 
CORPS   OF   ENGINEERS 
JOHN   J.    SHRADER 


MRS.    E.    C.    MC 


ILL  I 


CORPS    OF    ENGINEERS 
DANA    L,    SHAY 
CHARLES    A,    LEISTER 
STATE    CORRECTIONAL     INST 

LEE    H.    LEIT2EL 
CORPS   OF   ENGINEERS 
OEPT.    HIGHWAYS 
_.     :aRL    MILLER 
HANOVER    EVENING    SUN 

.    WEATHER    BUREAU 
GEORGE    5.    BEAL 
MRS.    KATHERINE    BATES 

1.    POWER    ♦    LIGHT    CO, 
JOHN    M,    RINGLER 

POWER  *    LIGHT    CO, 

POWER  +    LIGHT    CO. 

MRS.    EDNA  M,    BUSH 

GEORGE    C.  WILLIAMS 

FRIEND    E.  WALTER 

,    KURTZ 
JAMES    A.    HAMN 
JOSEPH   J,    SANAUSKAS 
DANIEL    I.   GROVE 
METRO  P.   DOROSH 


LAURCLTON    STATE    V 
LAWRENCEVILLE   2    S 
LEBANON   3   w 
LEBANON    3   SW 
LEHIGHTON 

'lE   ROY 

lewis  run  3  se 
lewistown 
lock  haven 
.lock  haven  2 

.long  pond  2  w 
(lynch 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE    GLEN 

MAPLETON    DEPOT 
,  MARCUS    HOOK 

MARIENVILLE    1    SW 
■MARION    CENTER   2    SE 
i    FAA    AP 

MATAMORAS 
MC    CONNELLSBURG 
MC    KEESPORT 
MEADOW   RUN   PONDS 
MEADVILLE    1    S 

MEOIK   RUN 
MERCER    2   NNE 
MERCER   HIWAT   SHED 
. MEPCERSSURG 
MERHlNSBURC 

MEYERSOALE 
,MIOLAND    DAM    7 
MILAN    4    WNW 
MILANVILLE 

iRSBURG    2    E 


MILLVILLE    2    SW 
IMILROY 

MONTROSE 
j MORGAN TOWN 

:mT   GRETNA    2    SE 
MOUNT    POCONO    2    N 
MOUNT    UNION    1    N 
MUHLENBURG    1    SE 
MURRTSVILLE 

; MYERSTOWN 
NATRONA    LOCK    4 
NEFFS    MILLS    3    NE 
NESMAMINY    FALLS 

JNEW   CASTLE    1    N 

NEWELL 
NEW    PARK 
'NEWPORT 
NEW   STA       ... 
NEW   TRIPOLI 

MORRIS TOWN 
I  NORTH  EAST 
I  ORWELL    3   N 

:PALM 

PALHERTON 

PARKER 
PARKER    1    E 
PAUPAC  -    .    _ 

•  PMIL    DREKEL 
PHILAOELPHI, 

•  PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
PHILIPSeURG    FAA    AP 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES   CREEK 

I  PINE    GROVE     1    NE 

^PITTSBURGH    WB    AP    2 

•  PITTSBURGH    WB    CITY 

Pleasant  mount  i  w 

PORT    CLINTON 
POTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 
IPUTNETVILLE    2   SE   DAM 
OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 
»:R£A0ING   WB    CITY 


!  ROCHESTER    1    N 
(RUSMVILLE 
I  RUSSELL 
'SAFE   HARBOR 
SAGAMORE    1    S 

;SALINA    3    W 
'SAXTON 
jSCANOIA   2   E 
SCMENLEY   LOCK   5 

t  I  SCRANTON 

;SCRANTON    WB    AIRPORT 
ISELLERSVILLE    2    NW 
I  SHADE    GAP    2    NE 

SHAMOKIN 

SHEFFIELD    5    W 

SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
5IZERVILLE 
SLIPPERY   ROCK 
SMETHPORT    HIGHWAY    SHED 

SOMERSET    FAIRV 
SOOTH      CANAAN    I    NE 
SOOTH   MOUNTAIN 
SPRING   GROVE 
STATE    COLLEGE 


6993    ALLEGHEN 
6997    ALLEGHEN 
7029:WAYNE 
7116  iSCHUYLKI 
7161    SCHUYLKI 

_-      I  JEFFERSON 
7229    ARMSTRONG 
7239    BUCKS 
7310   POTTER 
7318    BERKS 

17409 JCLINTON 
'7410  CLINTON 
7425  IMC  KEAN 
7*43  ,'GREENE 
7477    ELK 


BEAVER 

5US0UEHANNA 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 


'7S2   WESTMORELAND 

'B44   BEDFORD 
7895    WARREN 
7B63  lARMSTRONG 
7902  I  LACKAWANNA 


7905 

LUIERNE 

7936 

BUCKS 

7965 

HUNTINGDON 

7978 

NORTHUMBLAND 

i'°" 

WARREN 

8073 

FRANKLIN 

8145 

CAMERON 

8199 

CAMERON 

8184 

BUTLER 

)8190 

MC    KEAN 

82*4 

SOMERSET 

8275 

WAYNE 

8308 

FRANKLIN 

8379 

YORK 

8449 

CENTRE 

STATION  INDEX 


COMTIWJie 

*^ 

§ 

^BSERVAnON 

3 

U 

1 

TIME  AND 

I 

6 

3 

TABLES 

STATION 

Q      COUNTY 

1 

E 

e 

OBSERVER 

]  _. 

§ 

■ 

S 

3 

i 

i 

I 

§ 

1 

STATE   COU.t«K   1 

'•«»2 

CWTRC 

18 

*0   «8 

77   » 

1180 

e 

RA.    STATE   UNIVERSITY 

tTIUttATf*   MM 

«4tl 

HISOUCHANNA 

9 

*I    At 

79    29 

U 

c 

ANThONT    £.    SLICK 

tTRAUSSrOWN 

t«TO 

BERK* 

1* 

*0   29 

74    11 

600 

8A 

JACOB    KLAHR 

ITMMCSTOWN 

»•« 

INDUNA 

40    51 

78    99 

IBBO 

c 

HARRY   F.    BENNETT 

STWXJMMJOS 

B9t«   NOIMOe 

9 

40   99 

79    12 

*«0 

UP 

UP 

c 

WILLIAM    MAGERTY 

jnjir  cnttK 

Bflo'jfFFtBSON 

1 

41    01 

78   90 

1920 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

JUII8U«t 

•AAA    I«OI*TH|JM81.ANO 

19 

*0   92 

76    »7 

*80 

7A 

7A 

c 

CMAOLES    W.    BAYLER 

uaounufMU 

86t2    SUSOUEHANNA 

19 

41    97 

79    34 

1020 

7A 

MRS.    LAURA    A.    BENSON 

SOTIMIVILLC 

<»9«    ALLEGHENY 

*0     14 

T9    «• 

769 

7A 

MANCE    SEE 

TANAOUA 

•T»8    SCHUYLKILL 

14 

*0    48 

79    98 

890 

8A 

MRS.    MARY    L.    ROBERTS 

T*MOU*    •    N    DAM 

•  TA>    SCMUYHILL 

1* 

*0    91 

79    99 

1120 

7A 

c 

PANTHER    VALLEY    WTR.    CO. 

T4IUIUCK    1    S    '\Ht    TV* 

STTOiCLINTON 

18 

41    24 

77    91 

2220 

JAMES   e.    5WART2 

TIOMEiTA    2    SE    DAM 

BBTSiFOHEST 

1 

41    29 

79    28 

1200 

8A 

8A 

C  H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

TirusviUE 

aas9  ctAwFonp 

1 

41    98 

79    *0 

1950 

c 

PA.   ELECTRIC   CO. 

TrruSVlLLC    MAT€«    dOWKS 

aass! CRAWFORD 

I 

41    98 

79    *2 

1220 

7P 

7P 

CITv    OF    TITUSVILLE 

TO«»C0O    *    « 

MO  I    WARftCN 

1 

41    47 

79    32 

1799 

7A 

MRS.    LILY   B.   6ARBER 

TOKANDA 

BflOS    B«A0FOR0 

19 

41     *« 

76    26 

7*0 

7P 

TA 

C  H 

MRS.    N.    0*    PARKS 

T««   CITY   J   M 

8tlO    &AUPKIN 

19 

40   91 

76    37 

7*9 

4P 

HARRISBURO  WATER    D€PT. 

TKOr 

t«99    BRADfODD 

19 

41     47 

76    47 

1100 

t» 

JENN?E    L.    BALLARO 

TVWIEI.TON 

8*89    INDIANA 

* 

40    27 

79    23 

890 

c 

MRS.    MARY    E.    WE1MEH 

TWTtefOlNT   A  IE 

9002   MC   KEAN 
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REFERENCE  NOTES 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  .lies  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin 

In'th^ri^^Se""^"  '"   '"'   '"•"''''   ""*  '°^   "''^='>  '^'^   "«  -*  1^-t-'^  i°  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956 

r|-nrjr:^lls-^o:^h?y  ^--fda-t^^^Is  ^^  ^  ^^^J^LJ^^^^   J?  I^er-ri^^^rt^mpe-t^r^rf-res^--  ^^  '^ 

^"L'j%Lnrobs:°vatiiL"*i:Lrar?hl  ^r^se^nt1rtio„*''\^*rL°rm'me1ns''?o""-i?-  IT.'"   ^"^^^""'  "^  "^^^  ^  "^  P"^""  ^^^^-^^^O,  adjuste. 
on  the  period  1931-1955.  Present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  W%ather  Bureau  stations  are  based 

L^:;Lrf^rib?:inline^su^J^:^:?s^arf  ?aL^n°fr':^^d???er':n°:  ^oi^t^-fo;  IToll^llle^'olsTrri.''^'''''''''''   °'  T^ •    ^^«-'  "  ^"  °"  *^^  — ■ 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparen?  lnconsL?encies  L  ?he  record?' '  •=°°««<'"«°"!'  ""asional  drifting  and  other 

sn:;':^d1i:e?!''Eitr?es*'':f"^ir:n1fiu„^J  Tnli:.ir.V;tlTel  2TVcI]'  '""'  '""^   °°  '^'""''"   ^^"^'  -"^  '"   '^^   "«— ^  ^--^all"  Table  Inclu. 

orGround"%:b?"^h:rpSbi:sL°S','  Ire"?ir"?hfL'hoSrr:nS!:g':"tim:"of"'r'"'"^'°°  '"'V"'"    "^"^^  ^"^   --'"^^  ^"  t-«  "^■>°-'''"  "<•  snow 
standard  time.   During  the  sumMe^  months-^s^:!  observ:rs'?fL"%h:  oJ^lreationrordaJiigi^^a^ing^Jime?''"  ''°'^  observation  times  in  local 

s?ati:L'sZ^n%ro:n?e:iues\r:^f  ?Tora?mrE.'s!?"'  ''  ''  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following 

'  pSuftl^n^Da?!"  lllllTik.    "°"^'''  "--^^P"^"-  -1"-  "-  P-cessed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly      j 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table.  j 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry.  ' 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication.  ' 

'     "Sno:?°i?  l:,r.::^:Toi:::l^\llll':   ::flLlltlLlll',V.';''°''''   "^"^^  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature-  Table,] 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates.  i 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments.  \ 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

*  ^.tizzmii  III  rziii\mit^irr  loiTtirvr^rrV.  irjiii^iiz  ^°''-^°^"^''  ^^""""^  -'"""'  "^  "'"^-^  -''^"*-  --  -^ 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  colunm  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

"  ?:r  det^ll^d'dlflf record"  "Degr^fday  dlir'tf'carried  ?or'tMs  IrV""".   ''  t'''^   'T"'"   ''   ■"^^=^°^-   ^^  "''^"^  Temperature"  Table 
y  r  cora.   uegree  day  data.  If  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

■^  2°rry'pr:crpI?a?Ion''!aC^)-   ^^'"'^  '"°"°*'  ""   ^— "-"^  — "*«=  "ut  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
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PENNSYLVANIA  -  OCTOBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   85°  on  the  15th  at  York  3  SSW  Pump  Sta 

Lowest  Temperature:   20°  on  the  26th  at  Claysville  3  W  and 

Waynesburg  2  W 

Greatest  Total  Precipitation:   3.20  inches  at  Chadds  Ford 

Least  Total  Precipitation:   0.40  inch  at  Bloserville  1  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.04  inches  on  the  20th  at  Chadds 

Ford 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   10.4  inches  at  Torpedo  4  W 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   8  inches  on  the  24th  at 

Lynch 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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0 
0 

1.23 

1.34 

.78 

1.08 

1.14 

-  2.14 

-  1.73 

-  2.53 

-  2.37 

.96 

.63 
.47 
.34 
.75 

20 
31 
20 
20 
20 

T 

T 

T 

1.0 

T 

0 
0 
0 

1 

0 

24 

3 
3 
2 
6 
2 

1 
1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BIVISION 

54.1 

-  1.4 

1.22 

-  2.14 

.1 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

WICK 

LISH  CENTER 

TZ  1  N 

ISTOWN 

LVILLE  2  SW 

55.6 
53.2 
53.5 
65.2 
61.8 

40.3 
32.9 
37.8 
40.7 
36.7 

53.0 
48.1 
50.7 
53.5 
49.3 

78 
80 
79 
81 
75 

15 
15  + 
15+ 
15 
16 

28 
25 
28 
29 
28 

25 

25 

27+ 

26 

25 

367 
515 
438 
353 
479 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

15 

5 

2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.61 
1.53 

.71 
1.44 

.51 
.68 
.89 
.22 
.52 

20 
20 
20 
20 
20 

T 

.0 

T 

T 
T 

0 
0 
T 
0 
0 

25 

5 
4 

2 
5 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

PORT 
BURY 
LIAMSPORT  WB  AP 

65.2 
65.5 
62.8 

39.3 
38.8 
39.5 

52.3 
52.2 
51,2 

-  1.8 

81 
80 
77 

1 
15 
15 

27 
28 
29 

27+ 

26 

25 

389 
394 
422 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
4 
2 

0 
0 
0 

.88 

.97 

1.78 

-  2.55 

-  2.32 

-  1.59 

.30 
.42 
.60 

20 
20 
31 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

3 
4 

4 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

51.3 

-  2.4 

1.27 

-  2.01 

T 

JPPER  SUSQUEHANNA 

TON  1  NW 

ON 

LES  MERE 

RENCEVILLE  2  S 

TROSE 

59.1 
62.0 
55.8 

61.8 
58.8 

36.5 
35.5 
39.2 
34.9 
35.7 

47.9 
48.8 
47.5 
48.4 
47.8 

-  3.0 

76 
76 
70 
79 
75 

16 
16 
15 
14 
16+ 

28 
27 
27 
25 
28 

22+ 

22 

26 

30 

22 

524 
495 
534 
510 
525 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 

5 

12 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.56 
1.54 
2.54 
1.07 
2.00 

-  1.78 

.85 
.80 
.75 
.45 

.81 

20 
20 
20 
20 
20 

T 

T 
2.0 

T 
2.3 

T 
0 
2 
0 

1 

25+ 

25 

25 

4 
3 

6 

4 
6 

1 
1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

AN  DA 
LSBORO  3  S 

53.1 
59.0 

35.5 
36.1 

49.3 
47.5 

-  2.7 

82 
75 

14 
15+ 

28 
27 

30+ 
22 

478 
534 

0 
0 

0 
0 

9 
8 

0 
0 

1.84 
1.23 

-  1.13 

1.07 
.74 

20 
20 

T 
T 

0 

T 

25  + 

5 
3 

1 
1 

1 

0 

BIVISION 

48.2 

-  2.3 

1.68 

-  1  .44 

.5 

See   Reference    Notes   Following   Station    Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1960 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RID6WAY  3  W 
STATE  COLLEGE 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KE6G 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

HOOVER  SV I LLE 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 
PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


Temperature 


63.0 
f.1.5 
59.6 
64.0 
59.4 

57.9 
62.6 
62.0 
55. 9M 


59. 8M 
63.1 


65.8 
63.5 
61.7 


55.4 
59.8 
63.5 

64. 2M 
65.6 

64.0 
58.1 
67.2 
65.4 


63.7 
64.3 
67.2 
65.5 
65.7 

63.5 

65.0 

63.3 

64.3M 

65.2 

64. S 
65.3 


61.6 
61.0 
63.8 
62.2 

62.2 
58.2 
67.8 
69.9 
65.8 

63.7 
67.1 
52.8 
59.4 
62.7 

64. 4M 

62.3 
63.3 
52.4 


34.7 
36.1 
32.2 

37.2 
31.1 

33.9 
33.6 

39.0 
37. 7M 


48.9 
48.8 
45.9 

50.6 
45.3 

45.9 
48.1 
50.5 
46. 8M 

47.9 


36. IM   48. OM 
36.9    50.0 


40.2 
38.8 
40.7 


43.6 
42.5 

34.6 
33. 9M 
37.4 

38.8 
34.5 
40.4 
36.6 


38.0 
46.2 
38.3 
43.8 
39,4 

43.5 
46.5 
31.8 
37. 6M 
40.8 

44.2 
38.7 


31.1 
35.8 
34.0 
32.5 

35.8 
30.8 
39.6 
44.3 
43.1 

38.8 
38.8 
34.3 
29.6 
34.4 

35. IM 
35.5 
32.0 
37.1 


53.0 
51.2 
51.2 


54.5 
51.2 
49.1 
49. IM 
51.5 

51.4 
46.3 
53.8 

51.0 


50.9 
55.3 
52.8 
55.2 
52.6 

53.5 
55.8 
47,5 
51. OM 
53.0 

54.4 
52.0 


1.1 
2.3 


2.0 
3.3 


4.5 
2.0 


47.4 

49,0 
44,5 
53,7 
52,1 
54,5 

51,3 
53,0 
43.6 
44.5 
4B.5 

49,  8M 
48.9 
47.7 
49.8 

49,3 


1.7 
2.3 


79  14 
76  15  + 


29  26 
27  26 

22  26 
24  26 
20  26 


Precipilation 


493 
495 
583 
442 

606 

582 
516 
440 
559 


521 
457 


365 
420 
422 


319 
418 
487 
488 
412 

413 
573 
339 
427 


430 
297 
375 
303 
381 

352 
284 
532 

425 

368 

324 
396 


569 
506 
495 
539 

487 
627 
3*4 
397 
328 

417 
368 
503 
631 
505 


0  0 
0  0 
0   0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


1  453 

27+  494 

26  530 

30+  455 


0  11 
0  7 
0  21 
0      7 


2   3   S 

leg 
a  iZ  t- 


1.12 
1.84 
1.01 
1.29 
1.53 

1.91 
1.61 
1.06 
1.52 

1.43 


.55 
1.67 
1.31 


2.21 
2.82 
1.46 
1.33 

1.56 

1.56 
1.87 
1,64 
1.51 


2.03 
1.20 
1.77 
l.Sl 
2.45 

1.54 
2.07 
2.05 
2.16 
1.43 

1.84 
1.94 


1.95 
2.17 
1.76 
2.52 

2.29 
1.09 
1.82 
2.21 
.82 

1,44 
1,79 
1.84 
1.85 
1.98 

1.00 
1.53 
1.44 
1.78 

1.74 


1.46 
1.85 


-    1.74 
2.09 


-  1.72 

-  1.01 


.80 
.42 


-  .80 

-  1.72 


.52 
.42 
.63 

.70 

.77 
.60 
.45 
.29 


.14 
.93 
.72 


•  66 
.63 
.66 
.47 
.69 

.47 
.66 
.67 
.69 


1.71 
1.47 


.80 
.48 
.58 
.85 
.90 

.56 
.66 
.62 
.40 
.51 

.58 
.68 


.58 
.54 
.52 
.46 

1.00 
.43 
.49 
,40 
.31 

.40 
.53 
.43 
.58 
.46 

.48 
.57 
.58 
.33 


.0 
1.0 


T 

5.0 

.9 

.5 


3.0 
1.5 


T 
2.4 

T 


T 

T 

1.0 


.3 

1.5 
.0 


6.8 
1.0 
1.5 


7.4 
.5 

T 

T 

T 
3.0 

T 
4.0 

2.5 

4.0 

3.6 

3.0 

.6 

2.4 


See  Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  Month 

Station 

^ 

13       3 

4    1    5    1    6 

7  I  e  I  9 

10      11   1   12 

13  1   U      IS 

16  1   17  1   IS 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23   I 

24 

25| 

26   i 

27 

28    1 

29   1  30 

31 

NeiONU    LO<K    3 

I. 57      .0) 

.29 

T 

.01 

.06 

.70 

7 

.09 

•  04 

.99 

.02 

LCMTOHN    MB    AP                       R 

i.oa             T 

.04 

.10 

,67 

.02 

.02 

•  01 

7 

7 

•  02 

•  20 

LENTOHN    OAS    CO 

1.02i     .17                   .01 

T 

.01 

.57 

.02 

.09 

•  13 

•  OS      7 

•  01 

TOONA   HORSESHOE    CURVC 

l.tll                  .0)      .07 

.32 

.03 

•  22 

.39 

.03 

.08 

.18 

•  04 

•  03 

•  10 

ENOTSVlLLE 

2.10                               .23 

.02 

1.67 

.11 

•  04 

.03 

7 

STINBURG    2    H 

1.17      .09                   .02 

T 

.14 

T 

.50 

7 

.22 

•  20 

KCRSTOWN    3    HNW 

2.2l|      .09      .02       .6t 

.16 

.05 

.97 

.15 

.04 

.31 

•  16 

RNE& 

!.;«!     .22                   .0« 

.15 

.05 

T 

7 

.56 

.19 

7           .16 

.19 

•  04 

.02 

7 

Aft    CREEK    DAM 

2.63     .as 

.19 

.13 

.93 

.23 

•  34 

AR    GAP 

1.29i      .11 

.18 

.73 

•  08 

.11 

•  08 

AVER    FALLS 

1.07 

.05                   .03 

.01 

.01 

.03 

.49 

,03 

,02 

7 

•  03 

7 

•  24 

.13 

AVERTOWN 

.9> 

.14                   .08 

.07 

.13 

.34 

.14 

•  02 

.02 

CHTgLSVILLE 

1.67 

.18 

T 

.04 

.96 

.16 

.09 

•  03 

•  29      T 

LLEFONTE    4    S 

1.12 

.15 

.19 

.15 

.44 

•  23 

RNE 

.86 

.IS 

T 

.04 

.58 

.03 

•  04 

RHICK 

1.61 

.38                   .01 

.23 

T 

.51 

•  07 

.28 

•  13 

tmlEhem 

1.16 

.20                   .01 

.01 

.02 

.74 

.02 

•  09 

•  08 

.02 

•  01 

TNLENEM    LEMIGM   UNIV 

1.16 

.02 

.02 

.21 

.59 

,05 

.09 

.04 

•  18 

AIRSVILLE    6    ENE 

2.82 

.01       .24 

.15 

T 

.06 

.63 

.43 

•  12 

.24 

7 

•  42 

•  92 

OSE'lvILLE    1    N 

.*0 

.04                   .02 

.01 

.02 

.16 

.15 

SHELL    1     SW 

1.61,     .06                   .17 

.05 

T 

T 

.72 

,06 

,08 

7 

.36 

.11 

AODOCR    LOCR    2 

I.«6      .03                   .13 

.26 

.06 

.07 

,59 

.01 

,01 

.01 

.27 

ADFORO    FAA    AIRPORT 

RECORD   MISSING 

AOFORD    CNTRL    FIRE    STA 

1.7l!     .18                   .03 

.17 

.01 

.25      .03 

.30 

,03 

.15 

.25 

.29 

.02 

AOFORD    *    W    RES 

1.95!                  .04 

T                      ..18 

.06 

.19 

•  15 

.22 

,03 

.26 

.68 

.08 

.06 

7 

£E 2 6 WOOD 

.69! 

.20 

.02 

•  09 

.07 

.09 

.12 

.02 

•  12 

OOKVlLLE    FAA    AIRPORT 

2.171                  .09 

.05      .21 

.22 

.54 

.02 

.12 

.17 

7 

.03 

.18 

•  94 

UCETON    1     S 

1.30i                              .08 

.15 

.07 

.65 

.01 

.33 

.01 

FFALO    HILLS 

.69|     .06                   ,09 

.07 

,06 

T           T 

.24 

.06 

•  IS 

.02 

R6ETTST0WN    2    W 

1.46|     .06                   .09 

.29 

,02 

.03 

.66 

.02 

.03 

.01 

.23 

.02 

RNT    CABINS    2    NE 

RECORD  MIS5IN0 

TLER 

1.33,      .07                   .02 

.14 

,02 

.02 

.47 

7 

■  12 

.12 

.35 

7 

MP    MILL 

1.03 

T 

T 

.65 

.23 

7 

•  15 

MP    KLINE 

1.61       .08 

.05 

,09 

T 

.08 

.68 

■  83 

7 

NTON    1    NK 

1.561     .07 

.17 

.02 

.89 

.02 

•  24 

.19 

RLISLE 

.85:      .21 

.07 

.33 

.07 

•  03 

.02 

.12 

RROLLTOWN    2    SSE 

2.19 

.29                   .04 

.36 

.09 

.16      T 

.89 

.01 

.06 

■  19 

.12 

7 

•  02 

RTER    CAMP    2    W 

1.00 

T 

.25 

T 

7 

•  60 

•  15 

7 

DAR    RUN 

1.27 

.04                   T 

.02 

•  85 

.03 

•  25 

.08 

ADDS    FORD 

3.20 

.06 

.05 

.07 

2.04 

.14 

.03 

.66      .10 

.05 

AMBE9SBURG    1    ESE 

1.76                   .15      .10 

.07 

.23 

.10 

.38 

.11 

7 

•  05 

7 

•  57 

ARLEROI     LOCK    4 

1.25[     T           .08 

.01 

T 

.23 

.67 

.05 

.19 

.02 

ARENCE    1    E 

1.27      .20      T            .10 

T           T            .20 

T                       T 

T 

7 

T 

.90 

7 

7           T 

■  21 

.03 

.03 

7 

ARION    3    SW 

1.76      .16                   .19 

.12 

.04 

.14 

•  62 

.09 

■  10 

.13 

.03 

.18 

AUSSVILLE 

1.07 

.20                   .02 

.01 

•  71 

.04 

.07 

.02 

AYSVILLE    3    W 

1.56 

.02                   .20 

.03 

.03 

.36      T 

.69 

.01 

7 

.18 

.04 

EARFIELO 

1.73 

.08                   .14 

.45 

.02 

.05 

.99 

•  02 

.28 

.10 

.04 

7 

ERMONT 

1.561      .17                   ,08 

.12 

.08 

.06      T 

T 

.46 

T 

•  10 

.18 

.24 

.07 

ATESVILLE     1    SW 

2.401      ,14                   I 

.02 

.06 

1.24 

.26 

.04 

.54     .oe 

7 

HFLUENCE     1    SW    DAM 

1.661      ,08                   ,28 

.16 

.06 

.03 

.06 

.47 

,03 

T 

.10 

7 

.28 

.10 

.01 

NFLUENCE    1    Nw 

1,61:      I                           ,11 

.13 

.07 

.01 

.29 

.53 

.05 

.04 

.06 

7 

.28 

.08 

7 

NNEAUTVILLE 

2.62      ,30      .16      ,02 

.07 

.29 

•  03 

.16 

.17 

.05      .05 

.44 

.46 

.42 

NNEAUTVILLE    6    E 

2.42      .28                   ,07 

.09 

T 

.26 

.22 

.06 

.04      .11 

.42 

.49 

.02 

.36 

KNELLSVILLE 

1.24      .03                   .11 

.04 

.09 

.79 

.01 

.17 

7 

NSHOHOCKEN 

3.05 

T 

1.89 

.03 

.05 

.03 

.98       .07 

7 

OKSBURG 

1.43 

.22                   .02 

.12 

7 

T 

T 

.60 

T 

.17 

•  14 

.16 

RAOPOLIS    NEVILLE     tS 

- 

- 

1.07 

- 

RRY 

2.29 

.06 

.04 

.38 

.18 

.09 

.09 

.16 

1.00 

.04 

.16 

•  09 

UDERSPORT     3    NW 

1.09 

.16                   .03 

.06 

.03 

T 

.43 

7 

.08 

.21 

.09 

7 

UDERSPORT    6    E 

RECORD  MISSING 

VINGTON    2    WSW 

1.18 

.12 

T 

.06 

.12 

.67 

.17 

.04 

EEK.SIDE 

1.42 

T                        T 

.30 

T 

.67 

7 

7 

•  IS 

.30 

ESSON    2    SE 

1.41 

.05                   ,05 

.22 

.03 

.03 

,70 

.18 

.15 

NVILLE 

1.74 

,36 

.08 

.25 

.54 

.25 

.26 

VAULT    1    W 

2,20 

.06 

T 

.86 

" 

.20 

.02 

.32 

.56 

.16 

XON 

1,54:     ,37                   T 

.07 

.01 

.80 

.03 

.01 

.20 

.03 

NEGAL 

1.87:                  .05 

.03 

•  09 

.66 

■  15 

.04 

.28 

.57 

NORA 

1.64!                  .10 

T           T 

.28 

.02 

.67 

7 

T 

.05 

.28 

.24 

YLESTOWN 

2.58                               .03 

.10 

1.45 

.08 

.03 

.02 

.80 

.07 

BO  IS    7    E 

1.84      .04      .06      .16 

.35 

.09 

.10 

.52 

.18 

,20 

.14 

.04 

SHORE    2    SSW 

1.57      .33 

.21 

T 

.78 

T 

,12 

.13 

GLE5    MERE 

2.54      .48 

.38 

.23 

T 

7 

.75 

T 

.27 

.43 

ST    BRADY 

1.82                   .14 

.22 

,07 

.12 

.38 

.01 

.12 

.16 

.49 

.11 

ENSBuRG 

,99l     T                        T 

.10 

T 

T 

.71 

7 

7 

.06 

.12 

IN80RO 

2.24      .24                   .06 

.06 

.01 

.34 

.03 

.17 

,12 

,08 

.54 

.18 

.41 

PORIUM    1    N 

l.Olj      .05                   .06 

.12 

.02 

.04       .02 

•  02 

.42 

,06 

.07 

.12 

.01 

7 

6L1SH    CENTER 

1.53|      .10                   T 

.25 

.06 

•  05 

.68 

.35 

.04 

HRATA 

I.70I      .06 

.04 

1.49 

,05 

.02 

.04 

UINUNK    2 

1.52' 

.34 

.07 

.16 

.01 

.58 

,01 

.10 

.24 

.01 

7 

IE    WB    AIRPORT 

2.21                   .08 

T            .36 

.271     .19 

.17 

7 

.06 

,40 

.34 

.12 

.14 

.08 

ERETT     1     SW 

,65                               ,22 

! 

.28 

.09 

.06 

RRELL    SHARON 

.82 

,27 

.31 

.06 

.06 

.09 

.03 

RO    CITY    i*    S    DAM 

1.61 

,06 

.16 

.01 

•  15 

.69 

,04 

.04 

.05 

.41 

7 

ANKLIN 

1.44 

,21                   .11 

.03 

T 

.40 

.01 

.01       .10 

.07 

.26 

.06 

.18 

7 

7 

EELAND 

.28 

.70 

.10 

.18 

.10 

LETON 

1.41 

.06                   .02 

.08 

.08 

7           .03 

.04 

.60 

7 

7           7 

.48 

.02 

I6ERT0WN 

1.22 

.07 

.03 

.14 

.60 

.05 

.04 

.04 

.23 

.02 

ORGE    SCHOOL 

2.37 

.02 

.08 

.22 

1.06 

.12 

.01 

.78      .08 

TTYSeuRG 

1.49 

.16                   .12 

T 

.02 

1. 11 

.06 

7 

7 

.02 

EN    HAZEL    2    NE    DAM 

1.51!      .25                   .07 

.14 

.06 

.02 

.44 

7 

7           .13 

.26 

.08 

.06 

ENMOORE 

..92! 

.09 

.05 

1.25 

.12 

.05 

.03 

.25      .05 

.03 

ENwiLLARD    DASH    DAM 

1.16 

.09                   ,03 

.21 

.03 

.01 

.99 

T 

.09 

7 

.15 

.04 

UL05BORO 

1,97 

,26 

.04 

.05 

1.30 

.02 

.15 

,19 

T 

7 

ATERFORD 

RECORD  MISSING 

ATERFORD    1    E 

2,30 

.03 

1.10 

.15 

.06 

.02 

.55      .02 

.37 

ATZ    1    N 

_ 

.21                   T 

.03 

T 

.89 

_ 

T 

T 

EENSBORO    LOCK    7 

2,11 

.20 

.09 

.03 

.42 

.14      T 

.78 

.03 

.06 

.30 

.06 

7 

EENVILLE 

1,79 

.13 

.06 

.26 

.08 

.02 

.09 

.30 

.02 

•  01 

.53 

.33 

NOVER 

1.23 

.12                   .10 

T 

.96 

.05 

7 

7 

7 

RRISBURG    we    AP                    R 

1.34 

T           T 

T           T 

.18 

.42 

.08 

,03 

7 

7 

.63 

RRlSeURG    NORTH 

.83 

.12                   .03 

.03 

T 

.98 

.07 

7 

7 

WLEY 

.30 

.11                   T 

.02 

.04 

.38 

T 

.02 

.13 

.07 

.01 

7 

.01 

•  01 

LLISTERVILLE 

1.74 

.52                   T 

.07 

.03 

7 

.98 

.01 

.IS 

.39 

.01 

7 

•  02 

LTWOOD 

1.70 

.12                   .02 

T 

1.25 

.0! 

.17 

7 

.02 

•  09      7 

7 

NESDALE    t*    NW 

1.16 

.19 

.10 

.03 

.01 

.42 

.01 

•  21 

.18 

7 

.01 

NEY    BROOK    1    W 

1.75 

.11 

T 

.13 

.92 

,06 

.18 

7 

.31       .02 

7 

lOVERSVlLLE 

_           _           _ 

_           -           - 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

P    BOTTOM    2    SE 

2.66 

.65 

.35 

.65 

.23 

.78 

NTINGDON 

RECORD  MISSING 

NTSDALE 

.89 

.30                   .01 

.02 

.05 

.36 

7 

.14 

7 

•  01 

NDMAN 

.45 

,06                   .02 

.04 

.01 

T 

.02 

.19 

,01 

•  03 

.0! 

•  02 

7 

OIANA    3    SE 

2.03:     .03                   ,15 

.45 

.03 

.01 

.10      ,02 

.80 

,02 

•  02 

.14 

,06 

.2C 

MESTOWN    2    NW 

1,84!     ,28      ,05      ,11 

T                        .05 

.04 

■  02 

.27 

,04 

•04      .07 

.12 

.30 

7 

.43 

•  01 

.01 

RSEV    SHORE 

1.37,     .04                   .02 

.23 

.21 

.01 

T 

.53 

.03 

.2! 

.09 

MNSTOWN 

.65 

.02                   .14 

.01                   .10 

.01 

.05 

.11 

.01 

.09 

•  06 

.03 

.02 

es  following  Station    Indas, 
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DAILY  PRECIPITATION 


KANE   1  NNE 

1.83 

KARTHAUS 

KEGG 

1.67 

KITTANNING  LOCK 

7 

1.2! 

KRESGEVILLE  3  W 

1.47 

LAKE  HINISINK 

1.76 

LAKEVILLE  1  NNE 

1.09 

LANCASTER  2NE  PUMP 

STA 

1.31 

LEBANON  3  W 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWIS TOWN 

LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 
HC  CONNELLSeURG 
MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 
MED IX  RUN 

MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 

HILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
MONTROSE 
MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  i* 
NESHAMINY  FALLS 


1  N 


NEW  CASTLE 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 

RUSHVILLE 

RUSSELL 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 
SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAHOKIN 

SHIPPENSBURG 

SINNEMAHONING 

SI2ERVILLE 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 

STRAUSSTOWN 
STROUOSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  h    N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 


Day  of  Month 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 
3  .02 

8         •07 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 
2   .02   .19 


1.44 
2.5 
1.84 
1.74 


l.OB 
2.42 
1.84 
2.22 


1.52 

.08 

1.09 

1.43 

.24 

1.34 

.05 

7.S4 

.08 

1.16 

.07 

1.06 

.03 

10       11      12 


13      14      15       16      17      18 


.40   ,0S 
T     T     T 


.03   .02 

T 

.35   T 


les  following  Station    Indei 
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19      20      21      22      23      24 


28      29      30 


.0^ 


.01      .60      .0^      .01 


.41      ,il 
•2*      <50 


.0^ 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Continued 

0C70BER    1960 

Station 

1 

D«y  of  Month 

1        2 

1     3 

4    1    5    I    6 

7    I    8    1    9 

10   1   11   1   12 

13  1   14   1   15 

16  1 

17  1   18 

19 

20 

21 

22      23  I 

24 

25  1 

26 

27 

28  I 

29   1  30 

31 

IRGINVILLE 

1.09 

.22 

.05 

.07 

.92 

.16 

7 

.09    . 

ARRCN 

l.T« 

.17 

T 

T            .07 

.60 

T 

.09 

.12 

AT50NT0HN 

1.9« 

T 

T                        .28 

.50 

.10 

•  10 

■  26 

•  10    . 

AYNES6URG    2   H 

l.»» 

.02 

.31 

.16 

.30 

.13 

.66 

.01 

.03 

•  le 

.06 

fLLSBCWO    J    S 

1.23 

.10 

.02 

.07 

.06 

.06 

.12 

.06 

EST    CHESTER 

2.ao 

.03 

T 

.12 

T 

1.75 

.02 

•  09 

T 

.03 

.66      .06 

•  08    . 

EST    OROVE    1    E 

2.30 

.09 

1.39 

.16 

.08 

.09 

•67      ^12 

7 

EST    NICKORY 

1.19 

.2a 

.09 

.21 

.02 

.03 

•  63 

.02      .15 

•  66 

•  12 

•  ic 

HITESBURC 

1.72 

.!« 

.10 

.85 

T 

.13 

•  3t 

ILRES    BARRE 

l.>« 

.3» 

T 

.13 

.19 

.60 

' 

.18 

7 

iLLlAMSaURG 

i.to 

.36 

.09 

T                        .15 

.08 

.23 

.16 

.33 

.17 

T 

.23 

ILLIAMSPORT    WB    AP 

1.7< 

.01 

T             .60 

.06 

.66 

.06 

•  OS 

.13 

7 

.60    • 

3LFS8URG 

.96 

.13 

.IS 

.03 

.05 

.02 

.26 

.13 

•  16 

.01 

MK    3    SSW    PUMP   STA 

1.1« 

.06 

.12 

.03 

.75 

.06 

•o; 

.01 

.06    . 

ORK    HAVEN 

1.36 

.03 

.06 

.02 

.01 

1.20 

.06 

ION       GROVE 

1.77 

.20 

.02 

.10 

1.00 

.15 

•  30 

IWSVILLE    3    SE 

1.26 

.05 

T 

T 

.97 

.09 

.06 

.18      7 

.01    . 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relati 

ve    humidity   averageB  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

m 

station 

1 
1 

III 

1 

> 
< 

h 

g      1 

a    J 

9 

_i 

II 

O  M 

d 
O  ^ 

P 

fS 

s 

A 

CT) 

§1 

1 

III 

LLENTOWN    WB   AIRPORT 

w 

13 

7.9 

30++ 

WSW 

24 

85 

87 

54 

70 

3  . 

5 

2 

1 

0 

0 

11 

- 

5.5 

aiE   ¥B   AIRPORT 

SSE 

13 

11.8 

35++ 

WNW 

23 

72 

74 

59 

71 

2 

3 

8 

0 

0 

0 

13 

6.3 

lARHISBURG    WB   AIRPORT 

W 

14 

5.3 

27 

HW 

25+ 

78 

79 

51 

66 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

11 

52 

6.4 

HILADELPHIA  WB  AIRPORT 

WSW 

13 

8.2 

29 

NW 

25 

78 

81 

56 

71 

1 

6 

2 

1 

1 

0 

11 

58 

5.5 

'ITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

WNW 

9 

7.0 

22++ 

NW 

24+ 

72 

79 

52 

59 

5 

6 

3 

1 

0 

0 

15 

68 

6.5 

lEADING   WB  CITY 

- 

- 

8.9 

45 

W 

24 

- 

- 

- 

- 

2 

7 

2 

1 

0 

0 

12 

68 

5.2 

CRANTON   WB   AIRPORT 

ENE 

11 

8.0 

24 

NW 

24+ 

76 

80 

50 

64 

3 

2 

5 

0 

0 

0 

10 

57 

5.9 

IIIXIAMSPORT   WB    AIRPORT 

W 

12 

6.0 

22 

WNW 

24 

86 

89 

56 

72 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

- 

6.5 

lea  toUowing  SlaliOD    Indsi. 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1950 


Day  01  Month 

1 

i 

Station 

1 

2 

3  1 

4 

5 

6 

7 

8 

« 

10 

11 

12   13 

14  ,  15 

16 

17 

18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  KB  AP 

MAX 
MIN 

61   63   68 
41   36   45 

63   57   72 
39   41   45 

65   69   72 
41   35   41 

76   79   70 
44   51   45 

73   77   81 
39   47   51 

74   71   58 
52   45   44 

56   56   53 
43   39   31 

56   53   47 
33   34   34 

52   55   65 

35   29   38 

57   61   63   53  1 
47   45   42   45  ] 

54.7 

41.3 

ALLENTOWN  5AS  CO 

MAX 
MIN 

79   61   64 
45   36   39 

68   65   69 
38   39   41 

74   50   69 
39   37   39 

72   77   80 
42   44   46 

70   74   78 
40   41   49 

82   76   72 
52   42   43 

59   57   54 
44   47   33 

53   68   64 
34   35   43 

48   64   66 
34   30   30 

55   58   52   63 
41   46   42   45 

55.8 

40.5 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

60   62   63 
35   3*   45 

52   55   67 
39   35   50 

62   53   64 

35   35   45 

73   75   72 
47   54   42 

75   78   77 
44   50   53 

68   70   65 
55   43   42 

55   52   50 
41   40   32 

57   57   54 
30   32   29 

40   49   52 

31   28   37 

59   65   62   60 

41   37   34   37 

52.1 
39.7 

ARENDTSVILLE 

MAX 
MIN 

SI   60   67 
41   37   41 

68   52   68 
44   40   42 

74   55   67 
39   39   40 

67   77   81 
44   47   45 

75   74   74 
43   45   51 

82   76   73 
52   45   42 

72   62   57 
43   45   29 

62   59   50 
30   31   36 

46   54   62 
34   27   38 

67   58   62   64 
40   47   39   40 

65.7 

40.5 

BAICERSTOWN  3  WNW 

MAX 
MIN 

65   78   70 
35   41   48 

65   70   71 
45   38   60 

68   55   72 
39   43   53 

76   78   76 
45   45   54 

77   79   78 
43   52   51 

65   68   66 
60   42   42 

60   54   52 
48   41   32 

59   54   54 
33   48   32 

41   55   67 
31   29   46 

55   60   60   59 
46   39   41   46 

65.4 
43.6 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 
MIN 

74   60   59 
36   34   35 

54   61   54 
35   35   37 

67   65   64 
37   32   34 

69   74   75 
39   39   38 

72   74   78 
35   35   43 

78   73   70 
42   35   39 

66   57   50 
38   41   32 

50   55   56 

30   33   31 

40   45   48 
31   25   27 

64   59   60   63 
36   34   28   27 

63.0 

34.7 

BERWICK 

MAX 
MIN 

75   53   65 
43   36   48 

65   69   70 
37   38   55 

65   67   74 
36   35   39 

73   77   73 
40   42   41 

73   75   78 
39   44   63 

77   71   70 
53   47   39 

65   65   52 
41   49   33 

57   53   60 
32   35   34 

53   53   55 

33   28   36 

62   60   58   50 
44   44   32   40 

55.6 

40.3 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 
MIN 

65   63   70 
52   43   54 

55   59   72 

44   46   47 

64   70   75 
50   44   48 

77   80   72 
52   52   55 

77   78   83 
47   53   57 

76   74   70 
50   54   54 

54   56   52 
52   50   43 

66   54   53 
41   45   40 

50   63   65 

40   38   44 

54   59   60   56 
51   50   53   60 

65.6 
49. C 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

57   68   57 
35   45   47 

63   57   52 
46   41   50 

58   55   57 
41   44   50 

67   70   68 
49   49   47 

72   76   76 
52   53   55 

60   64   60 
51   46   41 

63   50   44 
48   35   31 

63   55   50 

32   43   28 

36   52   52 
29   27   39 

57   58   50   48 
40   41   41   43 

59.1 
42.; 

BLOSERVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

82   52   62 
41   39   43 

57   53   66 

43   40   40 

71   57   58 
42   40   47 

68   72   81 
44   45   48 

74   80   74 
44   45   51 

81   75   74 
52   47   47 

70   52   56 

48   49   31 

51   69   60 
33   35   39 

45   52   53 
37   30   34 

56   61   53   55 
41   47   44   44 

66.! 
42.3 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BRADFORD  l>   W  RES 

MAX 
MIN 

57   67   61 
32   27   33 

60   67   57 
28   26   46 

51   55   73 
28   26   32 

72   71   67 
30   39   28 

71   76   77 
27   43   42 

75   67   57 
45   28   28 

56   48   43 
28   33   30 

61   54   52 
25   33   26 

35   49   54 

28   25   34 

60   63   63   62 
28   27   24   32 

61. ( 

31.1 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57   65   60 
31   35   37 

52   67   54 
35   31   39 

62   63   71 
32   31   36 

73   73   70 
34   39   33 

74   76   75 
33   44   45 

65   68   51 
42   37   33 

55   49   44 
39   43   31 

63   56   41 
28   44   31 

40   56   53 

35   26   41 

62   65   62   51 
39   31   29  44 

61. ( 
35.1 

BURGETTSTOWN  2  W 

MAX 
MIN 

67   59   58 
31   33   38 

54   55   72 
39   32   33 

67   62   56 
32   32   40 

69   72   77 
32   34   36 

73   78   77 
40   40   44 

79   67   66 
47   36   38 

68   54   46 
32   43   27 

48   67   63 
27   35   32 

38   46   54 
32   22   27 

59   57   62   67 
43   31   31   33 

63.! 
34.( 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

BUTLER 

MAX 
MIN 

58       67 
31       31 

53   52   73 
39   32   32 

67   64 
31   32 

74   75   77 
33   35   42 

73   80   80 
37   38   45 

78   70 
37   35 

65   52   47 
32   41   37 

49       61 
28       31 

38   42   56 

31   24   26 

58   53      68 
40   31       30 

64., 
33. 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

71   52   56 
38   35   40 

59   55   52 
35   34   33 

52   50   54 
35   34   33 

67   70   71 
45   44   41 

64   69   75 
36   37   52 

76   62   68 
52   38   41 

58   52   47 
37   38   28 

48   63   44 

28   30   30 

40  48   54 
30   35   34 

53   S5   58   60 

34   37   35   35 

59. 
3*. 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

70   58   65 
42   36   46 

55   58   77 
39   35   54 

68   59   70 
38   36   48 

78   82   74 
4«   45   41 

73   74   74 
J9   48   53 

82   75   70 
53   43   45 

50   59   64 
44   51   31 

59   50   60 
28   34   36 

53   63   58 

37   25   38 

62   63   65   52 
44   42   33   42 

65. 
41. 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

51   57   68 
42   35   46 

62   67   73 
41   39   48 

56   56   64 
36   36   50 

75   81   7» 
44  48   45 

76   79   81 
42   4*   50 

76   73   70 
S3   42   41 

62   58   52 

45   39   29 

58   56   51 

29   33   34 

52   63   58 

36   26   39 

59   66   64   53 
42   39   31   42 

65. 

40. 

CLARION  3  SW 

MAX 

MIN 

51   66   55 
29   32   38 

65   70   56 
32   32   47 

53   67   71 
31   32   36 

74   7S   73 
32   34   33 

77   80   78 
31   53   40 

69   70   62 
47   33   30 

55   52   48 

35   37   31 

56   59   53 

26   35   26 

41   54   55 
29   24  39 

63   66   65   59 
37   29   26   37 

53. 
34. 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

62   59   56 
33   32   39 

57   74   70 
39   31   47 

67   71   58 
31   32   53 

74   78   76 
39   38   44 

81   79   78 
45   43   44 

66   59   69 
50   39   39 

57   50   55 

44   39   26 

58  67   58 

26   37   32 

49   54   56 

32   20   43 

SS   64   6«   57 
42   34   29   37 

65. 

37. 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

79   63   58 
47   35   38 

70   5*   71 
39   38   40 

75   56   71 
38   35   36 

73   75   82 
45   44   45 

70   75   79 
38   38   48 

82   78   72 
55   4«   43 

71   69   57 
43   49   31 

66   58   5* 
29   30   40 

4«   55   55 

34   27   28 

55   58   57   62 

41   45   47   44 

66. 

40. 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

74   53   71 
38   37   40 

63   64   71 
44   38   39 

68   65   56 
42   37   38 

62   70   76 
51   41   45 

72   77   78 
49   48   49 

79   64   58 
51   42   37 

55   68   45 
39   42   31 

50   65   60 
29   32   33 

36   43   57 
31   26   30 

56   62   67   66 
40   37   33   35 

64. 
31. 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

58   61   67 
28   35   35 

52   54   70 
33   30   35 

55   52   69 
29   28   28 

74   72   71 
30   35   29 

68   76   80 
30   35   45 

77   65   70 
46   36   29 

69   52   42 
30   40   32 

44   56   57 
30   38   33 

39   43   51 

31   27   32 

59   64   63   67 
30   29   28   34 

62. 
32. 

CORRY 

MAX 
MIN 

60   55   52 
30   37   35 

53   69   64 
36   32   49 

61   70   75 
31   30   37 

73   71   71 
32   44   30 

75   79   76 
32   50   45 

70   70   59 
48   35   30 

61   48   42 
36   38   32 

54   56   46 
33   42   30 

39   48   53 

33   27   40 

63   66   61   62 
33   30   30   43 

62. 
35. 

COUDERSPORT  3  NW 

MAX 
MIN 

55   60   58 
31   29   36 

55   61   62 
25   26   41 

62   64   71 
27   23   30 

71   66   55 
28   39   29 

70   75   75 
26   40   40 

50   67   58 
42   28   28 

46   44   42 
28   31   26 

49   49   46 
28   28   28 

37   48   57 
30   26   38 

69   61   63   47 
32   32   24   35 

58. 

30. 

DEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

60   55   58 
40   35   43 

54   59   70 
39   42   45 

65   69   72 
40   38   47 

74   78   70 
48   54   44 

74   78   81 
43   49   56 

75   71   68 
55   50   42 

57   66   56 
36   30   30 

57   61   56 
30   31   32 

57   56   59 

30   37   40 

56   60   55   55 

40   41   43   44 

65. 
41. 

DIXON 

MAX 
MIN 

75   57   60 
40   31   32 

64   60   67 
36   35   36 

64   52   67 
33   33   33 

70   70   74 
37   38   38 

64   68   75 
35   35   40 

76   68   57 
52   45   38 

51   50   50 
34   37   34 

49   66   60 
27   31   38 

45   46   66 
33   35   32 

58   60   68   65 

34   36   30   32 

62. 
35. 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

56   64   58 
32   36   40 

58   56   52 
42   28   35 

58   62   60 
28   34   41 

64   64   58 
40   38   41 

70   74   74 
42   42   41 

58   64   58 
43   39   33 

56   46   43 
42   34   24 

60   52   40 
22   28   28 

42   53   55 

24   22   M 

54   56  60   47 
36   28   29   40 

58. 

34. 

DONOR A 

MAX 
MIN 

61   72   59 
35   38   43 

59   73   72 
43   36   53 

69   71   69 
36   37   50 

74   79   75 
49   49   52 

79   82   81 
47  48   48 

74   72   68 
51   42   39 

52   53   64 
45   38   30 

60   53   59 
29   40   29 

46   58   52 
29   22   40 

63   61   69   63 
42   34   32   45 

67. 
40. 

DU  BOIS  7  E 

MAX 
MIN 

55   64   54 
31   36   40 

50   55   54 
35   34   50 

60   63   68 
36   32   38 

71   71   69 
35   44   31 

72   77   76 
34   45   45 

75   66   69 
48   35   35 

59   51   43 
35   38   29 

52   54   62 
31   37   29 

39   51   51 
32   26   40 

60   62   62   59 
39   29   28   41 

61. 
36. 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

56   53   52 
37   38   42 

55   52   58 
40   41   42 

56   54   57 
37   37   42 

6*   55   69 
45   47   41 

58   64   65 
40   47   52 

70   60   53 
53   42   42 

55   55   46 

42   43   29 

45   50   42 
28   32   33 

40   45   49 

30   27   32 

53   53   53   61 
35   40   39   38 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

54   70   57 
35   38   44 

68   73   72 
41   39   52 

70   72   74 
35   38   45 

78   79   77 
39   41   41 

78   82   81 
39   48   47 

79   73   73 
52   39   37 

66   52   49 
42   42   36 

59   51   59 
32   38   32 

42   56   67 
36   29   43 

66   69   70   67 
41   35   32   40 

67. 
39. 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

55   66   50 
32   36   40 

59   66   51 
36   30   46 

60   61   55 
30   32   44 

5«   71   69 
42   46   42 

72   73   75 
38   44   43 

64   65   60 
46   35   3S 

69   62   45 
40   35   30 

53   64   50 
36   32   26 

36   51   63 

27   21   36 

60   69   53 

32   27   40 

59. 
36. 

EMPORIUM  1  N 

MAX 
MIN 

67   55   50 
32   30   40 

56   57   64 
33   32   34 

62   60   65 
31   30   31 

69   71   71 
33   34   36 

66   70   74 
28   29   40 

77   64   68 
41   38   31 

68   50   46 
32   39   32 

44   54   62 
27   29   31 

36   38   62 
29   27   28 

54   60   64   62 
35   32   27   21 

59. 
32 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
MIN 

74   53   52 
35   31   33 

52   52   65 
34   34   34 

66   63   58 
33   31   31 

71   75   74 
33   32   35 

58   74   SC 
32   31   39 

80   68   70 
49   39   33 

53   51   55 
32   38   29 

61   58   47 
27   28   3« 

4*   51   54 

33   25   31 

56   62   55   67 
34   32   28   21 

63 
52 

EPHRATA 

MAX 

MIN 

63   64   68 
44   41   52 

62   67   76 

41   40   54 

55   56   71 
43   39   45 

73   80   70 
44   52   50 

71   72   79 
42   51   54 

74   71   68 
54   50   47 

66   66   63 
49   54   33 

56   62   6« 
33   40   4: 

54   62   5! 

33   30   4C 

57   58   52   62 
46   45   41   4: 

64 
44 

ERIE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56   67   59 
45   48   51 

60   71   58 
45   44   53 

58   66   65 

43   41   45 

67   65   53 
45   46   40 

74   77   72 
42   60   5? 

62   64   54 
48   48   43 

52   47   45 

44   41   3? 

it 

k2 

56   4: 

k2   3< 

45 
k   35 

53   5- 

35   4J 

it 

H 

55 
37 

64   5< 
43   45 

59 

1  44 
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Conllnu«d 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1960 

Day  Ol  Month 

1 

SteUoB 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

VERETT  I  SW 

MAX 
MIN 

"76" 
3» 

69 

37 

66 

41 

62 
38 

68 

39 

70 
35 

66 

35 

68 

34 

65 
35 

66 

40 

70 
42 

72 

47 

74 
43 

78 
45 

74 
51 

70 
49 

67 
39 

70 
39 

62 

43 

92 

38 

"91" 
33 

93 

30 

51 
33 

49 
29 

46 
31 

50 

27 

58 

27 

61 
40 

65 
33 

60 
29 

90 
28 

63.1 
34.9 

ARRELL  SH«RON 

MAX 
MIN 

64 

36 

69 

43 

64 

44 

65 
42 

75 
40 

70 
56 

69 

40 

73 
36 

74 
43 

76 

40 

79 
34 

73 
40 

80 
45 

80 
54 

82 

52 

76 
58 

76 
41 

64 

44 

54 
48 

44 
40 

49 
39 

60 
40 

60 
50 

55 

35 

44 
36 

51 
32 

97 
45 

66 
52 

66 

43 

68 
40 

97 

49 

49.8 

43.1 

ORO  CITY  4  S  DAM 

MAX 

MIN 

72 
3S 

62 
34 

70 
39 

67 
41 

67 
37 

71 
36 

66 
36 

63 
36 

68 

37 

71 
40 

74 
40 

78 
43 

79 
39 

77 
38 

80 
47 

80 
48 

67 
42 

70 
36 

70 
35 

70 
43 

46 
36 

51 
30 

57 
31 

62 

33 

39 
31 

42 
26 

57 
27 

98 

40 

63 
39 

67 
31 

69 
33 

49.4 
34.4 

RANKLIN 

MAX 
MIN 

61 
34 

66 

37 

63 

43 

66 
36 

70 
3S 

67 
53 

66 
37 

69 
35 

75 
42 

76 
37 

75 
39 

72 
38 

77 
36 

76 
49 

80 
48 

67 
54 

72 
38 

62 
36 

51 
40 

50 
41 

46 
36 

56 
32 

59 

45 

51 
31 

42 
35 

51 
28 

53 
42 

65 

40 

68 
35 

66 
31 

55 

41 

63.7 
38.8 

REELAND 

MAX 
MIN 

54 
35 

60 
36 

60 
38 

62 
35 

60 
31 

58 

37 

59 

35 

56 
36 

70 
44 

68 
44 

71 
49 

69 
39 

71 
39 

72 
50 

68 

57 

67 
46 

72 

41 

64 

39 

62 

44 

59 
46 

97 
28 

90 
28 

47 
32 

52 
27 

45 
25 

56 
25 

62 
32 

62 
34 

64 
36 

64 
38 

58 

36 

61.3 
37.9 

EORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

75 
55 

61 

37 

66 

45 

70 
38 

65 

38 

66 

46 

71 
38 

64 
35 

70 
40 

74 
45 

74 
41 

79 
44 

69 

38 

74 
41 

72 
50 

79 
51 

74 
52 

70 
42 

69 
42 

67 
42 

59 

30 

52 

30 

58 
31 

54 
34 

49 
34 

50 
29 

98 

34 

57 
39 

56 
45 

61 

43 

57 
45 

69.2 

40.9 

ETTySBURO 

MAX 
MIN 

80 
46 

61 
37 

67 
49 

68 
45 

62 

40 

67 
48 

74 
45 

67 
39 

66 
42 

66 

42 

76 
51 

82 
52 

75 
43 

76 

48 

79 
54 

83 
54 

77 
48 

73 
48 

72 
48 

64 
50 

57 
32 

52 

30 

58 
36 

51 
40 

45 
34 

53 

28 

53 
32 

58 
42 

59 
47 

62 
43 

64 
46 

66.0 
43.2 

RATERFORO  1  E 

MAX 
MIN 

78 
45 

60 
34 

65 

35 

67 
37 

63 
37 

68 
36 

75 
38 

64 
33 

68 

33 

72 
40 

73 
40 

78 
48 

68 
38 

73 
38 

77 
48 

81 
54 

76 

48 

70 
42 

69 
42 

68 

47 

58 

31 

52 
29 

57 
30 

54 
39 

48 
32 

55 

28 

51 
28 

55 

38 

57 
44 

96 

43 

58 

44 

65.0 

38.7 

RATZ  1  N 

MAX 

MIN 

76 
44 

59 
35 

62 

43 

66 
36 

62 
36 

65 

37 

73 
37 

63 
33 

65 
33 

70 
41 

74 
41 

79 
45 

68 
38 

72 
38 

73 
48 

79 
52 

71 
40 

70 
39 

65 
39 

64 
49 

53 
33 

51 
32 

55 
32 

49 
37 

44 
33 

51 
28 

50 
26 

54 
33 

60 
41 

59 
32 

66 
40 

63.9 
37.8 

REENVILLE 

MAX 
MIN 

67 
30 

70 
38 

65 

39 

67 
34 

75 
34 

71 
54 

69 
33 

75 
35 

80 
41 

79 
33 

78 
42 

77 
37 

82 

37 

82 

47 

82 

47 

77 
56 

75 
38 

68 
36 

59 

41 

48 
40 

52 

37 

59 

33 

59 
45 

50 
31 

43 
33 

91 
26 

61 
43 

65 

37 

65 
35 

70 
45 

60 
45 

67.1 
38.8 

ANOVER 

MAX 
MIN 

80 
46 

62 

39 

68 
50 

70 
45 

62 

41 

68 
41 

74 
42 

68 
40 

67 
40 

69 

43 

78 
44 

81 
50 

74 
46 

76 
47 

79 
57 

82 

57 

77 
47 

73 
47 

73 
47 

65 

50 

58 

34 

55 

34 

58 
34 

55 
44 

47 
34 

55 

29 

63 
39 

60 
43 

57 
47 

60 
48 

65 
47 

66.7 
43.6 

ARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
43 

68 
42 

67 
46 

64 

43 

68 
42 

76 
51 

65 

45 

67 
41 

72 
50 

77 
46 

81 
53 

73 
47 

74 
44 

74 
54 

81 
55 

74 
57 

73 
50 

70 
49 

66 

49 

66 

41 

53 
34 

59 
34 

52 
41 

47 
39 

54 
38 

53 

32 

56 
42 

60 
48 

60 
43 

63 

40 

54 
46 

69.4 

44.7 

AMLEY 

MAX 
MIN 

78 
41 

58 

31 

60 
32 

65 
31 

60 
32 

68 

35 

68 

35 

62 

31 

71 
31 

74 
33 

74 
36 

76 
39 

67 
32 

74 
32 

79 
39 

82 

41 

69 

41 

71 
37 

65 
33 

63 
37 

51 
36 

52 

30 

58 

31 

49 
40 

47 
36 

40 
33 

63 
35 

57 
36 

60 
39 

59 
32 

61 
37 

63.9 
39.0 

OLTWOOD 

MAX 
MIN 

63 
47 

67 

43 

66 
50 

62 
46 

67 
45 

73 
53 

64 
46 

69 

44 

69 

53 

71 
50 

79 
50 

67 
51 

71 
48 

77 
54 

79 
58 

74 

60 

69 
54 

67 
52 

68 

51 

68 

45 

52 
39 

58 

36 

55 

38 

54 

40 

55 
41 

55 
35 

56 

45 

57 
50 

55 

46 

63 

44 

56 
48 

64.7 
47.2 

(OOVERSVILLE 

MAX 
MIN 

(UNTINGDON 

MAX 

MIN 

NOIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

60 
34 

71 
38 

63 
46 

65 
38 

70 
34 

66 

47 

63 
32 

68 
35 

71 
47 

71 
44 

77 
40 

72 
♦1 

75 
39 

79 
46 

78 
47 

65 
49 

68 
38 

64 
35 

63 
43 

54 
40 

48 
34 

55 
28 

58 
32 

92 

32 

41 
33 

57 
24 

57 
42 

62 

40 

63 
32 

66 
28 

54 
39 

63.7 
38.0 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

57 
29 

61 
32 

68 
36 

61 
33 

63 
36 

71 
38 

67 
31 

63 
30 

69 
33 

75 
31 

76 
34 

76 
32 

70 
34 

77 
38 

80 

47 

80 
48 

64 
33 

72 
34 

60 
39 

50 
40 

45 
35 

46 

30 

57 
30 

98 
31 

37 
30 

43 
27 

90 
29 

61 
35 

63 
35 

64 

33 

63 
44 

62.8 
34.3 

JOHNSTOWN 

MAX 
MtN 

77 
40 

73 
38 

73 
44 

65 
44 

67 
38 

74 
39 

70 

37 

65 

37 

69 

39 

69 
49 

72 
48 

78 
51 

74 
46 

79 
47 

80 
49 

81 
51 

67 
45 

70 
43 

67 
45 

64 

49 

48 
38 

50 
31 

98 
33 

99 
31 

39 

30 

42 
28 

96 
29 

57 
43 

64 

37 

64 

34 

68 
38 

65.8 

40.2 

CANE   1  NNE 

MAX 

MIN 

62 
29 

58 

30 

68 
33 

59 
28 

59 

27 

65 
28 

62 

28 

61 
25 

64 
30 

72 
28 

71 
30 

70 
27 

67 
27 

72 
28 

77 
41 

72 
42 

99 
29 

67 
29 

58 

30 

48 
38 

41 
32 

49 

29 

92 
32 

93 

30 

34 
30 

36 

24 

91 
29 

51 
31 

61 
29 

63 
24 

62 
25 

99.4 
29.6 

(EGG 

MAX 
MIN 

61 
38 

69 

35 

65 
45 

62 

42 

68 

35 

70 
44 

66 
35 

64 

33 

60 
48 

75 
40 

77 
51 

75 
50 

78 
43 

80 
46 

SO 
47 

70 
49 

71 
43 

69 

44 

59 

40 

50 
35 

42 

32 

58 
29 

62 
33 

90 
32 

45 
30 

53 

25 

93 
37 

59 
42 

66 

34 

63 
31 

50 
35 

63.9 
38.8 

.ANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

75 
45 

65 

37 

68 
50 

62 
41 

66 
38 

75 
51 

66 
39 

66 
36 

71 
45 

81 
42 

79 
43 

77 
45 

72 
49 

75 
47 

78 
52 

75 
53 

73 
46 

70 
42 

67 

44 

65 
37 

55 

33 

56 
32 

93 
33 

92 
39 

55 

34 

53 

28 

56 
40 

61 
45 

58 
44 

63 

36 

66.3 
41.4 

.ANOISVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
44 

59 
35 

64 

39 

62 
39 

62 

37 

66 

41 

76 
39 

64 
35 

64 

34 

70 

44 

73 
44 

SO 

44 

68 
39 

72 
42 

75 
51 

80 
54 

73 
46 

71 
41 

69 

43 

67 
47 

55 
32 

54 
31 

57 
34 

94 
38 

45 
35 

53 
27 

52 
29 

54 
42 

58 
46 

60 
38 

61 

39 

64.4 
39.6 

-AWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

55 

39 

61 

31 

60 
44 

58 
35 

66 
36 

64 
51 

60 
32 

67 
33 

69 
36 

72 
34 

72 
37 

67 
33 

69 
28 

79 
42 

77 
44 

72 
52 

72 
39 

69 

37 

60 
32 

48 
38 

48 
28 

98 
28 

50 
34 

47 
34 

47 
35 

55 

26 

59 
29 

60 
29 

60 
32 

63 
29 

52 
30 

41.8 
34.9 

LEBANON  3  N 

MAX 
MIN 

79 
48 

62 
38 

66 
41 

68 
39 

63 

33 

69 
38 

75 
39 

66 
36 

68 
36 

72 
43 

75 
43 

82 
45 

71 
40 

73 
40 

73 
52 

82 
52 

76 
45 

72 

41 

70 
41 

64 
48 

56 
32 

94 
32 

98 

33 

90 
37 

46 
34 

55 
26 

54 
26 

54 
41 

61 
50 

60 
36 

64 
38 

69.7 
39.9 

LEWISTOWN 

MAX 

MIN 

79 

47 

62 

39 

65 
40 

68 

41 

66 
41 

68 
43 

73 
40 

69 
39 

66 

40 

70 
46 

77 
45 

80 
44 

74 
41 

74 
47 

79 
46 

81 
55 

76 
46 

75 
43 

70 
42 

60 
47 

55 
36 

54 

35 

67 
37 

54 
39 

44 
36 

52 
29 

53 

30 

51 
39 

60 
40 

64 

34 

66 
34 

64.2 

40.7 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

76 
38 

61 
37 

65 
37 

65 
40 

64 
39 

66 

39 

69 

34 

65 

35 

66 
38 

70 
41 

75 
44 

78 
39 

69 

37 

74 
36 

76 
43 

81 
53 

72 
44 

72 
38 

67 
38 

55 
43 

52 
35 

52 
30 

58 
31 

49 
37 

44 
33 

50 
29 

50 
32 

55 

38 

60 
34 

62 

30 

69 
30 

64.0 
37.2 

NAOERA 

MAX 

MIN 

72 
28 

55 

32 

63 
41 

58 

32 

60 
28 

64 

33 

62 

27 

57 
26 

60 
29 

64 

37 

67 
36 

71 
34 

65 
31 

67 
31 

75 
39 

75 
40 

46 
35 

65 
31 

59 

31 

56 

40 

48 
28 

46 
26 

53 

27 

55 

30 

36 
28 

41 
23 

90 
24 

53 

38 

57 
28 

61 
29 

60 
29 

99.4 
31.1 

NARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

65 

50 

67 
46 

72 
56 

64 
49 

68 

47 

70 
57 

68 

50 

66 
49 

69 
54 

78 
54 

83 
55 

73 
56 

74 
52 

77 
55 

79 
62 

74 
63 

74 
59 

73 
55 

68 
54 

67 
42 

55 

37 

57 
40 

55 
43 

54 
38 

57 
42 

57 
37 

97 
45 

56 

48 

54 
46 

98 
50 

56 
46 

64.0 
49.4 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
39 

65 
41 

61 
43 

61 
43 

65 
36 

68 
43 

63 
39 

63 
34 

64 
48 

70 
42 

74 
55 

71 
49 

75 
44 

80 
49 

80 
51 

68 

50 

68 
44 

67 
46 

57 
42 

48 
35 

48 
33 

56 

31 

56 
39 

47 
31 

42 
32 

50 
26 

52 
38 

60 
42 

64 
38 

61 
33 

50 
4« 

61.7 
40.7 

MEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

58 
31 

61 
31 

66 
40 

62 
35 

63 
33 

70 
34 

66 
34 

63 

33 

71 
34 

73 
33 

75 
35 

73 
33 

69 
33 

77 

39 

79 
46 

79 

47 

64 
36 

71 
33 

61 
34 

52 
41 

45 
35 

47 
32 

55 
33 

97 
32 

39 
31 

46 
27 

51 
30 

56 
36 

63 
33 

65 
32 

46 
34 

62.7 

34.4 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

60 
26 

66 
37 

66 
34 

64 

30 

70 
28 

67 
50 

63 
28 

68 
28 

72 
42 

75 
28 

77 
36 

71 
33 

77 
33 

81 
44 

78 
44 

68 
4S 

71 

30 

63 
31 

63 
41 

49 
38 

50 
34 

57 
29 

58 
38 

91 
29 

39 
38 

33 

99 

61 
39 

45 
29 

69 
33 

58 

43 

64.4 
39.1 

MERCERSeURG 

MAX 
MIN 

80 
40 

63 
36 

68 

47 

69 
42 

62 
37 

67 

43 

74 
38 

63 
37 

66 
45 

62 
43 

76 
46 

80 
52 

76 
44 

77 
46 

79 
49 

81 
54 

75 
43 

74 
44 

73 
45 

63 
49 

56 

30 

56 
28 

99 

33 

5S 

39 

44 
34 

50 
28 

SI 
30 

96 
38 

99 
43 

67 
34 

65 
38 

44.0 

40.9 

MIDLAND  DAM  T 

MAX 
MIN 

60 

41 

69 
44 

66 

50 

69 
50 

70 
46 

68 
50 

63 

43 

70 
46 

72 
54 

72 
44 

77 
49 

72 
59 

75 
49 

77 
57 

74 
55 

67 
54 

67 
49 

62 
47 

55 
52 

52 
44 

54 
37 

59 
38 

66 
49 

46 

36 

47 
34 

57 
33 

61 

48 

62 

47 

60 
42 

64 

41 

60 
48 

44.3 
44.2 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

73 
40 

58 
33 

60 
33 

64 
37 

60 
35 

65 
35 

67 

37 

63 
34 

64 
33 

70 
38 

71 

43 

73 
45 

66 

35 

69 
39 

73 
45 

75 
50 

70 
43 

67 
42 

63 
39 

60 
44 

51 
33 

50 
30 

99 
30 

50 
36 

41 
31 

51 
28 

91 
29 

52 
34 

61 
40 

99 
34 

65 
34 

61.8 
36.7 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

73 
37 

52 
33 

57 
35 

60 
35 

56 

35 

63 
36 

61 
37 

57 
34 

65 
35 

68 
39 

68 

40 

69 
39 

60 
39 

68 

40 

75 
48 

75 
52 

63 

39 

66 

37 

57 
36 

55 

40 

46 
29 

44 
28 

92 
31 

44 
36 

42 
30 

38 
32 

94 
34 

58 
38 

60 
38 

55 
38 

63 
38 

98.8 
36.7 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

60 
40 

6i> 
38 

66 
44 

63 
38 

67 
39 

74 
48 

63 
38 

68 
36 

71 
44 

74 
43 

78 
46 

69 

44 

72 
40 

76 
49 

81 
95 

75 
56 

70 
46 

68 
42 

68 
46 

6« 
39 

92 

31 

55 
30 

52 

40 

52 
33 

59 
35 

52 
27 

53 
38 

57 

47 

97 
44 

60 
43 

54 
41 

64.4 
41.3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

60 
39 

64 
35 

68 
40 

61 
39 

68 
44 

74 
50 

64 
39 

65 
37 

70 
45 

73 
46 

81 
47 

69 

44 

71 
40 

73 
51 

80 
54 

75 
46 

71 
46 

69 

44 

63 

47 

64 

39 

60 
29 

58 

31 

50 
34 

48 
33 

54 
36 

54 
30 

55 
38 

58 
45 

61 

49 

64 

43 

95 

40 

64.5 
41.2 

Se«  Bal«r«tic«  Nolea  Following  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    I960 


Day  Oi  Month 


MOUNT  POCONO  2  N 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBUROH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

SUNBURY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA 


WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62   68   70 
33   35   40 


77   66   72 
42   <>0   46 


45   36   36 


63  74  65 

34  37  44 

63  67  71 

45  40  50 

59  61  66 

35  35  42 

63  66  72 

50  46  57 


67   70 
43   51 


62   67   70 
54   50   60 


54   57   57 
30   32   31 


66   65   69 

44   36   51 


62   70   65 
43   45   52 


70   50   55 
37   29   33 


67   73 
37   33 


67   68 
48   40 


65 

40   40 


69   66   70 
41   34   36 


65   70 

42   43 


57   72 
32   31 


70   67 
43   41 


66   70 
36   37 


67   70 
43   40 


62   67   71 
34   39   45 


64   70 
46   47 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


65   68 
34   49 

63   65   69 
46   39 

59   67 
32 


60   68   66 
30   32   40 


63   69 
47   42 


65   70 
52   51 


57   59 
31   30 


64   69 

38   37 


66   71 
46   40 


56  57 

31  31 

69  65 

33  35 

62  65 

34  32 

64  70 

34  36 

65  69 
43  43 

61  67 

32  32 

66  70 
37  34 

63  65 
36  37 

60  65 

35  37 


67   69 
48   45 


66   69 

51   50 


59   57 
32   30 


69   69 

47   34 


57   55 
37   32 


73   67 
33   30 


64   68 
37   34 


66   68 
46   42 


63   68 
31   30 


77   79 
32   40 


68   74 
48   43 


70   76 
45   44 


75   78 
50   41 


76   80 
43   49 


68   70 
35   47 


75   BO   72 
40   44   44 


74   78 
43   50 


80  82  SI 

37  46  44 

76  62  80 

52  49  49 

74  70  74 
40  40  47 

78  80  79 

50  46  50 

75  80  63 
44  51  57 

69  75  78 

36  43  54 

76  80  61 
50  56  62 


76   77   79 
54   56   63 


74 
45 


74   78   82 


75   79 
57   49 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


68   67 
38   48 


62   65   64 
34   41   38 


39   36   42 


37   30   40 


77   61   65 
44   36   37 


67   52   51 
35   35   35 


66   58   65 
35   35   39 


67   54 
30   35 


72 

46   47 


59   72 
41   39 


61   61 
39   38 

54   70 


32   34   45 


57   64 
40   40 


60   65 
39   35 


66   67 
39   37 


55   68 
35   29 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


70   67 
35   42 


55   55 

41   41 


63   63 
35   36 


65   70 
30   26 


58   68 
34   34 


64   72 
48   37 


62   70 
36   32 


56 

42 

68 
36 

65 


60   62 
36   41 


64   69 
32   25 


64   71 
36   33 


64   71 
40   46 


63   71 
37   32 


52   70   57 
34   35   42 


76   65   67 
45   40   50 


59   61   65 
39   35   42 


57  75 
43  34 

58  55 
34  32   38 

65  54 

51  42 


62   65 
40   40 


67 
45 


56   65 
35   40 


7*   76 
37   40 


70   73 
33   34 


75   79 
39   43 


76   60 
47   55 


73   72 
32   33 


72   76 
39   43 


74   72 
39   42 


69   74 
40   50 


75   82 
43   52 


78   79 
40   40 


56   73 
42   42 


74   80 
34   41 


72   77 
42   43 


55   67 
45   45 


75   74 
37   37 


74   74 
28   32 


75   77 
33   36 


52 

78 
52 

80 
56 

73   74 


54   52   55 


75   72 
35   38 


70 
42 

71 
44 

72 

48 

74 
45 

75 
41 

76 
43 

32   32   50 


71   73 
32   42 


71   75   76 
32   33   43 


77 
45 


75   76   63 
44   53   56 


76 
39 


76   79   77 
36   47   47 


65   75   76 
39   36   47 


75   77   63 
42   48   50 


79   81   80 
40   54   50 


72   76   82 
32   38   50 


70   74 
38   38 


35   35   46 


78   81   79 
27   41   39 


33   39   45 


77   78   76 


60   76   80 
48   48   44 


64   69   75 
37   37   49 


72   76   78 
44   50   58 


78   72 
37   34 


57   72 
46   40 


74   73 
45   42 


70   66 
42   36 


73   72 
52   47 


59   61 

43   39 


73   73 
57   56 


71   71 
52   44 


72   72 

60   58 


65   60 
32   35 


73   70 
45   41 


59   64 
45   45 


71   66 
50   46 


64   53 
36   36 


75   72 
43   35 


67   71 
34   32 


75   70 
42   40 


73   71 
53   49 


69   65 
34   31 


71   72 
45   45 


57   50 
44   40 


73   70 
44   46 


72   65 
43   42 


71   69 
46   45 


75   65 
42   35 


75   74 
48   41 


66   70 
37   36 


70   50 
28   29 


73   62 
36   36 


69   55 
48   42 


70   59 
35   36 


70   65 
44   35 


62   57 
41   40 


76   74 
51   49 


73   65 
45   39 


62   50 
40   41 


69   59 

46   44 


67   59 
42   44 


62   53 
45   41 


69   58 

48   42 


63   65 
39   39 


68   67 

51   40 


58   66 
55   47 


51   50 
35   30 


56   69 
41   42 


53   49 
48   40 


56   51 
51   43 


55   58 
30   38 


62   67 
34   38 


65   61 
37   49 


66   67 
48   41 


54   46 
32   39 


59   51 
42   39 


53   53 
41   49 


61   63 
39   37 


58   59 
45   51 


66   50 
42   40 


65   57 
43   44 


62   58 
46   32 


59   53 
41   36 


59   50 
35   38 


63   50 
39   34 


55   54 
38   34 


51   48 
32   36 


56   52 
37   35 


56   56 
46   37 


52   50 
38   29 


56   57 
33   34 


62   45 
44   33 


63   42 
42   35 


44   53 
34   26 


40   48 
38   26 


44   52 
38   27 


44   60   62 
26   24   44 


57   59 
37   33 


44   51   45 
24   30   35 


57   54 
30   34 


58  55  50 

35  35  26 

68  64  55 

40  44  36 

65  46  46 

42  40  30 

61  50  44 

37  40  34 

52  49  45 

31  33  31 

51  50  51 

32  39  29 

53 
33 


55   53 
49   43 


50   48 
37   37 


59   54 
43   41 


57   49 
37   36 


74   66 
48   53 


58   55 
36   41 


56   56 
30   28 


54   51 
30   36 


53   50 
42   32 


56   53 

33   29 


56  60  57 

28  30 

40  54  56 

30  30  34 

54  48  47 

30  40  32 

56  54  50 

29  34  32 

57  60  50 
35  44  31 


50   56 
36   29 


56   56 
36   34 


57   55 
36   29 


54   55 
37   38 


39   45 
32   25 


56   56 
32   26 


44   54 
32   30 


45   57 
36   32 


36   35 
30   31 


46   55 
30   25 


46   40 
26   23 


53   57 

34   30 


55   55 

40   34 


39   54 
33   28 


41   56 
30   25 


66   67   61 
32   33   47 


60   66   71 
39   36   43 


61   61   66 
39   34   40 


62   70   57 
36   30   42 


45   4*   59 
33   36   39 


55   54 
34   35 


52   50 
26   33 


58   50 
33   38 


51   47 
34   29 


55   56 
35   31 


57   50 
40   28 


49   51 
37   35 


62   49 
37   35 


60   50 
43   31 


63   59 
33   33 


53   46 
31   30 


56   54 

32   39 


47   47 
39   36 


44   55 
32   35 


53   51 

33   27 


40   52 
32   29 


36   44 
31   30 


44   60 
30   26 


44   54 
33   28 


33   37 
27   30 


37   41 
30   29 


40   51 
31   24 


49   55 
31   30 


46   57 
31   25 


40   52 
34   28 


48   56 
31   20 


39   47 
29   29 


46   58 
33   31 


51   52 
34   29 


57   59   57 
44   44   45 


62   62   53 

43   41   45 


54   56   56 
46   49   46 


55   55   56 
46   54   49 


58   59   48 
29   28   42 


57   59   55 

44   36   42 


62   55   54 
39   39   46 


67   68   56 
43   41   51 


57   57   52 
39   33   34 


50   60   65 
43   31   39 


61   64   55 
29   26   31 


57   63   53 
44   41   45 


62   54   55 
45   46   45 


65   64   60 
29   25   32 


63   65   56 
30   29   45 


66   60   68 
45   38 


54   54 
36   44 


64   65   62 
40   36   39 


66   67   56 
35   41   45 


58   59   63 
39   34 


63   60   52 
44  42   41 


67.2 
38.3 


66.5 

43.8 


55.2 
39.3 


55.7 
39.4 


66.9 
44.5 


62.9 
39.1 


65.2 
44.4 


65.5 
51.2 


57.9 
33.9 


66.3 

40.5 


53.9 
43.5 


65.0 
46.6 


57.6 
34.5 


65.8 
35.6 


63.3 
31.8 


66.2 
39.6 


56.3 
45.6 


62.6 
33.« 


64.3 
37.6 


64.9 

40.2 


61.2 
39.7 


66.5 
41.1 


65.2 
40.8 


62.0 
39.0 


54.0 
36.1 


65   60   66 
42   32   33 


56   57   60 
42   40   40 


62   66   66 
34   31   32 


67   71   55 

30   27   32 


62   67   53 

35   28   36 


56   69   55 
38   36   50 


64   67   51 
33   28   39 


62   70   57 
35   32   36 


56   56   62 
37   34   34 


59   59   61 
41   46  43 


63   66   53 
38   33   41 


65.5 
36.1 


55.9 

37.7 


62.3 
35.9 


63.J 
32.0 


63.1 
35.5 


64.9 
44.2 


62.4 
37.1 


65.3 

36.7 


59.0 
36.1 


66.6 
43.9 


62.8 
39.5 


See  ReleroDce  Notes  Following  SuHon  Index 
-   170    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 

Sutton 

Day  01  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13      U      IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

[        1         ! 
22   .   23   ;   24      25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

1 

YORK    y    S^W    PUMP    ST A 

MAX 
MIN 

•0 
43 

69      70 
36      51 

68 

42 

6S      74 
39      56 

69      70      75 
38      36      50 

78      82      81 
43      45      41 

77      81      85 
41      49      54 

63      74      73 
53      46      41 

71      66      57 
46      53      30 

60      58       55       56 

30      40      36      37 

54      57 
27      41 

59       59      68      58 
45      50      33      41 

1 

68.9 
42.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


^ay  of  month 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

BKLLEFONTK    4    S 

EVAP 
WIND 

.05 
8 

.20 
3 

.05 

7 

.15 
5 

.10 
3 

.00 
10 

.15 

7 

.15 
3 

3 

.15 
2 

.20 
7 

.00 

1 

.30 
11 

.10 
2 

.00 
3 

.20 
4 

.00 
3 

.05 
7 

.10 
3 

.14 
3 

.10 
8 

.00 

4 

.05 
6 

.00 
11 

.28 

21 

.00 
11 

.05 

1 

.05 
4 

.05 
2 

.05 

1 

.05 
2 

B2.86 
166 

CONFLUENCE    1    SW    DAM 

EVAP 
WIND 

.16 
66 

.09 
29 

.04 
46 

.09 
39 

.07 
24 

.07 
26 

.03 
43 

.12 
33 

.04 

17 

.01 
13 

.11 
33 

.12 
53 

.08 
17 

.07 
38 

.07 
23 

.10 
21 

.02 
24 

.11 
47 

.08 
35 

.00 
48 

.08 
82 

.05 
28 

.07 
43 

.02 
122 

.05 
108 

.03 
55 

.01 
14 

.03 
48 

.06 
26 

.04 
28 

.07 
40 

1.99 
1269 

FORD   CITY   4    S   DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
32 

.10 
17 

.02 
38 

.09 
27 

.09 
20 

.10 
32 

.13 
50 

.09 

15 

.04 
14 

.07 
19 

.11 

19 

.10 
50 

.11 

13 

.07 
5 

.08 
14 

.07 
9 

.06 
16 

.10 
34 

.07 

15 

.01 
30 

.07 

51 

.04 
14 

.07 
43 

.08 
104 

.05 
128 

.02 
39 

.02 

7 

.05 
15 

.04 
10 

.06 
6 

.07 
22 

2.17 
908 

JAMESTOWN    2    NW 

EVAP 
WIND 

.04 
13 

.12 
15 

.01 
28 

.09 
12 

.07 

11 

.08 

41 

.14 
10 

.06 
9 

.05 
10 

.10 
12 

.10 
21 

.05 
22 

.11 
21 

.07 

6 

.09 
5 

.08 

14 

.05 
23 

.13 
18 

.06 
22 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

; 

; 

-_ 

: 

: 

-_ 

LANDISVILLE   2   NW 

EVAP 
WIND 

.18 
17 

.18 

65 

.11 
51 

.17 

76 

.06 
5 

.10 
61 

.11 

37 

.08 
59 

.07 

15 

.07 
15 

.06 
29 

.22 

60 

.24 
53 

.05 
14 

.04 
26 

.08 
19 

.07 
35 

.13 
41 

.12 

34 

.08 

96 

.12 

74 

.09 

56 

.05 

.01 
159 

.19 

114 

.02 
105 

.15 

« 

.04 
40 

.04 
102 

.14 
51 

.08 
50 

3.15 
1559 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

} 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD   RSCH  LAB 

UAX 
HIN 

64 
60 

61 
58 

63 
59 

64 
60 

63 
59 

64 
62 

62 
59 

61 
56 

61 
57 

62 
57 

62 
59 

61 
57 

60 
56 

64 
59 

64 
62 

63 
61 

61 
58 

59 
57 

57 
55 

55 
51 

51 
49 

51 
48 

51 
50 

51 
46 

46 
45 

46 
44 

50 
46 

51 
47 

51 
47 

51 
48 

50 
49 

8    INCHES 

57.4 
54.2 

LANDISVILLE   2  NW 

2   INCHES 

8  AH 

63 

59 

60 

59 

58 

60 

57 

56 

56 

56 

58 

58 

56 

60 

61 

61 

60 

57 

57 

60 

51 

53 

50 

49 

46 

44 

48 

50 

50 

49 

50 

55.2 

STATE   COLLEGE    2 

2   INCHES 

UAX 

UIN 

63 
53 

59 
51 

59 
52 

60 
50 

59 
50 

59 
54 

59 
49 

58 
48 

60 
50 

62 
50 

61 
53 

61 
50 

62 
49 

64 
52 

66 
54 

62 
56 

60 
50 

59 
49 

54 
49 

52 
45 

49 
43 

52 
42 

49 
45 

47 
39 

44 
38 

47 
38 

51 
42 

53 
45 

53 
43 

54 
41 

48 
45 

56.3 
47.6 

4    INCHES 

MAX 
UIN 

61 
55 

58 
53 

58 
54 

58 
51 

58 
52 

59 
55 

57 
51 

57 
50 

59 
52 

60 
52 

60 
54 

59 
52 

- 

I 

63 
55 

61 

57 

59 
52 

57 
50 

54 
50 

53 
47 

48 
45 

51 
43 

49 
46 

48 
41 

44 
40 

47 
39 

49 
43 

52 
45 

52 
45 

52 
43 

48 

46 

54.9 
49.2 

8    INCHES 

UAX 
UIN 

62 
58 

59 
56 

58 
56 

57 
54 

57 
54 

58 
56 

56 
54 

56 
52 

57 
53 

57 
54 

58 
55 

58 
54 

58 
53 

59 
54 

60 
56 

60 
58 

58 
55 

56 
53 

54 
52 

54 
50 

50 
48 

50 
47 

50 
47 

50 
45 

45 
43 

46 
43 

4S 
45 

50 
47 

50 
46 

50 
46 

48 
48 

54.5 
51.4 

12    INCHES 

UAX 
UIN 

63 
60 

61 
58 

59 
58 

58 
56 

58 

56 

58 
57 

57 
56 

57 
55 

56 
55 

57 
56 

57 

56 

57 
56 

57 
55 

58 
56 

58 
57 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

56 
55 

55 
53 

53 
51 

51 
50 

51 
50 

51 
48 

48 
46 

47 
46 

48 
47 

49 
48 

50 
49 

50 
48 

50 
49 

55.0 
53.5 

16   INCHES 

UAX 
UIN 

63 

61 

62 
59 

60 
59 

59 
57 

59 
57 

58 
57 

58 
57 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

58 
57 

57 
56 

58 
57 

58 
57 

59 
58 

59 
57 

58 
56 

56 
55 

58 
54 

54 
52 

52 
51 

52 
51 

52 
49 

50 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

50 
49 

51 
49 

50 
50 

55.6 
54.3 

Slope  of  Ground:   Flat. 


Erie  Co  Field  Rsch  Lab 

Landlsville  2  NK  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clav  loam   rr„„„rf  r  ■      o 

kept  Clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumental!?::  Ses'to^'Elec^Jic'sSil  ^^tZtSZt" '      "^ 
Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast 
clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches 


and  native  weeds.  ln.tr^'nl?Z\      Tay!or"ec"a?nr?her:o.:?er?°°"°°  ^'"^"'  """'■      "''"-'   <=°''"=   ^"""""^  «"■>- 

rmanent  blue  grass  sod  which  Is 


state  college  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  Slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loa».   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

3.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thf^rmnnnnnio  ««  ^= ^a n„» ^j-__ 


Weston  Electric  Soil  Thermometer, 

gerstown  silt  loam.   Ground 

ion:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Befarence  Notes  FoQowliig  SUUon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1960 


Station 


Day  of  month 


ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

AVSTINBURG  2  W 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVIIXE  FAA  AIRPORT 

CANTON  1  NW 

CARROLLTOWN  2  SSE 

CORRY 

DONEGAL 

OU  BOIS  7  E 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  I  3W 

FORD  CITY  4  S  DAM 

GALETON 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

HOLTWOOD 

HOOVERSVILLE 

INDIANA  3   SE 

KANE   1    NNE 

LANCASTER  2  NE  PUHP  STA 

LAWRENCEVILLE  2   S 

LEWISTOWN 

■URTINSBURG  FAA  AIRPORT 

UEADVILLE  1  S 

MEOIX  RUN 

HONTROSE 

NEWPORT 

PHILIPSBDHG  FAA  AIRPORT 

PITTSBDHGB  WB  AIRPORT  2 

PLEASANT  HOUNT  1  W 
READING  WB  CITY 
SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 

TIONESTA  2  SE  DAU 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAIX 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


5.5 

6 


1.0 

T 

T 


1.3 

4 

T 


T 
1.0 


7.0 

4 

T 


1.0 

1 


1.0 
T 


1.5 
2 

T 


2.5 

1 


2.0 

1 


2.S 

3 


1 
3.0 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1880 


Station 

Day  ol  moath 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
*TR   EQUIV 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1960 


1°  LI  ^1$^     'i 


/so     :;«         C6 


13 

U   9 
VI   U 


3   B 
r4    0 

>  V 


a  o 
3  a 
cr  t. 


d  0 

E»< 

K   E 

0  a 

h   * 

a.  e 


a  V 


174 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1960 


s  »> 

O   rt 


•u  o 


u  a 
3  o 

a  -p 


to 

o  - 

3  a 

M  o 

<S  -H 

>  4J 

a 

at  O 
3  O. 


o  a 

Q.  £ 


d)  4-> 

t.  3 
es  cs 


STATION  INDEX 


STATION 


ACNETON[A  LOCK  3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  WB  AP 

LENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURvE 

ARENDTSVILLE 

AUSTINBURG  2  W 

BAKEBSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK,  DAM 

BEAR  CAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOHN 
SECMTELSVILLE 
BELLEFONIE  4  S 

BERNE 


tLEKEM  LEHIGH  UN  1  V 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  1  SW 
BRADDOCK  LOCK  2 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRAOFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  4  H  RES 
BREEZE WOOD 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2    H 
BURNT  CABINS  2    N£ 


COUNTY 


LEHIGH 

LEHIGH 
8LAIR 


ALLEGHENY 

WARREN 

LUZERNE 


NTRE 

0599| BERKS 

06li|COLUMBlA 

NORTHAMPTON 
NORTHAMPTON 

0725  PERRY 


l073t 


3N  I  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI  LOCK  *. 

lRENCE 
CLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVlLLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
COMNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 

COOKSSURG 

C0RA0P0L15  NEVILLE  IS 

CORRY 


NW 


COUDER SPORT 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEK SIDE 
CRESSON  2  SE 

CUSTER  CITY  2  W 

OANVlLLE 
DEVAULT    1    W 
DINGMfiNS    FERRY 
OUON 

DONEGAL 
DONOR A 
OOYLESIOWN 
DRIFTWOOD 
OU    BOIS    7    E 

DUNLO 

DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  8RA0Y 
EBENSBURG 

ED  1  PtBORO 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
EOUINUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  L( 
ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  -SHARON 
FORD  CITY  *.  S  DAM 

FRANKLIN 
FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

YSBURG 

YSBURG    1    S 
GJFFORO 
GLENCOE 

I   HAZEL    2    NE   0AM 

GLENHOORE 
GLEN  ROCK 

GLENWILLARD   DASH   DAM 
GOULDSBORO 
GRATERFORO 

GRATERFORD    1    E 
GRATZ     I    N 
GREENSBORO   LOCK    7 
GREENSBURG   2    E 
GREENVILLE 


HAWLEY    1    S    DAM 

HOLLIDAVSBURG 
HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOD 
HOME 
HONESDALE    4    NW 

HONESOALE    6    NNW 
HONEY    BROOK    1    W 
HOOVERSVILLE 
HOP    BOTTOM    2    SE 
HUNTINGDON 


INDIANA 
MONROE 
CUMBERLANI 
SOMERSET 


0867  MC  KEAN 
0B68  MC  KEAN 
0905  BEDFORD 
1002    JEFFERSON 

1033jALLEGHENY 
1073    SOMERSET 
1087    BEDFORD 
1105    WASHINGTON 
1115    HUNT INGDON 

1130  BUTLER 

1135ISUTLER 
1198  I  CUMBERLAND 
1203;lTCOMING 
1215|BRADF0RD 


1234 


UMBERi 


1262'POTTER 

1301  LYCOMING 
1342  DELAWARE 

1354  FRANKLIN 
1372  WASHINGTON 
1377  WESTMORELAND 


CHESTER 

SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 
CRAWFORD 
FAYETTE 

FAYETTE 
MONTGOMERY 
CLARION 
ALLEGHENY 


MC  KEAN 
MONTOUR 
CHESTER 


2221 'BUCKS 
2245 [CAMERON 
2265|CLEARFiEl 

229e'iCAMBRlA 

2325|SULL1VAN 
2343  SULLIVAN 


ERIE 
I  I  CAMERON 
.LYCOMING 
■LANCASTER 
I  WAYNE 


2675'ERi£ 
J2682.ERIE 

I  2721 .BEDFORD 
' 2814|mERCER 
! 2942  ARMSTRONG 

3020  I  VENANGO 
3056  LUZERNE 
3130  POTTER 
3189  BERKS 
3200  BUCKS 

321 


435 


MONTGOMERY 


41     12 

78    55 

40    39 

75    26 

40    36 

75   28 

40    30 

76   29 

39    55 

7T    IB 

40    39 

79    S9 

41    40 

79   02 

40  16 
40  09 
40   24 


41    57 

40  00 

41  09 


40  04 

39  57 

40  2: 
40  05 

40  52 

40  51 

40  15 

41  1 
41  40 

40  13 

40  35 

41  37 
41  31 
39  52 


39  56 

40  08 
40    09 

16      41 


39  48 
39  50 
41    46 


40    10 

40  16 

41  20 
41    06 


3437    MONTGOMERY 

343eiDAUPHlN 

3503  I  GREENE 

3515| WESTMORELAND 

3526iMERCeR 

3652    YORK 


■  CHESTER 
I  SOMERSET 
.  SUSQUEHANNA 
>    HUNTINGDON 


4? 

05 

40 

00 

41 

14 

40 

43 

41 
41 

23 
01 

44 

13 

40 

39 

50 

39 

48 

41 

51 

41 

34 

40 

06 

19 

48 

40 

33 

41 

15 

40 

14 

40 

14 

38 

39 

40 

IS 

41 

24 

39 

48 

40 

13 

40 

IB 

41 

28 

40 

26 

39 

50 

45 

*1 

37 

41 

39 

4C 

09 

41 

43 

40 

30 

79  54 
79  53 

76  55 

77  20 


78  26 
78  30 

75  50 


79  52 

75  08 
78  oa 
78  38 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


79 

51 

80 

12 

7B 

23 

80 

3C 

79 

30 

78    36 
78    51 

78    36 


75 

27 

75 

27 

79 

26 

43 

3! 

79 

31 

75  26 

76  20 
79    06 


CORPS    OF    ENGINEERS 
CHARLES    M.    ALLEN 

WEATHER    BUREAU 
LEHIGH    VALLEY    GAS    01' 
ALTOONA    WATER    BUR. 

.    STATE    COL.    EIP.S 

TO  D.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'S  OF  ENGINEERS 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 
HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R.  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 
ROCKVIEW  PRISON  FARl 

FLOYD  W.  TRUMP 


U.S.    WEATHER    BUREAU 
WALTER    WILDRICK 
W)S.    BESSIE    M.    WILLDI 
MRS.    EMMA    SHAULIS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

FED.    AVIATION    AGENCY 
BRADFORD    FIRE    DEPT. 
BRADFORD    WATER    DEPT. 
PA.    TURNPIKE    COMM. 
FED.    AVIATION    AGENCY 


AUSTIN 


COOPER 


CLIFFORD    C.    AOAMS 
SMITH    TWP.    MUN.    AUT^ 
PA.    TURNPIKE    COMM. 

ROGER    CLARK 
WEST    PENN    POWER    CO. 
JOSEPH    N.    HOBART 
LESLIE    D.    DOWLlNG 

MILDRED    SPENCER 

CARROLL    G.    MILLER 
ROBERT    F.    MAURER 
RICHARD    L.    MENKEN 
KATHRYN    T.    KREIGH8A< 
AHL    TOUCHTON 

CHARLES    A.    BENDER 
WEST   PENN   POWER    CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
IISS    VELDA    SWANCER 
PA.    ELECTRIC    CO. 


LIAI 


DOTTEBER 


MRS.T 
PHlLA 

ILLIE    M.SIMONOS 
,    ELECTRIC    CO. 

CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN   L.    REtO 
ARTHUR    A.    JOHNSTON 
WS.    PALLA    J.     TAUTIN 
MARSHALL    B.    MENEFEE 

MARRY    C.    JOY 
PHILA.    ELECTRIC    CO. 


CHARLES    P.    DAVIS 

CALVIN  R.  PACKARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FREO    A.    PLEMPEL 

INACTIVE     12/59 
MRS.    MARIE    H.    LlTTl 

PA.  TURNPIKE  COMM, 
THOMAS  A.  HOTALEN 
HAROLD    J.    KUSCHEL 

PA.    TURNPIKE    COMM. 
THEODORE   F.    MATMUE: 
GEORGE    HART 
SIDNEY    KENNED' 
CITY   OF    OU 


IS 


MRS.  D.  L.  WHITE 
ROBERT  J.  OBERT 
FRANCIS    B.    HANLEy 

.    KEMPEL 
ROBERT   A.   WASSER 

EDINBORO    ST.    TCHR.    COL. 

WtS.    TALLIE    M.    6RITT0N 
ILLIAM    SUDERS 
TANLEY    L.    VON    NEIOA 
RS.    HENRIETTA    MURRY 

IELD  RESEARCH  LAB. 
.S.  WEATHER  BUREAU 
A.    TURNPIKE    COMM. 

SHARON    STEEL    CORP. 

CORPS  OF   ENGINEERS 

JAMES  A.  RHOAOS 
ANDREW    B.    EVANSHA 

GALE    LUSH 
WALTER    C.    WOLF 
GEORGE    M.    HART 

HUGH    C.    MC    ILHEMNY 
NATIONAL    MILITARY    PARK 
INACTIVE     12/59 
.     MARY    M.     HARTMAN 

CORPS   OF   ENGINEERS 

JOHN    J.     SHRADER 

S.    E.    C.    MC    WILLIAMS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
DANA    L.    SHAY 
CHARLES    A.    LEISTER 

STATE    CORRECTIONAL     INS' 

M.    LEITZEL 
CORPS   OF    ENGINEERS 
PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
C.    EARL   MILLER 

HANOVER    EVENING    SUN 
U.S.   WEATHER   BUREAU 
GEORGE    S.   SEAL 
MRS.    KATMERINE    BATES 
PA.    POWER    +    LIGHT    CO. 

JOHN    M.    RINGLER 
PA.    POWER    +    LIGHT    CO. 
PA.    POWER    +    LIGHT    CO. 
mS.    EDNA    M.    BUSH 
GEORGE    C.    WILLIAMS 

FRIEND    E.    WALTER 
S.    H.    KURTZ 
JAMES    A.    rtAMN 
JOSEPH    J.    SANAUSKAS 
DANIEL     1.    GROVE 


STAnON 


JERSEY    SHORE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    IINE 


KEGG 

KETTLE    CREEK    DAM 
KITTANN1N6    LOCK    7 
KREGAR    4    SE 
KRESGEVILLE    3    W 

LAFAYETTE    MC    KEAN    I 


i landisville  2  nw 
Ilaurelton  state  ' 
i lawrenceville  2 
; lebanon  3  w 
i  lebanon  3  sw 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK  HAVEN 


MAPLE  GLEN 
MAPlETON  DEPOT 

I  MARCUS    HOOK 

i  MARIENVILLE    1    SW 


COUNTY 


UMBERLAND 
190iBE0FOR0 

INDIANA 

TIOGA 
325   CRAWFORD 

LYCOMING 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

WESTMORELANI 

CARBON 

706    MC    KEAN 
.727    PIKE 
.733JWAYNE 
.758 [LANCASTER 
>763iLANCASTER 

.TTeJLANCASTER 

lOGA 
>1    LEBANON 
.896    LEBANON 

4934 
4972 
4984 
4992 


CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELO 

CLEARFIELD 


RIO 


CENTER    2     SE 


'MARTINSBURG    FAA    Al 
; MATAHORAS 
IMC    COMNELLSBURG 
I MC    KEESPORT 
MEADOW    RUN    PONDS 

iMEADVILLE    1    S 
I  MED I X    RUN 

MERCER   2   HNE 

MERCER    HIWAY    SHED 
' MERCERSBURG 


5368    MONTGOMERY 
5381    HUNTINGDON 
5390    DELAWARE 
5400    FOREST 

S408, INDIANA 

5454] BLAIR 
54  70  I  PIKE 
5526  I  FULTON 
5573 [ALLEGHENY 
5601 1  LUZERNE 


5606 
5627 
15651 
,5654 
15662 


MERl 


NSeURG 


MlLANVlLLE 

MlLLERseuRG   2   E 
'MILLHEIM 
[MILLVILLE    2    SW 
iMlLROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 
ImT   GRETNA   2    SE 
; MOUNT    POCONO    2    N 
MOUNT     UNION     1    N 
MUHLENBURG    1    SE 

MURRYSVILLE 
MTERSTOWN 
NATRONA    LOCK    b 
NEFFS    MILLS    3    NE 
NESHAMINY    FALLS 

' NEW    CASTLE    1    N 

NEWELL 
I  NEW    PARK 
I  NEWPORT 

NEW    STANTON 

JNEW    TRIPOLI 
! MORRIS TOWN 
' NORTH    EAST    2    SE 
'ORWELL    3   N 


, PALMER TON 

I  PARKER 

I  PARKER    1    E 

pIphIL    OREXEL     INST    OF 

PHILADELPHIA    WB    AP 

'[PHILADELPHIA    PT    BREE 

PHILIPSBURG    FAA    AP 

PHOENIXVILLE    1    E 

I  PIKES   CREEK 

PINE    GROVE    1    NE 
'PITTSBURGH    WB    AP    2 
liPlTTSBURGH   WB   CITY 
PLEASANT    MOUNT    1    W 
PORT    CLINTON 

POTTSVlLLE 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 
OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 

READING    WB    CITY 

REHOVO 

RENOVO    5    S 

REW 

RICES    LANDING    L    6 

RIDGWAV    3    W 
ROCHESTER    1    N 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
I  SAFE    HARBOR 

SAGAMORE    1    S 
SALINA    3    W 
SAXTON 
SCANDIA   2   E 
I SCHENLEV   LOCK   5 

SCRANTON 

SCRANTON    W6    AIRPORT 
SELLERSVlLLE    2   NW 
SHADE    GAP    2    NE 
SHAMOK 1 N 

SHEFFIELD    5    W 
SHIWENSBURG 
51NNEMAH0NING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY   ROCK 

SHETHPOftT    HIGHWAY    SHED 
SOMERSET    FAIRVIEW    ST 
SOUTH      CANAAN    1    NE 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPAING   GROVE 


CRAWFORD 


LIN 


5676 j MONROE 
5684  1  SOMERSET 

0    BEAVER 
5732    BRADFORD 
5738   WAYNE 

DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 

I5825:miFFLIN 
5915    SUSOUEMANI 


'6090  I  LUZERNE 

'6111  I  WESTMORELAND 
I  61261  LEBANON 
6151JALLE6HENY 

j6174iKUNTINGOON 
'6I94IBUCKS 


39  59 
41    22 

40  49 


623: 


.AWRENCE 


41  oe 

41  03 
41  36 
40  90 
40   53 


77  15 

78  55 
76    55 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


78  39 
77  35 

T7  27 


75  30 
79  03 

76  26 
78  44 


40 

21 

79    52 

41 

13 

75    40 

41 

38 

80    10 

41 

17 

78   24 

15 

60    13 

41 

1* 

60    15 

39 

49 

77   54 

40 

5« 

75    28 

79    01 

41 

56 

76    35 

41 

40 

75    04 

6310  I  WESTMORELAND   10 


63701  MONTGOMERY 
6396  ERIE 
6621  BRADFORD 
6681  MONTGOMERY 

6689  CARBON 
6721  ARMSTRONG 
6724  CLARION 
6762  PIKE 
6679  PHILAOELPH 


6954  SCHUYLKILL 
6993  ALLEGHENY 

16997  ALLEGHENY 

17029   WAYNE 

|7116!SCHUYLKILL 


71 6r SCHUYLKILL 
7217    JEFFERSON 
7229    ARMSTRONG 
7239    BUCKS 
7310    POTTER 


BEAVER 
SUSQUEHANNA 
WARREN 
LANCASTER 


INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 

LACKAWANNA 
LUZERNE 
BUCKS 

HUNTINGDON 
NOR THUM BLAND 

WARREN 

FRANKLIN 

CAMERON 

CAMERON 

BUTLER 

MC    KEAN 


42    12 
41    55 

40   26 


41  05 

41  06 

41  24 

39  5 

39  53 

39  55 

40  54 

40  07 


40 

41 

44 

40 

3S 

40 

42 

40 

57 

40 

55 

41 

52 

40 

20 

41 

20 

41 

14 

54 

39 

57 

41 

25 

40 

45 

41 

56 

39 

55 

40 

46 

40 

11 

40 

12 

41 

35 

40 

•1 

41 

21 

41 

70 

40 

23 

4C 

40 

48 

Al 

42 

41 

19 

41 

04 

41 

48 

4C 

01 

41 

31 

39 

52 

40 

09 

75 

54 

40 

14 

76 

26 

41 

09 

75 

22 

53 

41 

13 

76 

08 

40 

26 

79 

42 

40 

22 

76 

16 

80  22 
79  54 
76    30 


75  15 
75  12 
78   05 


76 

22 

539  [ 

13 

1151 

80 

00 

749 

75 

27 

1800 

76 

02 

450 

76 

11 

690 

79 

00 

1300 

1270 

75 

?0 

490 

77 

52 

2220 

75 

58 

266 

78 

49 

32 

660 

2039 
2250 

60 

00 

775 

78 

47 

1420 

80 

18 

900 

07 

870 

79 

09 

1250 

76 

23 

270 

79 

14 

1320 

79 

33 

U09 

76 

11 

780 

2040 

79 

40 

763 

75 

40 

746 

78  09 
78  11 
80    03 


1510 
2140 
1400 


OBSERVER 


METRO    P.    DOROSM 

DONALD    LEHMAN 

CLYMER    WATER    SVC.    CO. 

ARCHIE    LAIN 

PA.    DEPT.    FRST.    *    wTf 

GEORGE   R.    WADDELL 
JOHNSTOWN    TRIBUNE 
CITY    OF    JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.    ANDERSON 
WILLIAM    J.    HOWE 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 


OF    BETl 


INACTIVE    12/59 

S.     IRENE    FOREMAN 

S.    GLADYS    REINEKE 

LANCASTER    WATER    BUR. 

R    WATER    BUR. 

E  COLLEGE 
PA.  DEPT.  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 

LEON  MILLER 
HOMAS  DOMNACHIE 

GOODWIN  S.  OEFREHN 
JOEL  R.  LA  MONTi  JR. 
RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN 
JOHN  P 


FHEY 


HUGH    F,    PARKER 
THOMAS    MECKES 
CORPS   OF   ENGINEERS 
MtS.    JULIA    J.    SHOFF 
ISS    ELLEN    J.    MILES 


CORPS    OF    ENGINEERS 

FED.    AVIATION    AGENCY 
HAROT    BISLANO 
MRS.    HELEN    M.    SHIVES 
NATIONAL    TUBE    CO. 
GEORGE    PEARAGE 

CITY    OF    MEADVILLE 
MtS.E.   M.    SNYDER 
WtS.    FDAN.    STRUTHERS 
PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
ROLLIN    P.    GILBERT 

ARTHUR    A.    SMITH 
THEODORE    P.    6AER 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CARL    A.    MORRIS 
CHARLES    W.    DAVIS 

RUSSELL    SHEPlEy 
NEVIN    E.    BOWERSOX 
KENNETH    LEICHOW 
THOMAS    C.    HARBESON 
RALPH    TAYLOR 

PA.    TURNPIKE    COMM. 
PA.    TURNPIKE    COMM. 
H.    JOHN   DAVIS.    JR. 
MT.    UNION    WATER    WORKS 
INACTIVE       2/60 

DAVID    C.    SHAW 

MRS. KATHLEEN    WANQELL 

CORPS    OF    ENGINEERS 

IVERSITY 


SUB. 


LEWIS    W.    HAMILTON 
GENERAL  Chemical  CO. 

CLINTON    J.    ALLEN 
mS.     FRANCES    K.     FRY 
PA.     TURNPIKE    COMM. 

FRED    C.    OSWALD 
GEORGE    H.    BOONE 
ELLSWORTH    WEAVER 
WILLIAM    I.    BROWN 
FRED    C.    ESChBACH 

NE*    JERSEY    ZINC    CO. 
LOUIS    A.    NALARKEV 
P.    M.    NEELY 
MISS    L.    VETTEPLEIN 
FRANCIS    K.    DAVIS.    JR. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
ATLANTIC    REFINING   CO. 
FED.    AVIATION    AGENCY 
PHILA.     SUB.     WATER    COMM. 
HARRY    SHELDON 

PA.     POWER     ■•     LIGHT     CO. 

U.S.   WEATHER  Bureau 
U.S.  HEATHER  Bureau 

PA.    FISH    COMMISSION 


LLOyO   E.    wELLER 


mS.    RACHEL    LANGAN 


BOROUGH    OF    HIDGWAT 

DEOUESNE    LIGHT    CO. 

CARL    KOPATZ 

CLARENCE    JONES 

S.H.    WATER    POWER    COftP. 

CORPS   OF   ENGINEERS 
MUN.    AUTH.    tfSTMRLD*    CO* 
MRS.    ALVERTA    L.    HOLMES 
DAVID   R.    ANDERSON 
CORPS   OF   ENGINEERS 

U.S.    POST   OFFICE 
!    U.S.    WEATHER    BUREAU 
SELLERSVlLLE   WATER   CO. 

MRS.    HELEN    M.     PYLE 
ROARING    CREEK    WATER    CO. 


MONTGOHER' 
KEITH    6.    ALLEN 

,    FHAMCES    CALDWI 
MIS.    AGNES    LION 
WALTER    D.    ALBERT 

A.    DEPT.    HIGHWAYS 
lOWARD    G.    PECK 
EUGENE    M.    COOK 

DEPT.    Of    HEAlTi 
H.    GLATFELTER    Ci 


RNSWORTi 


:dSaKS&8&adL 


STATION  INDEX 


STATION 


JATC   COLLE«E 
TATC   COLLEGE   1 

TILLWATCR    0AM 
TKAUSSIOWN 
RONGSTDWN 

ftOUDSBUNC 
TUMP   CREEK 

SUNauRf 


AtUOUA    4    H    0AM 
AMARACK    1    S    FtRC    TWR 

IONESTA    i    SE    DAM 

ITUSVlLLE 

ITUSVlLLE    HATER    WOKKi 

ORPEDO    4    M 

OMAN DA 

OnER    CITY    S    SK 

ROT 

UNNELTOM 

RTLEPOINT   A   NE 
TRONE    A   NE   BALD   &AOLE 
FILT    PLANT 
ONTOhN 


COUNTY 


UNli 


VANOEHGHIFT 
VANOERORIFT    2    H 
VIRGINVILLE 
■ARflEN 
MA5H1NGT0N 

HAISONTONN 
■ArKESBURG    3    M 
■ATNESauRG    1    E 
WEQSIER    MILLS    3    S* 
WELLSBORO    S    S 


CENTRE 
CENTRE 
SUSQUEHANNA 
BEAKS 

INDIANA 


JEFFERSON 
NOH THUMB LAND 
SUSQUEHANNA 
ALLEGHENY 

SCHJYLRILL 

SCNUTLRILL 

CLINTON 

FOREST 

CRAWFORD 


CRAWFORD 

BRADFORD 

DAUPHIN 
BRADFORD 


BLAIR 
ERIE 
FAYET 


t  01 
AO  SI 

1  97 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


WILLIAM  HAGERTy 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  I 

BENSON 


JAMES  E. 
CORPS  OF 
PA.    ELEC 


UNITED   ENG.    ♦   FNOHY.CO. 
EUGENE   R.    YOUNG 
MRS.    NARY    M.    WRIGHT 
GILBERT    H.    REIER 
PA.    OEPT.    HIGHWAYS 


IILLIAI 


BIRO 


SAMUEL    B.    GREENLEE 
SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 
WILLIAM    0.    COVER 
MARION    L.    SHUMWAY 


rEST   CHESTER 
IE  ST   6ROVE    1    E 
EST   HICKORY 
HITESBURG 
ILKES-BARRE 

ILLIAMSBURG 

ILLIAMSPORI    WB    l 

IND   GAP 

OLFSaURG 

'ORK    3    SSW    PUMP    : 

2    S    FILTER    I 
'ORK    HAVEN 
OUNGSVILLE 
ION      GROVE 
lONSVILLE    3    SE 


COUNTY 


CHESTER 

CHESTER 

FOREST 

ARMSTRONG 

LAZCRNE 

BLAIR 

LYCOMING 

NORTHAMPTON 

BEDFORD 

YORK 


WARREN 

SCHUYLKJL 

LEHIGH 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVEB 


LOCAL    NEWS 
COHARO-PYLE   CO. 
MRS.    HELEN    F.    KINNEAfl 
CORPS   OF   ENGINEERS 
G.    MIRHAK 

a  I DOLE 

BUREAU 
MRS.    MART    0.    HOCLZEL 
WALTER   C.   RICE 
YORK    WATER    COMPANY 

YORK    WATER    COMPANY 
METROPOLITAN    EDISON    CO. 
HENRY    CARlETT 
JAMES    D.     TEETER 
LESLIE    MOWATT 


T-KISKIMINETASi       B-LAKE   ERIE,      ^-LEHIGH,       10-MONONOAHELA,       11-0HI0[       12-POTOWACi       13-LAKE  ONTARIOi       lA-SCHUYLKILi 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "P,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  T^ble,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a,m,,  E,S,T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station,   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  groimd  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

Uo  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  Ho  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

H 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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PENNSYLVANIA  -  NOVEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   73°  on  the  15th  at  Waynesburg  2  W 

Lowest  Temperature:   10°  on  the  8th  at  Donegal  and  Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   3.36  inches  at  Corry 

Least  Total  Precipitation:   0.73  inch  at  Meyersdale 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.72  inches  on  the  1st  at  Coudersport 

6  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   12.3  inches  at  Corry 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  30+  at 

Corry  and  on  the  7th  at 
Conneautville  6  E 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1960 
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EELANO 
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EASANT  MOUNT  1  W 

RANTON 

50.8 
55.1 

oe.2 

5*. 7 

31. 3M 

27.0 

27.7 
32.4 
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38,0 
43,6 
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66 
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69 
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28 
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17 
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15 
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19 
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24 
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0 
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41.7 
41.3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1960 


Temperalute 


CENTRAL  MOUNTAINS 


BELLEFONTE 
DU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1 
LOCK   HAVEN 
MADERA 


PHILIPSBURG  FAA  AP 
RID6WAY  3  W 
STATE  COLLEGE 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KE66 

MARTINS8URG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM 

HOOVERSVILLE 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 
PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 


NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSViLLE  WATER  WORKS 
WARREN 


53.1 
50.9 


48.4 
50.9 
52.4 
48.9 


53.4 
57. 9M 
50.4 
64. 4M 


56.0 
54.4 
52.0 


52.5 
49.8 
52.8 
53. 4M 
55.0 

53.2 
48.1 
57.4 
53.6 


53.3 
53.2 
54.9 
56.3 

55.4 

52.4 
54.9 
51.8 


55,6 
55.3 


46.9 

50.7 
50.4 
53.0 
51.8 

50.7 
47.6 
56.2 

51.7 
54.9 

52.5 
53.7 
51.6 
48.6 
51.2 

53.1 
51.7 
51.7 
51.2 


DIVISION 


30.6 
31.2 
27.8 
30.0 
25.8 

29.1 
29.1 
33.8 

31.7 


33,0 
30. 9M 
29.8 
29.4 


33.3 
29.8 
33.7 


36.1 
34.3 
27.5 
30. 6M 
27,7 

29,4 
26.0 
31.0 
30.0 


29.5 
36.9 
33.2 
35.2 

31.3 

33.7 
38,7 
27.0 


33.2 
28.6 


30.5 
28.3 
29,8 
27.3 
31.2 

31.9 
27.2 
33.1 
37.9 
38.3 

32.7 
33.4 
31.4 
26.7 
31,6 

29.1 
30.2 
27.6 
32.3 


41.9 
41.1 
38.2 
41,6 
38,0 

38,8 

40.0 
43.1 
40.3 

40.3 


43.2 

44.  4M 
40.1 
41. 9M 


42.1 
42,9 


44.3 
42.1 
40.2 
42. OM 
41.4 

41.3 
37.1 
44,2 
41,8 


41.4 
45.1 
44.1 
45.8 
43.4 

43,1 
46,8 
39,4 


44.4 
42.0 


38.7 
39.5 

40,1 
40.2 
41.5 

41.3 
37.4 
44.7 
44.8 
46.6 


41.5 
37.7 
41.4 


41.1 
41.0 
39.7 
41.8 

41.3 


a  £  E 
O  j:  ^ 


2.4 
2.2 


2.1 
2.2 


3.8 
4.5 


2.7 
3.1 


69  14 
68  15 

70  16 

70  16 

71  15 


23  30h 
16  24 


687 
712 
798 
693 
802 

782 
744 
650 
732 


601 
679 
659 


612 

680 
735 
683 
701 

703 
835 
618 
689 


703 
590 
620 
570 
642 

648 

540 
760 


782 
759 
740 
740 
697 

701 
820 
604 
597 
546 

666 
634 
699 
812 

■"Ol 

709 
716 
753 
590 


Precipitation 


1.77 
1.97 
1.53 
1.96 

1.01 
2.10 
1.85 
2.04 

1.78 


2.09 
1.73 
1.76 
1.62 


1.94 
1.11 
1.71 


1.96 
2.24 
1.90 
1,84 
1,86 


a  >z  S 


.98 
1.29 


.99 
1.46 


1.01 
,83 


2.27 
2.27 
1.89 
2.81 
1.21 

1.22 
1.40 
1.82 


1,36 
1.94 


2.41 
3.19 
1.76 
1.81 


3.36 
1.94 
2.32 
2.67 
1.27 

1.99 
1.68 
2.13 
2.47 

2.59 

2.35 
2.71 
2,33 

2.57 

2.31 


1.37 
1.21 


1.48 
.57 


.59 
1.2B 

1.10 

1.47 

.66 


.46 
.68 
.57 

.73 

.25 
.45 
.84 

.88 


.41 
.54 


.32 
.51 
,49 
.45 
.60 


.49 
.53 

.31 

.40 
.36 

.53 
.53 
.64 

.70 
.55 


1.1 
.3 

1.3 


3.0 
1.0 


T 

•  5 
1.0 

T 
5.0 

.0 

T 

T 
1.0 


2.6 
.6 

T 

.0 


7.0 
1.0 


12.3 
2.1 


e.o 

2.0 


T 

1.0 


4.2 
3.7 


1 
2 

5       1 
1 


See   Reletence   Notes   Fo'lowicg   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


>>ia£i 


Day  of  Month 


5    I    6 


7        8 


10       11       12 


13      14      IS    ;   16      17      18      19      20      21   :  22      23      24   I  25      26      27      28      29      X 


CHCTONIA  LOCK  ] 

2.0t 

.9A 

LLEKTtXN  as  Af        K 

2.90 

.40 

LLEN'OMN  GAS  CO 

2. TO 

.99 

ltoona  mokseshoe  curve 

2.09 

.J9 

RCNPTSVILLE 

l.!* 

.12 

USTINBURG  :    w 

1.11 

.26 

AlCRSTOWN  5  WNW 

l.»6 

.99 

ARNES 

2.49 

.40 

CAR  CREEK  DAM 

2.22 

.23 

EAR  GAP 

2.» 

.49 

EAVER  FALLS 

1.56 

.41 

EAVERTOHN 

l.7» 

.AC 

CCHTElSVILLE 

2.90 

.60 

ELLEFONTE  *  S 

_ 

ERHt 

l.St, 

.60 

ERWICH 

1.8* 

.23 

ETHLEMEM 

2.92 

.49 

ETMLEHEM  LEHIGH  UNIV 

2.A6 

.37 

LAIRSVILLE  6  ENE 

2.2A 

.20 

LOSERVILLE  1  N 

2.09 

.02 

lOSwCLL     1     SW 
IRAOOOCK    LOCK    2 
>«tAOFORD    FAA    AIRPORT 
iRAOFORO    CNTRL    FIRE    STA 
iRADFORD    *    tf    RES 


OVINGTON    2    WSW 
REEKSIOE 
WESSON    2    SE 
AMVILLE 

■eVAULT     1     M 

'IXON 
ONEGAt. 
ONORA 
OVLESIOWN 

u  eois  7  E 

USHORE    2    S5W 
AGLES    MERE 
AST    SRADY 
BENSBURG 
OlfiBORO 


PHRATA 

OUINUNK    2 

RIE    WB    AIRPORT 

VEBETT    1    SW 
ARRELL    SHARON 
ORO    CiTY    4    S    DAM 


2.A1       .28 


RCEZEmOOO 

1.37 

.63 

ROOltVlLLE  FAA  AIRPORT 

1.76 

T 

RUCETON  1  S 

2.15 

.57 

UFFALO  MILLS 

1.60 

.55 

URGETTSTOHN  2  W 

1.90 

.♦7 

U«NT  CAeiNS  2  NE 

1.73 

.90 

UlLER 

US'* 

.58 

AMP  HILL 

i.ea 

.80 

AMP  KLINE 

2.16 

.80 

ANTON  1  NW 

1.88 

.51 

ARLISLE 

1.8A 

.90 

ARROLLTOWN  2  SSE 

1.92 

.*6 

ARTER  CAMP  2  W 

1.76 

.68 

EOAR  RUN 

1.** 

.80 

MAODS  FORD 

2.11 

.23 

HAMBERSBURG  1  ESE 

1.55 

.38 

MARLEROI  LOCK  * 

2.28 

.65 

LARENCE  I  E 

1.91 

.70 

LARION  3  SH 

1.81 

LAUSSVILLE 

2.8* 

.70 

LAYSVILLE  3  W 

1.66 

.*5 

LEARFIELD 

1.38 

.28 

LERMONT 

1.8« 

.36 

OATESVILLE  1  SW 

2.16 

.35 

ONFLUENCE  1  SW  DAM 

1.82 

.71 

ONFLUENCE  1  NW 

1.80 

.67 

ONNEAUTVILLE 

_ 

.31 

ONNEAUTVILLE  6  E 

2.56 

.26 

ONNELLSVILLE 

2.02 

.55 

ONSMOHOCKEN 

2.97 

.3* 

OOKSBURG 

02.2  7 

.37 

ORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

_ 

_ 

ORRT 

3.36 

.23 

OUOERSPORT  3  NW 

1.9* 

.*6 

OUOERSPORT  6  E 

3.17 

1.72 

1.83 
1.65 
1.62 


.28 
.20 


.01      .07      ,39; 


.15      ,11       ,23 


RECORD 

MISSING 

,*9 

.*2 

,10 

,69 

T 

.*5 

.23 

,*1 

,23 

,29 

.63 

.66 

.02 

,10 

.02 

.15 

T 

T 

.13 

,70 

.10 

.11 

,*2 

.0* 

.03 

T 

.35 

.0* 

.02 

.53 

.23 

:;; 


.:!? 


ALETON 
EIGERTOWN 
EORGE  SCHOOL 

ETTYS6URG 


.EN  I 


^ZEL  2  NE  DA 


LENMOORE 

LENwiLLARD  DASH  1 
OULDSeORO 
RATERFORD 
RATERFORD  1  E 

RATZ  1  N 

REENSBORO  LOCK  7 
REENVILLE 
ANOVER 
ARRISBURG  WB  AP 

ARRISBURG  NORTH 
AWLEV 

OLLISTERVILLE 
OLTWOOD 
ONESDALE  t.  NW 

ONEY  BROOK  1  W 
OOVERSVILLE 
OP  BOTTOM  2  SE 
UNTJNGDON 
UNTSOALE 

VNOMAN 
NDIANA  3  SE 

amestown  2  nw 
ersey  shore 
Ohnstown 


2.66   .*6 


RECORD  MISSING 


.16 

.30 
.38 


.02 
.12 

.15 


.0* 


.03 


.02 


.01       .01       .01       .07 

es  loUow.ng  Sistion    lnae% 
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.01    1.07 
.52 


,25 

,01 
,13 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


KANE   1  NNE 

KAATKAUS 

KE6G 

KITTAHNING  LOCK  7 

KRESGEVILLE  3  W 

LAKE  MINI  SINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEHISTOWN 

LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
HAOERA 

MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MART1NS6UR6  FAA  AP 

MATAHORAS 
MC  C0NNELLSBUR6 
MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 

MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSOALE 
MIDLAND  0AM  7 
MILANVILLE 

MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
MONTROSE 
MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  ft 
NESHAMIHY  FALLS 


1  N 


NEW  CAST 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPS6URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  I  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY  R 

RE NOVO 

RICES  LANDING  L  6 
RIDGWAY  3  W 
RUSHVILLE 
RUSSELL 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 
SCHANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHlPPENSeURG 

SINNEHAHONING 

SIZERVILLE 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 

STRAUSSTOWN 
STROUOSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  ft  N  DAM 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  ft  W 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

TROY 

TURTLEPOINT  ft  NE 
TYRONE  ft  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FlLT  PLANT 
UNIONTOWN 
VANDEP6PIFT 


RECORD  MISSING 


1.90 
1.19 
2.50 
2.21 

1.05 

2.09 


2>19 

2.77 
1.76 
1.83 
2.48: 
l.U 

1.71 


RECORD  HISSING 


10       U       12 


RECORD  MISSING 


2.56 
2.25 

2.53 


I*        .56' 

RECORD  MISSING 


1.921  .20 

2.061  .35 

l.Oll  .06 

1.79J  .23 

2.66|  .62 

2.17'  1.05 

1.22 


1.67'      .66 

2.66       >61 
1.81       .68 
2.10       .35       . 
1.25       .18 

RECORD 


.IftI 
.381 


■  66 


RECORD    MISSING 


1.63 

I 

1.58 
1.82 
l.ft7 

1.77 
2.29 
2.39 
1.89 
1.96 

1.93 


2.63  1.01 
2.0ft  .53 
1.97       .66 


,03 
.02 


2.09 
2.0ft 

2.71 


3.08  1.36 

1.0ft  ,ft3 

1.32  .33 

1.64  .78 

2.72  .29 
1.36 

1.9ft  .ft7 


13      14      15       16      17       18 


T       I      .02       T 

T       I      .05 

•  16<      .01       T 


.06       .05       T 


.11 

.37 

,t>i 

.03 
.13 

.05 

.05       .06  .02 

.03  T 

.12      .02  T 

T  T 


.06      .03      T 


19        20        21 


22      23      24 


25      26      27  i  28      29      30 


10 

.30 

02 

.70 

03 

.05 

17 

.0^ 

.06 

.97 

03 

.63 

WfrfTilfi-r 


ConUmMd 


DAILY  PRECIPITATION 


i  1  ! 

Day 

oi  Month 

Stabon 

^  1 

1    1    2    I    3 

4    1 

s  I 

E 

7    1 

8|9 

10  1 

11   1   12 

13  I 

14   {   15 

16  1 

17   1   18      19  {  20  1  21 

22  1  23   1  24   1  25 

26  I  27  i  28  I 

29   {  30      31 

yiHGIHVlLLt 

'      l.SA^ 

.3« 

.It 

.79 

.06 

' 

2.57 

.33                   .02 

.19 

.15 

.37 

.17 

T           I 

.50 

.03 

.12 

.03 

.02 

.19             1 

•  01 

.21       .26                • 

VAT:>OMTO«fl 

2.16 

.70      T            .01 

T 

.2« 

.17 

.02      .17 

T 

T 

.02 

.25 

.96      T                     • 

«AVNE$OUMO    2    « 

l.»«i 

.«<                   .01 

•  A« 

.30 

.15 

•05                                                                     .21       ,01 

VfLLSaOMO    3    S 

l.Olj 

.39                   .01 

.02 

.03 

.07 

.06 

I 

.17 

.01               1                                                             .16 

.11     .oe 

. 

KCSI  cuesitR 

2.52J 

.30                   .11 

.16 

1.60 

.09 

«SI    MOVE    I    £ 

U» 

.33      .03      .lA 

.16 

.03 

.51 

.31 

^ 

•tSI    HICItOliY 

tECORO  MISSING 

HHIIESeuRG 

2.31, 

1     l.T»l 

.M 

.11 

.6! 

T 

.63 

KlUtES   UME 

.15      T           T 

.29 

.02 

T 

.19 

T 

T 

T 

.00 

1.05 

IflLLIAHSaURG 

I     2.°.' 

.9« 

.19 

T 

T 

.19 

.06 

.13 

.23 

.3*      T                     , 

■IkLlAMSPOAT    MB   AP 

l.»3 

.13       .02      T 

.29 

.05 

.09 

.09 

.03 

.02 

■oi.Fseu«e 

l.Mi 

.95 

.21 

.16 

.19 

T 

.06 

.27       .07                  • 

TOdH    )    iS»    PUMP    SIA 

2.1* 

.7«                   .02 

.10 

,09 

.12 

.69 

.07 

rOML   HAVEN 

2.«., 

.90 

.16 

.02 

.65 

.05      T 

.07 

.91| 

ZIOM      GM)VE 

..3.1 

.35 

.20 

*20 

.80                  • 

IIOa^VILLE    3    $E 

2.4a 

•  »1 

.15 

.93 

.06 

.01       .7*1 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

i 
■tli 

Station 

.s 

> 

fil 

111 

« 
i 

1    . 
11 

_5 

0        1 

a    J 

^1 

as 

O!- 

O  H 

a 

OH 

! 

Q 

i 

in 

I 

si 

1 

ALLKKTOWN   WB    AIRPORT 

wsw 

21 

8.4 

31++ 

w 

29 

83 

86 

55 

71 

* 

j 
2             3 

2 

0 

0 

11 

- 

5.7 

ERIE  WB   AIRPORT 

ssw 

22 

14.8 

32++ 

SSE 

28 

72 

75 

62 

68 

1 

6 

9 

1 

0 

0 

17 

- 

8.1 

HARRISBURG  WB   AIRPORT 

w 

18 

5.7 

26 

W 

30 

73 

76 

48 

57 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

" 

63 

6.4 

PHILADELPHIA   WB  AIRPORT 

wsw 

19 

7.6 

29 

NW 

30 

80 

82 

57 

69 

2 

2 

3       1       2 

0 

0 

9 

56 

5.9 

PITTSBURGH  WB   AIRPORT   2 

sw 

15 

9.4 

28++ 

WNW 

30 

70 

76 

56 

61 

7 

4             5             0      1      0             0 

16 

60 

7.4 

READING  WB  CITY 

- 

- 

9.4 

40 

E 

28 

- 

" 

- 

- 

5 

1,3             20             0 

11 

55 

5.8 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

sw 

18 

8.6 

26 

NW 

4 

71 

76 

56 

61 

4 

5            3       i      0             1             0 

13 

47 

6.4 

WILLIAMSPORT  WB   AIRPORT 

w 

14 

6.8 

23 

W 

30 

80 

82 

57 

68 

2 

7             3      1      1             0      1      0 

13 

- 

6.4 

BS  following  Slaiion    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1960 


Da?  Oi  Month 

• 
2 

Station 

7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

9 

20   21   22 

23 

24   25   26 

27  28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALLEWTOWN  WB  AP 

MAX 

MIN 

60   59   51 
41>   37   40 

57   50   46 
42   40   31 

41   46   47 
26   20   25 

53   47   53 
35   28   23 

57   62   63 
24   32   43 

sT  57   57 
43   35   27 

56   56   59 
32   30   31 

50   52   48 
33   29   23 

62   57   61 

30   26   33 

51   63   37 
40   36   27 

54.4 
32.2 

ALLENTOHN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

57   60   62 
45   39   40 

53   57   52 

44   44   33 

46   41   47 
30   21   26 

49   57   48 
30   33   24 

53   57   62 
25   28   37 

5*   65   57 
43   45   29 

58   56   57 
32   31   30 

50   61   62 
32   38   23 

50   53   58 

26   28   32 

52   63   53 
40   47   28 

56.0 
33.9 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

59   56   47 
44   34   35 

56   48   37 
38   35   32 

39   46   42 
27   17   28 

46   45   51 
34   25   25 

63   66   72 
26   42   45 

53   55   55 

44   37   28 

53   65   57 

34   31   34 

68   51   46 
34   36   21 

50   62   59 
28   32   40 

57   61   36 
51   35   18 

63.4 
33.0 

ARENDTSVILLE 

MAX 

MIN 

47   65   63 
31   35   41 

53   60   49 
40   38   33 

47   42   47 
30   19   24 

47   52   46 
31   26   22 

52   58   66 
25   32   41 

66   61   58 
36   40   32 

60   55   56 
32   32   31 

62   65   55 
33   35   24 

48   63   50 
28   29   31 

64   61   60 
35   47   26 

56.1 
32.0 

BAKERSTOWN  3  WNH 

MAX 

MIN 

47   54   52 
45   44   39 

51   48   41 
37   36   32 

37   51   45 
24   23   40 

45   45   45 
34   28   24 

58   69   67 
25   45   56 

62   50   50 
57   33   31 

50   49   60 
36   30   30 

61   62   50 
33   39   23 

51   64   62 
30   32   42 

60   63   35 
55   69   21 

52.5 
36.1 

BELLEFONTE  ♦  S 

MAX 
MIN 

54   60   55 
43   38   39 

45   55   45 
39   42   32 

40   40   44 
25   16   20 

47   47   46 
33   32   22 

45   58   64 
21   23   36 

70   63   62 
44   35   23 

56   56   54 
25   31   31 

56   68   62 
34   39   18 

41   49   57 
19   26   26 

59   64   50 
39   48   19 

53.1 

30. < 

BERWICK 

MAX 

MIN 

59   59   51 
53   33   31 

57   53   42 
35   42   31 

39   48   45 
28   19   26 

52   46   49 
41   33   21 

56   58   64 
25   30   43 

64   56   60 
45   39   28 

57   53   55 
27   24   26 

59   53   48 
27   37   21 

51   57   56 
29   24   32 

65   62   51 
44   51   20 

54. J 
32.! 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 
MIN 

59   58   62 
51   48   48 

58   52   44 
48   44   39 

40   46   47 
36   28   35 

52   48   51" 
45   38   30 

54   64   62 
31   39   54 

63   62   58 

50   42   37 

66   54   60 
39   41   38 

60   52   49 
49   42   31 

60   56   60 
38   35   43 

62   61   42 
48   42   34 

54. < 

40.1 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

51   53   42 
42   41   35 

52   45   33 
31   30   29 

30   48   45 
19   19   35 

47   43   47 
29   26   25 

60   62   68 
36   46   54 

62   50   68 
51   33   35 

46   49   52 
31   31   35 

54   46   43 
40   34   27 

47   55   56 

37   36   47 

64   69   29 
53   27   14 

49. 
34. 

BLOSERVILLE  I  N 

MAX 

MIN 

53   63   61 

45   40   41 

49   59   48 
44   42   33 

44   42   48 
28   23   28 

50   50   47 
33   28   26 

53   57   63 
28   38   40 

66   63   58 
43   46   34 

59   58   68 
34   32   35 

60   60   65 

34   44   26 

48   50   57 
34   33   37 

59   51   57 
40   48   26 

56. 
35. 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49   45   40 
43   39   33 

49   38   34 
35   30   25 

29   44   45 
16   16   33 

46   41   47 
30   28   23 

55   57   62 
28   36   50 

52   47   49 
41   30   26 

48   38   47 
28   29   29 

62   43   44 
34   23   19 

46   65   56 

29   34   44 

58   57   23 
52   20   12 

46. 

30. 

BRADFORD  4  M  RES 

MAX 
MIN 

51   48   43 
43   37   34 

51   47   47 
30   32   27 

33   46   47 
19   11   29 

47   43   47 
31   28   21 

57   62   64 
18   28   43 

63   58   52 
49   34   20 

61   49   46 
24   26   22 

54   53   46 

24   32   17 

48   57   58 
20   26   34 

51   60   34 
46   30   15 

50. 
28. 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50   52   42 
41   42   38 

52   43   34 
36   33   27 

37   49   48 
20   15   33 

43   49   47 
23   33   19 

58   60   66 
21   37   49 

62   51   54 

44   26   22 

53   42   54 

29   30   30 

66   48   46 
24   22   18 

48   57   59 
27   25   30 

64   50   29 
55   23   23 

50. 
29. 

BURQETTSTOWN  2  U 

MAX 
MIN 

56   52   56 
45   35   39 

46   57   44 
28   29   31 

3  7   37   50 
16   16   22 

50   39   43 
34   24   15 

50   60   67 
17   24   43 

TO   64   53 
54   27   21 

54   61   52 
21   23   23 

66   59   47 
23   25   15 

60   50   68 
17   25   25 

60   65   50 
40   51   19 

52. 
27. 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

65 

4B 

56   57   50 
40   40   32 

50   46 
30   16 

50   47   50 
29   21   18 

60   68   69 
20   33   44 

58   63   56 
47   42   28 

68   61 
19   26 

63   61   49 
28   33   17 

66 

30 

66   63   53 
46   32   24 

57. 
30. 

BUTLER 

MAX 
MIN 

54   53   55 
41   34   35 

45   55 
35   41 

42   40   51 
23   17   27 

50   39   45 
35   31   19 

61   66 
21   42 

70   54   53 
50   34   21 

55       51 
24       26 

61   69 
24   38 

60   48 
17   24 

60   67   52 
35   51   20 

53. 

30. 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

51   60   50 
40   39   35 

45   52   40 
30   35   27 

39   35   40 
23   18   24 

44   45   43 
32   24   25 

48   53   62 
24   34   38 

58   55   51 

47   35   29 

54   50   52 

30   30   30 

61   63   46 
30   33   23 

44   50   63 
26   29   30 

66   60   53 

45   48   18 

49. 
31. 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

63   62   53 
48   33   39 

59   51   47 
42   43   41 

43   48   44 
28   20   25 

52   48   53 

39   26   20 

57   63   67 
21   30   41 

$9   68   60 
39   39   28 

68   58   62 
29   30   28 

60   65   47 
29   38   20 

61   61   66 
30   25   31 

60   S7   49 
41   48   25 

56. 
32. 

CHAMBERSBURO  1  ESE 

MAX 
MIN 

61   60   55 
38   37   40 

60   51   47 
37   40   34 

42   47   45 
2S   19   25 

50   47   51 
35   23   22 

58   64   67 
22   33   41 

61   60   69 
37   33   31 

56   66   61 

29   29   28 

50   56   48 

30   32   21 

51   58   61 
32   28   33 

60   67   39 
42   48   27 

64. 

31. 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

52   52   49 

40   33   34 

55   51   39 
27   33   25 

37   49   44 
18   14   32 

50   43   48 
32   26   16 

60   61   66 
18   31   40 

59   59   54 

49   26   19 

52   49   65 

24   25   25 

57   57   47 
24   33   16 

49   68   60 
23   23   29 

64   64   39 
44   24   16 

53. 

27. 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 

MIN 

55   58   56 
42   30   37 

57   48   38 
35   35   31 

40   53   50 
19   15   30 

52   47   53 
32   17   15 

63   68   71 
IS   37   50 

67   55   56 
45   26   22 

62   54   67 
22   19   21 

60   62   52 
21   27   13 

50   61   62 
23   22   31 

67   66   30 
49   30   19 

55. 

27. 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 

MIN 

59   62   65 
47   34   37 

52   60   52 
38   42   36 

48   42   47 
29   19   21 

55   55   55 
27   29   23 

54   52   66 
23   26   38 

56   68   60 
38   46   29 

62   67   56 
32   28   30 

59   6*   64 
30   31   22 

50   54   59 
23   28   30 

67   66   63 
38   40   29 

57. 
31 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 

MAX 
MIN 

51   57   55 
45   38   38 

44   55   42 
37   39   32 

38   35   52 
25   20   21 

54   41   49 
35   24   22 

54   62   65 
23   23   38 

70   63   53 
45   38   26 

58   45   54 
27   25   24 

57   57   49 
23   23   19 

46   49   51 
19   27   27 

69   57   53 
31   47   19 

51 

29 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

60   52   46 
46   36   37 

47   55   41 
36   39   32 

39   39   46 
16   20   27 

48   41   43 
36   32   19 

50   60   66 
22   41   45 

69   63   51 
53   36   20 

55   49   61 
21   24   31 

55   50   45 
28   35   14 

50   49   60 
22   27   34 

57   54   43 
61   38   20 

51 
31 

CORRY 

MAX 
MIN 

53   47   4* 
42   38   34 

55   46   34 
36   33   29 

37   45   43 
24   16   37 

47   43   50 
32   31   25 

56   6*   56 
27   37   49 

64   50   54 
♦5   34   26 

53   48   53 

26   30   28 

58   52   48 
30   30   20 

48   59   55 
27   32   44 

62   59   28 
51   27   17 

50 
31 

COUOERSPORT  3  NW 

MAX 

MIN 

52   47   41 
45   35   35 

50   42   33 
32   32   26 

31   42   43 
20   10   33 

44   39   46 
33   20   18 

53   59   63 
18   26   46 

62   51   48 
46   34   19 

48   45   44 
21   20   19 

51   48   41 
23   22   14 

47   57   56 

19   22   39 

58   55   30 
47   27   15 

47 
27 

OEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

52   62   53 
43   38   39 

58   52   48 
36   35   32 

41   46   55 
24   23   26 

55   48   53 
32   25   25 

55   63   63 
29   39   44 

65   51   61 
44  38   32 

55   56   58 
33   32   38 

63   65   50 
37   28   23 

63   58   64 
31   32   42 

66   63   44 
45   31   21 

56 
33 

DIXON 

MAX 
MIN 

54   62   54 
41   32   31 

48   57   46 
38   38   26 

42   38   46 
24   16   18 

52   52   43 
36   24   18 

49   57   63 
20   23   30 

55   63   55 

50   40   22 

57   51   50 
23   21   23 

54   68 
23   24 

53   52   56 
18   20   23 

53   54   69 
32   46   23 

53 
27 

DONEGAL 

MAX 

MIN 

50   52   4* 
30   36   36 

50   40   32 
30   29   24 

30   46   44 
14   10   30 

46   42   45 
26   19   14 

58   50   64 
19   39   49 

58   46   54 
42   24   22 

50   50   60 
20   20   22 

54   42   42 
25   19   12 

44   54   54 
25   24   36 

62   68   22 
50   20   12 

48 

26 

OONORA 

MAX 

MIN 

58   60   56 
38   38   35 

61   55   41 
35   32   29 

43   54   52 
19   19   37 

54   49   51 
30   23   19 

64   59   72 
23   41   52 

70   60   60 
51   35   27 

68   66   50 
29   24   27 

61   57   51 
27   37   18 

62   62   62 
28   26   36 

69   68   36 
51   30   16 

57 
31 

DU  BOIS  7  E 

MAX 

MIN 

53   51   47 
45   41   35 

52   50   37 
34   33   31 

35   47   45 
25   18   35 

48   41   46 
32   23   19 

58   60   5« 
22   35   4« 

55   65   53 
52   33   21 

51   48   52 
27   29   27 

53   52   44 
32   37   n 

47   65   56 
27   27   37 

52   60   35 
50   34   13 

50 
31 

EAGLES  MERE 

MAX 

MIN 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

54   55   53 
47   36   41 

57   53   47 
37   38   34 

41   54   49 
24   19   35 

52   48   52 
36   30   22 

63   55   7 
23   39   4* 

58   64   56 
i     55   34   24 

55   57   59 
32   30   31 

62   58   6: 
29   40   2( 

50   61   6( 
)   26   29   3< 

67   65   35 
47   34   22 

56 
33 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

53   57   43 
42   38   35 

52   45   34 
32   30   27 

33   45   46 
21   15   30 

49   43   49 
28   21   21 

60   62   6 
21   37   4 

1  60   53   55 

,  49   32   2S 

49  50  5: 
30   27   33 

65   48   4: 
33   33   I' 

46   57   5( 
>   18   25   4< 

>  53   56   31 
)   60   27   14 

50 
29 

EMPORIUM  1  N 

MAX 
MIN 

50   52   50 
44   40   38 

40   52   40 
34   37   26 

3  5   29   44 
23   13   13 

46   43   42 
33   30   17 

45   50   6 
18   22   3 

3   55   59   4f 
1   46   35  Zi 

50   51   M 
21   24   2< 

>   48   52   *< 
k   24   23   1 

i   43   4«   6' 
r      19   23   21 

>   55   50   54 
1   38   50   18 

48 

27 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
MIN 

54   61   55 
45   28   29 

46   56   44 
43   39   31 

40   39   47 
26   15   20 

46   48   47 
30   26   18 

52   58   6 
18   25   2 

i      63   64   54 
9   40   35  Z. 

56   56   5' 
22   22  2. 

.   63   57   6 
1   23   23   1 

1   47   52   5 
7   18   22   2 

)   52   51   56 
!   32   45   22 

53 
27 

EPHRATA 

MAX 

MIN 

61   61   53 
50   42   42 

57   51   47 
42   45   3A 

43   46   49 
29   21   31 

52   47   52 
41   30   2S 

55   60   6 
27   34   4 

2   64   57   5( 
7   47   46   3' 

)   58   56   6< 
.   35   33   3 

)   61   64   4 
!   34   42   2 

9   51   59   6 
6   34   30   3 

S   63   61   40 
i      41   39   28 

5* 
3i 

ERIE  WB  AIRPORT 

MAX 

MI^ 

53   49   49 

47   42   42 

53   45   3S 

44   33   32 

}7   49   49 
29   29   41 

49 
37 

43   4E 

33   32 

55   66   6 
37   47   5 

9 
8 

1 

56 
46 

47   5< 
37   3 

> 

47   49   5 
33   34   4 

) 
I 

60 

43 

50  4 
31   2 

9   49 

9   36 

69   5 

41   5 

i 

i 

64 
56 

55 
22 

31 
20 

5J 
SI 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Monlh 

Sutton 

1 

2 

3" 

4 

T] 

6 

7 

B 

s 

10 

U 

12 

13 

u  1 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 
23 

24 

50 
18 

25 

42 
30 

29 

26 

31 
22 

EVERETT  1  Sm 

MAX 
MIN 

41 

59 
39 

59 

40 

46 

41 

56 
36 

4S 
32 

42 
26 

35 
17 

42 
22 

48 
28 

48 
27 

44 
21 

41 
21 

60 
24 

68 

44 

72 
39 

66 

30 

56 
28 

56 

31 

98 
26 

96 

27 

62 

27 

62 
28 

32 

6o 

34 

FARRELL  SHARON 

MAX 

MIN 

53 

50 

53 

45 

47 
43 

56 

38 

50 
38 

42 
35 

43 

30 

52 
28 

44 
42 

46 

37 

49 
33 

54 
27 

65 
34 

68 
42 

68 
58 

70 
58 

68 
38 

56 
32 

55 
36 

54 
36 

99 

37 

62 

34 

48 
37 

56 
26 

48 
30 

61 
36 

67 
46 

62 
57 

60 
42 

32 
23 

FORD  CITY  «  S  OAH 

MAX 

MIN 

55 

♦  7 

55 

36 

57 
41 

46 
37 

55 
39 

43 
33 

40 
22 

39 
18 

52 

20 

52 

-38 

41 
29 

45 
19 

50 
20 

62 

24 

66 

43 

72 
99 

63 

36 

93 

24 

57 
29 

52 

25 

92 

27 

55 

22 

59 

23 

49 

17 

91 
18 

50 
24 

51 
25 

60 
39 

67 
59 

59 

20 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

53 

A3 

50 
43 

47 
39 

56 

37 

60 
36 

42 
32 

40 
24 

50 
19 

46 
38 

50 
36 

44 
32 

51 
22 

62 
25 

64 
36 

67 
48 

67 
53 

54 
37 

55 

25 

53 

30 

60 
29 

99 
31 

99 
29 

32 
31 

49 
20 

90 
26 

60 
28 

58 
35 

65 
48 

62 
29 

29 
19 

FREElAND 

MAX 

MIN 

52 

»0 

50 
32 

54 
36 

51 
32 

51 
32 

36 
25 

33 
19 

40 
22 

46 
25 

48 

34 

48 
22 

55 

26 

55 
26 

58 
38 

57 
43 

66 

42 

54 

56 
36 

48 
28 

90 
29 

51 
30 

54 
37 

64 
32 

46 
22 

47 
27 

64 
32 

57 
40 

61 
46 

56 
41 

50 
19 

SEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

60 
50 

61 
36 

62 

40 

54 
40 

67 

40 

53 
35 

47 
29 

44 
20 

47 
26 

53 
33 

65 
31 

44 
22 

52 
22 

54 
23 

60 
34 

61 

44 

66 

49 

62 
33 

60 
30 

57 
29 

55 
32 

61 
29 

63 

33 

48 
27 

53 
22 

53 
26 

61 
28 

63 
36 

61 

40 

69 
29 

BETTTSBURG 

MAX 

MIN 

53 

63 

41 

61 
44 

51 
43 

60 
46 

51 
36 

45 
32 

41 
21 

48 
29 

50 
35 

62 
28 

47 
24 

53 
25 

59 

34 

67 
46 

67 
49 

65 
42 

68 
32 

61 
34 

97 
33 

56 
33 

62 
33 

62 

42 

55 
24 

47 
25 

53 
29 

60 
35 

65 
42 

62 
46 

62 
28 

SRATERFORO  I  E 

MAX 
MIN 

58 
»5 

59 
38 

62 
39 

53 
40 

57 
42 

50 
32 

48 

.2  7 

41 
20 

46 
21 

53 
29 

53 
33 

48 
23 

62 
23 

56 
25 

60 
35 

61 
45 

69 
46 

56 
29 

60 
29 

99 
28 

95 

27 

58 
32 

61 
33 

51 
21 

50 
21 

53 
26 

58 
26 

63 
37 

61 
37 

63 
28 

SRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

55 
«6 

60 
32 

58 
35 

46 
36 

57 
41 

47 
31 

40 
18 

44 
17 

49 
19 

39 
32 

45 
20 

50 
22 

56 
29 

62 

40 

63 
49 

60 

40 

54 
26 

98 
29 

59 

24 

55 
29 

58 
26 

59 
29 

50 
18 

49 
22 

50 
22 

56 
27 

56 
38 

66 
49 

59 
24 

SREENVILLE 

MAX 

MIN 

52 

♦  5 

49 
41 

47 
39 

56 
29 

50 
35 

42 
32 

43 
27 

51 
22 

46 
39 

48 
35 

46 
31 

62 
21 

64 
26 

66 

40 

68 
56 

66 

54 

59 

33 

97 
26 

91 
32 

5X 

27 

60 
32 

61 
31 

54 
31 

53 

20 

49 
26 

62 
31 

98 

40 

64 
54 

62 
29 

29 

20 

MNOVER 

MAX 

MIN 

55 
AS 

64 
40 

63 

43 

54 
37 

61 

40 

50 
34 

48 
31 

42 
23 

48 
24 

61 
34 

62 
27 

48 
26 

56 
26 

60 
37 

69 
42 

67 
48 

66 
43 

99 
36 

63 

32 

59 
32 

97 
34 

63 
39 

63 
39 

54 
29 

49 
36 

52 
33 

60 
33 

66 
45 

65 
46 

64 
28 

XARRISBURG  we  AP 

MAX 
MIN 

62 

AA 

61 
41 

52 

45 

59 
46 

51 
41 

45 
37 

42 
28 

49 
22 

46 
31 

60 
38 

48 
31 

54 
25 

57 
27 

62 
33 

67 
47 

65 
48 

97 
36 

62 
35 

97 
39 

57 
35 

61 
33 

60 
34 

53 
31 

47 
25 

52 

34 

60 
29 

96 
36 

61 
43 

63 
35 

35 

28 

HAWLET 

MAX 
MIN 

50 
A3 

60 
30 

55 

30 

51 
36 

57 
40 

49 
30 

44 
23 

40 
15 

47 
18 

50 
31 

54 
27 

48 
19 

52 

19 

60 
21 

63 
28 

64 
43 

65 
37 

56 
24 

57 
24 

55 
22 

54 
23 

66 
26 

66 
25 

52 
18 

48 
19 

96 
21 

60 
22 

66 
29 

60 
43 

68 
29 

rtOLTWOOO 

MAX 
MIN 

62 
*6 

62 

40 

53 
44 

59 

40 

52 

43 

47 
36 

42 

30 

48 
27 

50 
32 

54 
37 

47 
32 

50 
30 

58 
30 

58 
36 

59 
44 

67 
43 

61 
38 

60 
36 

95 

38 

98 
39 

61 
37 

69 
36 

59 

35 

50 
29 

52 
36 

61 
34 

61 

40 

56 
41 

61 
40 

41 
24 

HOOVERSVILLE 

MAX 
MIN 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

5* 
A4 

55 
30 

45 
38 

55 
29 

60 
34 

39 

33 

38 
21 

61 
17 

50 
30 

62 
32 

46 
26 

49 
18 

61 
21 

64 
36 

69 
49 

66 
47 

63 
29 

60 
26 

49 
27 

91 
22 

94 
29 

57 
23 

60 
29 

49 
17 

50 
26 

59 
29 

59 
30 

68 
50 

69 
31 

32 
19 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 

MIN 

58 
** 

50 
35 

42 
37 

43 
35 

56 
38 

40 
30 

40 
25 

40 
21 

50 
28 

48 
34 

39 
30 

44 
20 

51 
26 

62 
34 

65 
43 

70 
53 

65 

34 

91 
26 

96 
28 

43 
25 

91 
32 

97 

29 

61 
32 

46 
17 

50 
20 

48 
28 

60 
32 

57 
47 

63 
41 

42 
18 

JOHNSTOWN 

MAX 

MIN 

52 
48 

59 
32 

59 

40 

47 
40 

56 
43 

56 
34 

43 
28 

39 
20 

51 
26 

53 
39 

41 
29 

48 
24 

54 
25 

67 
28 

67 
47 

72 
45 

69 

40 

99 
30 

62 

34 

42 
28 

96 
29 

98 
30 

61 
34 

51 
22 

49 
24 

61 
29 

65 
37 

62 
41 

70 
54 

59 
20 

HANE   I  NNE 

MAX 
MIN 

49 
44 

48 
36 

47 
36 

38 
31 

52 

35 

42 
29 

34 
23 

33 
11 

40 
17 

47 
35 

38 
29 

42 
18 

47 
19 

58 
19 

62 
29 

64 
49 

60 
30 

48 
20 

51 
21 

50 
24 

38 
24 

49 
22 

55 
23 

49 
16 

44 
18 

47 
22 

56 
29 

57 
33 

61 
48 

99 

16 

ICEGG 

MAX 
MIN 

60 
34 

56 
33 

48 
36 

57 
41 

47 
36 

41 
32 

37 
23 

49 
16 

44 
28 

48 
34 

46 
24 

52 
25 

72 
43 

66 
44 

59 
29 

59 
27 

94 
29 

56 
27 

99 

30 

62 
29 

63 
26 

45 
17 

51 
26 

65 
25 

62 
33 

66 
90 

60 
29 

36 
19 

64 
28 

68 

20 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

59 
52 

63 
35 

56 
40 

58 

37 

55 
41 

48 
34 

44 
31 

46 
20 

50 
25 

52 

41 

46 
30 

51 
23 

57 
23 

60 
30 

64 
39 

66 
37 

61 
42 

99 
29 

57 
30 

59 
26 

60 
28 

63 
27 

57 
36 

49 
21 

51 
32 

61 
26 

98 
32 

63 
35 

63 

44 

96 
29 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

56 

48 

59 
33 

62 
42 

53 

40 

58 
42 

49 
33 

46 
31 

41 
20 

46 
27 

48 
34 

51 
27 

46 
23 

50 
24 

57 
30 

60 
37 

64 
41 

64 
41 

96 
29 

99 
30 

55 

28 

56 
29 

59 
27 

60 
34 

51 
21 

47 
26 

49 
26 

60 
29 

57 
35 

60 
44 

61 

28 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

61 
48 

53 
32 

48 
36 

54 
38 

47 
32 

41 
29 

36 
23 

46 
16 

47 
34 

47 
36 

44 
25 

48 
20 

66 
21 

63 
28 

64 
41 

64 
96 

96 
39 

54 
20 

90 
29 

91 
21 

50 
24 

53 
23 

46 

29 

46 
IS 

52 
22 

55 
22 

56 
36 

63 
47 

60 
45 

49 
23 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

55 
47 

61 
34 

63 
35 

50 
40 

69 

40 

49 
37 

48 
30 

42 
19 

49 
20 

46 
30 

50 
27 

49 
22 

54 
23 

68 
26 

62 
37 

66 

40 

61 
39 

57 

30 

60 
30 

57 
26 

66 
28 

60 
29 

58 
29 

94 
20 

50 
25 

52 
25 

60 
25 

57 
35 

62 
46 

60 
28 

LEWISTOWN 

MAX 

MIN 

54 
48 

64 

37 

61 

41 

48 
46 

59 

44 

50 
38 

43 
32 

43 
21 

50 
21 

42 
31 

50 
31 

50 
24 

52 
24 

61 
26 

63 
35 

68 
41 

60 
40 

50 
30 

56 
28 

58 
28 

57 
27 

62 
29 

61 
30 

60 
22 

50 
23 

53 
29 

62 
29 

61 

34 

64 
44 

54 
27 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

52 
45 

63 
34 

56 
37 

46 
37 

57 
39 

45 
32 

43 
26 

41 
17 

48 
16 

42 

32 

47 
34 

48 
21 

51 
22 

65 
24 

67 
33 

63 
42 

63 
39 

95 

25 

59 
27 

97 
28 

56 

30 

58 
28 

97 
29 

53 

20 

49 
22 

51 
27 

96 
29 

54 
34 

60 

47 

96 
23 

HADERA 

MAX 
MIN 

50 
43 

55 
28 

52 
32 

44 
31 

53 
32 

42 
29 

37 
25 

35 
13 

43 
17 

48 
31 

44 
18 

39 
14 

43 
15 

57 
17 

62 

34 

68 
49 

60 
31 

49 
23 

53 
23 

50 
24 

49 
24 

51 
23 

55 
23 

46 
15 

43 
17 

48 
23 

55 
23 

56 
32 

69 

90 

66 

19 

HARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

59 
51 

63 
46 

57 
45 

61 

42 

63 

42 

61 

38 

46 
33 

48 
30 

56 
38 

57 
39 

49 
34 

56 
35 

66 
34 

61 
44 

61 
47 

64 
49 

60 
46 

64 
41 

60 
46 

61 

40 

62 
46 

61 
46 

56 

40 

60 
36 

66 
42 

68 
40 

60 
44 

59 
43 

62 

41 

41 

30 

HARTINS8URG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
41 

55 
40 

44 
40 

53 
41 

45 
33 

38 
31 

36 
23 

46 
20 

44 
34 

46 
33 

46 
27 

49 
24 

62 
26 

66 

46 

69 
49 

63 
48 

51 
36 

55 
29 

51 
33 

56 
30 

56 
36 

59 
37 

61 
29 

46 
21 

50 
30 

60 
31 

58 
44 

64 
53 

57 
27 

28 
20 

HEAOVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

57 

44 

49 

38 

46 

37 

44 
36 

66 

37 

40 
32 

37 
20 

38 
20 

49 
28 

48 
36 

40 
33 

44 
22 

49 
23 

69 
31 

65 

41 

67 
53 

63 
32 

91 
26 

65 
28 

48 
27 

91 

33 

56 

30 

58 
30 

45 
20 

48 
21 

49 
27 

58 
33 

57 
46 

63 

45 

49 
19 

HERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

51 
39 

51 
36 

47 
30 

55 
33 

50 
33 

41 
30 

40 
22 

49 
11 

44 
36 

48 
31 

48 
29 

49 
16 

61 
21 

64 
38 

64 
38 

65 
41 

57 
27 

94 
23 

52 

29 

51 
24 

56 
28 

98 
29 

52 

34 

59 
16 

48 
22 

58 
29 

58 
35 

64 
52 

61 
24 

38 
18 

1ERCERSBURG 

MAX 

MIN 

53 

47 

64 

41 

61 
42 

51 
45 

59 
41 

50 
36 

46 
31 

42 
18 

48 
23 

48 
35 

50 
25 

48 
20 

52 
22 

56 
33 

62 
38 

68 
39 

69 
49 

98 
31 

60 
33 

98 
31 

58 
29 

63 

30 

67 
31 

57 
23 

47 
30 

53 
27 

58 
31 

62 
39 

59 

47 

56 
26 

KIOLAND  OAH  7 

MAX 
MIN 

56 

45 

57 
46 

49 
43 

59 

42 

48 
39 

45 
33 

41 
29 

49 
26 

50 
44 

52 
39 

44 
32 

46 
28 

60 
30 

64 
47 

69 
56 

65 
48 

50 
34 

57 
32 

90 
36 

49 
36 

55 
36 

58 
36 

49 
32 

46 
28 

51 
32 

57 
34 

62 
40 

66 
99 

62 
27 

29 
22 

11LLVILLE  2  SW 

MAX 

MIN 

54 

40 

60 
33 

55 
36 

46 
37 

66 
38 

45 
30 

40 
26 

38 
17 

45 
17 

45 
27 

61 
30 

46 
21 

47 
21 

53 
23 

58 
33 

62 
42 

58 
39 

93 
25 

58 
25 

94 
26 

52 
29 

65 
28 

65 
29 

90 
20 

47 
21 

49 
25 

54 
26 

97 
39 

59 
46 

66 
23 

HONTROSE 

MAX 
MIN 

50 
40 

58 
35 

50 
35 

44 
34 

51 
36 

41 
26 

38 
21 

33 
18 

42 
19 

44 
32 

47 
25 

39 
23 

45 
23 

62 
29 

57 
36 

61 

45 

68 
37 

49 
28 

62 
26 

41 
27 

48 
27 

47 
28 

57 
32 

44 
23 

42 
23 

48 
27 

53 
29 

59 

40 

60 
44 

54 
20 

lORGANTOWN 

MAX 
MIN 

58 
44 

61 
35 

51 
37 

58 

38 

63 
40 

47 
31 

46 
23 

46 
20 

50 
24 

51 
34 

46 
26 

50 
25 

56 
26 

60 
36 

62 

60 

59 

47 

58 
34 

68 
32 

65 

31 

52   57 
29   30 

6C 
33 

52 
28 

48 
21 

50 
33 

57 
29 

60 
38 

65 

40 

63 
36 

39 
25 

HT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

60 
45 

62 

50 

52 
42 

59 
45 

50 
39 

47 
32 

36 
22 

46 
23 

46 
27 

51 
35 

47 
27 

52 
23 

66 
25 

61 

24 

65 

43 

62 

43 

61 

35 

96 

38 

66 
36 

96 

35 

60 
35 

6C 
34 

52 
26 

47 
22 

52 
33 

60 
29 

69 
36 

62 

41 

60 
34 

48 
28 

LVANIA 
■■    1160 


50.8 
31.3 


56.4 
32.3 


56.4 
35.2 


55.5 

31.2 


53.7 
30.0 


53.7 
33.4 


67.6 
35.2 


55.0 
35.1 


95.1 
27.0 


59.9 

36.4 


48.6 
26.7 


94.4 
29.8 


56.3 
32.9 


54.7 
32.0 


91.8 
30.2 


99.5 
30.7 


53.2 
30.0 


56.8 
40.8 


52.0 
33.7 


49.0 
29.7 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    187    - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER    1960 


Continued 


Day  Oi  Month 


MOUNT    POCOMO   2    N 

NEW    CASTLE     1    N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW    STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBURGH  MB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  I    £ 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUOSBURG 

SUNBURY 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  WB  AP 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


52   6*   51 
46  itA      39 


58   58 
AS   36 


54   64 
34 


57  58  46 

33  33  45 

63  66  55 

48  41  41 

60  57  52 
42  32  35 

61  64  55 

50  46  44 

61  65  55 

47  40  40 

61  62  53 

52  45  43 

63  49  41 

32  31  31 

65  67  59 

51  36  35 


51   56 
42   42 


55   58   48   57 


48   55   49 
41   34   31 


56   59 
44   28 


52   52 
42   37 


60   62 
50   36 


60   62 
49   45 


51   50   4S 
47   34   36 


55   59 
46   38 


57   54 
43   37 


63   62 
39   39 


50   52 
44   42 


51   58 
45   40 


60   60 
40   30 


54   63 
38   33 


48   54 

40   37 


53   50 
43   43 


52   47 
40   39 


57  53  43 

37  36  33 

54  58  44 

38  38  35 

49  58  50 

45  45  36 

58  46  41 
37  35  32 

59  53  49 
43  42  35 

57  58  45 

41  36  25 

58  52  47 
43  41  36 

59  5i  49 

40  43  30 

57  52  46 

43  44  38 

51  42  34 

36  32  26 

59  54  49 

40  44  33 

56  44  37 

36  35  30 

50  40 

42  38  34 

42  50  41 

34  36  26 

55  59  51 

35  36  27 

44  51  42 

32  33  28 

56  52  47 
42  43  32 

58  51  47 

45  43  37 

53  49  37 

33  34  31 


55 

49 

42 

29 

46 

39 

36 

29 

52 

45 

42 

35 

49 

38 

35 

32 

55 

45 

40 

33 

50 

40 

36 

29 

49   59   47 
43   43   33 


40   50   37 
33   33   29 


40   55   39 
35   37   32 


46   54 
34   28 


47   37 
32   29 


65 

56 

52 

57 

48 

29 

35 

35 

58 

56 

45 

60 

37 

37 

40 

37 

52 

49 

45 

54 

45 

44 

38 

35 

57 

56 

50 

57 

44 

32 

30 

32 

50 

57 

48 

43 

41 

37 

36 

33 

59 

63 

65 

54 

44 

43 

39 

38 

60 

56 

48 

57 

39 

33 

34 

42 

10   11   12   13   U   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


41   52   48 
24   23   39 


39   48   55 
27   23   37 


44  42  48 

26  18  18 

39  53  55 

22  22  36 

42  50  58 
31  25  33 

39  45  45 

22  17  26 

41  48  53 
33  30  39 

43  46  55 
31  25  29 

42  45  52 
38  35  40 

33  42  41 

17  13  34 


30   20   26 


36   50   50 
23   21   41 


40   52 
30   30 


24   14   15 


22  19  23 

38  38  50 

20  15  19 

40  46  50 

27  17  24 

42  47  49 

32  25  34 

3  5  48  46 

25  11  33 


28   20   21 


23   18   33 


47   45 
IB   27 


40   50   46 
24   24   38 


39   37   45 
27   20   22 


37   43   44 
20   14   25 


28   19   19 


33   33   41 
22   22   23 


38   49 
18   25 


3  9   49   46 
21   14   37 


51   46   51 
34   29   21 


53   44   49 
36   27   24 


51   48 
33   21 


55   48   50 
30   24   19 


55   50 
39   33 


63   46   61 
34   24   20 


66   45   51 
36   28   26 


55   49   53 
42   38   36 


40   48 
22   16 


41   55   57 
23   16   43 


3  5   48   44 
25   20   37 


39   54   61 
21   15   28 


36   35   41 
23   19   22 


50   48   49 


24   20   34 


47 

39 

46 

56 

60 

29 

22 

18 

23 

39 

56 

48 

64 

57 

59 

43 

28 

22 

22 

30 

50 

42 

49 

62 

66 

33 

27 

25 

28 

47 

53   45   52 
36   34   31 


34   25   21 


53   48 
26   17 


50   40   43 
34   23   15 


53   47   50 
40   31   20 


53   49   53 
39   33   28 


49   46   46 
36   23   18 


48   50 
27   26 


48   41   46 
35   27   25 


68   68 

55  54 


58   65   69 


25   42 
53   57 


22   22   35 


63   69 
25   49 


69   63 
28   36 


62 
46 

54   59   62 
21   31   46 

54  59 
34   43 

55  61 
25   34 

54   60   61 
37   42   48 


64   67   TO 
32   50   59 


44   52   56 
20   21   31 


55   56 
18   20 


47   52 
26   22 


38 

49  45  49 

33  31  25 

46  46  45 

36  29  27 

52  44  50 

35  24  16 

45  50  48 

35  32  23 

44  44  40 

36  27  25 


55   40 
36   30 


21 

48  44  49 

32  26  17 

51  44  50 

36  26  17 

56  50  53 

34  24  21 

48  46  49 

35  31  23 


46   62 
17   17 


46   41 
26   25 


66   56 
35   30 

50   45 


38 


45   60 
28   23 


47  60  64 

16  22  40 

60  63  62 

20  31  40 

57  64  64 

30  37  50 

57 


62   55 
35   24 


64   56 

37   30 


60   58 
43   27 


55   60 
26   27 


60   62 
39   35 


61   62 
29   25 


59   62 
34   32 


60   62 
47   44 


46   51 
34   21 


63   64 
37   29 


53   56 
34   30 


55   58 
41   35 


60   49 
38   23 


60   57 
38   22 


62   52 
31   21 


62   58 
48   26 


60   61 
42   35 


54   56 
33   30 


59   48   55 

33   27   30 


60   58   56 
27   26   26 


49   54   57 
29   22   27 


58   61 
32   35 


65 

46   52 


51   66 
26   30 


53   56   64 
26   34   60 


56   56   67 
24   36   43 


60   67   67 


54   61   54 
20   28   39 

52   57   60 


53   52 
26   33 


50  60  54 

21  28  37 

59  66 
17  33 

56  59 

20  26 

63  66  70 

23  43 

60  64 
25  35  49 

64  68  73 
19  36  42 

47  55  60 

27  30  42 

56  50  53 

27  31  40 

52  55  62 

24  36  46 


57   54 
29   20 


53   48   52 


30  25  28 

60  54  58 

32  30  34 

52  55  59 

39  33  41 


23   25   27 


55 

24   27 


57   61 
35   37 


66   59 
49   43 


64   53 
47   38 


52   50 

40   40 


65   57 
54   35 


57   63 
48   39 


62   56 

37   32 


64   60 
47   45 


54   54 
45   34 


67   53 
46   35 


66   53 

50   30 


62   55 
51   35 


67   57 
52   32 


56   54 
53   36 


58 

59 

53 

29 

59 

60 

48 

36 

52 

56 

44 

47 

69 

56 

43 

31 

51   42   52 

23   23   26| 


52   52 
30   31 


60   48   53 
29   27   27 


61   56 
27   34 


60   62 
28   43 


66   60 
27   27 


51   62 
30   24 


65   54 
36   34 


61   49 
27   22 


52   55 
43   42 


63   54 
34   37 


62   55 

43   44 


53   48 
32   19 


64   54 
29   36 


58   47 
36   29 


60   51 
38   35 


46   55 

28   30 


62   53 
22   24 


54   57 
23   24 


50   53 
29   33 


61   55 

39   36 


55   50 

21   35 


49  52  59 

25  27  32 

54  54  62 

32  29  36 

48  54  59 

20  25  25 

51  61  62 

28  23  34 

56  61  67 

35  31  40 


52   57 
26   23 


56   68 
42   40 


53   58 
36   30 


54   53 
32   35 


58   56 
27   27 


51 

30   30 


55   64   44 
25   29   32 


53 

19   23 


44   55   59 
30   24   27 


43   50 
29   27 


64   51 
19   22 


50   50   51 
31   30   31 


57 
40 


49   56 
31   26 


54   60 
30   25 


49   58 
30   31 


65   64   32 


29   20 
67   49 


50   49   23 


65   57 
44   28 


67   30 
29   20 


55   40 
39   30 


62   61   34 
42   41   27 


65   39 
39   32 


61   65   42 
38   42   29 


65   42 
42   34 


59   58   23 
51   22   17 


52   63   61 
36   37   45 


44   46   50 


19   20   25 


16   23   24 


52   57 
27   24 


53   59 

37   33 


59   65 
29   34 


55   56 
28   29 


57   59   46 
31   33   19 


57   47 
35   27 


62  65   55 

32  34 

59  53 

37  35   23 

56  57   51 


62  52  45 

28  25  17 

60  60  54 

29  29  25 

52  64  55 

30  35  26 

55  58  47 

25  28  20 

57  62  48 
20  25  15 

63  49  46 
22  25  18 

50  51 

30  28 

58  52 
25  28 

50  64  52 

22  36  15 

46  53 

30  34 

62  65 

39  43 

53  51  45 
27  27  25 


56   56 
29   29 


65   54 
50   29 


64   27 
23   20 


67   30 
27   21 


59   58   55 

37   41   20 


63   61 
40   23 


59   65   56 

35   50   15 


62   62 

46   27 


64   38 
38   30 


57 

60 

29 

35 

60 

58 

34 

45 

50 

58 

30 

31 

63 

62 

22 

32 

52 

60 

30 

30 

47 

54 

31 

31 

50 

58 

26 

27 

58 

58 

22 

29 

56 

51 

20 

31 

62 

62 

28 

38 

58 

58 

27 

41 

63 

63 

22 

30 

49 

54 

28 

31 

55 

64 

40 

44 

53 

53 

28 

33 

65   60 
49   26 


59   33 
33   24 


58   48 
48   25 


62   28 
28   18 


64   67 
51   21 


62 

60 

37 

37 

35 

20 

58 

64 

56 

38 

46 

25 

53 

57 

52 

46 

46 

15 

58 

68 

51 

34 

46 

19 

63 

53 

29 

47 

26 

16 

64   50   44 
44   41   22 


69 

68 

31 

58 

31 

21 

62 

60 

30 

52 

30 

19 

68 

68 

33 

50 

31 

20 

53 

58 

54 

46 

47 

17 

65 

55 

64 

41 

45 

26 

60 

56 

33 

40 

33 

25 

See  Refereoce  Noles  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

1 

s 

3 

* 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U      15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

TORK. 

SSW   PUMP    STA 

1    MAX 

65 
52 

64 
33 

57 

*0 

60 
32 

55 

38 

49 
32 

43 
31 

50 
20 

46 

30 

54 

42 

50 
25 

54 
22 

62 
23 

68       68 

31        46 

68       64 
48       43 

62 
29 

60 
30 

57 
27 

63 
29 

65 
29 

55 

37 

50 

20 

53 

32 

62 
28 

62 
33 

63 
37 

65 

51 

5S 

29 

58.4 
33.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCU   LAB 

8    INCHES 

MAX 
lilN 

51 
50 

50 
46 

47 
46 

49 
46 

48 
45 

45 
43 

43 
41 

41 
39 

43 
41 

44 
43 

43 
42 

43 
40 

43 
40 

46 
42 

49 
47 

51 
50 

50 
46 

46 
43 

45 
43 

44 
43 

45 
43 

46 
43 

46 
45 

44 

42 

43 
41 

44 
41 

47 
44 

51 
47 

51 
45 

45 
41 

46.1 
43.6 

LAKDISVILLE    2   OTI 

2    INCHES 

8  Alt 

53 

49 

50 

47 

48 

45 

43 

40 

40 

44 

40 

39 

40 

40 

46 

46 

49 

42 

43 

42 

42 

42 

43 

40 

41 

41 

42 

44 

48 

40 

43.8 

STATE   COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 
HIN 

53 
47 

48 
44 

44 
41 

47 
40 

45 
41 

42 
39 

40 
34 

39 
32 

40 
34 

41 
37 

43 
33 

41 
33 

42 
32 

48 
39 

50 
42 

47 
45 

45 
39 

43 
35 

43 
36 

44 
36 

44 
37 

44 
36 

45 
38 

39 
33 

42 
34 

42 
34 

45 
37 

50 
44 

49 
40 

37 
33 

44.1 
37.5 

4    INCHES 

MAX 
HIN 

51 
48 

48 
45 

45 
42 

45 
41 

45 
42 

42 
40 

40 
36 

39 
33 

40 
35 

41 
38 

41 
35 

40 
34 

41 
33 

47 
39 

48 
43 

47 
45 

45 
40 

43 
37 

43 
37 

43 
37 

43 
38 

44 
38 

45 
40 

39 
35 

41 
35 

42 
35 

44 
38 

48 
44 

48 
42 

39 
34 

43.6 
38.6 

8   INCHES 

MAX 

HIN 

50 
48 

49 
47 

47 
45 

46 
43 

45 
44 

44 
42 

42 
40 

39 
37 

40 
38 

42 
41 

41 
38 

40 
37 

40 
36 

44 
41 

46 
43 

46 
45 

46 
43 

43 
40 

42 
40 

42 
39 

42 
40 

43 
40 

44 
43 

42 
38 

40 
38 

41 
38 

43 
40 

46 
43 

47 
45 

44 
38 

44.9 
41.0 

12   INCHES 

UAX 
UIN 

50 
49 

50 
48 

49 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
45 

45 
42 

42 

40 

41 
41 

42 
42 

43 
41 

42 
40 

41 
40 

44 
41 

45 
43 

46 
45 

46 
44 

44 
43 

43 
42 

43 
42 

43 
42 

44 
42 

44 
44 

44 
41 

41 
40 

41 
40 

43 
41 

45 
43 

46 
46 

45 
41 

44.1 
42.9 

16   INCHES 

MAX 

HIN 

51 
50 

51 
49 

50 
48 

48 

47 

47 
47 

47 
46 

46 
44 

44 
42 

43 
42 

44 
43 

44 
42 

43 
41 

42 
41 

45 
42 

45 
43 

46 
45 

47 
45 

46 
44 

45 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

45 
44 

45 
42 

42 
41 

42 
41 

43 
42 

45 
43 

46 
45 

46 
43 

45.3 
43.8 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Landisville  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover: 
kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2 


Permanent  blue  grass  sod  which  is 
tation:   weston  tiectric  Soil  Thermometer. 

Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Belereoce  Notes  Following  Stadon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PESOCSYLVUIA 
■OVXHBEB  1960 


Day  of  month 


f   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   IS   16   17  16   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


AUSTINBOBG  2  ■ 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  R  RES 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

CAMTON  1  NW 

CARHOLLTOWN  2  SSE 

CORRY 

DONEGAL 

DU  BOIS  7  E 

ERIE  VB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FORD  CITY  4   S  DAli 

GALETON 

GREENSBORO  LOCK  7 


INDIANA  3  SE 


EAME  1  NNE 


LAITRENCEVILLE  2  3 


LEWISTOWN 


UARTINSBORG  FAA  AIRPORT 


UEADVILLE  1  S 


UEDIX  RUN 


UONTROSE 

PHILIPSBURG  FAA  AIRPORT 

PirrSBURGH  WB  AIRPORT  2 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
READING  VB  CITY 
SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

TAUARACK  2  S  FIRE  TOWER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

RILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAIX 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SB  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  Eguiv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1960 


192 


STATION  INDEX 


STATION 


Q      COUNTY 


ACMCTONIA    LOCK    3 

ALLENS    NtLLS 

ALLCNTOWN    HB    AP 

ALLENIOWN   OAS   CO 

ALIOONA    MOHSESmOC    CURve' 01 jaI  BL 

AUCNOtSVlLLE 

AUSTINBUOG    2    N 

ftAKEftSTOwN    3    WNW 

aAftflES 

SEAR   CREEK   DAN 


0011 

ALLCOHCNT 

00« 

JCFFCRSON 

010k 

LEHIOM 

OUl 

LEMIGH 

01  JA 

BLAIR 

027« 

AOAMS 

01M 

ItOGA 

0>5» 

ALLEGHEUr 

BEAR   GAP 
BEAVER   FALLS 
BEAVERTOMN 
8CCNTELSVULE 
BELLEFONTE    a    S 

BERNE 


ILEMEM    LEHICH    I 


BLAIRSVILLE    b    EN£ 
BLARESlEE    COR^ERS 
BLOSERVILLE     1    H 
BOSHELL    1    SH 
eftAOOOCK    LOCK    2 

BRADFORD    FAA    AIRPOI 
BRADFORD    CNTHL    FIRI 
BRADFORD    A    N    RES 
BREEZE WOOD 
6ROOK,VILL£    I 


AIRl 


BRUCE  TON   1    S 
auCKSTOKN    1    SE 

buffalo  mills 
burcettstown  2  m 
Burnt  cabins  2  ne 

fiUTLEB 

BUTLER  SUBSTATION 


CANTON  1  NM 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2    SSE 
CARTER  CAMP  2  w 
CEDAR  RUN 
CHAOOS  FORD 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARlEROI 

charleroi  lock  a 
clarence 
clarion  3  sw 


CONFLUENCE  I  SH  OAI 
CONFLUENCE  1  Nt» 
CONNEALtTvlLLE 
CONNEAUTVlLLE  6  E 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  2  £ 
CONSHOKOCKEN 
COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE 
CORRV 


0«9»  LUZERNE 

o«9T  norinumbland  : 

0A79  BEAVER 
' 0482  SNYOER 
I  0*asj  BERKS 

OSSOJ  CENTRE 

I 0S99  BERKS 
I  0611  COLUMBIA 
0*29  NORTHAMPTON 

04JA  NORTHAMPTON 
0T25  PERRV 

0T36  INDIANA 
OTA 3  MONROE 
0T63  CUHBERLANO 
092;  SOMERSET 
0661  ALLEGHENY 

' 0665' MC  KEAN       j 
i    0967  MC  KEAN       ! 
0868  MC  KEAN 
090S  BEDFORD 
1002  JEFFERSON 


1087  BEDFORD 
1105  MASHlNCTC 
1115  MUNT1NGD< 


1135  SUTLER 

1198  Cumberland 

1203  ltcominc 

1215  bradford 


135<>  FRANKLIN 
; 1372  WASHINGTON 
j  1377  WESTMORELAND 

1A80  CENTRE 
I  UBS  CLARION 

I  1505,  LEHIGH 

!  1512' WASHINGTON 

1519  CLEARFIELD 

1529  MC  KEAN 

1589  CHESTER 

1705  SOMERSET 


I  1729  FAYETTE 
; 1737  MONTGOHER' 
I  17*9  CLARION 

1773  ALLEGHENY 


AO 

5fl 

*0 

46 

45 

40 

27 

40 

91 

AO 

JI 

41 

04 

»0 

37 

36 

40 

20 

40 

27 

06 

16 

09 

24 

48 

57 

NW 


COuDERsPORT    3 
COUDERSPORT    6 
COVINGTON    2    W 
CREEKSIDE 
CHESSON    2    SE 

CUSTER    CITY    2 


DINGMANS    FERRY 


DOYLESTOWN 


OUNLO 

OUSHORE  2    SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 

EDIN80R0 
EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 
EOUINUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  I 
ERIE  we  AIRPOR 
EVERETT  1  SW 


FRANKLIN 

FREELAND 
GALEION 
GEIGERTOWN 
GEORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

GETTYSBURG    1    S 

GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN    MA2EL    2    NE    D^ 

GLENMOOHE 
GLEN   ROCK 
'  GLENUILLARD    DASH    I 
GOULDSBORO 
GRATERFORD 

GRATERFORO    1    E 

GREENSBORO    LOCK    7 
GREENSBURG   2    E 
GREENVILLE 

HANOVER 
HARfilsBURG   WB   AP 

HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIDAYSBURG 
HOLLISTERVlLLE 

HOLTWOOD 

HOME 

HONESDALE  4  NM 


1833 

TIOGA 

1895 

CAMBRIA 

1976 

MC  KEAN 

?01J 

MONTOUR 

CHESTER 

2160 

PIKE 

2171 

WYOMING 

I  21831  WESTMORELAND 
' 2190j  WASHINGTON 
) 22211  BUCKS 

22A5J CAMERON 

2265| CLEARFIELD    ' 

I  22981  CAMBRIA      i 
I  23251  SULLIVAN      I 

2343' SULLIVAN 

23631  CLARION 
I  2466! CAMBRIA 

I 251a| ERIE 

2635i  CAMERON 

2644  LYCOMING 
. 2662  LANCASTER 


40  la 

41  20 
41  06 


267 


YNE 


■   2673  ERIE 

2682  ERIE 

2721  BEDFOBD 

2814  MERCER 

2942  ARMSTRONG 

3028  VENANGO 
3056  LUZERNE 
3130  POTTER 
: 31S9: BERKS 

\   320DJ  BUCKS 

3218  AOAMS 


3298  SOMERSET 


j  3435  MONTGOMERY 

j  3437  MONTGOMERY 

3438;  DAUPHIN 
I  3903' GREENE 
I  3S15  WESTMORELAND 
I  3926  MERCER 

'  3662  YORK 
I  3699  YORK 
3704  DAUPHIN 


4001 
4008 
4019 
4027 


BLAIR 

WAYNE 

LANCASTER 

INDIANA 

WAYNE 

WAYNE 


058  SOMERSET 
066  SUSQUEHANNA 
159  HUNTINGDON 


16 

41  24 

40  99 

40  29 

41  52 

16 

41  32 

41  26 

15 

40  11 

41  51 

42  13 

42  05 

40  00 

41  14 

40  43 

41  23 

lb 

41  01 

lb 

14 

40  13 

40  13 

12 

39  SO 

39  48 

41  51 

12 

41  34 

40  06 

15 

39  48 

41  15 

14 

40  14 

14 

40  14 

15 

40  36 

10 

39  47 

10 

40  IS 

41  24 

15 

39  48 

40  13 

15 

40  18 

41  29 

41  28 

40  26 

41  23 

15 

39  SO 

40  45 

41  37 

41  39 

40  06 

40  09 

15 

41  43 

40  30 

79  A« 
78  95 
75  26 

75  2« 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


40  04 

39  57 

40  23 
40  OS 


41  16' 
41  40 


121  39  56 

10  40  08 

lOi  40  09 

16l  41  03 

r  41  12 


36 

2121 

1500 

44 

1680 

1352 

06 

1417 

59 

106S 

sn 

2460 

39 

1318 

26 

980 

52 

990 

54 

1100 

53 

460 

76    52       1520;     7A 


2040| 
2030 
800l 


77  38| 

79  55 

79  54t 

77  56' 


78  "26 

78  30 

75    50 

79  22 
79    22 

*0    22 


40 

01 

79 

31 

1300 

40 

70 

41 

20 

79 

n 

1180 

40 

30 

720 

41 

55 

79 

39 

1440 

41 

49 

78 

03 

2020 

51 

2425 

41 

"" 

07 

40 

41 

17 

1035 

40 

27 

78 

34 

2540 

41 

55 

7B 

41 

2120 

40 

S« 

460 

40 

05 

75 

33 

360 

S7 

750 

23 

1746 

52 

900 

08 

393 

880 

38 

1670 

43 

2410 

25 

1910 

3S 

2020 

37 

820 

43 

2090 

08 

1220 

14 

1560 

17 

880 

10 

13 

910 

79 

51 

740 

78 

1020 

ess 

79 

9S0 

79 

987 

1900 

132S 

75 

400 

77 

z 

77 

530 

2220 

1620 

78 

1725 

75 

440 

620 

ao 

705 

75 

1890 

1S5 

79 

240 

7? 

760 
B08 

79 

1229 

80 

1026 

76 

600 

76 

335 

76 

323 

880 

75 

1200 

78 

960 

75 

1360 

76 

79 

1220 

75 

1410 
1090 

7S 

700 

78 

1670 

79 

900 

m 

678 

OBSERVER 


COAPS   OF   ENGINEERS 

CHARLES    H.     ALLEN 
U.S.    WEATHER    BUREAU 


LTOONA 


iTCR    BUR. 


PA.  STATE  COL.  EKP,' 
OTTO  D.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ROARING  CREEK  WATE 

HOWARD  R. 

KEMP 

MARLIN  R. 

ETT1N6ER 

PAUL  W.  F 

ROCKVIEt. 

PRISON  FA 

FLOYD  W. 

TRUMP 

AMER.  CAfl 

♦  FNDRy, 

VITALIAN 

(ASTER 

LEHIGH  u^ 

iversity 

PA.  DEPT, 

FRST.  *-» 

■-WTRS. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILORICK 
MRS.  BESSIE  M.  WILLOERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
FED.  AVIATION  AGENCY 


ALVIN  W. 
CLIFFORD 

COOPER 
MANGES 

C.  AOAMS 

.  MUN.  AUTH. 

UE  COMM. 

ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBARI 
LESLIE  D.  ODWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYH  T.  KREIGH8AUM 
E.  EARL  TOUCHTON 

CHARLES  A.  SENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  VELDA  SWANCER 


AYLOR 

ILLIE  M.SIHONDS 

.  ELECTRIC  CO. 


8A 

8A 
BA 

1  a^ 

H 

8A 
7A 

7A 

C 

7A 

ID 

MID 

f. 

7A 

7A 

c 

ID 

MID 
9P 
5P 

c 

5P 

5P 

C  M 

BA 

c 

c 

5P 

5P 

7P 

7A 

SA 

?! 

SA 
7A 

c 

C  H 

6P 

6P 

7A 

^ 

ID 

MID 

C  H 

SA 

8A 

8A 

C  M 

7P 

7A 

c 

6P 

BA 

BA 

BA 

8A 

M 

8A 
7A 

c 

c 
c 

c 

7A 

7A 

7A 

7A 

TA 

BA 

8A 

c 

TA 

M 

6P 

6P 

' 

BA 

BA 

H 

ID 

MID 
9A 
7A 

8A 

C  HJ 

C 

ID 

8A 
9A 

C  H 

c 

BA 
7A 

aA 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  RE  ID 
ARTHUR  A.  JOHNSTON 
MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 
MARSHALL  8.  MENEFEE 

HARRY  C.  JOY 


CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEHPEL 

INACTIVE  12/59 
MRS,  MARIE  H.  LlTTl 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THOMAS  A.  MOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 


E  F.  MATHUES 
KENNEDY 


ROBERT  J.  OOERT 
FRANCIS  B.  HANLEY 
A.  B.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 


FIELD 

'ESEAR 

H  LAB. 

U.S.  W 

:athep 

BUREAU 

COMM. 

SHARON 

STEEL 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

JAMES 

A.  RHOAOS 

ANDREW 

6.  EVANSHA 

W.  GAL 

WALTER 

C.  WOLF 

GEORGE 

M.  HA 

T 

HUGH  C 

MC  I 

HENNY 

NATIONAL  MIL 

TART  PA 

INA 

:tive 

2/59 

HARTMAN 

CORPS 

DF  ENG 

NEERS 

JOHN  J 

SHRAOER 

CORPS  OF  ENCINEEPS 
DANA  L.  SHAY 
CHARLES  A.  LEISTER 

STATE  CORRECTIONAL  IN! 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  NISHWAYS 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 

JOHN  M.  RINGLER 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 

FRIEND  E.  WALTER 
S.  H.  KURTZ 
JAHES  A.  HAHN 
JOSEPH  J,  SANAUSKAS 
DANIEL  I.  GROVE 


^ 

td 

OBSERVATION 

.  _  _ 

g 

0 

U 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

M 

COUNTY 

£ 

c 

s 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

i 

i 

t 

! 

I 

li 

MUNTSOALE 

4i»a 

CUMBERLAND 

19 

40  06 

77  18 

610 

»i 

c 

METRO  P.  DOROSH 

HVNDHAN 

4190 

BEDFORD 

12 

39  49 

78  ** 

960 

TA 

DONALD  LEHHAN 

INDIANA  3  SE 

4214 

INDIANA 

4 

*0  36 

79  07 

1102 

7P 

TA 

C  H 

CLYMER  WATER  SVC.  CO. 

JACKSON  SUMMIT 

4304 

IS 

41  57 

77  01 

1690 

c 

JAMESTOWN  2  NW 

4329 

CRAWFORD 

2 

41  30 

80  28 

1090 

SA 

•A 

SA 

PA.  DEPT.  FRST.  ♦  WTRS. 

JERSEY  SHORE 

4363 

LYCOMING 

16 

*l  12 

77  15 

5*1 

7A 

GEORGE  R.  WADOELL 

JOHNSTOWN 

4385 

CAMBRIA 

40  20 

1214 

«A 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

JOHNSTOWN  2 

4390 

CAMBRIA 

40  19 

79  55 

1275 

c 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

4432 

MC  KEAN 

1 

41  41 

78  48 

1750 

BA 

SA 

RUDOLPH  A.  ANDERSON 

KARTHAUS 

CLEARFIELD 

16 

41  07 

78  07 

950 

TA 

WILLIAM  J.  HOWE 

KEGC 

4481 

BEDFORD 

4 

39  59 

78  43 

1280 

MID 

HID 

PA.  TURNPIKE, COMM. 

KETTLE  CREEK  DAM 

4949 

CLINTON 

16 

41  22 

77  56 

930 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KITTANNING  LOCK  7 

4611 

ARMSTRONG 

1 

40  49 

790 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KREGAB  4  SE 

4667 

WESTMORELAND 

17 

40  06 

79  14 

2530 

INACTIVE  12/59 

KRESGEVILLE  3  W 

4672 

CARBON 

9 

40  54 

75  34 

720 

7A 

CITY  OF  BETHLEHEM 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 

4706 

MC  KEAN 

1 

41  48 

78  40 

2130 

INACTIVE  12/59 

LAKE  MINISINK 

4727 

PIKE 

5 

41  13 

79  '03 

7A 

MRS.  IRENE. FOREMAN 

LAKEVILLE  1  NNE 

4733 

WAYNE 

41  27 

79  16 

14*0 

SA 

MRS.  GLADYS  REINEKE 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

4758 

LANCASTER 

19 

40  03 

76  17 

299 

6P 

6P 

H 

LANCASTER  WATE9  BUR. 

LANCASTER  2  NE  FILT  PL 

4763 

LANCASTER 

19 

40  03 

76  17 

270 

c 

LANCASTER  WATER  BuR, 

LANDISVILLE  2  NW 

4778 

LANCASTER 

15 

40  07 

76  26 

360 

BA 

SA 

eA 

CO 

PA.  STATE  COLLEGE 

LAUftELTON  STATE  VILLAGE 

4893 

UNION 

19 

77  13 

880 

c 

PA.  DEPT.  OF  WELFARE 

LAWRENCeviLLE  2  S 

4873 

TIOGA 

15 

41  59 

77  07 

1000 

6P 

6P 

HARRY  P.  HOWLAND 

LEBANON  3  W 

4891 

LEBANON 

IS 

40  20 

76  29 

460 

7A 

7A 

LEON  MILLER 

LEBANON  3  SW 

4896 

LEBANON 

15 

40  19 

76  28 

c 

THOMAS  DONNACHIE 

LEHIGHTON 

4934 

CARBON 

9 

40  SO 

7S  43 

590 

7A 

c 

GOODWIN  S.  DEFREHN 

LE  ROY 

4972 

BRADFORD 

15 

41  41 

76  43 

1040 

6P 

JOEL  R.  LA  MONT.  JR. 

LEWIS  RUN  3  SE 

4984 

MC  KEAN 

1 

41  SO 

78  39 

7A 

RUSSELL  LINEMAN 

LEWISTOWN 

4992 

MIFFLIN 

40  35 

480 

C  H 

AHEfllCAN  VISCOSE  CO. 

; LOCK  HAVEN 

9104 

CLINTON 

16 

41  08 

77  27 

680 

7A 

7A 

JOHN  P.  FREY 

LOCK  HAVEN  2 

5109 

CLINTON 

16 

41  08 

77  27 

630 

c 

HUGH  F.  PARKER 

LONG  POND  2  W 

9160 

MONROE 

9 

41  03 

75  30 

1B60 

7A 

THOMAS  MECKES 

LYNCH 

9275 

FOREST 

41  36 

1295 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADERA 

5336 

CLEARFIELD 

40  50 

78  26 

1460 

7A 

TA 

MRS.  JULIA  J.  SKOFF 

HAHAFFET 

9342 

CLEARFIELD 

16 

40  93 

1280 

MISS  ELLEN  J.  MILES 

MAPLE  GLEN 

5368 

MONTGOMERY 

9 

40  11 

75  U 

380 

SA 

FRANCES  E.  SCHEI8NER 

MAPLETON  DEPOT 

53911  HUNTINGDON 

40  2* 

77  56 

560 

7A 

MRS.  I.  S.  BUCHANAN 

MARCUS  HOOK 

S390  DELAWARE 

S 

75  25 

12 

HID 

SUN  OIL  CO. 

MARIENVILLE  1  SW 

5400^  FOREST 

1 

41  27 

79  09 

1700 

c 

ROY  A,  MARKER 

MARION  CENTER  2    SE 

5409!  INDIANA 

1 

40  45 

79  02 

1610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAHTINS6URG  FAA  AP 

5454  BLAIR 

t 

40  IB 

78  19 

1463 

MID 

MID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

1  MATAMORAS 

5470  PIKE 

5 

41  22 

74  42 

439 

TA 

HARRY  BISLAND 

'  MC  C0NNELLS8URG 

55261  FULTON 

12 

39  56 

78  00 

895 

8A 

MRS.  HELEN  H.  SHIVES 

'  MC  KEESPORT 

55731  ALLEGHENY 

10 

40  21 

79  52 

720 

BA 

NATIONAL  TUBE  CO. 

MEADOW  RUN  PONDS 

9601J LUZERNE 

15 

41  13 

75  40 

199S 

C 

GEORGE  PEARAGE 

MEADVILLE  1  S 

9606! CRAWFORD 

1 

41  39 

60  10 

1065 

SA 

BA 

C  H 

CITY  OF  MEADVILLE 

MEOIX  RUN 

9627 

ELK 

16 

41  17 

78  24 

1100 

C  H 

MRS.E.  M.  SNYDER 

MERCER  2  NNE 

9691 

MERCER 

2 

41  15 

90  13 

1160 

7P 

TA 

MRS.  FRAN.  STRUTHERS 

MERCER  HIWAY  SHED 

5654 

MERCER 

2 

41  14 

90  IS 

1250 

c 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

MERCER SBURG 

5662 

FRANKLIN 

12 

77  54 

615 

8A 

SA 

ROLLIH  P.  GILBERT 

MERWINSBURG 

5676 

MONROE 

9 

40  58 

75  26 

986 

c 

ARTHUR  A.  SMITH 

MEYERSDALE 

5684 

SOMERSET 

17 

79  01 

2010 

7A 

THEODORE  R.  BAER 

MIDLAND  DAM  7 

5710 

BEAVER 

11 

40  38 

60  26 

689 

IIP 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILANVILLE 

S73S 

WAYNE 

5 

760 

SA 

CHARLES  W.  DAVIS 

MILLERSBURG  2  E 

9779 

DAUPHIN 

15 

40  32 

76  56 

c 

RUSSELL  SHEPLEY 

MILLHEIM 

9790 

CENTRE 

15 

40  53 

77  29 

1079 

TA 

NEVIN  £.  BOWERSOX 

MILLVILLE  2  SW 

5B17  COLUMBIA 

15 

41  06 

76  34 

860 

7A 

7A 

KENNETH  LEIGHOW 

MILROY 

40  43 

770 

SA 

THOMAS  C.  HARBESON 

MONTROSE 

9915' SUSQUEHANNA 

15 

41  50 

75  52 

1560 

7A 

C  H 

RALPH  TAYLOR 

MORGANTOWN 

59561  BERKS 

15 

40  09 

75  54 

595 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

MT  GRETNA  2  SE 

6028 

LANCASTER 

15 

40  14 

76  26 

670 

MID 

HID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

MOUNT  POCONO  2  N 

60SS 

MONROE 

41  09 

75  22 

9P 

C 

H.  JOHN  DAVIS.  JR. 

MOUNT  UNION  1  N 

6067 

MIFFLIN 

6 

40  24 

77  S3 

820 

C 

MT.  UNION  WATER  WORKS 

MUHLENBUR6  1  SE 

6090 

LUZERNE 

19 

41  13 

76  08 

1110 

INACTIVE   2/60 

MURRYSVILLE 

6111 

WESTMORELAND 

10 

40  26 

79  42 

880 

c 

DAVID  C.  SHAW 

MYERSTOWN 

6126 

LEBANON 

14 

40  22 

76  18 

480 

BA 

MRS. KATHLEEN  WANDELL 

NATRONA  LOCK  4 

61S1 

ALLEGHENY 

1 

40  37 

800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEFFS  MILLS  3  NE 

6174 

HUNTINGDON 

40  40 

77  55 

900 

c 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

NESKAMINY  FALLS 

6194 

BUCKS 

5 

40  09 

74  57 

60 

MID 

PHILA.  SUB.  WATER.  CO. 

NEW  CASTLE  1  N 

6233 

LAWRENCE 

2 

41  01 

80  22 

825 

5P 

7A 

c 

LEWIS  W.  HAMILTON 

NEWELL 

62*6 

FAYETTE 

10 

40  OS 

79  54 

805 

12M 

12M 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 

NEW  PARK 

6289 

YORK, 

IS 

76  30 

780 

6P 

CLINTON  J.  ALLEN 

NEWPORT 

6297 

PERRY 

40  29 

77  06 

400 

MRS.  FRANCES  K.  FRY 

NEW  STANTON 

6310 

WESTMORELAND 

10 

40  13 

980 

HID 

HID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

NEW  TRIPOLI 

63261  LEHIGH 

14 

40  41 

75  45 

570 

6P 

FRED  C.  OSWALD 

NORRISTOWN 

6370 

MONTGOMERY 

14 

40  07 

75  21 

75 

MID 

SA 

GEORGE  M.  BOONE 

NORTH  EAST  2  SE 

6396 

ERIE 

42  12 

79  49 

1060 

ELLSWORTH  WEAVER 

ORWELL  3  N 

6621 

BRADFORD 

15 

*1  55 

76  16 

1620 

SA 

WILLIAM  1,  BROWN 

PALM 

66S1 

MONTGOMERY 

*0  26 

75  32 

385 

SA 

FRED  C.  ESCHBACH 

PALMERTON 

6689 

CARBON 

9 

40  4B 

75  37 

435 

MID 

HID 

c 

NEW  JERSEY  ZINC  CO. 

PARKER 

6721 

ARMSTRONG 

1 

41  OS 

79  41 

11*0 

TA 

LOUIS  A.  MALARKEY 

PARKER  1  E 

6724 

CLARION 

1 

41  06 

79  40 

1100 

c 

P.  M.  NEELY 

PAUPACK  2  WNW 

6762 

PIKE 

5 

41  24 

75  14 

1360 

eA 

MISS  L.  VETTERLE1N 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

6979 

PHILADELPHIA 

14 

39  57 

75  11 

30 

MID 

MID 

FRANCIS  K.  DAVIS,  JR. 

PHILADELPHIA  WB  AP 

6969  PHILADELPHIA 

5 

39  93 

79  19 

T 

MID 

HIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

6999  PHILADELPHIA 

9 

39  55 

79  12 

32 

MID 

HID 

(. 

ATLANTIC  Defining  co. 

PHILIPSBUHG  FAA  AP 

6916, CENTRE 

6 

40  S4 

78  09 

1918 

HID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PMOENIXVILLE  1  E 

6927  CHESTER 

14 

40  07 

79  30 

105 

5P 

HID 

c 

PHILA.  SUB.  WATER  COMM. 

PIKES  CREEK 

6939 

LUZERNE 

15 

41  IB 

76  08 

1320 

c 

HARRY  SHELDON 

PINE  GROVE  1  NE 

6954 

SCHUYLKILL 

15 

40  34 

76  22 

535 

SA 

PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

6993 

ALLEGHENY 

11 

40  30 

80  13 

1151 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PITTSBURGH  WB  CITY 

6997 

ALLEGHENY 

11 

40  27 

£0  00 

7*9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

7029 

WAYNE 

5 

*1  44 

75  27 

1800 

SA 

C  H 

PA.  FISH  COMMISSION 

PORT  CLINTON 

7116 

SCHUYLKILL 

14 

40  3S 

76  02 

450 

7A 

c 

MRS.  ADA  E.  HARICK 

POTTSVILLE 

7161 

SCHUYLKILL 

14 

40  42 

?6  11 

690 

BA 

LLOYD  E.  WELLEP 

PUNXSUTAWNEY 

7217 

JEFFERSON 

1 

40  57 

79  00 

1300 

J. 

CARL  E.  ROTOLO 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

7229 

ARMSTRONG 

1 

40  9S 

79  17 

1270 

SA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUAKERTOWN  1  E 

7239 

BUCKS 

40  26 

75  20 

490 

5P 

DENNIS  K.  FLUCK 

RAYMOND 

7310 

POTTER 

13 

41  92 

77  52 

2220 

7A 

c 

MRS.  RACHEL  LANGAN 

READING  WB  CITY 

7318 

BERKS 

1* 

40  20 

75  98 

266 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RENOVO 

7409 

CLINTON 

16 

41  20 

77  45 

660 

7A 

ELMER  G.  BATSCHELET 

RENOVO  5  S 

7410 

CLINTON 

41  1* 

77  46 

2035 

C 

C.  F.  8ILLETTE 

7*25 

MC  KEAN 

1 

*1  9* 

78  32 

22S0 

SA 

HAROLD  C.  MEALY 

RICES  LANDING  L  6 

74*3 

GREENE 

10 

39  97 

80  00 

775 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RIDGWAY  3  W 

7*77 

ELK 

1 

*1  29 

78  *7 

1*20 

5P 

5P 

BOROUGH  OF  RIDGWAY      , 

ROCHESTER  1  N 

75*0 

BEAVER 

2 

*0  43 

80  18 

900 

c 

DEOUESNE  LIGHT  CO, 

RU5HVILLE 

7727 

SUSQUEHANNA 

15 

41  47 

76  07 

7A 

CARL  KOPATZ 

RUSSELL 

7729 

WARREN 

79  08 

12*0 

aA 

HOWARD  C.  JONES 

SAFE  HARBOR 

7732 

LANCASTER 

IS 

39  95 

76  23 

270 

c 

S.H.  WATER  POWER  CORP. 

SAGAMORE  1  S 

7739 

INDIANA 

1 

40  46 

79  1* 

1320 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAL INA  3  W 

7782 

WESTMORELAND 

7 

40  31 

79  33 

1109 

6P 

6P 

MUN.  AUTH.  WSTMRLD.  CO. 

SAXTON 

78*6 

BEDFORD 

40  12 

78  19 

790 

BA 

c 

MRS,  ALVERTA  L.  HOLMES 

SCANOIA  2  E 

7B99 

WARREN 

41  99 

79  01 

20*0 

c 

OAVID  R.  ANDERSON 

SCHENLEY  LOCK  5 

7863 

ARMSTRONG 

1 

40  *1 

79  *0 

783 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SCRANTON 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  29 

75  *0 

7*6 

TA 

7A 

U.S.  POST  OFFICE 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

7909 

LU2ERNE 

IS 

41  20 

79  ** 

940 

MIO 

HIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SELLEftSVILLE  2  NW 

7938 

BUCKS 

s 

*0  23 

79  20 

930 

c 

SELLERSVILLE  WATER  CO. 

SHADE  GAP  2  NE 

7965 

HUNTINGDON 

6 

*0  12 

77  52 

920 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

SNAMOKIN 

7978 

NORTHUMBLAND 

19 

40  *8 

770 

SA 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

SHEFFIELD  5  W 

8026  WARREN 

1 

41  42 

79  08 

1920 

c 

MONTGOMERY  L.FARNSWORTH 

SHIPPENSBURG 

9073 

FRANKLIN 

15 

40  03 

77  32 

709 

4P 

4P 

H 

KEITH  8.  ALLEN 

SINNEHAHOMING 

BIAS 

CAMERON 

16 

41  19 

7B  05 

790 

7A 

MRS.  FRANCES  CALDWELL 

5IZERVILLE 

B15S 

CAMERON 

*t  36 

78  11 

MRS.  AGNES  LION 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

BUTLER 

2 

41  04 

80  03 

13*5 

7P 

TA 

RAYMOND  E.  MILLER 

SMETMPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

MC  KEAN 

1 

41  48 

78  27 

1910 

c 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

SOMERSET  FAIfiVIEW  ST 

8244 

SOMERSET 

17 

*0  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G.  PECK 

SOUTH   CANAAN  I  NE 

8275 

WAYNE 

*I  31 

75  2* 

1400 

c 

EUCEHE  M.  COOK 

SOUTH  MOIMTAIN 

8308 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

TA 

PA.  DEPT.  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

8379 

YORK 

19 

39  92 

76  52 

470 

*P 

c 

P.  H.  GLATFELTER  CO, 

STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

16 

»0  *B 

77  52 

I17S 

7A 

TA 

c 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

1 
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OBSERVATION 
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U 
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STATION 
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< 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

I 

1 

t 

i 

i 

& 

la 

SYATE   COLLECE    2 

6492 

CENTRE 

16 

40    46 

52 

1160 

G 

PA,    STATE    UNIVERSITY 

STILLWATER    DAM 

8491 

SUSQUEHANNA 

41    42 

29 

16 

C 

ANTHONY    E.    SLICK 

STRAUSSTOWN 

B670 

BERKS 

14 

40    29 

11 

600 

6A 

JACOB    KLAHR 

STRONGS TOWN 

40    33 

55 

1080 

C 

HARRY    F.    BENNETT 

STROUDSBURG 

9596 

MONROE 

40    59 

12 

480 

IIP 

IIP 

c 

WILLIAM    HAGERTY 

STUMP    CREEK 

8610 

JEFFERSON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  tho  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrlsburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
In  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Cllmatologtcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Prlee:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  DECEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   69°  on  the  5th  at  York  3  SSW  Pump  Sta 
Lowest  Temperature:   -24°  on  the  13th  at  Ridgway  3  W 

Greatest  Total  Precipitation:   D3.78  inches  at  Glenraoore 

Least  Total  Precipitation:   0.42  inch  at  Covington  2  WSW 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.23  inches  on  the  12th  at  Grater- 
ford  1  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   45.9  inches  at  Kane  1  NNE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   21  inches  on  the  22nd  at 

Edinboro 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Most  sections  of  the  Keystone  State  ex- 
perienced one  of  the  coldest  and  snowiest 
Decembers  of  record.   In  sharp  contrast  to 
November,  when  temperatures  averaged  well 
above  normal,  cold  arctic  air  dominated  the 
weather  picture  through  all  except  the  first 
week  of  December. 

Almost  without  exception  temperatures  aver- 
aged 5°  to  10°  below  normal  for  the  month 
with  even  greater  departures  for  the  last 
3  weeks.   Philadelphia  reported  the  second 
coldest  December  in  89  years  of  weather 
records  while  Harrisburg  had  the  coldest 
December  since  1917.   During  the  last  24 
days  the  mercury  remained  below  the  freez- 
ing level  most  of  the  time  with  numerous 
new  low  records  established.   The  coldest 
period  extended  from  the  22nd  through  the 
24th  during  which  time  below  zero  readings 
were  reported  in  all  except  the  extreme 
southeastern  portion  of  the  state.   In 
many  areas  of  central  and  northern  counties 
the  mercury  plunged  to  -20°  or  lower  with 
unofficial  readings  as  low  as  -28°  reported 
in  Jefferson  County.   Daily  warming  was  not 
very  great  either  as  maximum  temperatures 
failed  to  reach  20°  over  a  wide  area  of 
Pennsylvania.   On  the  23rd  Pittsburgh  re- 
ported a  high  of  7°  while  at  Donegal  in 
Westmoreland  County,  the  mercury  climbed 
from  a  low  of  -14°  to  a  high  of  only  -8°. 
In  the  closing  days  of  December  some  moder- 
ation was  noted,  however  temperatures  con- 
tinued somewhat  below  normal. 

Along  with  the  change  to  much  colder  weather 
in  the  early  part  of  the  month,  precipitation 
was  on  the  increase  with  the  result  that 
nearly  all  of  the  precipitation  occurred  as 
snow.   Near  record  amounts  for  December  were 


reported  in  many  areas  with  total  accumula- 
tions ranging  from  less  than  10  inches  in 
parts  of  several  southern  and  northern  bor- 
der counties  to  over  3  feet  in  some  north- 
western areas.   The  ground  remained  snow- 
covered  from  about  the  8th  through  the  re- 
mainder of  the  month  over  most  of  the  state/ 
The  storm  on  the  11th  and  12th  provided  the 
first  significant  snow  of  the  season  and  of 
the  month.   The  eastern  half  of  the  state 
took  the  brunt  of  the  storm  with  snow  depths 
ranging  from  8  to  20  inches  whipped  into 
drifts  4  to  6  feet  high  by  winds  which 
reached  as  high  as  40  mph  in  the  southeast. 
Transportation  was  disrupted,  and  in  some 
areas  paralized,  resulting  in  the  closing 
of  schools,  industry  a.id  business  offices 
for  several  days.   Auto  accidents  and  heart 
attacks  attributed  to  the  storm  took  the 
lives  of  14  persons.   Snowfall  in  Phila- 
delphia totaled  14.6  inches  for  the  second 
largest  amount  ever  to  be  measured  in 
December.   Lighter  amounts  occurred  at 
frequent  intervals  throughout  the  remainder 
of  the  month  which  maintained  a  substan- 
tially unbroken  snow-cover  through  the 
last  3  weeks.   This  prevented  the  ground 
from  freezing  to  any  appreciable  depth 
which  is  extremely  rare  in  Pennsylvania 
in  December,  and  more  especially  so  in 
view  of  the  fact  that  temperatures  were 
unusually  cold.   Soil  moisture  remained 
in  short  supply  through  western  and  some 
central  counties  due  to  sub-normal  precip- 
itation and  little  snow  melt. 


i 


Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania 
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-  1.12 

-  .55 
.30 

.80 
1.61 
1.00 
1.50 
2.23 

12 
21 
12 
12 
12 

11.7 
17.9 

9 
12 

13+ 
13+ 

4 
4 
4 

7 
5 

3 
3 
3 
3 
2 

0 

2 

1 
1 
1 

lOLTWOOO 

ANCASTER  2NE  PUMP  STA 

ANDISVILLE  2  NW 

EBANON  3  W 

ARCUS  HOOK 

37.4 
36.  9M 
34.1 
34.9 
38.6 

20.1 
15. 5M 
11.1 
10.4 
23.2 

78.8 
25. 3M 
22.6 
22.7 
30.9 

-  6.1 

-  6.5 

-  9.4 

-  7.3 

62 
62 
52 
64 
52 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

-  5 

-  9 
-11 

9 

24+ 

23 

23 

23 

13 

1115 
1194 
1305 
1305 
1049 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
14 
14 
9 

28 
28 
30 
31 
27 

0 
2 

5 
4 
0 

1.67 
2.32 
1.42 
2.38 
2.57 

-  1.03 

-  .57 

-  .88 

-  .39 

.72 
1.00 

.56 
1.33 

.95 

12 
12 
21 
12 
21 

14.0 

12.7 
15.0 
10.8 

12 

10 

R 

9 

10 

13+ 

12 

13+ 

13+ 

12 

4 
5 
4 
4 
5 

1 
2 
1 
2 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

CRGANTOWN 

T  GRETNA  2  SE 

CRRISTOWN 

NIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

HILADELPHIA  WB  AP        R 

35.3 
35.3 
38.6 
37.7 
36.9 

14.3 
17.0 
18.7 
22.7 
18.3 

25.3 
25.7 
28.7 
30.2 
27.6 

-  8.3 

60 
53 
58 
63 
52 

6+ 

5 

6 

5 

5 

-  5 

-  7 
4 
8 

7 

23 
23 
23 
13 
15 

1222 
1184 
1122 
1072 
1150 

0 

0 

n 

0 

0 

13 
11 
10 
9 
11 

28 
29 
28 
28 
29 

2 
2 
0 
0 
0 

1.75 

2.61 
3.22 
3.16 

.49 

.56 

1.28 
1.25 

1.04 

21 

12 

12 
12 

14.9 
18.4 
17.5 

10 

14 
12 

12 

12 
12 

4 

4 
4 
4 

1 

3 
3 
3 

0 
0 

1 
1 
1 

HILADELPHIA  PT  BREEZE 
HOENUVILLE  1  E 
UAKERTOWN  1  E 
EADIN6  WB  CITY           R 
EST  CHESTER 

37.9 

35.8 
35.7 
37.8 

24.8 
14.6 
15.0 
19.2 
16.2 

31.4 

M 
25.4 
28.0 
27.0 

-  5.8 

-  6.4 

-  5.8 

-  7.8 

62 
62 

63 
55 

67 

5 
5 
5 

7 

10 

-  5 

-  8 
3 
4 

13 
23 
23 
23 
13 

1034 

1218 
1141 
1170 

0 
0 

0 
0 
0 

8 

12 

11 

9 

25 
30 
29 
28 
29 

0 
3 
4 
0 
0 

3.15 
2.32 
2.42 
2.31 
2.57 

.37 

-  1.05 

-  .96 

-  .49 

-  .71 

.71 
1.28 

.73 
1.30 

29 
12 
21 
12 

11.5 

8.0 

7 
7 

12 
13+ 

5 
5 
4 
3 

3 
1 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

DIVISION 

25.7 

-  7.6 

2.60 

-   .49 

13.9 

LOWER  SUSQUEHANNA 

RENDTSVILLE 
LOSERVILLE  1  N 
ARLISLE 

HAMBERSBUR6  1  ESE 
ETTYS8URG 

35.7 
35.4 
36.0 
35.2 
35.7 

12.9 
15.2 
13.4 
13.1 
15.3 

24.3 
25.3 
24.7 
24.2 
25.5 

-  7.9 

-  8.3 

-  9.0 

-  8.9 

65 
66 
54 
63 
55 

6 

7 
5 

5 

-  9 

-  3 
-15 
-13 

-  9 

23 
23 
23 
23 
23 

1255 
1223 
1242 
1258 
1220 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
14 
11 
12 
13 

30 
28 
29 
30 
29 

3 
2 

3 
2 

1.90 
1.44 
1.91 
1.65 

1.97 

-  1.24 

-  1.56 

-  1.17 

-  1.12 

-  .98 

.85 

.75 
.72 
.70 
.91 

12 
21 
12 
21 
12 

17.0 
18.0 
15.5 
17.4 
15.5 

11 
12 
11 
11 
11 

21 

21 

25+ 

24+ 

25+ 

4 
2 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

lA  MOVER 

lARRISBURG  WB  AP          R 
ERCERSBURG 
HIPPENSBURG 
ORK  3  SSW  PUMP  STA 

35.5 
35.8 
35.4 
35.2 
38.3 

15.7 
15.4 
12.8 
15.4 
14.9 

25.2 
25.6 
24.1 
25.3 
26.6 

-  8.3 

-  8.3 

-  7.4 

67 
65 
62 
54 
59 

7  + 

5 

6 

5 

5 

0 

-  8 
-10 

-  8 

-  9 

23 
23 
23 
23 
23 

1197 
1216 
1261 
1223 
1183 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
12 
15 

11 

28 
28 
31 
29 
28 

1 
3 
2 
3 
4 

2.33 
2.41 
2.01 
2.12 
2.25 

-  .76 

-  .15 

-  .88 

-  .66 

1.26 
.85 

1.24 
.86 
•  95 

12 
21 
12 
21 

12 

19.0 
22.1 
20.0 
21.0 
15.4 

13 
11 
12 

14 

10 

12 

21 

22+ 

24+ 

13+ 

4 
5 
3 
4 
5 

2 
3 
2 
2 
2 

1 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

25.2 

-  8.2 

2.02 

-   .99 

18.2 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

ERWICK 

NGLISH  CENTER 
RATZ  1  N 
EWISTOWN 
1ILLVILLE  2  SW 

33.5 
30.  9M 
32.2 
35.1 
30.1 

13.3 
4.9M 
9.6 

11.8 
8.5 

23.4 

17. 9M 
20.9 
23.5 
19.3 

62 

6C 
63 
55 
52 

5 
7 
5 
5 
6 

-13 
-17 
-11 
-16 
-12 

23 

23 

24+ 

24 

23 

1281 
1453 
1358 
1283 
1410 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
21 
16 
13 
20 

29 
31 
30 

30 
31 

4 

11 
4 
3 

7 

1.29 
1.22 
1.13 
D  1.70 
1.46 

.51 
.44 
.50 
.70 
.51 

21 
21  + 
12 
12 
21 

12.7 

15.8 
13.5 

8 

7 
10 
12 

24+ 

29 
21 
30+ 

4 
2 
3 
4 
3 

1 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

EWPORT 
UNBURY 
(ILLIAMSPORT  WB  AP 

34.3 
33.7 
32.5 

9.5 

9.9 

11.6 

22.0 
21.8 
22.1 

-  8.8 

53 
63 
51 

6 
5 
5 

-15 
-12 
-11 

24+ 
24+ 
23 

1327 
1331 
1325 

0 
0 
0 

14 
14 
17 

30 
31 
29 

4 

7 
5 

1.35 
1.49 
1.80 

-  1.74 

-  1.78 

-  .87 

.72 
.58 
.56 

21 
12 
21 

17.5 
16.5 
19.7 

11 
11 
11 

21 
21 
22  + 

3 
2 
4 

1 
2 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

21.4 

-  9.8 

1.43 

-  1.51 

15.0 

UPPER  SUSQUEHANNA 

:ANT0N  1  NW 
)IXON 

:agles  mere 
-awrenceville  2  s 

ONTROSE 

27. 3M 
33. 4M 
25.5 
33.1 
28.4 

9.0M 
B.3M 
10.1 
10.8 
9.9 

18. 2M 
20. 9M 
17.9 
22.0 
19.2 

-  5.3 

58 
59 
58 
62 
55 

7 

7  + 
5 
5 

7 

-  7 
-13 

-  6 
-19 

-  9 

29+ 

24 

24 

24 

24 

1445 
1349 
1454 
1327 
1412 

n 
0 
0 
0 
0 

21 
15 
25 
16 
21 

29 
31 
29 
30 
29 

9 
7 
9 

7 
7 

.79 
1.84 
1.41 

.47 
1.15 

-  1.47 

.40 
.83 
.40 
.25 
.25 

12 
12 
12 
12 
30 

12.0 
19.0 
29.0 
9.5 
23.9 

10 
10 
14 
5 
11 

21 
22+ 
21 
24+ 
31  + 

2 

3 
4 
2 
4 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

'OWANDA 
(ELLSBORO  3  S 

34.6 
27.2 

8.5 

10.5 

21.5 
18.9 

-  8.0 

61 
52 

5 
6 

-15 

-  7 

30 
24 

1341 
1426 

0 
0 

14 
22 

30 
30 

8 

7 

.87 
.87 

-  1.28 

.30 
.42 

12 
12 

14.0 
15.5 

8 
13 

21 
25 

3 

1 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

19.8 

-  7.8 

1.06 

-  1.42 

17.6 

See   Reference   Notes   Following   Slation    Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER    1960 


CONTINUED 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  *  S 
OU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBUR6  FAA  AP 
RIDGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KE6G 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BUROETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

HOOVERSVILLE 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 
PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CORRY 

COUDER SPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


Temperatui' 


£  £ 
i  i 


32.4 
30.5 
27.* 
32.4 
29.2 

28.8 
30.7 
31.3 


33.* 
38. OM 


3*. 5 
3*.* 
32.2 


31.* 
30.0 
32.6 
31. 2M 
36.0 

32.5 
29.5 
36.0 
32.5 


8.9 

10.* 
5.3 


20.7 
20.5 
16.* 
20.2 
18.0 


8.7 


36. 

6 

36.1 

32 

0 

36 

7 

31 

6 

33 

■  9 

32 

.0 

37 

,3 

37 

.2 

30, 

* 

32 

7 

29 

2 

27 

IM 

3* 

0 

31 

8 

33 

.* 

31 

■  9M 

32 

.8 

29 

.3 

27 

.5 

29 

.2 

32 

.0 

30.0 
30.7 
31.* 


1*.5 
1*.*M 

9.9 
10.6 

6.3 

1*.3 
11.6 
15.3 


15.6 

16.1 

9.8 


8.6 

14.* 
10.8 


9.8 
17.6 
17.7 
18.3 
13.7 

14.7 
20.6 
7.5 
13.9 
15.5 

17.6 
12.6 


10.4 

7.6 

13.3 

6.9M 
13.5 
19.1 
20.5 
12.9 

14.6 
10.3 
5.6 
11.3 
10.5 

7.5 


24.0 
25. 2M 
20.0 


24.4 
23.0 
23.8 


21.2 
20. 3M 
23.3 

21.2 
19.1 
26.2 

21.7 


26.5 
26.3 

27.6 
24.9 


23.4 
28.2 
19.6 
23.9 
23.8 

27.6 
24.9 


20.4 
20.2 
21.3 

16.5M 
23.8 
25.6 
27.0 
22. 4M 

23.7 
19.8 
16.6 
20.3 
21.3 

18.8 
19.2 


-11.5 
-  8.9 


6? 
59 
9.6   54 


7.5 
7.0 


7,7 
8.5 


1367  0 
1374  0 
1502 
1382 
1452 

1*28  0 
1405  0 
1307   0 


5.2 
6.1 


12  23 

14  23 

4  22 

■13  24 


1266 
1194 
1386 
1335 
1'49 

1252 
1398 
1271 


1279 
1310 
1349 
1380 
1287 

1354 
1421 
1196 
1340 


1333 
1218 
1192 
115* 
1236 


1264 
1133 
1405  0 
1255  0 
1271   0 


-15  29+ 
-22  24 

-12  24 


1165 
1235 


1375 
1383 
1351 

1497 
1259 
1221 
1175 
1304 

1271 
1377 
1497 
1379 
1351 

1427 
1416 
131? 


30 


1.45 
1.43 
1.74 
1.44 
1.46 

1.71 
1.77 
1.43 


.80 
0  1.65 
D  2.17 
0  1.22 

.38 

D  2.07 


1.91 
3.47 
1.57 
1.25 
1.36 

2.14 
2.20 
1.74 
2.07 


1.71 
1.26 
2.14 
1.90 
.97 

1.54 
1.68 

1.71 
2.03 
1.49 

1.32 
1.38 


1.07 
1.40 


1.25 

1.37 
1.39 
1.38 


19 
25 
2* 
24 
19  30 


22 


1.52 
1  .45 


1.95 
1.57 
2.12 


1.33 
1.70 
1.38 
.76 
1.64 

1.61 
1.67 


1.64 
1  .50 
1.82 


.87 
.99 


1.42 
1.23 


1.01 
1.55 


l.?4 
1.1« 


.48 
.80 
.50 


14.6 
25.0 
71.5 
15.6 
17.5 


24.1 
19.4 


24.4 
16.0 
23.8 
22.0 

15. P 


22, 


18.7 
34.1 

n.5 


17.1 
25.0 


22.0 
17.0 
21.7 


20.8 
16.3 
35.0 
21.3 
26.0 

10.0 
11.0 


22.3 
18.0 
40.4 

22. ■> 

17.4 

19.5 

31.1 
32.8 


~l 


1  0 

1  0 

2  0 


12 
13   24+ 


See   Reference   Notes   Following   Starion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

PENNSYLVANIA 

DCcCHBen  i««o 

1 

Day  oi  Month 

station 

1    1    2    1    3 

4    1    5        6 

7    1 

8    1 

9 

10   1   11       12 

13  1   14 

15 

16 

17 

1    ^^ 

19 

20 

21 

[ITf 

23   1 

24 

25  1 

26  1 

"27~ 

28  I  29  1  30 

31 

ACMeiONU    LOCK    S 

1.71 

.06 

.01 

•  02 

T 

.23 

.05 

7 

.03 

•  04 

•  03 

.66 

.07 

.03 

T 

.04 

.01 

.12      .29 

*1.L6NT0MN    WB    *P                       R 

J.5S 

.04 

.63      .34 

7 

•  04 

.00 

.79 

7 

.01 

T 

.03 

.43      7 

•LLENTOWN    GAS    CO 

l.«< 

T 

l.OO 

.03 

7 

.07 

.08 

.04 

7 

7 

.10      .32 

4LT00NA    MORSESHOt    CUBVE 

i.ao 

.06 

.02 

-12      .46 

.01 

.08 

.04 

.10 

.09 

,43 

,06 

.12 

.21 

•RENDTSVICLE 

1.90 

•  es 

7 

T 

T 

.79 

.12       .18 

4UST1NBURG    2    W 

.7? 

.05 

T 

T 

.34 

7 

7 

T 

T 

.26 

.03 

T 

7            .11 

3AKERST0WN    1    WNW 

1.91 

.17 

•  02 

.02 

.1*      .52 

.03 

.04 

.03 

.07 

.45 

,01 

.09 

.02 

.27       .03 

3A9NES 

1.S3 

.05 

.02 

■  OS 

•  02 

.06       .36 

.12 

.12 

.10 

.05 

T 

,65 

.05 

.05 

.05 

7           7            .08 

SEAR    CREEK    DAM 

I.«2 

T 

.02 

.92 

.03 

.12 

,61 

7 

.36 

.08       .08 

JEAR    GAP 

l.»3 

•  04 

.25       .45 

.03 

•  05 

,34 

.05 

.18      .04 

3CAVER    FALLS 

1.56 

.03 

T 

■  03 

•  02 

.34 

7 

.03 

T 

•  04 

.03 

.68 

.02 

T 

T 

•  04 

.02 

7           .08      .23 

7 

JEAVERTOWN 

1.6a 

T 

.90 

.10 

T 

.57 

.08      .03 

iECHTELSVlLLE 

1.97 

.60 

.02 

.01 

7 

.06 

.61 

.05 

.02 

.05 

.15      .40 

JELLEFONTE    *    S 

01  .«9 

.60 

.10 

D.69 

.10 

JERNE 

1.73 

.50 

7 

7 

.09 

.80 

.07 

7 

.05      .22 

3ERWICK 

1.29 

7 

.08       .37 

7 

.10 

.51 

7 

T 

T 

7 

.23      7 

lETHLEHEM 

2. SI 

.02 

.02 

.96 

.09 

.07 

7 

.06 

.72 

.07 

T 

.02 

.10      .36 

iETMLEMEM    LEHIGH   UNIV 

2.02 

.08 

.38       .06 

.07 

.07 

.79 

.04 

.51 

JLAIRS.VILLE    6    EN6 

3.»7 

.42 

.02 

.06 

.16       .67 

.01 

.25 

.20 

.24 

.09 

.64 

.02 

.03 

,10 

T 

.03 

.05 

.44      .02 

JLOSERVILLE    1    N 

l.»* 

.63 

7 

T 

T 

,75 

.02 

.04      7 

}OS«LL    1    SW 

2.22 

.05 

.09 

T 

.08 

,03      T 

, 

.09 

.06 

T 

.10 

.08 

.61 

.04 

T 

T 

.04 

T 

7           .16      T 

I 

iRADOOCK    LOCK    2 

1.50 

.02 

T 

.02 

T 

.36 

.04 

.01 

.06 

.04 

.50 

.05 

.03 

.03 

.01 

.14      .17 

5RA0FORO    FAA    AIRPORT 

2. 38 

.17 

.04 

T 

.22 

T 

T             ,50       .08 

T            T 

T 

.16 

.03 

T 

.05 

.17 

.64 

.03 

T 

,02 

T 

.01 

7 

.16      7 

.10 

JRADFORO    CNTRL    FIRE    STA 

1.2* 

.18 

.01 

T 

T 

.0* 

T 

T             ,01       .19 

.07 

.06 

.02 

.03 

T 

.41 

.04 

T 

T 

.03 

.04 

.02       .09 

JRAOFORO    »    W    RES 

- 

T 

T 

.06 

T            T             ,22 

.13 

.08 

T 

.06 

T 

.38 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JREEZEWOOO 

1.20 

.02 

.70       .04 

T 

,26 

.02 

.16 

IROOKVILUE    FAA    AIRPORT 

1.96 

T 

T 

T 

.14 

T 

T             .45       ,11 

T            T 

.08 

.07 

T 

T 

.07 

.16 

,41 

7 

.01 

,03 

T 

7 

.01 

.29      7 

.11 

iRUCETON    I    S 

1.45 

.01 

T 

.41 

.01 

.03 

,10 

•  03 

.97 

.01 

T 

.06 

.01       .19      .02 

JUFFALO   MILLS 

1.32 

.02 

.94 

T 

7 

T 

.01 

.30 

.03      .02 

iURGETTSTOWN    2    W 

1.57 

.02 

T 

.03 

.01 

.35 

T 

.04 

•  03 

.08 

.67 

.01 

,01 

.05 

.02 

.12       .13 

JURNT    CABINS    2    NE 

01.65 

0.20    D.60 

D.40 

.05 

0.20 

JUTLER 

1.25 

.01 

.0* 

.02 

T             .29 

.06 

7 

T 

.03 

,42 

7 

•  02 

.12 

.07      .17 

:amp  hill 

1.6S 

T 

.28       .62 

.02 

T 

,58 

7 

.18 

:AMP    KLINE 

1.22 

T 

J 

.3'/ 

.17 

7 

,41 

.04 

.02       .21 

lANTON    1    NH 

.79 

T 

T 

T 

T           .40 

T 

7 

.07 

7 

T 

T 

.27 

7 

T 

7 

7            .05 

lARLISLE 

1.91 

T 

.29       .72 

7 

T 

,69 

.01 

.20 

:arrolltown  2  sse 

1.66 

.04 

•  01 

.03 

.01 

T 

.37 

.01 

.14 

.02 

.02 

.10 

.02 

,48 

.05 

.01 

.01 

.03 

.10 

.10      .11 

:edar  run 

1.59 

.20 

T 

.01 

.01 

T           .50 

T 

7 

.10 

.02 

.05 

T 

,40 

7 

.10 

7            .20 

:hados  foro 

2.33 

•  95 

,65 

.13 

.01 

.10      .49 

.HAMBERSBURG    1    E5E 

1.85 

T 

.60      .40 

7 

7 

T 

T 

,70 

7 

7 

.15 

:harlehoi  lock  a 

1.76 

7 

T 

.02 

•  S( 

.01 

.04 

.02 

T 

•  05 

.12 

.65 

7 

•  02 

.05 

.12       .10 

-LARENCE    1     E 

1.62 

.02 

T 

.03 

T           .65 

T           T 

.05 

7 

.03 

.04 

.45 

.05 

T 

.09 

.10 

.10      .05 

LARION    3    SW 

1.57 

.02 

.03 

.01 

.33 

.10 

.02 

.05 

.01 

.60 

.01 

.07 

.07      ,25 

XAUSSVILLE 

2.16 

.04 

.10 

.78 

.04 

.11       .29 

XAYSVILLE    3    W 

1.36 

7 

.06 

.03 

,43 

.03 

.01 

,05 

T 

.54 

7 

.02 

T 

.03 

.05 

.11       7 

:learfield 

2.02 

.07 

y 

.02 

.02 

T            .67 

.10 

.02 

,04 

T 

.72 

.05 

.07 

.03 

.05      .16 

:l£Rmont 

oi.se 

.16 

.06 

T 

.06 

.04 

D.IO       ,04      .18 

.02 

.12 

.17 

.04 

.05 

.04 

.42 

.12 

•  02 

.07 

.02 

.02      .13 

;OATESVILLE     1    SW 

2.21 

.80 

.03 

.01 

T 

.68 

7 

T 

.13      .56 

:ONFLUENCE     1    SW    DAM 

2.1k 

.01 

T 

.01 

.02 

T         1.03 

.01       T 

.01 

.08 

.09 

.03 

.41 

.06 

.02 

.02 

.01 

.01       .17      .15 

:ONFLUENCE     1    Nw 

2.41 

T 

T 

.01 

T 

T          1.09 

.03       T 

.05 

7 

.14 

.03 

,59 

.02 

T 

•  04 

.05 

7           .18      .18 

:0NHEAUTV!LLE    6    E 

2.09 

.27 

.07 

.03 

.12 

.23 

,05       T 

.29 

.09 

.07 

T 

.56 

.16 

.05 

.08 

OW^ELLSVILLE 

1.47 

.02 

.05 

.01 

.39 

,04       T 

.08 

7 

.02 

.10 

.12 

.29 

.02 

.01 

T 

.02 

.19      .11 

ONSHOHOCKEN 

2.58 

T 

.96 

7 

,80 

.06 

T 

.16      .58 

OOKSB'JRG 

. 

.09 

T 

T 

.01 

.03 

T 

.28 

,01       T 

.14 

.02 

T 

,50 

.07 

.03 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

ORAOPOLIS    NEVILLE     IS 

- 

.69 

.16 

ORRY 

2.12 

.17 

.22 

.07 

.20 

T 

.01        .01       .14 

,01       ,01 

.26 

.08 

T 

.02 

.05 

,55 

.14 

.01 

T 

.04 

.04 

.08      .01 

:0UOERSPORT    3    NW 

1.33 

.06 

.01 

,02 

.03 

.01       .38 

,01       T 

.01 

.05 

.05 

.02 

.05 

T 

.45 

.06 

T 

T 

T 

.01       .11 

OVINGTON    2    WSW 

.42 

7 

T 

T             ,20 

7 

,15 

T 

7 

7           .07 

REEKSIOE 

1.85 

.05 

T 

T 

T 

.60 

7 

7 

T 

T 

,75 

T 

7           .45 

RESSON    2    S£ 

2.32 

.10 

1,0C 

.12 

.06 

.04 

T 

,60 

.07 

.16 

.07      .10 

'ANVELLE 

1.50 

T 

,65 

y 

.05 

.09 

.59 

.04 

T 

7 

.04      .08 

'EVAULT    1    W 

3.76 

.55    I.IC 

1.61 

.45      .05 

■  IKON 

1.84 

7 

T 

T 

T 

T             .83 

,15 

7 

.02 

T 

.06 

.69 

7 

T 

.09 

'ONEGAL 

2.20 

.05 

.06 

.02 

.02 

.56       .07 

.03 

.14 

.02 

•  16 

.56 

.19 

7 

T 

.02 

7 

.30 

7 

'ONORA 

1.74 

T 

T 

T 

.13       ,51 

.01 

.05 

7 

.14 

T 

.55 

T 

T 

.05 

7 

.30 

'OYLESTOWN 

3.30 

.25    1.44 

T 

,22 

.64 

.02 

.45      .08 

'U   BOIS    7    E 

1.43 

7 

T 

.05 

,11       ,3( 

T 

.12 

.06 

T 

.07 

T 

.25 

.03 

T 

T 

.03 

7 

.30      .03 

'USHORE    2    SSW 

1.12 

7 

.02 

T 

,46 

,02 

.05 

T 

T 

.03 

.35 

.02 

T 

7 

.06      .11 

AGLES    MERE 

1.41 

.02 

T           T 

.03 

.03 

T             ,40 

.05 

T 

.14 

.04 

•  02 

T 

,03 

.39 

.07 

T 

T 

7 

7 

.04      .15 

7 

AST    8RA0Y 

1.70 

.03 

.01 

,17       ,23 

.01 

.01 

•  03 

.12 

.70 

.01 

.02 

.01 

.35 

6ENS8URG 

02.17 

.10 

T 

T 

J 

.10 

D,02       ,50 

.06 

0.01 

.10 

.12 

.05 

.06 

.06 

.45 

.10 

T 

T 

.09 

.07 

.08      .14 

7 

0IN80R0 

2.85 

.20 

T 

T 

.11 

.14 

.17 

,03       ,13 

.08       ,01 

.27 

.48 

.11 

,06 

,01 

.53 

.32 

.01 

,01 

.11 

7                        .07 

MPORIUM    1    N 

1.74 

.07 

.06 

T 

T             ,4( 

T 

.08 

.09 

T 

.03 

.58 

.05 

.05 

.04 

.04      .17 

NGLISM   CENTER 

1.22 

.03 

T 

T             .44 

.01 

,05 

.44 

.05 

T 

.02 

7             ,18 

PHRATA 

2.45 

.20    1.00 

.65 

.55      .05 

OUINUNK    2 

1.62 

T 

T 

T             ,45 

,02 

.02 

T 

,01 

.71 

.17 

.24 

RIE    W8    AIRPORT 

1.38 

.01 

T           .11 

T 

.02 

T 

.03       .04       .15 

.02       T 

y 

.26 

.09 

T 

.03 

,19 

.21 

.11 

T 

.06 

7 

.04      .01 

7 

VERETT    1    SW 

01.22 

0.10 

.37       .09 

.02 

,07 

.07 

.03 

.17 

.30 

ARRELL    SHARON 

0    .76 

.07 

T 

,05       .03 

D.20 

7 

T 

,04 

.35 

T 

.02 

CRD    CITY    (.    S    0AM 

2.07 

.07 

T 

.03 

.03 

T 

.08 

.04 

.02 

.06 

.75 

.02 

T 

.03 

.02 

.20      .27 

ftANKLIN 

1.64 

.15 

T 

.03 

.05 

.05 

T             ,2t 

.10 

.06 

.03 

,64 

.03 

T 

.03 

.05      .16 

REELAND 

1.64 

7 

.08 

T                          .80 

T 

.70 

7 

.26 

7 

ALETON 

1.48 

.09 

.02 

.04 

.46 

T 

.09 

7 

.06 

.46 

7 

.07 

.02 

.06      .09 

EI6ERT0WN 

2.65 

T 

•  96 

7 

.90 

T 

.21 

.19      .37 

E0R6E    SCHOOL 

3.54 

1.5C 

.13 

.02 

.06 

,11 

.81 

.10 

.04 

.12      .65 

ETTYSBURG 

1.97 

T 

.91 

7 

.71 

7 

.13      .22 

LEN   HAZEL    2    NE    DAM 

1.86 

.15 

.02 

T 

.05 

.02 

T             .02       .30 

T 

.15 

.12 

.04 

.06 

.50 

.05 

.03 

T 

.05 

.05 

.07      .16 

lenmoore 

03.78 

T 

1*45 

D.lO 

D.03 

D.IO 

.05 

,60 

.10 

.12 

.22 

.36      .65 

LENWILLARD    DASH    DAM 

1.35 

.10 

T 

T 

T 

T 

.29 

T 

.01 

.02 

.04 

.01 

,61 

7 

T 

T 

.02 

.01 

.07      .17 

OULOSBORO 

2.20 

7 

T 

T 

.01 

T                          .82 

.27 

7 

7 

.23 

,65 

.02 

7 

.05      .15 

RATERF09D 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_           _           _ 

. 

RATERFORD    1    E 

3.33 

2.23 

.01 

,01 

.60 

.11 

.05 

.16      .16 

RATZ    1    H 

1.13 

.50 

T 

,49 

.11       .03 

REEN5B0R0    LOCK    7 

1.58 

7 

.02 

y 

.81 

.03 

.02 

.01 

T 

.06 

.04 

.36 

7 

T 

T 

T 

.04 

7           .10      .09 

REENVILLE 

1.61 

.26 

.09 

.02 

.08 

T 

T             .14       .IJ 

T 

.06 

7 

•  01 

.07 

,53 

.01 

.01 

T 

.06 

.02 

.07 

ANOVEP 

2.33 

1.26 

X 

.59 

7 

.15      .33 

ARRISBURG    WB    AP                    R 

2.41 

T 

T 

.56       .56 

T 

.01 

.02 

.12 

.86 

T 

7 

.24 

ftRRISBURG    NORTH 

1.86 

7 

T 

.86 

.02 

.01 

.70 

.01 

.14      .10 

AWLEY 

1.48 

.02 

T 

T 

T 

T             .62 

,04 

.04 

.01 

.03 

.44 

.03 

T 

7 

.03       .22 

OLLISTERVILLE 

1.47 

7 

T 

T 

.02 

T             .56 

,02 

.01 

.12 

,43 

.09 

T 

7 

.05      .15 

OLTWOOD 

1.57 

T             .46 

T 

.01 

T 

,43 

T 

7 

.10       .41 

ONESOALE    ^    NW 

1.55 

.10 

T 

T 

T 

T 

.04 

.01 

T 

.05 

,60 

7 

7 

.09       .20 

ONEY    BROOK     1    w 

1.80 

.65 

,15 

7 

T 

.40 

.04 

T 

.02 

.10       .44 

OOVERSVILLE 

_ 

_            _ 

—           -           _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

OP   BOTTOM    2    SE 

- 

7 

T 

T 

T 

.65 

T 

7 

.23 

.17 

,26 

.15 

- 

UNTINGDON 

1.38 

7 

.10 

^ 

.60 
1.00 

.04 

7 

T 

T 

.46 

7 

T 

.03 

.11       .04 

UNTSOALE 

1.85 

J 

T 

7 

T 

,68 

7 

.11       .06 

vndman 

1.44 

.02 

T 

T 

T 

.01       .96 

T 

7 

T 

.01 

.02 

.30 

.02 

.06      .04 

NOIANA    3    SE 

1.71 

.04 

.02 

.01 

T 

T 

.50 

T 

.15 

.02 

.03 

,04 

.05 

,49 

.01 

.01 

T 

.04 

.02 

.08      .20 

AHESTOWN    2    NW 

1.67 

.20 

.10 

,01 

.09 

.04 

.10 

.02       ,20 

.02       .02 

.14 

.02 

.01 

•  01 

T 

.50 

.04 

.01 

.02 

.02 

.02      7           .08 

ERSEY    SHORE 

1.64 

T 

J 

T 

.52 

^ 

.13 

T 

.03 

.03 

.45 

.08 

T 

.10 

.03 

.12       .15 

3HNST0WN 
ANE       1    NNE 
1RTMAUS 
lEGG 

i 

02.07 

.05 

.03 

.05 

T 

D.60 

D.IO 

T 

.16 

D.20 

.45 

.06 

T 

T 

7 

0.15    0.20 

2.19 

.28 

.03 

.11 

.03 

.03       .34 

.01       T 

T 

.14 

.20 

.01 

.03 

T 

,62 

.09 

,01 

T 

.03 

.04 

7            ,03      .16 

1.60 

.13 

T 

T 

T 

T             T             .54 

.10 

7 

T 

T 

.56 

7 

T 

.02 

7           •           ,25 

" 

.25       - 

.12 

.25 

.20 

DAILY  PRECIPITATION 


KITTANNING  LOCK  7 
KReSGEVlLLE  3  H 
LAKE  HtNISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  5 
LEBANON  3  V 
LEHIGHTON 
LEWIS  RUN  3  SE 

LEWlSTOtfN 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  H 
LYNCH 
MAOERA 

MAMAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINS9URG  FAA  AP 
MAT AMOR AS 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 

MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCER SBUR6 
METERSOALE 
MIDLAND  DAM  7 

MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  $H 
MILROY 
MONTROSE 

MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 

NESHAMINY  FALLS 


NEW  CASTLE  1 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORR I STOWN 
NORTH  EAST  2 
PALM 
PALMERTON 


PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 


PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  we  AP  2    //R 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  we  CITY 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RIDGWAY  3  W 
flUSHVlLLE 
RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  we  AIRPORT 

SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
5INNEMAH0N1NG 
SI2ERV1LLE 
SLIPPERY  ROCK 


SOMERSET  FAIRVIE 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 

STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUN8URY 
SUSQUEHANNA 
SUTERSVILLE 

TAHAOUA 

TAMAQUA  *  N  DAM 
TIONESTA  2  SE  0AM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  4  W 

TO WAN DA 

TOWER  CITY  5  5W 

TROY 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

UNIONTOWN 

VANDERGRIFT 

VIRGINVILLE 

WARREN 

WATSONTOWN 

WAYNE SeuRG  2  W 
WELLSeORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  E 
WEST  HICKORY 
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DAILY  PRECIPITATION 


Sifttion 

1 

Day  oi  Month 

' 

1    1    2    1    3 

4    1    5    1    6 

7|a| 

9 

10 

11  1 

12 

13  1   U   1   IS 

16  1 

17 

18 

19  1  20 

26  1 

27 

28| 

29   I 

30 

31 

■HlTCSBUftG 
ILHES    6*«ftE 

ILLIAMSSURG 
ILLIAMSPOAT    HS    AP 

OCfSBURG 

OIK    ?    S5W    PUMP    ST* 
OKK    HAVEN 
ION      GAOV£ 
lONSVILLE     3    SC 

1.71 

1.7» 

i.to 

1.29 

Lit 

2.00 
1.19 
2.20 

.07 

T 
T 

T 

T 

T 

T           .01 

T 

T 
T 
T 

T 

.19 

.«2 

.2S 

.39 

.»a 

.35 
.28 

.79 

.9; 

.12 

.62 

.20 

T 

.0> 
T                        T 

.01 
.13 

.19 

T 

.U 
.09 
.01 

T 
.10 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

■  0«       T 
I             .09 
.17 
.Ok       .06 

.01 

T 

.03 

.19 

.ae 

.66 
.39 
.96 
.27 

.5e 

.81 

.16       '             T 

r 

I            .01 

T 

T 
.17 

.23 

T 

.03 

.01 

.19 

t 
.10 

.04 

T 
.06 

T 

.12 
.09 
.10 
.27 

.11 

.3i> 
.Ik 

.16 

.12 
.21 

T 
.03 

.13 
.22 
.25 
.28 

7 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

r- 

s 

Station 

a 
'iS 

i 

111 
a.~  a. 

1 
< 

1     . 
^1 

©    0    ® 
Q       .1 

-.a 

O  E- 

o  m 
..  w 

a 
o  n 

a 
o  m 

•■  M 

o 

r 

o 

8! 
i 

I 

.1 

1 

ILLENTOWN   WB   AIRPORT 

SW 

15 

10.3 

46++ 

WNW 

12 

73 

78 

61 

67 

4 

5 

1 

3 

0 

0 

13 

_ 

5.3 

ERIE  WB  AIRPORT 

ssw 

25 

16.9 

32++ 

S 

25 

70 

70 

63 

67 

9 

10 

6 

0 

0 

0 

25 

_ 

8.2 

JAMISBURG   WB   AIRPORT 

WNW 

18 

7.8 

27 

NW 

1 

66 

70 

49 

56 

5 

2 

2 

3 

0 

0 

12 

70 

5.5 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

mm 

17 

9.4 

42 

NE 

12 

68 

71 

55 

62 

2 

5 

1 

2 

1 

0 

11 

64 

5.1 

PITTSBURGH  WB   AIRPORT   2 

SW 

14 

10.3 

23++ 

Nire 

12 

73 

73 

62 

67 

7 

12 

4 

» 

0 

0 

23 

55 

7.5 

READING   WB   CITY 

- 

- 

9.7 

49 

NW 

13 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

" 

58 

5.8 

SCRANTON   WB   AIRPORT 

sir 

21 

9.3 

26 

NW 

1 

65 

70 

59 

59 

14 

4 

4 

0 

0 

0 

22 

52 

6.1 

IILLIAJISPORT  WB   AIRPORT 

w 

15 

7.3 

21 

WSW 

23+ 

72 

74 

57 

62 

7 

7 

3 

1 

0 

0 

18 

- 

6.3 

DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  I960 


Day  Oi  Montli 


13      14      15     16      17      18 


19      20 


23      24      25 


ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BELLEFONTE  4  S 
BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  V 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
OEVAULT  1  W 


DU  B0I5  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


36   34 
28   23 


30   35 
22   19 


35   36 
26   22 


25   33 
22   12 


30   31 
20   19 


31   39   44 
27   16   24 


34   39 
32   29 


23   27 
19   14 


35   36 
26   22 


37   30 
18   15 


28   30   36 


33   40 
26   15 


46   54   61 
21   24   30 


50   66 
28   39 


49   58 
22   26 


43   62   60 


49   53 
18   19 


50   62 
18   41 


53   62 
29   44 


60 

34   40 


52   55 
26   34 


39   57 
27   38 


43   60 
10   20 


43   60 
16   29 


47   45 
14   22 


58   67 
16   31 


28   25 

18   15 


37   42 
27   22 


35   40 
27   22 


29  31 

18  7 

32  37 

20  7 

36  36 

27  23 

25  27   34 

19  18   14 

25  28 

20  16 

26  32   40 

17  5   11 


37   40   47 
20   17   25 


36   30 
23   16 


22   30   42 


25   30 
20   12 


24   23 

17   13 


31   35   48 
25   10   18 


18   12   20 


25   26   31 


32   33 
24   25 


28   30 
22   24 


30   30   38 


37   42 
26   21 


42   51 
25   28 


55   64 
18   35 


53   63 
19   32 


39   68 
14   24 


47   65 
16   22 


47   55 
20   21 


48   46 
14   16 


40   60 
23   38 


38   55 
13   28 


53   63 
28   43 


14  15  25 

40  59  56 

17  26  26 

47  64  62 

19  26  29 

43  61  63 

18  28  29 

37  47  58 

25  29  41 

43  59  60 

18  26  32 

43  60  58 
25  30  25 

40  39  56 

13  15  29 

47  43  42 

14  15  22 

53  62  61 

23  42  35 

49  62  57 

39  44  39 

44  52  62 

20  28  26 


48   36 
31   12 


56   33   28 


47   37 
32   10 


54   30   30 


61   37   33 


53   36   29 


40   28 
28   20 


60   26   23 


45   37 
30   11 


25   21 

3-2 


42   27   24 


60   35   33 


67   37   30 


34   30 
26   11 


58   38   27 


64   38   31 


56   37   30 
35   22   11 


43   25 
12    2 


46   33   30 


48   40 
33   13 


67   36   29 


44   28   22 
26   14    0 

43   26   23 


35 

30 

10 

6 

42 

31 

29 

8 

25 

20 

60   37   30 


28   23 

20  -  1 


55   35   23 


39   32   20 


13   20   14 


33   31   18 


31   44   30 


26   25 
26   11 


32   21 
17   10 


33   32   19 

17   17   13 


36   20 

20   11 


29   27   18 


45   27 
26   15 


25   26   11 


26   25   17 


33   29 
18   14 


46   23 
21   14 


26   28   12 


38   23 
16   14 


46   37   22 


21   19   26 


16   30   39 


19   17   30 


16   24   32 


19   17   29 


17   24   28 


14  20  27 

11  14  15 

10  23  35 
0  6  26 

23  19  28 

4  6  9 

11  24  33 
4  7  19 

14  28  38 

12  7  6 

16  26  36 

6  7  12 

20  17  30 

■11  0  8 

18  34  35 

2  2  4 

20  19  30 

■5  0  14 

11  12  24 

•2-2  8 

20  26  28 

3  6  2 

22  27  24 


29 

21 

17 

27 

12 

1 

-16 

1 

35 

30 

16 

33 

21 

7 

-  1 

9 

44 

26 

23 

18 

18 

18 

6 

5 

39 

29 

17 

16 

23 

13 

4 

6 

26 

16 

18 

25 

6 

3 

-  4 

9 

20 

12 

11 

22 

6 

0 

-  5 

5 

42   34   21 


31 

25 

10 

50 

29 

24 

26 

14 

3 

56 

33 

28 

32 

24 

-  3 

60   43   32 


39   31   25 
30   18   18 

62   48   30 


23   26   16 


31   30   20 


12   27   30 


34 

19 

15 

15 

25 

11 

11 

3 

3 

0 

26 

14 

10 

22 

34 

12 

2 

2 

4 

16 

38 

32 

21 

33 

40 

24 

10 

-  3 

3 

20 

25 

17 

13 

24 

32 

13 

9 

-  8 

3 

14 

25 

14 

10 

10 

20 

8 

6 

-  4 

-  4 

4 

31 

28 

20 

32 

40 

20 

11 

-14 

7 

10 

28 

16 

7 

25 

37 

13 

3 

-  7 

3 

18 

12   13   25 


17   17   29 


39 

24 

22 

29 

22 

15 

4 

10 

22 

20 

20 

28 

11 

8 

8 

14 

38 

30 

18 

14 

31   30 
14   10 


16   11 
28   31 


30   40   34 


30   24   30 


36   29 
12   11 


37   34   31 


34   29 
22   20 


22   25 
14   12 


12  12  14 

30  20  23 

14  8  14 

34  23  28 

20  10  14 

33  25  28 

16  13  16 

39  28  28 

23  7  10 

38 
9 

38  30 

29  14 

30  35  24 
10  11  9 

41  34  33 

24  10  9 

39  33  31 


28   29 
8   13 


28   33 
2 


33  42  36 

9  13  6 

41  31  26 

23  12  19 

33  25  26 

20  13  15 

33  33  24 

18  4  11 

40  35  31 

9  12  14 

35  37  32 

6  17  3 

30  32  28 

2  8  8 

37  30  33 

20  6  13 

32  25  27 

22  10  15 

27  32  20 


28  27  37 

7  3  21 

33  31  35 

8  7  9 

30  22  30 

11  3  18 

32  37  29 

7  6  8 

26  23  26 


30   30 
13    1 


31   27   37 


29   29   36 
17   19   26 

24   23   34 


32   35 

14   10 


22   20 

11  -  1 


22 

10 

26   22   23 
17-3   16 

28   23   27 
9    3    7 

33   30   30 
9-6   16 

32   30   32 


31   30 
16  -  1 


2  8   30 
10    7 

37   29 


34   28 
5    5 


36   22   22 


36   20   19 


30   14   19 
12  -13  -10 

30   17   17 
17    8   10 

8    6   24 


17   17 
-3-2 


-  2  -10  -10 


13   11 
-  8  -13 


5   10    9 

25   13    8 
1-1-11 


13   17 
-15  -  5 


17 
-  5 


15 
-  5 


33  37  40 

15  10  8 

20  35  42 

7  12  14 

42  49  41 

10  20  17 


45   37 
33   17 


24   39   45 


35   36   39 


40   40 

20   18 


35   40 
19   13 


40   35 
34   13 


36   46 
14   14 


37   23 
23-7 


26   22 

17    8 


24   18 
8  -11 


31   33 
16    9 


32   30 
5-3 


32 

-  4 


33   30   36 


27   22 
4  -12 


23   25   27 


12   34 
•12  -14 


22   23 

•  1    0 


6   18 
6  -10 


-13  -23 
33   27 


21   17 
-10  -13 


29 

34 

32 

26 

15 

17 

16 

-  4 

24 

25 

27 

22 

7 

14 

10 

-  6 

33 

25 

25 

26 

5 

10 

14 

-  7 

38 

32 

31 

8 

1 

-  7 

36 

31 

32 

27 

16 

14 

13 

6 

26 

30 

30 

2* 

17 

19 

22 

16 

34 

32 

36 

30 

22 

6 

6 

-  2 

20 

13 

32 

4 

-  2 

-  3 

19 

10 

16 

0 

-  8 

-21 

30 

12 

8 

1 

-  2 

-  6 

20 

12 

20 

0 

2 

5 

8 

8 

18 

4 

-10 

-13 

18   12 
-17  -16 


37   40   25 


42   43 
23   22 


42   50   48 
14   11   25 


36   40 
15   15 


43   40 
18   15 


43  43  38 

23  24  13 

23  43  44 

0  14  16 

32  40  45 


37   38   32 


31  21 
2  2 

22  23 

2  13 

32  24 

■  2  1 

24  26 

4  17 

27  22 
•9-9 

21  25 

•  5  5 

20  27 

9  16 

26  33 

7  23 


30   38 
17   15 


27  36 

23  10 

31  34 

10  11 


36   40 
27   23 


30   20   35 


39 


36   40   21 


22   24 
-15   13 


29   28 

•14   14 


28  24 

1  13 

26  30 

-10  -  9 

14  16 

■  6  -  7 

22  25 

-  5  11 

23  25 
4  9 

30  31 

•16  8 

33  36 

0  15 

35  28 

8  10 

26  30 

-  1  0 

22  29 

-16  7 

17  20 

-22  2 


28   31 
1   22 


16   15 

25   3* 
22   19 


25  28  19 

37  42  38 

14  19  15 

13  27  33 

•  1  13  16 

43  44  30 

IB  16  21 


41   35 
22    8 

34   40 


17   39   41 


32   40   33 


17  31 

42  24 

23  7 

42  52 
10 


28 

40 

20 

4 

32 

32 

26 

1 

37 

22 

30 

30 

22 

3 

27 

33 

15 

20 

38 

35 

21 

6 

37 

36 

16 

9 

24   25 
-16   13 


19   13 
-2-1 


31   27 
-11   11 


19   20 
-17  -16 


25   22 
-15  -16 


22   31 
4   15 


22   29 
4   19 


32 

17 

43 
-  3 

34 
23 

44 
7 

33 
20 

39 
14 

36 
25 

30 

7 

28 
24 

36 
17 

29 
19 

37 
23 

40 
19 

27 

37 
3 

32 

2 

36 
14 

36 
23 

44 
13 

27 
23 

41 

2 

22 

13 

28 
18 

32 
21 

39 

1 

32 
20 

36 
9 

26 

12 

28 
14 

22 

10 

35 
11 

40 
24 

38 
11 

33 
27 

37 
25 

29 

15 

35 

10 

34.7 
13.6 


33.4 
14.5 


35.7 
12.9 


31.4 
15.6 


32.4 
8.9 


33.6 
13.3 


34.4 
22.1 


30.0 
16.1 


36.4 
15.2 


26.2 
10.5 


30.4 
10.4 

32.6 
9.8 

36.0 
14.4 

31.2  ■ 
9.3 

27.3 
9.0 

36.0 
13.4 

35.2 

13.1 

32. T 
7.6 

36.0, 
10.5 

37.1 
13.9 

32.5 

9.6 

29.2 
13.3 

27.1 
5.9 

37.0 
13.9 

33.4 
(.} 

29.5 
(.6 

36.0 
14.4 

30.5 
10.4 

25.6 
10.1 

34.0 
13.5 

30.1 
9.9 

27.4 
5.3 

30.9 
4.9 

36.0 
16.0 

31. e 
19.1 

33.2 

10.5 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1960 

Day  Of  Month 

1 

Statton 

1 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

21! 

29 

30 

31 

1 

FARRELL  SHARON 

MAX 

MIN 

JO 
29 

34 

19 

50 
28 

42 

32 

65 

33 

54 
50 

48 
31 

32 
22 

27 

10 

30 
22 

30 
21 

18 
10 

22 

4 

34 

17 

38 
28 

33 
22 

30 
22 

30 
19 

30 
21 

26 

10 

26 

16 

14 
0 

12 
2 

22 
4 

26 

41 
36 

17 

16 

31 
25 

J3 
25 

40 
16 

33.4 

20.5 

FORD  CITY  4  S  04M 

MAX 
MIN 

29 
21 

29 

11 

34 

12 

48 

17 

45 

19 

64 
28 

60 
33 

35 
27 

32 

10 

28 

11 

32 

22 

27 

13 

2-2 

-  9 

17 
-  8 

30 
11 

40 
26 

32 

12 

28 

13 

32 

15 

30 

-  3 

31 

1 

25 

1 

14 
0 

6 
-13 

34 
3 

42 
27 

43 
21 

26 
-  6 

30 
-  6 

31 
21 

30 
2 

32.5 
10.8 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

30 
23 

33 

12 

44 
17 

40 
23 

60 
29 

55 
34 

47 
28 

30 
18 

26 

14 

28 
19 

28 
16 

20 

3 

-  3 

29 
9 

36 
14 

36 
19 

29 
15 

30 
17 

29 

15 

24 
0 

27 
14 

14 
-  2 

6 
-  2 

22 
-10 

40 
21 

41 
27 

26 

-11 

26 

10 

28 
11 

30 
15 

39 

5 

31.9 
12.9 

FREELAND 

MAX 

MIN 

25 

16 

33 
13 

41 
21 

50 
21 

61 
36 

63 

36 

53 

28 

32 

20 

30 
16 

29 
14 

24 

7 

14 
3 

12 
-  6 

20 
1 

26 
11 

32 
22 

25 

7 

25 

10 

26 
10 

26 
6 

29 

13 

25 

-  1 

13 
-  2 

10 
-  8 

32 

5 

43 
21 

37 
10 

26 

-  4 

26 
5 

36 
16 

39 

13 

31.3 
11.7 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 

MIN 

41 
2S 

36 

20 

42 
21 

45 

20 

54 
26 

55 
29 

62 

34 

52 
32 

39 

13 

29 
15 

41 
22 

25 

18 

25 
8 

16 

7 

26 
0 

34 
2 

40 
18 

35 

4 

35 
-  1 

30 
-  3 

45 

-  1 

46 

14 

23 

23 
-  2 

23 
9 

35 
19 

43 
22 

35 
0 

24 

1 

32 

20 

37 
10 

36.4 
12.9 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

34 
26 

35 
24 

35 
24 

51 
23 

52 
30 

65 
31 

62 

33 

47 
33 

37 
13 

34 
16 

46 
30 

31 
17 

21 
6 

19 
8 

30 
6 

29 

U 

42 
19 

35 
9 

31 
6 

36 

8 

30 

13 

35 

14 

19 
-  9 

19 
-  3 

22 
8 

43 
11 

44 
28 

32 
2 

22 

4 

32 
17 

37 
11 

35.7 
15.3 

GRATERFORO  1  E 

MAX 
MIN 

31 
27 

35 
19 

49 
19 

46 

20 

54 

19 

63 
26 

66 
29 

48 
32 

39 
11 

30 
12 

41 
15 

23 
15 

21 

5 

17 
5 

26 

2 

32 
6 

40 
17 

33 
10 

32 
5 

30 
2 

38 
2 

36 
12 

20 
-  3 

20 
-  3 

20 

8 

40 
13 

42 
12 

34 

3 

26 

3 

30 
17 

37 
12 

35.5 

12.1 

GRATZ  1  N 

MAX 
MIN 

32 
24 

33 

17 

39 
19 

46 
18 

52 
24 

63 
30 

61 
33 

43 
28 

35 

7 

29 
8 

36 
13 

23 
12 

17 

1 

12 

2 

26 
2 

32 
2 

36 

11 

29 

12 

30 
11 

30 
2 

35 

2 

34 
3 

16 
-11 

12 
-11 

19 
3 

33 
12 

40 
19 

26 

-  4 

18 
-  5 

24 

7 

34 

7 

32.2 
9.5 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

30 
21 

34 
11 

47 

17 

41 
24 

63 

31 

55 
44 

46 
29 

30 
19 

28 

10 

29 
19 

29 
16 

19 
6 

22 

-  8 

32 
8 

36 
23 

35 
20 

29 
15 

32 
13 

30 
22 

25 
0 

29 
15 

15 
-  4 

8 

-  4 

23 

-  8 

42 
22 

41 
32 

32 
14 

31 
-  8 

31 
12 

33 
26 

40 
15 

32.8 
14.6 

HANOVER 

MAX 
MIN 

35 
26 

37 
21 

43 
22 

50 
25 

57 
29 

67 
34 

67 
35 

49 
33 

38 
13 

31 
13 

45 
19 

29 
16 

23 

5 

20 

7 

31 
9 

29 
10 

41 
13 

35 
15 

31 
13 

35 

10 

33 
11 

35 
8 

20 
0 

20 
2 

22 

7 

42 
16 

42 
28 

35 

4 

25 
5 

31 
20 

36 
16 

36.6 
15.7 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

35 

27 

42 
24 

51 
24 

56 
21 

65 
37 

63 

33 

55 
33 

36 
20 

32 
14 

44 
16 

36 

17 

21 
10 

18 
6 

30 
10 

28 

7 

39 
25 

33 
17 

32 
14 

35 
13 

29 
11 

33 
19 

19 

-  1 

17 
-  8 

17 
3 

36 
17 

42 
8 

42 
13 

21 
0 

26 
15 

36 
20 

36 
11 

35.6 
15.4 

HAWLEY 

MAX 
MIN 

34 
23 

31 
15 

42 
17 

46 
16 

56 

17 

58 
26 

55 
27 

42 
26 

31 

8 

31 
9 

33 

10 

19 
11 

16 

2 

17 
4 

26 
2 

35 
0 

38 
15 

31 
-  2 

33 

-  1 

32 
-  8 

32 

-  7 

37 

7 

22 

-17 

18 
-15 

22 
-  4 

39 
3 

51 
4 

25 
-12 

24 
-11 

22 
9 

37 
3 

33.5 
5.8 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

36 
29 

42 

28 

49 
28 

53 
26 

62 
38 

59 
34 

50 
36 

39 
26 

33 

18 

42 
19 

38 
21 

23 
15 

20 
10 

31 
14 

31 
14 

40 
27 

36 
19 

32 

15 

34 
15 

30 
13 

36 
25 

25 

9 

23 

5 

23 

5 

43 
16 

44 
20 

44 
20 

35 
U 

32 
21 

36 
25 

35 
16 

37.4 
20.1 

HOOVERSVILLE 

MAX 
MIN 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

33 
24 

35 

17 

42 

20 

53 
14 

50 
16 

66 
23 

60 
29 

43 
32 

36 

5 

33 
6 

40 
15 

31 
15 

20 
4 

20 
-  2 

35 
-  2 

29 

0 

40 

17 

32 
9 

35 

1 

34 
-  7 

28 

-  6 

33 

7 

20 
-22 

15 
-22 

45 
-  1 

45 

-  1 

46 
6 

31 
-  9 

25 
-  9 

31 
17 

37 
0 

36.2 

6.3 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

29 
23 

32 
9 

44 
15 

44 
16 

62 

27 

61 
28 

54 
30 

32 
20 

25 
6 

32 
10 

31 
20 

21 
8 

-15 

27 

3 

40 

7 

34 
21 

28 
4 

30 
8 

29 

7 

28 
-  8 

34 
15 

16 

-  1 

5 
-11 

23 

-16 

39 
23 

44 
12 

40 
10 

35 
-  5 

34 
16 

33 
22 

45 
2 

33.8 
9.8 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

26 

20 

29 
5 

31 
9 

42 
16 

40 
32 

60 
33 

56 
28 

31 
24 

26 

8 

25 
8 

28 
14 

22 
13 

17 
-  1 

19 
-  2 

29 
15 

31 
26 

28 
13 

28 
13 

30 
14 

28 
-  2 

23 

7 

24 
-  6 

10 
-  6 

7 
-10 

22 

5 

40 
20 

41 
16 

24 
-16 

27 
-15 

30 
20 

32 

14 

29.3 
10.3 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

33 
21 

30 
18 

36 
19 

46 
20 

45 
27 

67 
30 

62 
34 

36 
27 

33 
11 

32 
14 

38 
26 

35 
12 

20 

3 

21 
6 

33 
12 

41 
25 

35 
15 

26 
20 

36 

11 

29 

4 

34 

8 

27 
2 

17 
-  3 

10 
-  4 

34 
9 

43 
17 

45 
15 

28 

1 

32 

3 

26 
27 

32 
13 

34.5 
14.3 

KANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

25 

17 

23 
2 

32 

8 

42 
9 

38 

15 

57 
26 

57 
29 

30 
22 

27 
-  9 

25 
3 

24 
6 

17 
8 

13 
-17 

14 
-  5 

26 
8 

37 
20 

31 

3 

25 

13 

27 
16 

23 

-  3 

24 
5 

24 
0 

8 

-  7 

6 
-22 

27 
4 

34 
16 

36 
12 

19 
-22 

24 
-21 

26 
16 

28 
18 

27.5 
5.6 

KEGG 

MAX 

MIN 

31 
24 

37 
17 

48 
22 

51 
22 

66 

30 

63 
24 

50 
32 

34 
17 

31 
5 

41 
16 

32 
5 

20 
5 

15 

1 

15 

1 

42 

10 

37 
17 

29 

U 

39 
9 

31 

7 

23 

-  1 

33 

11 

17 
-  6 

10 
-11 

17 
-  5 

42 
16 

48 
10 

34 
10 

28 
3 

36 
20 

35 
18 

31 
19 

34.4 
11.6 

LANCASTER  2NE  PUMP  5TA 

MAX 
MIN 

35 
26 

41 
22 

48 
21 

54 
19 

62 

36 

59 
27 

52 

40 

40 
33 

33 
13 

43 

13 

43 
16 

21 
15 

18 
4 

31 
9 

32 

3 

39 
26 

35 
15 

31 

7 

31 

3 

30 

-  1 

36 
23 

30 
10 

22 
-  5 

29 

1 

36 
15 

39 
11 

40 
25 

27 

2 

31 
13 

38 
22 

36.9 
15.6 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

34 

27 

34 
21 

40 
22 

47 
20 

55 
24 

62 
29 

59 
33 

41 
32 

36 
11 

26 
11 

42 

18 

26 
15 

27 

5 

14 
6 

28 
2 

30 
4 

38 
14 

32 
6 

30 
3 

31 
-  3 

33 
2 

35 
6 

19 
-  9 

20 
-  3 

22 
11 

34 

7 

40 

10 

33 
-  3 

21 
-  1 

29 
21 

36 

4 

34.1 

11.1 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 
MIN 

33 
21 

37 
12 

43 
23 

45 
15 

62 

38 

61 
30 

51 

31 

32 
15 

28 
0 

31 
18 

29 
4 

16 

7 

20 
-  1 

27 
-  2 

39 
9 

37 
22 

30 

15 

30 
4 

29 

10 

26 
-  5 

33 
20 

23 

3 

11 
-12 

15 
-19 

38 
12 

43 
21 

40 
8 

23 
-11 

25 

4 

34 
22 

36 
22 

33.1 
10.8 

LEBANON  3  W 

MAX 
MIN 

35 
27 

37 
22 

41 
21 

48 
19 

55 
21 

64 
29 

63 
32 

46 
32 

39 
12 

31 

U 

42 
12 

25 
16 

21 
4 

18 

3 

29 

3 

29 
3 

38 
8 

32 
12 

32 

5 

33 
1 

33 

1 

35 
6 

20 

-11 

18 

-  8 

21 
9 

37 

7 

41 
15 

30 
-  6 

24 
-  5 

28 
17 

38 
5 

34.9 
10.4 

LEWISTOWN 

MAX 

MIN 

V. 

36 
21 

42 
24 

53 
20 

53 
20 

65 
29 

61 
31 

44 
33 

36 
12 

32 
12 

38 
24 

25 
16 

21 

5 

20 
5 

35 
9 

27 
6 

40 
12 

34 
12 

32 
8 

36 
4 

29 
6 

30 
10 

20 
-13 

17 
-16 

18 
4 

42 
10 

45 
10 

34 

2 

24 
-  2 

25 

14 

38 
10 

35.1 
11.8 

LOCK   HAVEN 

MAX 
MIN 

32 
23 

33 
15 

39 

15 

49 
18 

48 
20 

64 
30 

57 
31 

40 
30 

34 
8 

30 
9 

32 
18 

21 
13 

20 
-  2 

20 

C 

31 

26 

5 

36 

11 

31 
9 

34 
9 

34 

0 

26 

0 

32 

3 

18 
-11 

12 
-11 

17 
-  3 

41 
11 

40 
-11 

29 
-10 

16 
-  9 

23 
13 

37 
11 

32.4 

8.0 

MADERA 

MAX 
MIN 

25 

19 

27 
15 

30 
15 

40 
14 

43 

14 

59 
26 

58 
29 

35 
26 

29 

1 

23 
1 

29 
18 

23 
11 

15 
-  5 

13 
-  3 

23 

3 

39 

3 

33 
5 

26 
9 

27 
17 

26 

-10 

27 
-  6 

30 

2 

10 
-11 

5 
-14 

29 
4 

37 
11 

42 
11 

23 
-13 

22 
-12 

29 
17 

29 
14 

29.2 
6.8 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

38 
26 

43 
25 

50 
33 

56 
32 

62 

44 

61 
41 

56 
36 

43 
24 

32 
16 

46 
25 

38 
21 

23 
13 

19 
9 

31 
18 

36 

20 

42 

27 

37 
22 

34 
21 

33 
22 

33 
20 

42 
24 

25 
16 

27 
11 

29 

10 

39 
23 

42 
27 

42 
18 

29 

12 

32 
25 

41 
31 

37 
26 

38.6 
23.2 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 

MIN 

29 
23 

36 

21 

47 

30 

49 
28 

65 
41 

63 
36 

49 
29 

31 
14 

26 
8 

36 
21 

30 
15 

16 

3 

13 

1 

28 
4 

37 
24 

34 
13 

26 

11 

29 

15 

27 
13 

24 

5 

30 
9 

14 
2 

7 
-  3 

14 
-  2 

40 
16 

46 
26 

32 
10 

24 

3 

25 
18 

31 
20 

39 
17 

32.2 

15.3 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

26 
20 

30 
9 

30 
10 

41 

20 

40 
32 

61 
32 

55 
30 

31 
24 

27 
11 

25 
12 

26 
12 

21 
12 

16 

-  1 

20 

0 

28 
14 

35 
28 

30 
13 

27 
11 

29 

16 

30 

2 

23 

4 

25 
-  3 

10 
-  4 

6 
-11 

27 
6 

36 
22 

39 
18 

22 
-12 

26 

-U 

30 
20 

30 
15 

29.2 

11.3 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

28 
18 

31 
6 

42 
16 

41 
19 

60 
28 

54 
44 

48 
26 

34 
18 

25 
6 

28 

13 

28 

15 

21 
8 

19 
-  8 

28 
12 

36 

17 

35 
20 

30 
6 

30 
5 

29 
18 

23 
-  6 

25 
9 

17 

-  7 

10 
-16 

22 
-12 

40 
16 

40 
30 

40 
-  8 

29 

-14 

30 
10 

30 
20 

39 
11 

32.0 
10.5 

HERCERSBURG 

MAX 
MIN 

33 
23 

35 
23 

41 
24 

51 
18 

56 
26 

62 
27 

60 
29 

45 
32 

37 
9 

32 
12 

46 
29 

30 
11 

23 

6 

21 

6 

29 

5 

28 

10 

36 

17 

33 

12 

33 
12 

35 

5 

28 

7 

32 

7 

20 
-10 

20 
-  4 

16 

10 

37 

7 

45 
12 

34 

3 

23 

7 

34 
12 

37 
9 

35.4 
12.8 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 
MIN 

31 
24 

37 
16 

43 
26 

45 
26 

55 
32 

60 
45 

48 
30 

31 
18 

26 
14 

32 
18 

30 
20 

20 
6 

18 
6 

28 
12 

39 

20 

36 
17 

30 
19 

32 
16 

32 
14 

27 

13 

30 
8 

14 
-  2 

10 
0 

32 
6 

40 
27 

43 
29 

27 
12 

28 
9 

32 
24 

36 
22 

43 
18 

33.4 
17.6 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

30 
22 

29 

18 

37 
17 

44 
18 

47 
16 

62 

31 

56 
31 

42 
28 

33 

7 

26 
8 

30 

15 

19 

11 

16 
1 

15 

1 

24 
4 

30 
4 

33 
12 

27 

10 

28 

9 

29 

0 

29 

1 

30 
0 

15 
-12 

10 
-11 

18 
-  5 

36 

11 

39 

11 

25 

-10 

17 
-11 

21 
12 

33 
12 

30.1 
6.5 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

28 
18 

24 
13 

34 
13 

40 
21 

49 
24 

55 
36 

56 
37 

37 
23 

23 

4 

25 

3 

26 

5 

15 
4 

9 
-  3 

11 
-  1 

23 

8 

31 
14 

32 
13 

25 
9 

28 
9 

27 
6 

30 
10 

33 
6 

16 
-  2 

12 
-  9 

18 
-  3 

34 
12 

46 
16 

18 
-  5 

17 
-  5 

23 

13 

34 
15 

26.4 
9.9 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

34 
24 

40 
20 

43 
24 

50 
21 

60 
38 

60 
33 

51 
33 

43 
18 

38 
11 

42 
15 

34 

15 

25 
9 

24 
4 

25 
9 

32 
8 

40 
23 

30 
11 

30 
11 

30 
8 

30 
3 

36 
5 

25 
0 

23 
-  6 

22 
4 

33 
16 

43 
18 

40 
12 

30 
11 

31 
14 

37 
17 

43 
13 

36.3 
14.3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

38 
25 

42 

26 

46 
26 

56 

30 

63 
40 

62 

34 

54 
32 

40 
15 

30 
10 

43 
15 

35 
15 

21 
8 

18 
4 

26 

10 

34 
12 

40 
24 

34 
22 

32 
16 

34 
16 

26 
11 

34 
17 

20 

-  3 

19 
-  7 

20 
5 

38 
17 

39 
15 

40 
16 

32 
14 

30 
16 

39 
18 

36 
21 

36.3 
17.0 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

33 
22 

36 

14 

49 
20 

45 
30 

64 

27 

64 

40 

51 
29 

34 
23 

29 
11 

30 
21 

30 
22 

25 
9 

21 

-10 

32 
9 

36 
18 

38 
19 

31 
14 

33 
14 

31 
23 

25 

23 

28 
16 

17 
10 

13 
5 

25 
6 

43 
26 

43 
31 

42 
21 

27 
-  5 

31 
18 

33 
19 

40 
24 

34.9 
17.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  I960 


ContlBued 


Da7  Of  Month 


NEW    STANTON 


NORRISTOWN 


PALMERTON 


PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  KB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

SUNBURY 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANOA 


WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WILL1AM5P0RT  WB  AP 
YORK  3  5SW  PUMP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


34  41 

28   18  18 

25   31  49 

24   13  16 

42  48 

24  29 

40  47 
23  24 

36   44  50 

28  '  27  32 

42  47 

22  27 

41  49 
30  34 

30  42 

12  21 

41  47 

20  21 

32  46 

14  23 


37   51 
22   30 


23   39 
15   15 


42   44 
12   19 


51   54 
18   18 


48   65 
16   21 


56   65 
24   36 


54   62 
17   35 


56   63 
30   50 


55   61 
22   33 


55   62 
36   46 


45   61 
21   30 


51   62 
29   32 


44   63 

27   37 


47   64 
26   35 


40   47 
14   18 


51   58 
14   15 


43   35 
33   13 


36   39   32 

16   27   17 


31   41   26 


35   21   14 


36 

29 

17 

12 

42 

32 

24 

15 

42 

30 

22 

14 

53  39  30 

36  31  16 

48  28  22 

26  9  4 

54  41  34 

37  32  13 

45  31  26 


33   30 
20   16 


28 

32 

45 

42 

20 

12 

15 

17 

40 

44 

52 

60 

25 

25 

18 

33 

42 

48 

56 

65 

24 

30 

27 

41 

31 

41 

40 

59 

S 

15 

12 

28 

33 

47 

♦5 

60 

12 

24 

20 

31 

56 

39 

4» 

52 

22 

23 

22 

24 

35 

41 

47 

56 

19 

24 

20 

37 

41 

50 

54 

64 

24 

30 

24 

36 

32 

46 

44 

63 

14 

22 

28 

35 

26 

35 

47 

51 

21 

22 

29 

29 

38   45 
18   25 


33   40 
17   17 


26   33 

10   10 


30   41 
6   10 


40   46 
14   22 


37   51 
19   26 


35   44 
15   20 


30   37   49 
20   11   17 


50   56 
15   34 


48   49 
19   19 


44   39   66 
17   21   21 


24   33 
14   14 


38   37 
20   24 


4C   47 
20   25 


44   52 
21   20 


40   60 
13   27 


48   59 
13   33 


46   66 
21   28 


40   62 

20   35 


47   66 
29   23 


45   56 
23   26 


47   61 
20   33 


58   69 
19   35 


58   36   26 


53   41 
29   19 


60   38   30 


44   36   23 
20   21   12 


37   33   20 


45   36   20 
23   16   10 


43   36   22 
22   21   12 


42   37   23 
24   20   14 


25   25   13 


17 

16 

30 

18 

IS 

2 

33 

20 

20 

11 

24   28   15 


25   18   13 


39   30  I  40 
28   11 


38   31 
24   14 


29   24 
19-3 


45   31 
29   10 


52   30   25 


37 

31 

29 

10 

32 

26 

18 

12 

37 

33 

28 

10 

55   32   27 


44   34 
31   13 


32   26 
25-5 


29   24 

13    3 

34   31 


16 


33   30 
20    7 


20   17   10 


27   26   IB 


45   30   27 


34   30 
24    3 


57   33   26 


47   43 
30   11 


53   35   30 


35 
55 


40   34 
33   14 


46  40  20 

11  18  15 

25  28  20 
18  19  4 

27  30  20 
10  20  12 

35  21  20 

18  10  4 

32  34  24 

13  15  13 

26  28  22 
10  12  11 

28  28  18 

14  6-3 

33  26  17 
21  8  7 

40  33  27 

17  25  3 

27  23  18 

19  4  7 

39  37  32 

9  20  11 

24  26  13 

3  5  5 

33  43  25 

15  21  14 

32  30  18 


45 

15 


23  26  39 
3  9  15 

22  19  30 

5  5  4 

24  32  42 

6  9  25 

20  30  34 

7  13  10 

18  27  30 

7  9  5 

15  27  35 

8  14  19 

17  27  35 

8  10  7 

20  29  36 

10  17  22 

11  23  32 
■4  6  10 

6  6  0 

15  28  36 

-  1  7  17 

20  32  40 


21  19  26 

4  10  6 

20  16  27 

6-7  7 

17  25  31 

5  12  0 

19  29  30 

7  14  11 
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SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2.5 
5 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

.7 

1 

1 

T 

1 

8.0 
9 

.5 

7 

6 

6 

T 
5 

6 

T 
6 

6 

2.5 

7 

7.0 
13 

2.0 
14 

13 

13 

13 

13 

T 
10 

10 

T 
10 

3.0 
13 

12 

See  leference  notes  following  Station  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1960 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

READING  WB  CITY 
SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

2.0 
2 

4.0 
4 

.3 

T 

T 

T 
T 

l.O 
3 

T 
3 

T 
T 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

.1 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 
T 

T 

T 
1 

3.1 

4.4 

3.0 
3 

T 

T 
1 

T 

T 

4.0 
4.B 

3.7 
7 

6.7 
8. 

.3 

8.0 
11 

6.0 
6 

7.0 

7 

4.5 
5 

6.0 

3.1 
8 
.7 

6 

T 
8 
.2 

10 

5 

T 
7 

1.2 
5 

8 
.7 

6 

T 
6 
.2 

10 

5 

T 
6 

5 

8 

.7 

5 

T 
6 
.2 

8 

4 

T 
4 

5 

.4 
8 
.6 

.3 

.3 
.2 

1.0 

1.5 

.5 

1.2 

.6 

3 

T 
4 
.1 

T 
7 

T 
4 

.5 
5 

T 
4 

T 
5 
.6 

3 

T 
3 
.1 

6 

T 
4 

T 
5 

T 
3 

5 
.5 

1.5 
3 

.7 

3 

.1 

T 
6 

1.0 
4 

1.0 
6 

3 
2.0 

.5 

5 

.5 

3 

.3 

4 

.1 

T 
6 

4 

T 
6 

.3 

3 

1.2 

5 

.8 

4 

3.8 
6 
.4 

8.0 
14 

6.0 
8 

6.0 
14 

4.5 
8 

8.0 

6.4 

11 

1.1 

4 

5 
.5 

14 

2.0 
10 

.5 
15 

.5 

7 

11 
1.1 

T 
3 

T 
5 
.5 

T 
14 

10 

T 
15 

7 

T 

10 

1.1 

T 

3 

T 
5 
.5 

T 
14 

10 

T 
15 

7 

.1 

10 
l.I 

3 

T 
5 
.5 

12 

1.0 
11 

.5 
14 

T 
7 

T 

10 

1.1 

3 

4 
.5 

10 

8 

11 

6 

9 
l.C 

3 

T 
3 
.4 

T 
8 

T 
6 

.5 

6 

4 

T 

7 

.7 

2.1 

3    4    4 

2.4   T 

3  3    5 
.4   .4   .5 

2.0 

8    9    8 

1.0  4.0 
6    7    7 

.5  1.5 

5  6    7 

.1  2.1 

4  4    5 

3.0 

2.8   T 

6  6    8 
.7   .7   .E 

4 

4 
.4 

8 

7 

;i 

.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Time 

Day  ol  month 

And 
Depth 

1 

2 

3  • 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

EHIB  CO  FIELD  RSCH  LAB 

HAX 

UIN 

41 
40 

40 
39 

39 
38 

39 
38 

43 
39 

44 
43 

44 
40 

40 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
36 

37 
36 

37 
35 

35 

35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

8  INCHES 

37.3 
36.4 

UUIDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AU 

36 

32 

34 

34 

40 

40 

43 

38 

22 

31 

33 

16 

30 

28 

28 

30 

29 

28 

28 

26 

31 

30 

24 

24 

26 

25 

30 

22 

25 

29 

26  29.6 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

Landisville  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:  Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which  is 
kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


See  reference  notes  ioUowing  Staboft  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DELAYED   DATA 


Tempotatura 

P.ecp 

itdlion 

li 

&  1 

S    E 

s  i 

1 
1 

III 
III 

1 
i 

Q 

j 

a, 

? 
1 

No  ol  Days 

1 

In 

J 

2 

s™ 

w.  Slooi 

No  of  Day\ 

Siukx 

Mai. 

Mif. 

S 

1  s 

1 

1 
5 

S 

6 

S 

s 

o 

a 

s 

5  « 

&I 

=1 

hi 

JULY   1960 

EMPORIUM   1   N 

M 

HUNTINGDON 

82.9 

55.1 

69.0 

-      4.1 

90 

31+ 

45 

6 

18 

2 

0 

0 

0 

3.64 

-       .34 

.74 

14 

.0 

0 

9 

2 

0 

SEPTEMBER    1960 

HUNTINGDON 

77.6 

53.6 

65.6 

92 

2 

41 

15 

56 

2 

0 

0 

0 

4.65 

1.73 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 

OCTOBER   1960 

BRADFORD   FAA   AIRPORT 

57.5 

34.7 

46.1 

75 

14 

24 

26 

0 

0 

0 

14 

0 

1.58 

.36 

24 

1.4 

1 

25 

6 

0 

0 

BURNT   CABINS 

66.  IM 

<t0.1M 

53.  IM 

80 

16+ 

24 

26 

364 

0 

0 

5 

0 

.79 

.15 

20 

T 

0 

5 

0 

0 

HUNTINGDON 

66.2 

36.5 

51.4 

-     2.1 

82 

15 

24 

26 

416 

0 

0 

8 

0 

1.03 

-    1.78 

.34 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

NOVEMBER    1960 

EAGLES   MERE 

*6.9 

31.2 

39.1 

57 

28 

17 

30 

770 

0 

1 

18 

0 

2.21 

.74 

30 

.5 

1 

6 

5 

2 

0 

HUNTINGDON 

56.8 

28.2 

42.5 

.9 

73 

16 

14 

8 

667 

0 

0 

19 

0 

1.93 

-    1.15 

.75 

1 

T 

T 

30+ 

6 

1 

0 

COR 

R    E    C    T 

I    0 

N    S 

JULY   1960 

EMPORIUM  2   SSW 

M 

38 

15 

1.49 

4 

.0 

0 

STATE   COLLEGE 

79.7 

56.9 

68.3 

-      4.2 

86 

30 

46 

15 

22 

0 

0 

0 

0 

3.56 

-      .18 

1.13 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

AUGUST    1960 

STATE   COLLEGE 

81.7 

59.8 

70.8 

.6 

9o|29 

47 

25 

5 

1 

0 

0 

0 

1.12 

-   2.28 

.35 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

SEPTEMBER   1960 

STATE   COLLEGE 

73.7 

54.5 

64.1 

1.2 

89 

2 

44 

16+ 

82 

0 

0 

0 

0 

4.63 

2.01 

1.72 

12 

.0 

0 

8 

4 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

JDLT  1960 

atPOBICII  2   SSW 

.02 

.19 

1.49 

.36 

.01 

T 

.46 

.37 

.01 

.70 

.60 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STATB  COLLHJl 

T 

.76 

.28 

.30 

1.13 

.45 

.20 

.06 

.03 

.17 

.16 

.02 

3.56 

4DG03T   1960 

3TATI  COLLEGE 

.35 

.10 

.23 

.26 

T 

.01 

.03 

.02 

.02 

T 

T 

T 

.06 

1.12 

STATE  COLLEGE 

T 

.17 

.06 

.63 

.66 

1.72 

.08 

.14 

.01 

T 

.57 

.02 

.38 

.03 

.16 

4.63 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 

JULY    1960 
EMPORIUM  2   SSW 

MAX 

MIN 

72 
56 

67 
53 

75 
51 

79 

45 

66 
40 

70 
45 

72 
45 

70 
42 

75 
44 

81 
50 

71 
53 

78 
59 

82 
55 

78 
58 

62 
38 

74 
41 

75 
48 

78 
50 

81 
53 

78 
58 

72 

43 

See  Reference   Notes   Following   Slation   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


StaBon 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUU   1960 

EMPOBIUH   1   N 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.19 

.53 

.30 

- 

HUKTINGDON 

.49 

.47 

.01 

.74 

.48 

.13 

.50 

.44 

.13 

.13 

.03 

.09 

3.64 

SEPTEMBER   1960 

HUNTINGDON 

.06 

.13 

.06 

.17 

.98 

1.73 

.07 

.01 

.86 

.03 

.29 

.02 

.02 

.14 

.08 

4.65 

UCKEESPOBT 

.02 

.01 

.34 

1.87 

.06 

T 

.36 

.24 

T 

2.90 

OCTOBER   1960 

BRADFORD   FAA   AIRPORT 

T 

.13 

.18 

.35 

.01 

.25 

.36 

T 

T 

.03 

.27 

1.58 

BURNT   CABINS 

.14 

.14 

.05 

.15 

.13 

.12 

.06 

.79 

HUNTIHGDON 

.08 

.03 

.08 

.16 

.02 

.10 

.03 

.34 

.14 

.02 

.03 

1.03 

KARTUAUS 

.13 

.47 

.08 

.50 

.11 

.19 

.09 

.07 

T 

1.64 

NOVEMBER   1960 

EAGLES   HERE 

.60 

T 

.02 

.26 

T 

T 

.41 

T 

T 

.02 

T 

.06 

T 

.10 

.74 

2.21 

HUNTINGDON 

.75 

.02 

.16 

.04 

.22 

.02 

.01 

.02 

.16 

.27 

.26 

1.93 

KARTHAOS 

.87 

T 

.03 

.26 

.05 

T 

.30 

.03 

.04 

T 

.02 

.18 

.20 

T 

1.97 

•EST  HICKORY 

.42 

.05 

.22 

.09 

.31 

.10 

.04 

.55 

.05 

.02 

.05 

.10 

.23 

.82 

.03 

3.08 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

1 

Stabon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULY  1960 

EHPORim   1    N 

HAX 

HIN 

80 
44 

78 
63 

80 
54 

78 
45 

79 
SO 

80 
55 

80 
54 

78 
54 

84 
58 

81 
55 

HDHTIHGPPX 

HAX 
HIN 

80 
64 

69 
56 

S3 
57 

89 
52 

77 
46 

79 
45 

81 
49 

79 
48 

84 
49 

89 
55 

79 
57 

80 
62 

90 
63 

85 

63 

67 
46 

79 
48 

84 

51 

85 
55 

88 
57 

88 
60 

83 
48 

80 
52 

89 

55 

82 
62 

85 
50 

85 
56 

83 
64 

85 
58 

86 
GO 

87 
59 

90 
61 

82.9 
55.1 

SEPTEMBER    1960 

HTOTINGDON 

HA2 
HIN 

88 
65 

92 
62 

85 
45 

79 
44 

87 
50 

85 
62 

86 
58 

86 
57 

89 
56 

90 
58 

80 
58 

60 
57 

70 
48 

70 
45 

73 
41 

80 
43 

80 
5S 

70 
56 

72 
60 

69 
61 

80 
55 

75 
56 

75 
51 

78 
52 

78 
53 

73 
47 

72 
49 

69 
51 

71 
55 

66 
58 

77.6 
53.6 

OCTOBER  1960 

1 

BRADFORD   FAA   AIRPORT 

HAX 
HIN 

56 
31 

64 
36 

55 
32 

56 
31 

64 
34 

59 
39 

58 
32 

63 
29 

73 
35 

70 
35 

65 
41 

65 
31 

69 
31 

75 
54 

74 
47 

56 
37 

66 
37 

57 
33 

46 
37 

46 
32 

41 
31 

50 
33 

51 
39 

39 
29 

35 
31 

48 
24 

51 
39 

58 
33 

61 
32 

63 
31 

48 
41 

57.5 
34.7 

BDRHT  CABINS 

HAX 
HIN 

70 
39 

66 
34 

66 
45 

65 
38 

66 
32 

75 
56 

65 
34 

65 
34 

65 
49 

74 
42 

79 
49 

80 
46 

76 
40 

80 
47 

80 
48 

80 
52 

71 
49 

72 
38 

68 
42 

61 
48 

51 
30 

57 
27 

58 
38 

56 
36 

48 
32 

53 
24 

57 
37 

58 
42 

55 
36 

66.1 
40.1 

HUMTINGDON 

HAX 
HIN 

79 
37 

63 
35 

68 
36 

68 
37 

65 
40 

68 
42 

72 
37 

65 
36 

67 
38 

68 
47 

77 
40 

80 
38 

75 
36 

77 
36 

82 
43 

80 
53 

73 
43 

74 
35 

68 
38 

58 
40 

54 

29 

S3 
30 

60 
30 

59 
39 

45 
36 

47 
24 

53 
26 

58 
39 

63 
32 

67 
27 

66 
32 

66.9 
36. S 

lOVraffiER   1960 

EAGLES   HERE 

HAX 
HIN 

51 
40 

54 
38 

50 
34 

42 
33 

51 
33 

40 
26 

34 
22 

31 
20 

37 
19 

41 
31 

44 

25 

39 
2S 

45 
25 

49 
32 

56 
44 

56 
45 

52 
35 

49 
30 

51 
31 

47 
30 

52 
36 

47 
30 

51 
30 

43 
26 

40 
26 

45 
29 

SI 

57 
46 

55 
45 

52 

17 

46.9 

31.2 

HUNTINGDON 

HAX 
HIN 

57 
45 

65 
32 

62 
36 

50 
40 

59 
43 

47 
34 

44 
29 

43 
14 

50 
16 

45 
33 

48 
20. 

50 
17 

52 
18 



63 
19 

70 
34 

73 
41 

64 
40 

57 
22 

60 
24 



58 
23 

60 
25 

61 
22 

60 
23 

55 
15 

49 
16 

52 
26 

64 
28 

62 
43 

68 
45 

57 
24 

56. B 

28. a 

iota*  followiim  Sfaitlon  i^^t^^ 
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CORRECTIONS 
MONTH:   JULY  1960 


Clinintological  Data  Table: 
Emporium  2  SSW 


State  College 


Daily  Precipitation  Table: 
Emporium  2  SSW 


Pine  Grove  1  NE 


Shaniokin 


State  College 


Daily  Temperature  Table: 
Emporium  2  SSW 


Cllmatological  Data  Table: 
Emporium  2  SSW 


State  College 


Daily  Precipitation  Table: 
Emporium  2  SSW 


State  College 


Sutersville 

Daily  Temperature  Table 
Emporium  2  SSW 


Climatological  Data  Table: 
State  College 


Daily  Precipitation  Table: 
Berwick 

State  College 


Climatological  Data  Table: 
Devault  1  W 


Daily  Precipitation  Table: 
Devault  1  W 


MONTH:   AUGUST  1960 


MONTH:   SEPTEMBER  1960 


MONTH:   NOVEMBER  1960 


Delete  all  data;  see  corrected  data 
this  publication  for  record. 

Delete  all  precipitation  data,  see 
corrected  data  for  record. 


Delete  all  data;  see  corrected  data 
this  publication,  for  record. 

Amount  on  the  30th  should  be  *;  31st 
should  be  1.20;  monthly  total  should 
be  4.47. 

Amount  on  the  30th  should  be  0.53; 
monthly  total  should  be  4.97;  departure 
from  long-term  average  +  .48. 

Delete  all  precipitation  data,  see 
corrected  data  for  record. 


Delete  all  data;  see  corrected  data, 
this  publication,  for  record. 


All  data  published  under  Emporium  2  SSW 
should  be  shown  as  Emporium  1  N 

Delete  all  precipitation  data,  see 
corrected  data  for  record. 


All  data  published  under  Emporium  2  SSW 
should  be  shown  as  Emporium  1  N 

Delete  all  precipitation  data,  see 
corrected  data  for  record. 

Amount  on  the  6th  should  be  0. 


All  data  published  under  Emporium  2  SSW 
should  be  shown  as  Emporium  1  N 


Delete  Precipitation  Data,  see  corrected 
data  for  record. 


Amount  on  the  1st  and  2nd  should  be  Trace. 

Delete  precipitation  data,  see  corrected 
data  for  record. 


Total  Precipitation  should  be  2.11.   No. 
of  days  with  .10  or  more  4.   Southeastern 
Piedmont  Division  average  precipitation 
should  be  2.16,  departure  from  long-term 
average  -1.35. 

Correct  as  follows:   2nd,  .02;  3rd,  .08; 
6th,  .01;  9th,  .03;  23rd,  .06. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER    1960 


o  d 


*>  c 

*>   0 


h  3 
3  O 

O  -H 


3  a 


a  o 

K  a 
o  a 
u  a 
txe 


r-t  ed 
O  *■ 

i-i  Q 


-  212 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1960 


STATION  INDEX 


PEfMSTLVANIA 
OECEMBER  1960 


STATION 


MMETONI*  LOCK  3 
ALLENS  HILLS 
ALLENTOWN  HB  AP 
ALLENTOHN  GAS  CO 
ALTOOMA  HORSESHOE  CUftVE 

ARENDTSVILLE 

AUSTINBURG  2    H 

BAHEBSTOWN  3  WNW 

8ARNES 

BEAR  CrtEEK  DAM 

BEAR  GAP 
BEAVEft  FALLS 
BEAVERTOHN 
BECHTELSVILLE 
BELLEPONTE  4  S 

BERNE 
BEi»«Kr 

betmuemeh 

^LEMEM  LEMIGM  \)l 
BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORMEBS 
8L0SERV1LLE  1  H 
80SUELL  1  SH 
BRAODOCK  LOCK  Z 


COUNTY 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 

LEHIGH 

LEMIGH 

BLAIR 


0229: AOAUS 
0313  TIOGA 
0355  ALLEGHENY 
0AQ9  WARREN 
0*55J  LUZERNE 

Ok^T'NORTHUHBLANO 
0475: BEAVER 
0482  SNYDER 
0486  I  BERKS 
0530  CENTRE 

, 0599! BERKS 
I  0611  COLUMBIA 
0629  NORTHAMPTON 
I  0634  NORTHAMPTON 
I  0725  PERRT 

!0T36  INDIANA 
I  0743  MONROE 
10763, CUMBERLAND 
0821  SOMERSET 
I  0861  ALLEGHENY 


41  12 
40  39 
40  36 


39  55 

42  00 

40  39 

41  40 
41  07 

40  SO 
40  46 
19   40 

t4f  40  22 
1«   40  51 


BRADFORO  FAA  AIRPORT  0865  MC  KEAN 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STAjOe67  -C  KEAN 
BRADFORD  4  W  RES  0868  MC  KEAN 
BREEZEHOOD  I  0905  BEDFORD 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT   1002  JEFFERSON 


78  55 

79  26 
75  2« 
79  29 


77  32 
79  59 
79  02 

75  44 

76  90 

BO  19 

77  10 
75  38 

77  1 


40  31  76  00 

41  04  76  15! 
40  37  79  22' 
40  361  75  23 
40  201  77  31 


4  40  27 

9  41  06 

19  40  16 

1  40  09 

10  40  24 


BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  « 
BURNT  CAPIN?  2  NE 

r  BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  HILL 
I  CAMP  KLINE 
CANTON  I  NW 

CARLISLE  : 

CARROLLTOWN  2  SSC 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORD 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 
iCMARLEROI 
ICHARLEROI  LOCK  4 
1  CLARENCE 
JCLARION  3  SW 

CLAUSSVILLE 
CLAVSVILLE  3  I* 

CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NH 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  £ 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  2  E 

CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NH 
JCOUDERSPORT  6  E 
I  COVINGTON  2  MStI 

CREEKSIOE 

CRESSON  2  SE 

CUSTER  CITY  2  m 
DANVILLE 
OE VAULT  1  W 
0INGMAH5  FERRY 
01  ION 

DONEGAL 
DONOR A 
DOYLE STOKN 
DRIFTWOOD 
OU  eOIS  7  E 

OUNLO 

OUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
I  EAST  BRADY 
EBENSBURG 

jEOINAORO 
EMPORIUM  I  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
E0U1NUNK  2 

JERIE  CO  FIELD  RSCM  LAB 
ERIE  WB  AIRPORT 
I  EVERETT  1  Sw 
I FARRELL  SHARON 
■  FORD  CITT  4  S  DAM 

FRANKLIN 
FREELAND 
GALE TON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

•GETTYSBURG 

GETTYSBURG  1  S 
JGIFFORO 
I GLENCOE 
I  GLEN  KA2EL  2  NE  DAM 

I GLENMOORE 

glen  rock 

glenmellard  dash  dam 
i gouldssoro 
i graterford 

6raterf0rd  i  e 

GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 
GREENVILLE 

HANOVER 
I  HARRISBURG  WB  AP 
HARRlseURG  NORTH 


1033  ALLEGHENY 

1073  SOMERSET 

I  1087  BEDFORD 

, 1105  WASHINGTON 

Ul^  HUNTINGDON 

'  1130  BUTLER 

I  1135  BUTLER 

!  119S  CUMBERLAND 

i 1203  LYCOMING 

! 1215  BRADFORD 


fLEY  1 


DAM 


h0ll1days9urg 
hollisterville 
'   holtwooo 

HOME 
hQNESOALE  4  NM 

hONESDALE  6  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
IHOOVERSVILLE 
I  MOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 


79  09 


78  38 

78  39 
78  44 

78  I 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


725 


2121  HID  HID 
1900 

1*80   9P| 

1392 

Ul?  MID  MID 


10  40  IB 
4  40  04 
6  39  9 

11  40  23 

6  40  09 

2  40  52 

I  2  40  91 

IS  40  15 


79  59;  10651 
78  50l  2460 

78  39  1318 

80  26  980   7A 
77  52)  990'  9P 

I 

79  94  1100   84 
79  53  1140 

76  55  I  460 


41  40    76  52   1520   TAi 


1234  CUMBERLAND 

255  CAMBRIA 

,26Z  POTTER 

,301  LYCOMING 

1342  DELAWARE 

1354  FRANKLIN 

1372  WASHINGTON 

1377  WESTMORELAND 

1480  CENTRE 

I4B5  CLARION 

1505  LEHIGH 

151? 

■ASHINGTON 

1519 

-LE*RF1ELD 

1529 

i^C  KEAN 

15B9| 

CHESTER 

1705 

SOMERSET 

1710 

AYETTE 

1720 

CHAWFORO 

1721 

rRBWFORD 

1723 

FAYETTE 

1729 

FAYETTE 

1737 

lONTGOMERY 

1749 

CLARION 

1773 

ALLEGHENY 

1790 

ERIE 

1806' 

POTTER 

18091 

16331 

riOGA 

INDIANA 

1995; 

CAMBRIA 

1979! 

MC  KEAN 

2013 

«0NT0OR 

:hester 

2160 

>IKE 

2171 

WYOMING 

2183 

WESTMORELAND 

2190 

HASHINGTON 

2221 

SUCKS 

2245 

:ameron 

2265 

CLEARFIELD 

2298 

CAMBRIA 

2325 

SULLIVAN 

2343 

SULLIVAN 

CLARION 

2466 

CAMflfil* 

2514 

ERIE 

2635 

CAMERON 

2644 

LYCOMING 

2662 

LANCASTER 

2671 

WAYNE 

2673 

ERIE 

?6B? 

ERIE 

2721 

BEDFORD 

281* 

MERCER 

29*2 

ARMSTRONG 

3028 

VENANGO 

LUZERNE 

3130 

POTTER 

3189 

BERKS 

3200 

BUCKS 

321S 

ADAMS 

3223 

ADAMS 

3298 

SOMERSET 

3311 

ELK 

3321 

CHESTER 

3330 

YORK 

ALLEGHENY 

3394 

WAYNE 

3435 

MONTGOMERY 

465   6Pl  6P; 


40 

35 

41 

37 

41 

^1 

39 

92 

39 

96 

40 

08 

40 

09 

*1 

09 

41 

12 

40 

37 

40 

07 

78  42,  2040 
77  49  2030 
77  27 

79  37 


77  SB 
79  95 
79  94 


39  48 

79 

22 

1490 

39  90 

79 

22 

13J1 

41  46 

22 

80 

15 

lUC 

40  01 

79 

36 

870 

40  01 

79 

33 

1900 

40  04 

75 

|9 

7C 

13 

1I8C 

40  30 

80 

05 

72( 

41  55 

79 

39 

1440 

41  49 

78 

03 

2020 

41  46 

2425 

41  44 

77 

07 

1749 

40  41 

79 

12 

103* 

40  27 

79 

94 

2940 

41  55 

78 

41 

2120 

40  98 

76 

37 

460 

40  05 1 

41  13| 
41  32 


75  S3    960, MID 

74  52, 

75  57 

79  23' 
79  52, 

75  oe! 

78  08 1 

78  SB 


78  43 
76  25! 
76  J5i 


1670   9P 

2410 
1910 

2020' 

820l  9P 
2090 


41  26 

40  11 

41  51, 


42  13 

42  05 

40  00 

41  14 

40  43 

41  23 

15 

41  01 

16 

41  44 

14 

40  13 

40  13 

\\ 

39  48 

75  13  910 

79  51  740 

90  12  732  MID 

78  23  1020   8A 

80  30  899i 

79  30  990(  8A 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  M.  ALLEN 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLEY  GAS  01 
ALTOONA  WATER  BUR. 

PA,  STATE  COL.  E«P.! 
OTTO  0.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  or  ENGINEERS 

ROARING  CREEK  WATER 
MOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R.  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 
ROCKVIEW  PRISON  PARI 


,  OEP 


'  WTRS. 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
HALTER  WILDRICK 
MRS.  6ESSIE  M.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

FED.  AVIATION  AGENCY    , 

AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 


PA*  rURP 


>IKE  COi 


79  49'  987 
79  S4I  1900 
77  39!  1329 


7P 


3437  MONTGOMERY 

3438  DAUPHIN 
3503  GREENE 

3519  WESTMORELAND 
3926   MERCER 

3662    YORK 
3699   YORK 
'  370*    DAUPHIN 
3758 1  WAYNE 
3761  I  WAYNE 

40ei    BLAIR 


12!     39    «9 


40  31 

41  15 

40    14| 


39  49 

40  1) 

40  18 

41  29 

41    28 


7^ 

90 

400 

'* 

96 

135 

77 

940 

78 

2220 

1620 

78 

1729 

40  26 > 

41  2S 

39    50 


i  404: 


WAYNE 


40441  WAYNE 

' 40471  CHESTER 
I  4098    SOMERSET 
4066    SUSQUEHANNA 
4159   HUNTINGDON 


41  37 

41  S9 

40  06 

40  09 

19 

40  30 

76    44: 

80   13! 

75   271 

75  27 

79    26 

76  43 

79  95 

80  29 

76  99! 

76  91 

76  94 

79  10 

79  11 


75  19 

79  1 
79  56 

78  59 

79  43 
78  01 


ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  D.  DOMLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F,  HAURER 

ICHARD  L>  MENKEN 
KATHfiYN  T.  KREIGHBAUM 
EARL  TOUCHTON 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OP  ENGINEERS 
,|SS  VElDA  swancer 
PA.  ELECTRIC  CO. 

WILLIAM  J.  OOTTERER 
HFGRS.  L.  *  H.  CO. 
IRA  TAYLOR 

MRS.TtLLlE  M.SIMONDS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REIO 
ARTHUR  A.  JOHNSTON 
MRS.  PALLA  J.  TAU'lN 
MARSHALL  B.  MENEPEE 

HARRY  C.  JOY 

PNILA.  ELECTRIC  CO. 
PA.  OEPT.  PRST.  ♦  WTRS. 
P0«.  COKE  ♦  CMEM,  CO. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 

MISS  ELIZABETH  NEFF 
CHARLES  R.  DAVIS 
CALVIN  R.  PACKARD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLE»«»EL 

INACTIVE  12/59 
MRS.  MARIE  H.  LITTLE 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THOMAS  A.  HOTAlEN 
HAROLD  J.  KUSCHEl 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEOOORE  F.  MATMUES 
GEORGE  H»BT 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 

mS.  D.  L.  WHITE 

FRANCIS  B.  MANLEY 
A.  B.  KEMPEL 
ROBERT  4.  WASSER 

EOINBORO  ST.  TCMR.  COL 
MRS.  T4LLIE  M.  BHITTON 
WILLIAM  SUOERS 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 

FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  A.  RhOADS 
ANDREW  B.  EVANSHA 

GALE  LUSH 

TEH  C.  WOLF 
GEORGE    < 


.    HART 


STATION 


NTSDALE 

HYNOMAN 

INDIANA  3  SE 
; JACKSON  SUMMIT 
j  JAMESTOWN  2  NW 

j JERSEY  SHORE 
I  JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 


KETTLE  CREEK  OAM 


CUMBERLAND 

BEDFORD 
INDIANA 


LYCOMING 
CAMBRIA 

CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

,  BEDFORD 
k  CLINTON 

ARMSTRONG 
'  WESTMORELAND 
4672 'carbon 


LAFAYETTE  MC  KEAH  PARK   4706  MC  KEAN 
LAKE  MINISINK  4727  PIKE 

LAKEVILLE  1  NNE  473SlWAYNE 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA  4758  LANCASTER 
LANCASTER  2  NE  FILT  PL   476S  LANCASTER 


COUNTY 


40  06 

39  49 

40  36 

41  97 


41  12 
40  20 
40  19 


41  13 
41  27 

40  0> 

40  03 


78  99 

78  48 

79  07 


79  32 

79  14 
79  34 


79  U 
76  17 
76  17 


LANOISVILLE  2  NW 
LAURELTON  STATE  VILLAGE, 
LAWHENCeviLLE  2  S       , 
LE0ANON  3  w  | 


ILEWIS  run  3  SE 
keWISTOWN 
LOCK  HAVEN 

IlOCK  haven  2 
LONG  PONO  2  W 
LYNCH 
MADERA 

mahafpey 

; maple  glen 
mapleton  depot 

i  marcus  hook 
marienville  1  sw 
marion  center  2  se 

martins3ubg  •'aa  ap 

MATAMORAS 
MC  CONNELLSeURG 
MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 

mEADVILLE  1  S 
MED  IX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCER  HlwiY  SHED 
MERCERSeUBG 

MERwINSBURG 
MEYEHSOALE 
MIDLAND  DAM  7 


MIL 


IVILLE 


HUGH  C.  MC  ILHENNY 
NATIONAL  MILITARY  PARK 

INACTIVE  12/99 
MRS.  MARY  N.  HARTHAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  J.  SHRADER 

MRS.  E.  C.    MC  WILLIAMS  , 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DANA  L.  SHAY 
CHARLES  A.  LEISTER 

STATE  CORRECTIONAL  INST' 
LEE  H.  LEITZEL  , 

CORPS  OF  ENGINEERS     I 
PA.  DEPT,  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 

JOHN  M.  RINGLER 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO* 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 
MIS.  EDNA  H.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 

FRIEND  E.  WALTER        I 
S.  H.  KURT!  I 

JAMES  A,  HAHN 
JOSEPH  J,  SANAUSKAS 
DANIEL  I.  GROVE         I 


HILLERSBUR6  2  E 
NILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
MONTROSE 

MORGANTOWN 

NT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCOMO  2  N 
MOUNT  UNION  1  N 

muhlENBURG  1  SE 

MURRYSvlLLE 

MYERSTOWN 
'NATRONA  LOCK  4 
'nEFFS  MILLS  3  NE 

neshaminy  falls 

new  castle  1  n 


NEW    TRIPOLI 
NORRISrOWN 
NORTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    H 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER    1    E 
PAUPACK    2    WNW 

I  Phil  ore'El   INST  OF  t( 

PHILADELPHIA  WB  AP 

t   PHILADELPHIA  PT  BREE2! 
PHILIPS6URG  FAA  AP 
PHOENIKVlLLE  1  E 

PIKES  CREEK 

PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
r'PITTSBURGM  WB  CITY 
I  PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 

IPOTTSVILLE 
' PUNRSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

r  READING  WB  CITY 
RENOVO 
RENOVO  9  S 
REW 
iRICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUShVILLE 
RUSSELL 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  5 
'SALINA  3  W 
'SAXTON 

SCANDIA  2  E 
ISCMENLEY  LOCK  9 

fl SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 
SELLERSVILLE    2    NW 
SHADE    GAP    2    NE 
SHAMOKIN 

SHEFFIELD    9    W 
SHIPPENSBUR6 
S I NNEHAHON I NG 
SIZERVILLE 
SLIPPERY    ROCK 


4779 

LANCASTER 

UNION 

4873 

TIOGA 

4891 

LCBANOM 

4896 

LEBANON 

4934 

CARBON 

4972 

BRADFORD 

4994 

MC  KEAN 

MIFFLIN 

9104 

CLINTON 

9109 

CLINTON 

9160 

MONROE 

9279 

FOREST 

939* 

CLEARFIELD 

5342 

CLEARFIELD 

19|  41    99  77   07 

19  40   20  7*   29 

I  19  40   19  76   39 

'     9  40    90  79    43 

19  41    4li  76    43 

:     1  41    50'  79    39 

I     6  40    391  77    39 

U!  41   08|  77   27 


1* 


08 


5368'moNTGOMERY  i 

3S91    HUNTINGDON 
5390    DELAWARE 
5400    FOREST 
5408    INDIANA 

549*    BLAIR 

|5470|PIKE 

I  592*. FULTON 
5a73   ALLEGHENY 
9601    LUZERNE  I 

5*06  CRAWFORD  j 

5*27! ELK  I 

5651  MERCER 
5*54  MERCER 
5*62    FRANKLIN 

5676    MONROE 
5684    SOMERSET 
5710   BEAVER 
5731    BRADFORD 
I  5738, WAYNE 

I  9779   DAUPHIN 

! 9790   CENTRE 
9817    COLUMBIA 
5825   MIFFLIN 
9919    SUSQUEHANNA 

9996   BERKS 
6028    LANCASTER 
'6059, MONROE 

6067    MIFFLIN  I 

|6090   LU2ERNE  I 

6111    WESTMORELAND    | 
6126    LEBANON  I 

6151  ALLEGHENY 
6174  HUNTINGDON 
6194    BUCKS 

6233    LAWRENCE 


6S26  LEHIGH 

6370  MONTGOMERY 
6S96  ERIE 
6621  BRADFORD 
6*81  MONTGOMERY 

6*89  CARBON 
6721  ARMSTRONG 
672*  CLARION 
6762  PIKE 
:  6879  PHILADELPHIA 

6889  PHILADELPHIA 
6899  PHILADELPHIA 
6916  CENTRE 
6927  CHESTER 
6999  LUZERNE 

695*  SCHUYLKILL 
6993 , ALLEGHENY 
6997  1  ALLEGHENY 

7029: WAYNE 
711*' SCHUYLKILL 

7161  SCHUYLKILL 
!7217  JEFFERSON 
, 7229  I  ARMSTRONG 
I  7239  BUCKS 
I 7S10  POTTER 

7318  BERKS 

7409  CLINTON 

7410  CLINTON 
7425  MC  KEAN 
7443  GREENE 

, 7477  j  ELK 
'T940   BEAVER 
I  T727    SUSOUENAmA 
I  7729' WARREN  I 

7732' LANCASTER 

TTS9' INDIANA 

77B2   VESTMORELAND    ' 

78*6 ' BEDFORD  , 

'7859 'WARREN 
7863    ARMSTRONG  I 


79  90 
79  03 
78  2* 
78   44 


79   25 

79    09 
79    02 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


1*«9 


41    98| 

41    17 
41    15 


*0    58 

39  49 

40  38 

41  96 
41    40 


40  09  i 

40  14 

41  091 

40  24 

41  13l 

40  2*1 
40  22 : 
40  37 1 
40  401 
40   09: 


METRO  P.    DOROSM 
DONALD    LEHMAN 
CLTMER   WATER    SVC, 
ARCHIE    LA  1 1 


OEP 


PRST 


79  19 
7*  43 
79  00 
79   52 

79   *0|     1»99 


80   lOl  10*9      BA 

78   24  1100 

80   13  1160      TP 

90   15  I2»0l 

77    54  6191     BA 


79    28j        999 

79  Oil     2010 

80  29:       689 

76    11! 
79    04 


76    96 


9*0 


75  54 

595 

NID 

HID 

7*  26 

670 

MID 

HID 

79  22 

1915 

77  93 

920 

76  08 

1110 

79  42 

880 

7*  18 

*8fl 

BA 

79  45 

BOO 

TA 

77  99 

908 

7*  97 

*0 

HID 

9'  40    48; 

1  41   05 

1  41     0* 

5  41    2* 

14  39   57 

5  39    93 

5  39    99 

6  40    94 

14  40    07 

19  41     18 


79    36'        980; M|D, > 

79  491 
79  21 
79  49 1 
76  16 
79    33! 

75  97'! 

79  41 1 

79  40i 

79  141 

79  11 


970 

6P{ 

79 

MID 

BA 

1060 

9A 

1620 

989 

.. 

499 

HID 

.■■> 

11*0 

TA 

1100 
I960 

8A 

79  15 

79  12 

78  05 

75  30 

76  08 

*0    3*         76  22 

*0    30         SO  13 

*0    27         80  00 

*1    44         75  27 


30!hIDJ  MIDI 

7:MIDi  MID) 

32'  MID|  MIDi 

1918   MID  MID 

105      9PlHlD 

1320  ;     7A 


939 


8A 


1191    ' 

7*9    MID    MID 

1800      8A(     8A 
40    S5        76   02        490      7A|     7A 


7*  11 
79  00 
79    17 


1270'     BA]     BA 
490;     9Pl     7A 


40    42 
40    97 

40   99 

40  2* 

41  92 

40    20'        79    98         266: mid;  HID 


78  47 
80  18 
76   07 


40    4* 
4«    31; 

40  12< 

41  99 

40    41 


1109 
780 
20*0 


7902 ! LACKAWANNA 

7905    LUZERNE 

7938    BUCKS 
' 79*51  HUNTINGDON 
I  7978  j  NORTHUIQLAND 

802*; WARREN 

8073' FRANKLIN 
' 8145  CAMERON 
' 8195    CAMERON 

8184    BUTlER 

8190    NC    KEAN 
82*4    SOPiERSET 
8275    WAYNE 
8908    FRANKLIN 

|8379|T0ltK  I 


75    40 

75    4* 
79    20 


79  08  1920 

77  32  709 

78  09  790 
78    11  1290 

80  03  19*9 

78  2'  1510 

79  05  2140 
79  2*  1400 
T7   Ml  1920 

76    921  470 


GEORGE  R.  HAODELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
1    OF     JOHNSTOWN 

RUDOLPH   A.    ANDERSON 

LIAM  J.  HOWE 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

CORPS  OF   ENGINEERS 

CORPS  OF   ENGINEERS 

IHACTIVE    12/99 

ITY    Of    BETHLEHEM 

INACTIVE    12/99 
RS.     IRENE    FOREMAN 
PS.    GLADYS    REINEKE 
IPINCASTEH    WATER    8UR. 

LANCASTER   WATER   BuR. 

'■  PA.    STATE    COLLEGE 
:  PA.   DEPT.   OF   WELFARE 
,  HARRY    P.    HOWLANO 

LEON   NILLER 
, THOMAS    OOMNACHIE 

I  GOODWIN    S.    DEFREHN 
JOEL    R.    LA    MONT.    JR. 
RUSSELL    LINEMAN 
AMERICAN    VISCOSE    CO. 
JOHN    P.     FREY 

[  HUGH    F,     PARKER 

'  THOMAS   HECKES 

j  CORPS   OP   ENGINEERS 

, MRS.    JULIA    J,    SHOFF 

j  MISS    ELLEN    J,    MILES 

PRANCES   E*    SCHEIBNER 
!  MRS.     1.     S.    BUCHANAN 
SUN    OIL    CO. 
ROY    A.    MARKER 
CORPS    OF    ENGINEERS 

FED.    AVIATION    AGEHCT 
HARRY    8  ISLAND 
MRS.    HELEN    M.    SMJVES 
NATIONAL    TUBE    CO* 
GEORGE   PEARACE 

CITY    OP    MEADVILLE 

MIS.E.    M.    SNYDER 
■tmS,    FRAN.    STRUThEPS 
,  PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
'  ROLLIN    P,    GILBERT 

I  Aajt^JP  A.  SMITH 
THEOOORE  R.  6AER 
CORPS   OP   ENGINEERS 

I  GEORGE  J.  PLATT 
CHARLES    W.    DAVIS 

RUSSELL    S»CPlEY 
, NEVIN   E.    SOWERSOx 
kEAMETH  lEIGhOw 

I  THOMAS  C.  HARBESQM 
RALPH    TAYLOR 

PA.  TURNPIKE  C9W. 
PA.     TURNPIKE    COMi. 

INACTIVE  6/60 
mT,    union    water    WORKS 

INACTIVE        2/*0 

' DAVID    C.     SHAW 

I  IWIS. KATHLEEN    WANOELL 
,  CORPS  OF   ENGINEERS 
PA.    STATE    UNIVERSITY 
PHILA.    sue.    WATER.    CO. 

LEWIS   W.    HAMILTON 
GENERAL    CKMICAL    CO. 
CLINTON    J.    ALLEN 
I       ttS,     FRANCES    K.     FRY 
PA.     TURNPIKE    COM!. 

FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H.  BOONE 
ELLSWORTH   WEAVER 

INACTIVE  8/60 
FRED    C.    ESOVACM 

NEW  JERSEY   ZINC   CO. 
LOUIS   A.    MALARKET 
P.    H.    NEELT 
MISS   L.    VETTERLEIR 

FRANCIS    K.    DAVIS*    JR. 

tj  U.S.  WCATrCR  BUREAU 
ATLANTIC    REFINING   CO. 

1      FED.    AVIATION    AGENCY 
PHILA.     SUB.    WA' 
HARRY    SHELDON 

PA,    POWER   *   LIGHT  CO. 

■U  U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.    WEATtCR    BUREAU 

1  PA.  FISH  COmlSSIOH 
<«S.    ADA    E.    RARICK 

LLOYD  £.  WELLER 
CARL  E.  ROTOLO 
CORPS  OF   ENGINEERS 

DEWIS    K.     PLUCK 

«s.   Rac>«l  langan 

U    U.S.    WEATrCR    BUREAU 
ELMER    G.    BATSOCLET 
C.    F.    BILLETTE 
HAROLD    C.    MEALY 
CORPS   OF   EM6INEER5 

BOROUGH  OF    RIOGHAT 
DEOUESNE   LIGHT   CO. 
CARL    KOPATZ 
HOWARD    C.    JONES 
S.H.   WATER   POWER   < 


KXNl 


CORPS   OF   ENGINEERS 
«jM.   AuTh.   wSTMIlD. 
«iS.    ALVERTi 
DAVID   R.    ANDERSON 
COR*S  OP   ENGINEERS 


U.S.  POST  OFFICE 
t  U.S.  WEATrCR  BUREAU 
SELLERSVIU-E  « 
MiS.  iCLEN  H.  PTLE 
ROAR IMG    CREEK    Ml 

MONTGOMERY    L.FAI 

KEITH    B.     ALLEN 

latS.     FRANCES    CALO«EU.| 

NRS.    AGNES    LlOH 
RAY1«MA    E.    MILLER 

PA.    DCPT.     HIGHWAYS 
tOWARD    e*     PECK 

EUGENE   H.    COOK 
PA.    DCPT.    OF    tCALTK 
,  P.    H.    GLATFELTCt   CO. 


STATION  INDEX 


STATION 


UNNELTON 
iRTLEPOIHT    ft    NC 

ROME  4  NE  BALD  EAGLE 
HON  CITY  FILT  PLANT 
llONTOWN 

NDERGRIFT 
lNDERGPIFT    2   V 

RCINVILLE 
,BREN 

>shington 

lTSONTOWN 
lVNESBUHG  2  W 
.VNESeuRG  1  E 

BSTER  HILLS  9  SW 

LLSeORO    3    S 


*9jCCNTftE 
»>| CENTRE 

1 1 SUSOUChaNNA 
T0|8EltllS 
•9     INDIANA 

46    MOMXOE 
10   JEFFEtSOU 
6S>N0(tTHUMBLAND 
92' SUSOUEHANN* 
iLLEGMENV 


08    CRAMFORO 

lARREN 

09' BRADFORD 

10  I DAUPMrN 


HO  I  AHA 
1002    nC    KEAN 

BLAIR 
iO»2  ERIE 
so: FAYETTE 

Za  MESTMORELAND 

)3'WESTl«0RELAND 

96  BERKS 

9S  HARREN 

12  MASMINGTON 

<«5  NORTHUHBLANO 
>62IGREEMe 

GREENE 

FULTON 

TIOGA 


OBSERVAnON 

TIME  AND 
TABLES 


RA,    STATE    UNIVESSITY 
PA.     STATE    UNIVERSITY 
AUTMOHY    E.    SLICK 
JACOB   KLAHR 
HARRY    F.    BENNETT 

WILLIAM    MACERTT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
CHARLES   H.    SAYLER 

,    BENSON 
HANCE    SEE 

MRS.   MAR 

JAMES  E. 
CORPS  OF 
PA.  ELEC 


ROBERT  0 
FREOERtCI 
HAROLD  H 


S-DELAWAREj 


GREENLEE 
.POSAL  PLANT 

.    COVER 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


MEST  CHCSTER 
WEST  QftOVe  1  E 
WEST  HICKOftT 
MHITESBURG 
WILKES-BARRE 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

WIND  GAP 

W0LFS6URG 

YORK  3  SSM  PUMP  STA 

YORK  2  S  FILTER  PLANT 
YORK  HAVEN 
YOUNGSVILLE 
ZION   GROVE 
IIONSVILLE  )  SE 


«*6* 

»905 
9S0T 
9699 

9702 


CHESTER 
CHESTER 

FOREST 

ARMSTRONG 

LAZERNE 

BLAIR 
I  LYCOMING 

NORTHAMPTON 
I  BEDFORD 
I  YORK 

I  YORK 
I  YORK 

■  WARREN 
SCHUYLKILL 

■  LEHIGH 


DAILY  LOCAL  NEWS 
CONARD-PYLC  CO. 

.  HELEN  P.  KINNEAK 
COOPS  OF  ENGINEERS 

.  MARY  0.  MIRMAK 

MYRON   K.    BIDDLE 
l.S.    WEATHER    BUREAU 
MRS.    NARY    0.    HQClZEL 
WALTER    C.    RICE 
YORK    WATER    COMPANY 

YORK    WATER    COMPANY 
METROPOLITAN    EOISOH    CO. 
HENRY    CARLETT 
JAMES   0.    TEETER 
LESLIE    HOMATT 


SKIMINETASi       8-LAkE    ERlFi       9-LEHIGH(        10-MONONGAHELA|        ll-OHIOi       12-POTOMAC,        13-LAKE    ( 


14-SCHUYLKILI 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrlsburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  '.'able  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-terra  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No.  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table; i 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

»   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  tM 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. j 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in] 
Hburly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  2 
D.  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  Publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Ofllcej 
Washington  25,  D,  C,  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  PrlBe:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary,)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C, 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


April 


May 


July 


August 


September 


November    '    December 


ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CUR^ 
ARENDTSVILLE 
BAKERSIOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  k    S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEhIGH  UN  I  V 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

6L05ERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  PES 
8RO0KV1LLE  FAA  AIRPORT 
6URGETTST0WN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAM8ERS8URG  1  ESE 
CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDeRSPORT  3  NW 

OEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONOR A 

OU  BO  I S  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
E8ENS6URG 
EMPORIUM  2  SSW 

EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  h     S  DAM 
FRANKL IN 
FREELAND 
GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 
GRATERFORO 
GRATERFORO  1  E 
GRATZ  1  N 
GREENVILLE 

HANOVER 

HARRIS6URG  W8  AP 
HAWLEY 
HOLT WOOD 
HOOVERSVILLE 

HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  ST, 
LANDISVILLE  2  Nw 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 
MARTINS6URG  FAA  AP 

MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MERCERS8URG 
MIDLAND  DAM  7 
MILLVILLE 


31.6 

3.1 

31.6 

1.3 

30.0 

.9 

32.0 

.9 

SW 


MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N 

MUHLENBURG  1  SE 


1  N 


NEW  CAST 
NEWELL 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NORRlSTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TE 

PHILADELPHI 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILlPSBURG  FAA  AP 

PHOENlXVlLLE  I  E 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
RIDGWAY  3  W 
SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  we  AIRPORT 

SHIPPENS8URG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 


27.9 
27.4 
34. 2M 


32.4 
^8.1 

29.3 
34.3 
26.0 
26. 6f 
26.6 

24.9 
32.3 
28.8 
24.6 
32.0 


33 

7 

33 

8 

26 

^ 

31. 

0 

31 

1 

31 

1 

33.9 

34.1 
29.1 
3'..  8 


32.1 
29.6 
26.2 


2<..9 
32.7 
32.0 
25. 7M 
27.9 

32.1 
33.8 
32.1 
33.0 
35.5 


31. 


32.9 
26. 5M 
29.6 

3C.2 
31.9 
32.9 
30.6 
36.6 


32.4 
24. 3M 
29.5 


31.3  i -  8.4 


18 

2 

29 

6 

23 

3 

22 

2 

29 

8 

20 

5 

20 

7 

25 

8 

27.0 
32,2 
28.0 
22.2 
29.4 

29.0 
26.3 
18.9 
34.1 
25.8 

22.5 


-12.3 

-10.5 


47.8 
58.2 
53.6 


26.9 
34.4 
35.6 
28.1 


30.9 
29.5 
33.0 


55.4 
57.1 
49.9 


52.9 
53.3 
54.6 


54.3M1  - 
53.9 
60.2  '  - 
58.9  I  - 
55.4 


57.6   -  2.7 
59.5   -  2.0 


51.8 
58.7 
56.4 


55.2 
53.2 
59.5 
53.5 


54.1 
59.4 
56.6 
58.5 

59.1 
57.2 
57.2 
54.8 
59.3 


66.2  I  -  2.9 


63.7   -  2.7 


59.9 
68.8 
64.9 
60.9 
69.0 

64,3 


63.0 
69.2 
66.1 
68.1 

68.4 
65.9 
66.1 
64.8 
69.2 


63.6 

70.0 
64. 8H 


57.5 
60.3   - 
57.2 
57.5  I- 

58.1  - 

58.4 

57.2  - 
53.2 

63.2  - 
56.2 

55.3  -  2.3 


71.1   -  3.0 


43.3 

44.8 

3.2 

4.1 


74.5 

70,6 
73.4 
75.8 
69.8 
73.4 


66.2 
68.1 
63.8 
65.5 


28.3   -  5.2 


67.6M|' 
64.9 
72.0  '. 


72.3   -  2.9 


73 

7 

69 

1 

71 

1 

74 

8 

70 

4 

67 

4M 

68 

1 

38.7 

18,4 

39.5 

40.1 

20.4 

40.2 

21.2 

44. 4M 

26. 2M 

42. OM 

.4 

20. 3M 

40.4 

18, 2X 

44.0 

.6 

24,7 

43.3 

.2 

24.2 

67.0   -  1.1 

63.5 
36.8 
68.6 


63.9   -  5.3 


70,6  !-  4.6 


46 

3 

53 

8 

48 

8 

47 

5 

53 

7 

48 

OM 

54.5   -   .5 


72.9  I-  2.5 


71.0 
68.1 
73.1 


71.9   -  2.6 


68.6  -  5.2 
63.6 

75.7  -  3.7 


58,4 
60,3 
58.2 


63.2 

61.2  , 
64.6  i 
52. 8M 

59,7 
57.5 
60.9 


60.9 
55.1 

56. 5M 


57.7   -  1.2 


63.9   -  1.1 


65 

6 

70 

8 

7? 

9 

67 

3 

65 

1 

70 

4 

68.6  -  3,7 

72.1  - 
62.8 

68.3  - 


70.7 
68.8 
71.8 


72.1 
70,5 
74.2 


67.0 
67.4 
62.0 
67.9 
64.5 

65,6 


66.3   -  1.2 


53.0   -  1.6 


44.5 
41.3 
41.5 
41.3 

37.4 
44,6 
40, 8M 
37,1 
44,2 

41.1 
39.1 
44.7 
40.1 


38.2 
40.1 
45.4 
44.8 
41. 9M 

46,6 


43.4 
41. 9H 
43.6 

46.4 
45.1 
41.1 

46,0 


1.5 

44.7 
37.7 


43.4 
1.0 
3.1 

43.8 
1.6 
38.0 


1.1 

44.3 
5.1 


39.4 
43.3 
44.2 


45.8 
43.0 
43.4 
47.0 


51.0   -  2.0 


50.7   - 

47,6 
53.0 

56.0  - 

48.1  -  1.1 
51.0" 


52.4 


45.5 
49.1 
38.8 

45.2 
43.1 
46.6 
38.0 
41.3 

39.4 


k4.5 
13.9 
13.1 


20. 9M 

19.1 

26.2 


25.5   -  5.2 


22. 4H  -  7.6 
21.5   -  6.1 

24.7   -  9.1 


22.0 
24.9 
28.7 


52.3  -   1.7 


25.6   -  8.3 


21.3   -10.3 


50.2   -   1.1 


26. 3M  -  6.5 

22.6 

22.0   -  6.3 


20.2   -11.1 


49,3   -   1, 


4  -  7.5 

28.2  -  7. 
16.9 

26.0  -  5. 

19.6 


26.3 

:23.6 
122.6 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


Jaduoiv 


Fabiuary 


April 


May 


July 


Auguat 


S«ptambar 


OUOSBURG 

26.7 

SURi 

31.6 

»ll»i«.    !    S    FIRE    TMR 

2«.2 

«ESI«    :    5C    0*M 

27.6 

JSVILLE    WATER   WORKS 

27.9 

^NDA 

29.0 

3NT0WN 

35.3 

JEN 

29.4 

lESBURG    !    W 

33.6 

.SeORO    3    S 

24.9 

r   CHESTER 

35.3 

.lAMSPORT    W8    AP 

31.1 

t    3    SSW    PUMP    STA 

34.3 

ISIONAL    AVERAGES 
)N0    MOUNTAINS 

r  C6NTRAL  mountain: 

FHEASTERN    PIEDMONT 
:R    SUSQUEHANNA 

)le  susquehanna 
;r  Susquehanna 

rRAL    MOUNTAINS 
•H    CENTRAL    MOUNTAIN 
["HWESr     PLATEAU 
■MWEST     PLATEAU 


29.9 
32.1 
26.8 


33.1 
2B.5 
31.1 


61.5  -  1.0 
57.5  -  2.7 
60.9       -    2.6 


60.3 
59.5 
67.1 


65.0    ,-       .6 


67,0       -    2.3 


66.6  I  -  1.7 
66.8  -  2,1 
64.1       -    2.7 


67.1 
71,3 
72,8 
71,9 
69.3 


64.8 
66,4 
60.5 


41.0 
43.fi 
45.5 


40.6  2.1 
40.3  1.2 

42.8  I        1,9 

42.7  I        1.0 


25,2     1-    8.2 


19,8  I-    7.8 

19.6  ;-    9.2 
23.1  1-    7.9 

23.7  !-    8.6 


51.7 
47.7 
49.7 
44,5 


46,0     ,-       2,4 


narrative   Special   Weather   Summary   appeared    in  the  February,    March, 
ly,    September   and   December    issues    of    this   publication   for   1960. 


See  Refereoce  Notes  Following  Statlo 
-  219  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January      February 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURV 
ARENDTSVILLE 

AUSTINBUR6  2  W 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK  DAM 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
BECHTELSVILLE 
BELLEFONTE  4  S 
BERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIOH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BOSWELL  6  WNW 
BOSWELL  1  SW 
BRADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  ST 


RES 


BRADFORD  i* 
6REEZEWOO0 
6R00KVILLE  FAA  AIRPOf 
BRUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 

BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2    NE 

BUTLER 

camp  hill 
camp  kline 

canton  1  nw 
carlisle 

carrolltown  2  sse 
carter  camp  2  w 
cedar  run 

chadds  ford 
chambersbur6  1  ese 
charleroi  lock  4 
clarence  1  e 
clarion  3  sw 

claussville 

CLAYSVlLLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 

CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEK  SIDE 
CRESSON  2  SE 
DANVILLE 

DEVAULT  1  W 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

OOYLESTOWN 

DU  BOIS  7  E 
DU5H0RE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENS8URG 

EDINBORO 
EMPORIUM  2  SSW 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EOUINUNK  2 
ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  0AM 

FRANKLIN 
FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  D 

GLENMOORE 

GLENWILLARO  DASH 

GOULOSBORO 

GRATERFORO 
GRATERFORO  1  E 
GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  1 
GREENVILLE 

HANOVER 

MARRISBURG    WB    AP 
HARR1S6UR6    NORTH 
HAWLEY 
HOLLISTERVILLE 


2.93 
3.66 
3.69 


3 

3* 

4 

00 

3 

62 

4 

6{ 

3 

76 

E3 

92 

2.67    -    .05 


3.16|      1.31 


3.71 
2.22!  - 
2.6«   - 


2.84   -    .27 


E3.78 

3.78 

E3.42 


2.68    -    .64 


E2.77I  -    .92 
3.831 
2.72!  -1.12 


1 

91 

1 

71 

2 

52 

2 

.34 

2 

.46 

2 

.79 

April 


1.43    -2.30 


5.40'      1.40 


6.111      1.69 


E3.14;  -    .70 


1.19' 
1.88: 
2.09: 


Augiist  September    I      October       |    November         December 


2.92:  -1.42| 
3.38  -  .67 
5.65:  1.65 
3.17,  -1.53 


3.271 
3.25 

3.3e: 
2.97I 


3.43 
3.82 

3.70 
4.43 


E2.48 
4.50: 

4.37! 


1.31 
1.76 


1.71 

1.421 
E2.13 
1.84J 
1.99! 
2.06 

3.05 


1.66 
I.94I 
1.94 


2. 

62: 

2. 

23; 

1. 

99! 

691 

1 

99| 

1 

38: 

641 

2 

62 

2 

14| 

2 

45 

3 

23 

2 

09 

"1 

08] 

F3 

941 

.9x1 

.211 

.851 

.66 

.05 

.381 

.931 

.99| 

3 

.54 

.01 

>      2 

.12i 

.591 

.65; 

)      1 
>      3 

.21 
.81 

3.95:      1.17 


E3.47! 
3.09| 
1.83! 
2.38 
3.11 


1.78 
2.24: 
2.67 


4.20       1.88 


2.52 
3.58 
3.03 


3.681      1.19 


2.00    -1.66 


2.41 
1 
1.60 
E2.18 
1.69 
1.84 
1.79 


2.09 


1.671  -1.64 
2.141  -1.84 


1.95    -1.97 


3.41 
4.14 
8.84 
7.46      2.83 


4.47 
6.09: 
5.05 

6.32 

10.94 
6.95 
5.03: 
8.22      4 

E8.19 
Ee.l9 

5.92       1 

6.94 

8.06 

6.43 
7.27       3 
9.43 
7.49 
7.93 

6.75 

6.34       2.19 


7.23 

4.33 
4,79 
8.14 
4.04 

7.05 

4.34 
4.94 
6.36 
5.42 
5.04 


6.57 
7.20      3 
10.15 
6.39 

7.18 
3.92 
4.73 
5.63       1 
3.56    -    .80 


8.26       3.59 


78| 

97 

El 

88: 

03 

42 

77 

55 

.92 

.56 

.43 

3.01:  -1.09     E4.43 


7.49! 
4.24 
4.61 
4.75I 
2.711  -1.02 


6.33 
2.96    - 
3.97 


- 

94 

38 

441 

031 

52 

45 

90| 

E2 

21 

00 

181 

11 

"1 

09! 

57 

36 

01 

18: 

.38. 

.41 

.07 

.31 

-1.83 
1.82 
1  .40 

-2,64 


5.25:      1.93 


6.77      2.27 
3.26 

2.16:  -2.70 


2.6O:  -1.78 
5.13       1.13 


2.93    -1.98 


El. 93 

.93 

2.62 


-1.32 
-2.3 


3.6I:      1.11 


1.32       1.85- 


-1 

.04 

-1 

.65 

-2 

.14 

-1 

.46 

-1 

.46 

- 

.35 

-1 

.87 

-1 

.74 

-1 

.88 

1.60'  -2.11 


2.59    -    .38 


1.63    -1.17 


1.61 
1.57 
7.00 


3.29 
-1.37 


3.52 

1.47 


1.17 
2.21 
1.581 
2.63 
1.291  -2.20 

1.07    -1.40 

.94 
1.67 
1.12 

.84 


1.16 

1.16    -1.84 

2.82 


I.I7I  -2.61 


1.23    -2.75 


3.36    -1.50 


5.66      2.06 


6.07  ] 
7.78  ; 
7.00  : 
4.92 

3.05  -1.19 

6.42       2.23 
5.74 
7.4i: 
5.22I 
6.54|      1.77 

E4.20I  -    .34 

7.07 
4.64 
6.85|     2.77 

6.34      2.19 


5.55       1.33 


4.68         .58 
6.22       2.77 
3.76' 
2.61    -1.28 

4.761     1.39 

3.97 

3.57] 

3.87 

3.16|  -    .90 

E2.35|  -1.75 


5.97      2.26 


-1.40 
1.83 


2.89 

3.94    -    .68 

6.88 


7.41       2.73 

4.51 
6.33 
5.90 


3.51 
2.95 
5.10 


4.45, 

2.62 

5.40,      1.33 

2.82    -    .96 

1.05: 

2.281 
6.86' 


3.30!  -1.99 


2.85:  -1.60 


3.29;  -1.02 
3.14    -1.74 


1.19!  -1.89 


4.17:      1.29 


4.77       1.54 


1.81 

6.0 


E9.52      6.05 


2.04  -  .74 
2.30  -  .77 
2.70  - 
2.09  - 
2.24    -1.16 

1.11 
1.96 
2,69 
2.22 
2.48    -1.33 


1.56 
1.74 
2.50 
£1.88 
1.88 


.75 


1.46 

1.58! 

1.71! 

1.95! 

.69! 

2.171 

i.sol 

.69  -2 

22 

1.46. 

.79! 

1.33:  -1 

.72 

1.03 

1.81 

1.56 

.85    -2 

.58 

2.19 

1.00; 

1.27; 

3.20! 

1.76;  -1 

.5C 

1.25    -1 

.27 

1.27 

1.76 

1.07 

1.56 

-1 

.01 

1.73 
1.56 

"' 

.32 

1.71    -1.06 


1.90    -1.24 

.79 
1.91 
1.83 
1.82 

1.43  -1 

1.56    - 
1.68 
1.97 
El. 45 

1.73 

1.29 

2.51 

2.02    -1.19 

3.47 

1.44  -1.56 


1.60'  -1.00 


1.96 

1.45 

1.32    -1 

.00 

1.57 

El. 65 

1.25  -; 

.25 

1.68 

1.22 

39.56 

30. A2 
E30.3*. 
E36.29 
(.3.91 
41.2^ 


£^4.2  3 

fc6.35 
E33.93 

*5.%6 

43.69 

47.86 
£48.65  5. 

52.53 
E36.34    -    8, 


E31.33 
33.87 
31.26 

E39.70 
37.36 
38.66 

E30.22 


1.65    -1.12 


.83 

1.36    -1 

.46 

1.93 

2.02    -1 
El. 88 

.07 

1.44 

2.21    -1 

.12 

4,39 
1.57 
1.92 


2.20    -1.78 


2.72    -1.23 


1.90 
4.99 
4.24 


4.53 
3.60 
6.68       1 

E6.66       1.96 

3.78 

5.99       1.57 

4.37         .65 

4.97  .77 
4.73  1.09 
3.78    -    ,26 


2,65    -    .03    El. 97    - 

2.29    -1.26 
1.09 


7.77  3 

5.53  1 
3.45 

2.62  -2 

6.25       2.08 


3.70    -1.02 


3.56    -    .18 


-1.49 
-1.62 
-    .91 


5.16      2.01 


3.82       1.13 
8.39      4.87 


8.46 
8.16 
1.48 
4.72       1.69 


1.45    -1.94 


3.31 

1.78    -1.35 

7.53  : 
3.10    -    .05 
8.62 

8.54  4 

3.16    -    .19 


6.57      2.92 
E6.26      2.83 


5.27  2.11 
7.83  4.21 
6.59       3.24 


1.42 
1.41 
1.74 


I.8O:  -1.02 
E3.00: 
2.58 
2.02!  - 

2.97I  - 

E2.27 
E2.77 

3.36    - 

1.94 


.75 
2,02 
2.10' 
1.73 


1.65 
1,62 
2,35 


1.01 
1.53 
1,70    -1,60 


1,44    -1.62 
El. 86   -1.75 


1.49    -1.81 


92 

16 

97 

E2 

30 

.30 

Fl 

,24 

.11 

.79 

.23 

.34 

,83 

.80 

1 

.74 

1.77 
1.76 
2.21 
2.32 
1.76    -1.46 

3.22 


2.43 
2.67 
1.62 
1.27 
1.92 


E3.43    -    .87 
1.85    -1.25 


2.66    -1.12 


1.47    -    .90 

2.58    -    .53 
£1.50 
El .49   - 

2,12   -1.44 

1.33 


1.85    -1.24 


1.12 
1.41 
1.70 
E2.17 


2.45    -    .55 


34. 


38.07       ^ 
39.22    -   3 

39.01 
E36.69 
42,88 

£48,22 
40,00    -    1 
31,34    -   7 
39,13 
35,89 

53,65 
31, 9';    -    ! 
41.5'    - 

E33,71 
£47,06  1 

£36.44 

36.66    -   1 
£38.07 


E45.29 

£37.97 

£33.98   • 

3«.37 

32.93 


2.27 

1.86 

2.06 

£3.78 

1.50 

1.35 

1.78 

-2 

47 

2.20 

£1.64 

-2 

01 

£3.33 

1.64 

3.33 

1.66 

1.13 

1.86 

- 

.69 

1.58 

1.68 

-1 

.47 

1.61 

1.99 

., 

.17 

2.33 

1.39 

-1 

.34 

2.41 

2. '7 

-1 

.32 

1.86 

1.51 

-1 

.91 

1.48 

1.37 

-2 

.36 

1.47 

1.62 

1.38 

£1.22 


33.40 
£37.36 
46.66 


£50.88 
32.87 
£41.66 


34.25 
£53.94 
£41.17 


£46. 
31. 
£46.- 


-  .96'  33. 

-  .951  32. 


See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 

tU  2      CONTINUED 

1960 

lu 

luiy 

F.b 

niaiy 

Muck 

1 

April 

1 

Miy 

lun. 

July 

August 

S«pt«mbar 

Ootobst 

Novambar 

D«c«mb«r 

Annual 

STAllON 

1 

, 

. 

1 

. 

t 

• 

t 

, 

1 

• 

1 

1 

« 

1 

1 

1 

9 

8 

1 

j 

1 
* 

1 

1 

1 

t 

1 

t 

1 

I 

1 

1 

I 

S. 
1 

1 

t 
1 

S 

t 

i£ 

1 

i 
8 

1 

£ 

£ 

° 

£ 

Q 

£ 

cS 

£ 

Q 

£ 

& 

£ 

£ 

& 

£ 

& 

a 

& 

<5 

I 

a 

1.81 

-    .90 

3.05 

.85 

1.6! 

-1.67 

2.88;  -    .18 

9.62 

2.27 

3.75 

.34 

5.33 

1.78 

3.60 

-  .93 

10.50 

7.74 

1.70 

-    .96 

2.29 

-    ,61 

1.67 

-1.03 

44.09 

7.10 

«    NW 

J.5C 

3.31 

1.8t 

E3.5e 

3.91 

4.71 

9.13 

3.27 

7.75 

1,16 

1.62 

1.55 

E41.35 

OK    1    M 

3.oe 

3.02 

1.71 

3. Of 

7.211 

2.9! 

5.72 

4.37 

10,61 

1.75 

2.05 

1.80 

47.41 

.  .c-  -> ILLE 

- 

5.02 

2.22 

. 

1.82 

- 

— 

3.26 

_ 

<■   601 10»    2    SE 

3.3< 

4.20 

2.32 

E3.61 

9.00! 

7.53 

5.64 

4.34; 

7.80 

2.66 

1.97 

El  .66 

E50.07 

NTINGOON 

2.»« 

-    .27 

3.32 

1.38 

1.60 

-2.26 

1.77 

-1.73 

8.91 

4.48 

4.50:         .79 

3.64 

-    .34 

E2.29 

-1.76 

4.65 

1.60 

1.03 

-1.78 

1.93 

-1,15 

1.38 

-1.39 

E37,10 

-  2.43 

NTSPALE 

1.9C 

3.61 

1.87 

3.10 

7.88 

2.71 

4.49 

3.73 

4.43 

.69 

1.80 

1.85 

3B.26 

NOMAN 

2.52 

-    .05 

4.42 

2.68 

1.70 

-1.89 

1.87 

-1.13 

6.77 

3.31 

4.05:         .53 

3.07 

-    .24 

2.26 

-1.66 

3.56 

.96 

.45 

-2.17 

1.68 

-    .81 

1.44 

-    .92 

33.79 

- 1.37 

DIANA    y    SE 

2.»» 

3.17 

2.02 

3.58 

7.66 

3.43 

4.06 

1.87 

5.74 

2.03 

2.27 

1.71 

40.43 

HESTOWN    2    NW 

2.86 

.09 

2.96 

.81 

1.26 

-1.83 

1.32 

-2.23 

7.45 

3.48 

2.91 

-  .55 

3,34 

-    .40 

2.33 

-1.18 

.70 

-2.68 

1.64 

-1.11 

2.13 

-    .66 

1.67 

-    .60 

30.77 

-   6.86 

RSEv    SMOUE 

2.10 

4.25 

2.08 

3.22 

7.40 

2.69 

3.61 

2.94 

6.01 

1.37 

1.88 

1.64 

39.15 

HNSTOWN 

E2.85 

-    .89 

E3.64 

.70 

E2.05 

-2.51 

E2.10 

-2.07 

7.06 

2.96 

3.95 

-    .61 

4.79 

.15 

1.69 

-2.39 

4.94 

1.94 

.65 

-2.27 

1.94 

-    .89 

E2.07 

-1.38 

E37.93 

-    7,66 

NE      1    NNE 

3.61 

4.16 

1.71 

2.22 

6.33 

4.20 

2.94 

3.62 

2.16 

1.85 

2.47 

2.19 

37.68 

RTHAUS 

2.»» 

2.73 

1.76 

1.55 

8.24 

4.95 

6.88 

1.40 

4.73 

1.64 

1.97 

1.60 

39.89 

5G 

2.33 

4.69 

El. 64 

El. 44 

E4.83! 

E3.30 

5.96 

El. 52 

E3.57 

1.67 

E0.98 

El. 35 

E35.28 

TTANNING    LOCK    7 

2.86 

2.98 

1.99 

1.40 

9.56 

3.401 

3.60 

3.35 

2.22 

1.26 

2.00 

1,73 

32.59 

ESGEHLLE    3    H 

4.07 

4.37 

2.14 

4.34 

6.04 

3.76 

6.05 

6.40 

7.63 

1.47 

2.60 

1,51 

50.38 

Kt    MINI  SINK 

3.92 

4.34 

2.75 

4.64 

9.81 

3.56i 

6,38 

6.70 

6.69 

1.76 

1.90 

1.56 

50.01 

SEVILLE    1    NNE 

3.«3 

.75 

3.93 

1.31 

2.10 

-1.55 

4.49 

.82 

9.91 

1.60 

4.65 

.66 

5,53 

.48 

4.45 

-    .09 

7.17 

3.60 

1.09 

-2.66 

1.19 

-2.51 

1.79 

-1.27 

45.73 

1.14 

«»SIE»    2NE    PUMP    ST* 

2.A8 

-    .51 

3.12 

.74 

2.11 

-1.75 

3.62 

.04 

6.44 

2.33 

3.41 

-    .62 

5.66 

1.01 

4.23 

-1.05 

10.07 

6.76 

1.31 

-1.96 

2.50 

-    .71 

2.32 

-    .67 

47,47 

3.61 

WISVILLE    2    NW 

2.»5 

2.87 

.94 

3.47 

8.43 

3.62 

5.22 

4.23 

6.22 

1.64 

2.21 

1.42 

42.72 

«RENCEV1LLE    2    S 

1.79 

.06 

2.56 

1.01 

2.10 

-    .71 

2.07 

-    .53 

5.77 

1.66 

4.69 

1.34 

3.58 

-    .32 

2.26 

-1.73 

3.36 

.39 

1.07 

-1.76 

1.05 

-1.42 

.47 

-l.*7 

30.79 

-   3.50 

SANON    3    w 

2.89 

-    .23 

4.22 

1.80 

2.15 

-1.70 

2.95 

-    .62 

6.08 

3.68 

3.32 

-    .56 

4.49 

-    .04 

1.84 

-2.60 

6.48 

2.73 

1,10 

-2.53 

2.09 

-1.30 

2.38 

-    .88 

41.99 

-    2.25 

ilGMTON 

3.89 

5.39 

2.92 

4.82 

6.59 

3.13 

5.92 

5.73 

8.87 

1,45 

2.19 

1.99 

52.89 

QOV 

.62 

3.42 

E2.72 

1.94 

6.95 

6.67 

2.63 

2.96 

5.12 

£1.54 

El. 32 

E0.96 

E36.87 

«1S    RUN    3    SE 

3.09 

3.67 

1.60 

2.28 

6.18 

5.51 

2.47 

3.31 

1.44 

2.08 

2.09 

1.73 

35.45 

rilSTOWN 

2.16 

3.87 

2.21 

2.69 

7.80 

5.02 

3.65 

2.74 

5.68 

.71 

1.80 

El. 70 

£40.03 

:r    haven 

2.10 

-    .53 

3.67 

1.59 

2.27 

-1.61 

E2.41 

-    .97 

7.61 

3.13 

3.95 

.52 

4.69 

.59 

1.99 

-2.03 

5.66 

2.58 

1.29 

-1.92 

1.53 

-1.63 

1.44 

-l.*3 

E38.61 

-    1.71 

«;   POND    ?    w 

».29 

7.96 

2.62 

5.12 

6.44 

3.49 

5.85 

5.70 

6.26 

1.69 

2.59 

1.79 

53.81 

1CH 

3.88 

4.07 

2.70 

E2.27 

6.91 

4.52 

3.14 

E4.92 

.94 

1.91 

2.92 

1.83 

E40.01 

>E')A 

2.30 

2.49 

1.70 

1.74 

8.50 

2.17 

6.20 

.57 

3.47 

1.53 

1.96 

1.46 

34.09 

1AFFEV 

2.81 

2.97 

2.38 

1.58 

6.17 

2.55 

5.32 

1.11 

4.97 

1.65 

2.19 

2.50 

38.20 

3.64 

E4.09 

1.35 

3.48 

4.14 

1.25 

7.66 

2.94 

7.72 

2.72 

2.77 

2.59 

E44.35 

>LETON    DEPOT 

2.42 

3.94 

1.71 

2.42 

7.10 

2.05 

3.07 

1.87 

4.71 

,87 

1.76 

1.37 

33.29 

*CUS    HOOK 

3.64 

.14 

3.66 

.99 

1.57 

-2.44 

3.79 

.20 

5.13 

1.24 

1.07 

-2.52 

6.45 

2.79 

2.25 

-3.05 

9.28 

6.29 

3.15 

.43 

1.63 

-1.66 

2.67 

-    .39 

44.49 

2.02 

nON    CENTER    2    SE 

3.12 

3.77 

2.36 

2.53 

7.10 

4.22 

5.39 

2.46 

4.79 

2.05 

2.48 

2.78 

43.05 

!T1NSBURG    FAA    AP 

2.39 

3.09 

2.06 

1.67 

7.31 

3.13 

5.17 

1.23 

4.70 

1.31 

1.11 

1.36 

34.53 

AMOR AS 

3.57 

.53 

3.96 

1.46 

2.28 

-1.22 

4.23 

.46 

E4.57 

.42 

4.23 

.29 

6.00 

1.84 

5.82 

1.44 

7.40 

3.56 

1.57 

-1.91 

1.71 

-2,11 

1.69 

-1.36 

E47,23 

3.40 

C0NNELL5BURG 

2.38 

3.69 

2.21 

2.66 

10.15 

4.43 

3.54 

2.83 

3.34 

1,05 

1.81 

1.65 

39.74 

REE  SPORT 

2.65 

-    .23 

2.70 

.41 

2.28 

-1.28 

1.11 

-2.20 

4.23 

.68 

E4.41 

.45 

E3.51 

.04 

2.57 

-1.11 

2.90 

.16 

El. 36 

-1.07 

1.68 

-    .62 

1,25 

-I.IB 

E30.85 

-5.95 

IDVILLE    1     S 

3.50 

•  61 

3.27 

.84 

1.98 

-1.44 

1.45 

-1.99 

6.07 

2.19 

3.49 

-    .44 

5.67 

1.49 

2.06 

-1.31 

1.03 

-2.01 

1.96 

-1.31 

2.59 

-    .53 

1,52 

-1.19 

34.61 

-    5.09 

>Ix  Run 

3.18 

4.01 

2.01 

1.73 

7.59 

2.70 

5.81 

1.93 

3.29 

1.59 

1.73 

1,67 

37,24 

KER    2    NNE 

3.01 

3.72 

1.54 

1.37 

7.10 

3.47 

4.79 

3.29 

.67 

1,00 

2.35 

El  .72 

E34.03 

»CERS6URG 

2.47 

-    .22 

3.81 

1.63 

2.70 

-1.03 

2.29 

-1.00 

7.51 

3.26 

4.80 

.88 

3.94 

.37 

4.44 

.62 

3.33 

.17 

.78 

-2.63 

2.55 

-    .57 

2.01 

-    .88 

40.63 

.80 

rERSOALE 

4.39 

£3.85 

3.05 

1.73 

6.20 

3.65 

3.77 

2.13 

4.20 

,74 

.73 

E2.14 

E36.5e 

)LAND    DAM    7 

2.86 

3.19 

1.39 

1.09 

5.23 

4.13 

4.58 

5.22 

1.07 

1.20 

2.27 

1.26 

33.49 

-ANVILLE 

3.53 

3.19 

1.80 

3.68 

4.26 

5.60 

6.31 

5.19 

8.36 

1.05 

1.47 

1 .48 

45-92 

LMEIM 

2.03 

4.32 

1.69 

2.09 

7.92 

3.74 

4,51 

1.16 

5.79 

1.12 

1.90 

1.34 

37.63 

LVILLE    2     SW 

2.63 

3.59 

1.97 

4.15 

6.46 

3.41 

4.66 

4.16 

6.09 

1.44 

2.23 

1.46 

42.65 

ROY 

2.56 

3.78 

2.08 

1.90 

7.68 

3.74 

4.94 

1.86 

5.82 

1.23 

1.95 

1.54 

39.06 

(TROSE 

3.49 

4.02 

2.18 

3.64 

4.56 

8.24 

3.30 

2.72 

8.35 

2.00 

1.37 

1.15 

45.02 

?GANTOWN 

3.03 

3.15 

1.22 

2.51 

6.00 

3.73 

6.76 

2.45 

7.91 

1.23 

2.07 

1.76 

41.84 

GRETNA    2    SE 
MT    POCONO    2    N 

2.64 

2.64 

1.02 

3.17 
4.53 

.29 

6.24 

5.07 

6.26 

4.70 

6.25 

1.15 

1.69 

El. 51 

£42,54 

HLEN8URG    I    SE 

- 

2.94 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

RSrOHN 

3.04 

E3.89 

2.23 

2.66 

5.89 

3.29 

3.62 

, 

3.21 

6.24 

1.15 

1.32 

2.30 

E38.84 

RONA    LOCK    6 

3.27 

.05 

2.56 

.05 

1.97 

-1.92 

1.55 

-2.10 

4.96 

.96 

4.11 

-    .26 

3.40 

-    .72 

1.64 

-2.38 

1.95 

-    .87 

2.06 

-    .87 

1.88 

-    .87 

1.26 

-1.39 

30.61 

-10.32 

MAMINY    FALLS 

3.65 

.34 

4.52 

1.84 

1.75 

-2.52 

3.50 

-    .06 

3.42 

-    .84 

1.65 

-2.47 

7.40 

2.69 

4.61 

-    .51 

7.51 

3.91 

3.02 

-    .33 

2.62 

-1.04 

3.17 

•  08 

46.82 

1  .09 

*  CASTLE    1    N 
(ELL 

2.69 

-    .17 

3.71 

1.46 

2.21 

-1.34 

.98 

-2.57 

6.06 

2.12 

3.72 

-    .09 

3.35 

-    .61 

4.37 

.93 

.63 

-2.24 

1.77 

-1.05 

1.69 

-    .79 

2.14 

-    .39 

33.52 

-  4,74 

3.33 

3.77 

2.00 

1.31 

5.59 

2.21 

5.72 

5.55 

3.62 

1.51 

2.81 

1.90 

39.32 

#  PARK 
(PORT 
(    STANTON 

2.33 

-    .92 

3.43 

.95 

2.50 

-1.45 

3.69 

-    .06 

9.01 

4.68 

2.69 

-1.36 

5.20 

.97 

6.06 

.71 

6.78 

3.30 

1.83 

-1.66 

2.22 

-1.29 

2.26 

-    .99 

48.00 

2.88 

1.50 

-1.46 

3.94 

1.67 

2.07 

-1.59 

2.93 

-    .62 

7.75 

3.53 

3.46 

-    .10 

3.71 

-    .65 

2,62 

-1.69 

4.94 

1.92 

,88 

-2.65 

2.16 

-1.32 

1.35 

-1.74 

37.33 

-   4.70 

3.82 

3.65 

3.60 

.52 

6.35 

4.86 

3.69 

3,00 

3.72 

2,45 

1.21 

.97 

37.86 

*    TRIPOLI 

4.46 

4.40 

3.00 

5.37 

6.56 

5.92 

5.34 

5,08 

7.06 

1,70 

2.56 

2.16 

53.63 

tRISTOWN 

3.21 

4.00 

1.59 

3.60 

4.96 

1.09 

7.90 

3,49 

9.30 

2,62 

2.25 

2.81 

46.82 

fTH  EAST    2    SE 

3.57 

2.67 

1.01 

1.45 

4.21 

3.60 

2.16 

1.86 

.55 

2,71 

2.53 

■    1.50 

27.82 

(ELL    3   N 

2.39 

2.99 

2.29 

3.14 

4.41 

3.21 

2.87 

-M 

4.07 

3.60 

2.78 

4.08 

4.15 

3.72 

6.37 

4.13 

7.86 

1,47 

2.66 

1.89 

46.78 

.HERTON 
IKER 

4.29 

1.25 

3.61 

1,30 

2.46 

-1.25 

4,04 

.79 

5.44 

1.38 

3.33 

-    .54 

4.90 

-    .06 

9.43 

4.64 

8.41 

4,57 

1.23 

-1.97 

2.25 

-1.32 

1.20 

-1.99 

50.59 

6.78 

2.97 

2.77 

1.45 

1.16 

6.44 

3.26 

3.45 

1.63 

1.06 

1.82 

1.98 

1.46 

29,45 

IPACK    2    WNW 

2.96 

.10 

3.91 

1.30 

2.13 

-1.55 

3.78 

.11 

5.16 

.89 

3.07 

-    .73 

5.86 

1.21 

3.49 

-1.12 

7.49 

4.01 

1.18 

-2.46 

1.68 

-2.06 

1.53 

-1.65 

42.24 

-    1  .97 

L   DREXEL    INST    OF    TE 

3.53 

3.79 

1.95 

3.91 

4.10 

.68 

6.75 

3.05 

9.87 

2.66 

2.22 

3.22 

45.93 

LAOELPMIA    WB    AP 

3.11 

-    .26 

3.44 

.42 

1.96 

-1.36 

2.92 

-    .46 

3.65 

.07 

.71 

-3.16 

5,52 

1.32 

3.19 

-1.39 

8.78 

5.32 

2.79 

.19 

1.92 

-1.16 

3.16 

■  49 

41.15 

.02 

LAOElpmIA    PT    BREEZE 
LIPSBURG    FAA    AP 

3.11 

-    .21 

3.65 

1.03 

1.57 

-2.19 

3.05 

-    .19 

4.20 

.21 

1.03 

-2.95 

5.20 

1.38 

1.97 

-2.91 

9.05 

5.85 

2.83 

.10 

2.06 

-1.30 

3.15 

.37 

40.87 

.81 

2.64 

5.91 

3.61 

1.84 

E9.05 

2.62 

5.32 

.71 

4.29 

1.91 

1.01 

1.71 

E40.62 

'ENIXVILLE    I    E 

ES   CREEK 

E   GROVE    I    NE 

I'tt 

.12 

4.01 

1.33 

2.43 

-1.85 

3,39 

-    .01 

4.30 

-    .17 

2.06 

-2.05 

5.66 

1.30 

4.75 

-    .46 

10.24 

6.85 

2.76 

-    .34 

1.79 

-1.98 

2.32 

-1.06 

47.43 

1.66 

3.55 

2.62 

2.10 

4.18 

5.06 

4.79 

4.66 

3.78 

9.35 

2.11 

2.66 

1.52 

46.36 

2.42 

3.78 

2.11 

3.51 

6.16 

3.37 

E4.44 

2.10 

9.61 

1.56 

2.17 

1-69 

E43.14 

TSeuRGH    WB    AP    2 
TSeuRGH    WB    CITY 

3.01 

.24 

3.16 

.79 

2.06 

-1.14 

1.37 

-1.82 

5.62 

1.85 

2.72 

-1.35 

3.46 

-    .45 

3.55 

.42 

1.84 

-1.13 

1.64 

-    .80 

1.22 

-1.37 

1.64 

-    .87 

31.29 

-    5.63 

2.85 

.02 

2.67 

.32 

2.02 

-1.39 

1.43 

-1.65 

4.88 

1.39 

3.82 

-    .01 

2.90 

-    .82 

2.92 

-    .16 

2.54 

-    .23 

2.07 

-    .42 

1.40 

-1.21 

1.58 

-    .99 

31,08 

-    5.15 

ASANT    MOUNT     1     W 
T    CLINTON 
TSVILLE 

4.02 

.66 

4.30 

1.45 

2.06 

-1.92 

4.02 

.03 

5.01 

.48 

8.30 

4.30 

4.27 

-    .22 

3.30 

-1.06 

9.01 

4.96 

2,21 

-1.60 

2.34 

-1.70 

1.90 

-1.57 

50.74 

3.81 

3.57 
2.93 

.18 

4.66 

5.17 

2.02 

E3.25 
2.77 

-1.07 

3.31 
3.15 

-    .69 

E6.31 
7.02 

1.55 

3,67 
2.87 

.00 

6.45 
4.70 

1.65 

4.12 
3.26 

-    .45 

10.03 
9.67 

6.06 

1.26 
1.58 

-2.37 

2.66 
2.47 

-1.13 

1.39 
1.88 

-2,17 

£50.68 
47.47 

3.58 

NEYVILLE    2    SE    DAM 
KERTOWN    1    E 

2.97 

3.18 

El. 57 

1.63 

7.27 

3.55 

5.11 

1.70 

2.84 

2.05 

1.82 

1.71 

E35.40 

3.87 

.42 

3.33 

.75 

3.05 

-    .97 

3.87 

.14 

E3.95 

-    .52 

E2.88 

-1.55 

6.28 

1.64 

4.05 

-    .99 

9.74 

6.12 

2.15 

-1.37 

2.43 

-1.36 

2.42 

-    .96 

E48.02 

1.35 

MONO 

OING   we    CITY 

lOVO 

1.59 

3.67 

1.81 

2.67 

7.09 

4.72 

2.98 

1.92 

2.23 

1.21 

1.68 

1.20 

32.77 

3.40 

.25 

3.83 

1.15 

2.13 

-1.18 

3.45 

.21 

5.32 

1.63 

2.92 

-    .84 

4.37 

-    .06 

3.48 

-    .40 

5.92 

2.64 

1.33 

-1.42 

1.93 

-1.12 

2.31 

-     .49 

40.39 

.37 

2.21 

-    .28 

3.11 

1.05 

1.61 

-1.90 

1.79 

-1.59 

8.31 

3.90 

4.77 

1.24 

5.44 

1.50 

1.59 

-1.60 

4.19 

1.61 

1.67 

-1.41 

1.67 

-1.50 

1.37 

-1.28 

37.73 

-       ,26 

ES    LANDING    L    6 

3.02 

E7.83 

2.02 

1.98 

5.07 

5.88 

1.64 

3.19 

1.50 

E2.00 

2.66 

E2.0e 

E38.87 

2.38 

3.41 

1.74 

1.34 

E5.18 

1.69 

4,14 

2.79 

4.57 

1.27 

1.81 

El. 33 

£31.65 

■GWAY    3    w 

HVILLE 

SELL 

3.53 

.57 

3.25 

.98 

2.15 

-1.42 

1.79 

-1.68 

7.08 

2.94 

3.96 

.05 

6,15 

1.89 

1.90 

-1.30 

1  .74 

-1.61 

1.61 

-1.46 

2.10 

-    .98 

1.77 

-1.07 

37.03 

-3.29 

2.32 

3.35 

1.35 

3.60 

3.71 

7.70 

2,67 

2.71 

6.25 

2.20 

1.25 

El  .43 

E38.74 

AMORE    1    s 
INA    3   w 

2.61 

3.60 

.91 

2^66 

7.66 

1.52 

4,68 

3.06 

4.01 

.68 

1.63 

1.53 

34.57 

3.29 

2.69 

2.49 

1.88 

5.44 

3.39 

4,48 

E2.58 

4.03 

2,18 

E2.13 

2.03 

E36.61 

TON 

'ENLEY    LOCK    5 

ANTON 

ANTON    WB    AIRPORT 

MOKIN 

2.78 

2.94 

1.52 

1.86 

7.41 

3.55 

4.05 

1.51 

6.19 

.56 

1.58 

1.36 

35.31 

2.98 

-    .34 

3.17 

.50 

2.11 

-2.22 

1.55 

-2.21 

5.72 

1.66 

4.19 

-    .04 

2.80 

-    .91 

3.44 

-    .23 

1.97 

-1.00 

1.61 

-1.21 

1.82 

-    .99 

1.56 

-1.24 

32.92 

-    6.23 

E2.9e 

E2.64 

1.07 

4.37 

4.22 

3.76 

6.05 

4.23 

7.22 

1.61 

1.47 

El. 30 

E40.92 

2.94 

.68 

2.64 

.62 

1.49 

-1.34 

3.40 

.15 

4.32 

.21 

3.33 

-1.10 

5.55 

.22 

3.54 

-    .54 

7.78 

4.56 

1.22 

-2.16 

1.77 

-1.44 

1.01 

-1.36 

38,99 

-    1.50 

3.44 

.60 

4.07 

1.63 

2.27 

-1.60 

3.39 

.02 

7.48 

2.60 

2.62 

-1.22 

4.97 

.46 

2.89 

-1.21 

9.02 

5.86 

El. 42 

-1.96 

2.29 

-1.33 

2.25 

-    .92 

£46.11 

3.15 

PPEN56UP6 

NEMAHONING 

ERVILLE 

PPERY   ROCK 

ERSET    FAIRVIEW    ST 

2.17 

2.69 

2.62 

2.92 

7.11 

4.93 

4,16 

4.47 

5.86 

1.06 

2.39 

2.12 

42.74 

2.41 

3.45 

1.94 

1.84 

7.58 

5-13 

5.71 

2.01 

4.29 

1.52 

1.89 

1.31 

39,08 

2.87 

3.89 

1.79 

E2.17 

7.22 

3.94 

3.76 

3.94 

1.95 

1.09 

1.96 

1.70 

£36.28 

2.45 

2.58 

1.16 

.98 

6.32 

4.01 

4.04 

3.82 

,61 

1.43 

1,93 

1.49 

30.82 

3.75 

5.16 

2.3S 

1.48 

8.12 

4,11 

5.82 

2,0  7 

4.47 

1,34 

2,06 

2.50 

43.26 

See  Reference  Notes  Following  Statlo 
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TAaiE  2  ■  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATe  COLLEGE 
STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 

STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 
SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  4  H    0AM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 
TIONESTA  2     5E  DAM 


TITUSVILLE  WATER 

WORKS 

40 

TORPEDO  4  W 

93 

TOWANDA 

16 

TOWER  CITY  5  SW 

50 

TROY 

17 

TURTLEPOINT  »  NE 

90 

TYRONE  4  NE  BALD 

EAGLE 

38 

UNION  CITY  FILT 

PLANT 

05 

UNIONTOWN 

54 

VANDERGRIFT 

01 

VIRGINVILLE 

52 

WARREN 

85 

WATSONTOWN 

22 

WAYNESBURG  2    W 

E2 

20 

WELLSBORO  3  S 

.45 

WEST  CHESTER 

.05 

WEST  GROVE  1  E 

.20 

WEST  HICKORY 

.46 

WHITESBURG 

.70 

WILKES  BARRE 

.64 

WILLIAMSBURG 

.71 

WILLIAMSRORT  WB 

AP 

.21 

WOLFSBURG 

YORK    3    SSW    PUHP    STA 

YORK    HAVEN 

2  I  ON      GROVE 

2I0NSVILLE    3    SE 


DIVISIONAL    AVERAGES 

POCONO    HOUNTAINS 
EAST    CENTRAL    MOUNTAINS 
SOUTHEASTERN    PIEDMONT 
LOWER    SUSQUEHANNA 
MIDDLE    SUSQUEHANNA 

UPPER    SUSQUEHANNA 
CENTRAL    MOUNTAINS 
SOUTH    CENTRAL    MOUNTAIN 
SOUTHWEST    PLATEAU 
NORTHWEST    PLATEAU 


2.63    -    .24 


3.65!      1.85 


3.51 


4.23 
3.S8I 

3.05'; 

3.1B| 

3.09 

3.681 


.961  -1.95 
3.44 
1.82 
1.11 
3.08| 

1.99 
1.91 
1.96 

E2.38 
1.26    -2.47 

2.60 

1.99 

1.72 

1.94    -2.38 

2.70!  -1.46 


1.55 
E2.22 
1.91 


1.46 
1.36 
1.43 
.89 
.99 


April 


3.06 
2.13 
3.14 


1.57|  -2.00 


1.211  -2.39 


3.46!  -    .08 


7.51 
6.02 
7.22 
5.92 
5.40 


1.26 


-1 

.20 

86 

-2 

.05 

45 

-1 

.35 

92 

-1 

.61 

12 

_1 

.11 

40 

-1 

.74 

93 

-] 

.85 

91 

-1 

.81 

52 

-1 

.92 

.78 

6.28 
7.71       2.93 
3.90 
E3.83I 
6.52 

7.60      2.69 


7.81 

5.39' 
4.01    - 
5.81!      1.92 
6.49| 
6.41;      2.19 

7.29 
4.51 
6.01 
5.97      ; 
6. 68      ; 

6.39! 

E6.30! 
3.02]  - 
9.26! 
7.24|     2.93 

8. 73' 
7.76      3.23 
7.35 
E6.42 
4.66. 


luly 


3.63    -    .07 
2.20!  -1.26 


5.58,      1.62 


5.99|     2.83 

3.60 
5.04 
6.24 


1.561  -3.22 


2.05    -2.32 


5.38| 

1 

04 

4.35; 

- 

23 

5.591 

1 

4C 

6.97 

2 

7C 

7.2  3, 

2 

82 

5.57 

1 

.28 

7.32 

2 

.8- 

8.26 

4 

.11 

6.591      2.05 


3.64    -    .03 


5.73       2.42 
3.03    -    .71 
3.71    -    .48 
5.71       1.56|     3.49    -    .96 
6.36      2.23       3.89         .00 


2.79    -1.16 


August 


September 


£     I 

4.551 


1.12    -2.28 


2.491  -1.60 


3.00!  -    .27 


2.04   -1.89 


5.79  1.82 
3.57| 

7.B61  3.31 

7.12;  2*60 


7.37      3.22 


4.91       1.75 


6.36      2.95 


I.2O1  -2.31 


3.23'  -    .78 


6.351     3.02 


4.95       1.96 


1.51    -1.74 


1.18|  -2.29 
1.061  -1.85 


1.55    -1.97 


1.90|  -2.12 

1.52! 

1.53! 

1.44; 


1.64 
1.74 
1.21 


I.94I  -    .74 


-1.67 
-1.59 


1.38'  -2.01 


1.481  -2.09 
1.15!  -2.22 
2.11  -1.05 
1.22  -2.14 
1.27'  -2.01 

1.68'  -1.44 
1.43    -1 
1.13J  -1 
1.82'  -1 
1.74    -] 


2.04 
2.291  - 

1.85    -1.29 
2.63' 
2.04    -2 


Decembei 

Annua 

P 

a      1 

Q. 

t 

a 

1 

& 

i 

2.24   -1.53 

1.59 
1  .49   ■ 
1.08 
1.52 
2.11 

1.50 
2.02 
1.64 
1.60 
2.2! 

-1.61  .87    -1.28 

1.85 

1.23 

El. 29 


1.64 

2.72 

1.36    -1.48 

1.94    -    .63 

1.84 

2.57|  -1.01 

2.16; 

1.94   -    .57 

1.01! 

2.52    -1.44 

1.59    -1.93 

3.081 


2.161  -1.35 


1.36,  -1 
1.78  -1.40 
1.71  -1.24 
1.65    - 


51.56 

33.04 
37.60 
41.19 
E30.39! 
50.531 

55.75' 


1.79 


1.62    -1.24 

1.52 

1.36    -1.23 

.87 
2.57    - 
E2.44   - 

1.66 

2.19 

1.71    -1.01 

1.74 

1.80    -    .67 


2.26   -    .66 


1.77    -1.64 


1.43   -1.51 


1.55 
1.66 
1.75 
1.66 


44.04 
E34.99    - 

35.11 
E49.44 
E48.27 

E34.91 
E41.73 
39.72 
44.25 
43.25 

34.25 

47.75 
40.90 

E42.40 

E47. 


!( 


45.33 

40.99!  ■ 
39.53'  -J 

39.86 
35.85    1 
38.70    ^ 
35.30 
34.30    ^ 


See  Referen 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


PENNSYLVANIA 
1960 


Last  spring  minimum  of 


First  fal]  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  datee 


LLENTONN    WB    AP 
LLENTOWN    GAS    CO 
LIOONA    HORSESHOE    CURVE 
^ENDTSVILLE 
AKERSrOHN    3    WNtI 

ELLEFONTE    ♦    S 
ERWICK 

ETHLEMEM    LEHI&H    UNIV 
LAIRSVILLE    6    ENE 
^OSERVILLE    1    N 

5A0F0RD    FAA   AIRPORT 
5A0F0RD    »    W    RES 
»OOKVILLE     FAA    AIRPORT 
JRGETTSTOWN    2    W 
JRNT    CABINS    2    NE 

UTLER 

»NTON    1    ^M 
ARLISUE 

'UMBERSBURG    1    ESE 
.ARION    3    SW 

-AYSVILLE    3    » 
3ATESVILLE    1    SW 
DNFLUENCE     1    SW    0AM 
3NNEAUTV1LLE 
3RRT 


3    NW 


3UDERSP0RT 
EVAULT    1    W 
IXON 
MEGAL 
ONORA 

J    BOIS    7    E 
«GLES    MERE 
\ST   BRADY 
iCNSBURG 
A^PORIUM    2    SSW 

tPORIUM    1     N 

IGLISH   CENTER 

•HRATA 

»IE    W8   AIRPORT 

VERETT    1     SW 

4RRELL    SHARON 

IRO   CITY    4    S    DAM 

^ANKLIN 

fEELAND 

£ORGE    SCHOOL 

ITTYSBURG 
^ATERFORD 
^ATERFORD    1    E 
^ATZ    1    N 
■^EENVILLE 

\NOVER 

VRRISBURG    WB    AP 

»WLEY 

3LTW00D 

WVERSVILLE 


JNTINGOON 
10IANA    3 
»MESTOWN    2 
3HNST0WN 
»NE      1    NNE 


SE 


iGG 

(NCASTER    2NE    PUMP    STA 
molSVILLE    2    NW 
IWRENCEVILLE    2    S 
iBANON    3    W 

;wlSTOWN 
)CK       HAVEN 
IDERA 

»RCUS    HOOK 
VRTINSBURG    FAA    AP 

iAOVILLE    1    S 
iRCER    2    NNE 

:rcersburg 
dland  dam  7 
:llville 


SW 


)NTROSE 

)RGANTOWN 

■    GRETNA    2    SE 

)UNT    POCONO    2 

JHLENBURG    1    SE 

;w   CASTLE    1    N 

iWELL 

;WPORT 

:W    STANTON 

JRRISTOWN 


pLMERTON 

,  tlL   DREXEL    INST    OF    TEC 
MILADELPHIA    WB    AP 
ItlLADELPHIA    PT    BREEZE 
pILIPSBURG    FAA    AP 

jfOENIXVILLE    1    E 
[ITTSBURGH    WB    AP    2 
(ITTSBURGH    WB    CITY 
i.EASANT    MOUNT     1     W 
I'RT    CLINTON 


S-29 
8-30 
6-28 

8-31  + 
8-29 
7-29+ 
7-26  + 
8-30 

8-27+ 
6-28 
9-    8+ 
7-27 
4-2* 

7-27 
9-  2 
8-29 
8-29 
7-26 

8-    6+ 

8-30+ 


9-    8+ 

9-    1  + 
8-30 
ft-25 
8-3  0 
7-26+ 

8-28 
4-25 
7-26 


8-30 
8-29+ 
9-    7 
4-2  3 

7-29 
9-    9  + 
9-    8  + 
7-    9 
8-31 

8-3  0+ 


7-30+ 

4-2* 
8-29  + 
8-30 
8-29+ 


8-30  + 
7-25 


9-    9+ 

8-29 

4-25  + 
7-14 
8-29 
8-30 

8-30 

8-30 

8-30 

8-30+ 

8-29 

9-    8+ 
9-    1  + 
8-30 
7-2  6 
8-30  + 

8-30 
8-2  8 
4-23 


9-    1  + 

7-27 

8-30 

7-26 

8-30 

4-23 
8-30 
4-25 
8-28 
9-    1  + 

8-28 
7-2  6 
8-29+ 
8-30 
8-30 


12-23 
12-23 
12-24 
12-23 
12-24 

12-2* 

12-23 

12-23 

12-24+ 

12-23 

12-28 

12-24+ 
12-24+ 
12-20 

12-24 

12-29+ 

12-23 

12-23 

12-24 

12-24 
12-23 
12-23 

12-28 

12-24 
12-24+ 
12-24 
12-2  3 
12-22 

12-24 

12-13 
12-24 


12-23 
12-23 
12-23+ 
12-22 

12-22+ 
12-24 
12-27 
12-24 
12-2  3 

12-23 


12-24+ 
12-28+ 

12-23 
12-23 
12-23 
12-24+ 


12-24+ 

12-13 

12-28 

12-24 

12-28+ 

12-23 
12-23 
12-23 
12-24 
12-23 

12-24 

12-27+ 

12-24+ 

12-13 

12-23 

12-28 
12-23 
12-23 
12-22 
12-23 

12-24 
12-23 
12-23 


12-13 

12-24 

12-24+ 

12-23 

12-23 

12-23 
12-13 
12-15 
12-13 
12-28 

12-23 
12-23 
12-22 
12-23 
3-11  + 


3-27 
3-26 


3-27 
3-12 
3-16 


*-ll 

3-15 


3-26 
3-26 
3-15 


3-11 
3-28 
3-12 


3-25 
3-15 
3-23 
3-2  6 
3-16 

3-16 
3-27 
4-11 
3-11 
3-26 

3-26 
3-27 
3-16 
3-2  5 
3-27 

3-27 
3-16 
3-15 
3-27 


3-27 
3-26 


3-27 
3-27 
3-26 
3-25 
3-?6 

4-11 
4-20 
4-11 
4-U 
3-26 


»-10 

5-  2 
3-26 
3-28 
4-19 
3-26 


3-26 
3-25 

3-26 
3-27 
3-26 


3-27 
3-26 

3-23 
3-16 
3-28 
3-15 


3-27 
3-26 


3-26 

3-25 


4-11 
3-13 


3-27 
3-13 


4-    9 
4-11 


5-  2 
3-27 


3-26 
3-26 
3-26 

4-11 
4-11 
4-11 
4-11 
3-27 


4-11 
*-19 

3-26 
3-26 
4-11 
3-26 


4-11 
4-19 
4-19 
4-11 


4-11 
3-27 
3-27 
3-27 
4-11 

3-27 
4-11 


4-11 

4-11 
4-19 
3-26 
3-26 
4-11 

4-11 
3-27 
3-27 


3-26 

3-27 
3-26 
3-27 
3-26 
5-    2 

3-27 
4-11 
3-26 
4-20 
4-11 


4-11 
4-11 


4-19 
5-    2 


3-27 
4-19 


4-19 
4-19 
4-19 


4-11 
4-19 


4-19 
4-11 


4-11 
4-12 


4-11 
3-2  6 


5-25 
6-    9 


6-   9 
4-19 


5-11 
5-12 


4-11 
5-10 

5-  3 
4-19 
5-10 
5-10 


10-21 
10-26 
10-21 
10-21 
10-21 

10-  8 
10-2  2 

11-  8 
10-21 
10-21 

10-  1 

10-  1 

10-  1 

10-  1 

10-  5 

10-  I 
10-21 
10-21 
10-21 
10-    1 

10-  2 
10-21 
10-21 


8-25 

10-20 
10-    2 


10-21 
10-2  2 
10-    1 


10-  1 
10-  2 
10-26 


10-26 
10-22 
10-2  2 


10-21 
10-2  2 
10-    1 

10-26 
10-26 


10-21 

10-  7 
10-  1 
10-22 

10-    1 

10-21 
10-22 
10-21 


10-26 
10-22 


10-21 

11-  7 
10-22 

10-21 
10-21 
10-21 


10-22 
10-2  2 

10-21 


10-21 
32      12-    1 

10-   1 


10-21 
10-2  5 
10-26 


10-26 
10-26 


10-26 
10-26 


11-    7 

10-26 
10-  2 
10-22 
10-21 
10-22 

10-22 
10-21 
10-22 
10-26 
10-22 

10-21 
10-26 
10-26 
10-  1 
10-26 

10-    4 


10-26 
10-22 


10-13 
10-22 


11-29 
10-26 


10-26 
10-26 
10-21 


10-26 
10-26 
10-26 


10-26 
10-22 
10-26 
10-26 
10-4 

10-25 
10-25 
10-25 
10-13 
10-26 


11- 


10-26 

10-25 

10-  1 
10-22 

11-  8 
10-25 

10-22 
10-26 
11- 


10-25 
10-25 
10-25 
10-22 
11-  8 

11-  6 


11-24 
10-22 

10-22 


10-26 
10-30 
11-  7 
10-26 
10-26 

10-26 
11-  7 
11-  8 
11-  8 
10-25 

10-26 


11-  7 

10-  8 

11-  7 
11-  7 
10-21 
10-26 

11-  e 


11-  7 
11-  8 
11-  8 
11-29 
11-  8 

11-30 
II-  7 
11-  7 
11-  7 
11-  8 


II-  7 
11-30 


10-26 
10-26 


11- 

11- 


11- 


11- 
11- 
12- 


12-  9 

12-  9 

12-  9 

12-  9 

12-  2 

11-  8 

12-  2 
12-12 
11-30 
12-  9 


11- 
11- 


11- 

11- 


10-26 
11-  8 


U- 
11- 


11-  8 
11-  8 


12- 
12- 


11-24 
12- 

11- 

11-12 

12- 


22  11- 
24  12- 
22  12- 

16  12- 

17  11- 


11-  8 

12-  8 
11-  8 
11-  7 
11-30 

11-30 


12-11 

12-  8 


12- 
12- 


12-  9 
12-  9 


28  11-  8  20 

23  11- 
27  11-30|21 

24  10-22  24 

25  11-  7  22 


11- 
11-30 


II- 
11- 


12-  9 
12-  9 


12- 
12- 
12- 


184 
198 
172 
172 
172 

159 

173 
225 
172 
184 

129 
114 
151 
151 
159 

152 
172 
193 
172 
150 

152 

184 


184 
152 
143 
172 

151 
164 
173 
143 


150 
198 
192 
172 

177 
173 
173 
148 
172 


173 
152 


170 
158 
152 
172 
114 

171 
185 
170 


176 
172 
143 
211 
173 

152 
142 
172 
210 
165 

171 
185 
164 


158 
173 
173 
172 
210 


209  172 
250  211 
226  193 
258 

173 


170 
176 
198 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES 

ANE 

) 

Ir'Kl: 

]E 

ZE 

D/ 

^TA 

P 

ENNS 

rLVANIA 
1960 

Table  3— ConHnuad 

'                                                 1 

Number  ol  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

lB°or 

20"  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

^ 

0 

1 

0 

8 

1 
o 

0 

1 

o 

s 

StsUon 

i 

1 

1 

O 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

I 

Q 

B 

1 

B 

s2 

© 
& 

Q. 

a 

i  ^ 
Q         H 

Q 

P. 
B 
e2 

9 

d. 

1 

-      1  ft 
£       E 

a     H 

e2 

1 

d-i 
E 

o 

PUTNETVILLE    2    SE    DAM 
OUAKERTOHN    1    E 

90 

6-    3 

-16 
-    8 

12-29+ 
12-23 

3-27 
3-13 

15 
16 

4-19 
3-26 

19 

17 

5-    2 
3-27 

23 

21 

5-    2 
4-11 

23 
28 

5-  3 
4-20 

29 
29 

31 
31 
29 

10-  1 
10-21 
10-24 
10-  1 
10-    1 

2B 
30 
32 

10-  1 

11-  7 
11-8 

28 
27 

10-26 

11-  8 

12-  2 

23 

17 
74 

11-    7 

11-  8 

12-  9 

20 
17 
14 

11-  8 

12-  9 
12-    9 

15 
U 
14 

226 
271 
77? 

2P2 
227 
271 

226 
751 

210 
227 

184 
196 

READING  WB   CITY 

92 

8-26 

3 

12-23 

3-12 

14 

3-13 

5-  4 
5-    2 

10-21 

26 

11-8 

1  1 

11-    8 

11 

11-    6 

11 

777 

203 

190 

172 

150 

RIOeXAY    3    V 
SALINA    3    W 

87 

9-    8+ 

-24 

-13 

12-13 
3-    8 

3-26 

4-10 

1 
16 

4-10 

16 

4-19 

24 

4-19 

24 

30 

10-22 

28 

12-    1 

23 

12-    2 

12 

12-    2 

12 

236 

236 

226 

186 

152 

SCRANTON 

SCRANTON    HB    AIRPORT 

93 
90 

8-30 
8-29 

0 
-    4 

12-28+ 
12-28+ 

3-27 
3-26 

14 

8 

3-27 
3-26 

14 
8 

3-27 
3-27 

14 
21 

4-11 
4-11 
4-11 

27 
26 
26 

4-12 
4-19 
5-  2 
4-19 
5-    2 

29 
32 
32 
26 
32 

10-22 
10-21 
10-21 
10-24 
10-2  5 

30 
32 

11-  7 
11-    7 

28 
23 

11-    8 
11-    7 
11-    6 

20 
23 
18 

11-  8 
11-  8 
11-    8 

20 
18 
16 

12-   9 
12-    8 
12-    9 

10 
12 
10 

257 
257 
768 

226 

227 
777 

226 
725 
727 

210 
710 
19S 

19! 
185 
17! 

SHIRPENSBURG 

93 

8-29 

-    U 

12-23 

3-15 

15 

31 

11-     7 

7A 

11-    7 

74 

11-30 

18 

12-    2 

14 

751 

749 

215 

202 

let 

SLIPPERY   ROCK 
STATE    COLLEGE 

94 

90 

7-13 
8-29 

-  4 

-  4 

12-24+ 
12-24 

3-26 
3-26 

14 
15 

3-27 

IB 

3-27 

16 

4-11 

26 

31 

11-     7 

27 

11-    8 

20 

11-    8 

20 

12-   9 

10 

258 

226 

226 

210 

ITS 

STROUOSBURG 

90 

4-25* 

-13 

12-23 

3-27 

15 

3-27 

15 

4-11 

24 

4-11 

24 

5-10 
5-  3 
5-12 
5-  3 
5-    2 

31 
31 
32 
31 
25 

10-  2 
10-22 
10-21 

30 
32 

10-21 
10-26 

28 
28 

11-    7 
11-    8 

20 
19 

U-  7 
11-    8 

20 
19 

11-  8 

12-  9 

14 
13 

226 

767 

225 
277 

210 
226 

193 
197 

14S 
177 

SUN BURY 

94 

8-30 

-12 

12-24+ 

3-17 

16 

4-20 

30 

10-25 

?7 

11-    7 

77 

11-30 

15 

11-30 

15 

248 

233 

209 

188 

\il 

TAMARACK    2    5    FIRE    TWR 

- 

- 

-   3 

12-25 

3-27 

11 

10-22 
10-    1 

31 

11-7 

7<* 

11-    7 

74 

11-    B 

18 

12-    2 

10 

750 

211 

210 

189 

17; 

TIONESTA    2    SE    DAM 

se 

9-10 

-16 

12-29+ 

3-27 

13 

74 

11-    8 

14 

11-    8 

14 

726 

211 

189 

156 

15! 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

89 

8-29  + 

-22 

12-24 

3-27 

15 

4-11 

2U 

TOWANDA 

92 

9-    1 

-16 

12-30 

3-27 

15 

3-27 

15 

4-11 

22 

4-20 

25 

5-  3 
5-  2 
5-  2 
5-  3 
5-    2 

32 
29 

27 
31 
30 

10-  2 
10-22 

32 

10-27 

28 

11-    7 
11-    7 

22 

73 

11-  8 
11-    8 

15 
18 

11-  8 

12-  9 

15 

7 

226 

759 

226 
728 

21" 
710 

190 
198 

16! 

17! 

UNIONTOWN 

90 

7-26 

1 

12-23+ 

3-2  5 

16 

3-25 

4-11 

21 

5-    2 
5-    2 
4-19 

27 
25 
26 

78 

U-    8 

70 

11-    8 

70 

12-    2 

15 

251 

227 

211 

177 

151 

WARREN 

90 

9-    1  + 

-12 

12-24 

10-21 

27 

10-21 

?7 

10-26 

7(1 

10-26 

70 

11-    8 

15 

228 

196 

196 

172 

171 

WAYNESBURG    2    W 
WELLSBORO    3    S 

92 
85 

7-26 
9-    2  + 

-12 
-    7 

12-23 
12-24 

3-27 

U 

3-27 

11 

4-11 

21 

10-    5 

32 

10-21 

28 

11-    7 

23 

11-    8 

19 

12-    2 

14 

250 

276 

210 

185 

15( 

WEST    CHESTER 

94 

8-31 

4 

12-13 

3-12 

15 

3-26 

20 

3-26 

20 

3-27 

27 

4-11 
5-  2 
5-    2 

31 
32 

30 

10-21 

32 

11-  e 

24 

11-    6    24 
11-    7    24 

12-  2 
11-    8 

20 
70 

12-    9 
12-    8 

11 
15 

272 
757 

251 
226 

227 
225 

226 

210 

19- 
17- 

WILLIAMSPORT    W8    AP 
YORK    3    SSW    PUMP    STA 

93 
94 

8-29 
8-29 

-11 
-    9 

12-23 
12-23 

3-26 

3-16 

15 

14 

3-27 
3-23 

20 
19 

4-11 

24 

4-11 

24 

1— 

10-21 

30 

10-26    27 

11-    8    20 

11-    8    20 

12-    9 

14 

268 

230 

211 

198 

17. 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mu. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

BELLEFONTE  4   S 

EVAP 

DEP 

WIND 

-_ 

] 

- 

- 

B6.34 
238 

B7.82 
197 

B7.19 
153 

6.42 
160 

B4.S6 
131 

B2.86 
166 

- 

\ 

- 

CONFLUENCE    1    SW    DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

B4.14 

B4.39 

5.65 

5.22 

4.71 

B3.24 

1.99 

- 

- 

- 

WIND 

. 

- 

- 

B2086 

1844 

1317 

936 

983 

953 

1269 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4   S   DAM 

EVAP 

_ 

- 

- 

- 

B4.6S 

85.84 

6.46 

4.69 

3.71 

2.17 

- 

- 

: 

DEP 
WIND 

: 

- 

- 

- 

31 227 

1054 

782 

659 

647 

908 

- 

- 

- 

JAMESTOWN    2   N¥ 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

84.21 
0.08 

5.09 
0.05 

B5.26 
-0.05 

4.55 
-0.14 

3.35 
-0.01 

- 

- 

. 

I 

- 

- 

- 

- 

864 

688 

456 

431 

459 

" 

~ 

" 

LAMDISVILLE   2  NW 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

B5.6S 

B7.16 

7.75 

5.79 

B3.85 

3.15 

- 

- 

. 

WIND 

- 

- 

- 

2399 

1682 

1580 

1456 

1062 

1042 

1559 

BELLEFONTE  4  S 
EDINBORO  6  S* 
ENGLISH  CENTER 
ENGLISH  CENTER 
GETTYSBURG  1  S 

GBATERFORD 
GRATE RFORD 
HANOVER 
HOOVERSVILLE 
HYNDMAN 

MERCERSBURG 
HEBCERSBURG 
MILLVILLE  2  SW 
MILLVILLE  2  SW 
MC  CONNELLSBURG 

RUSSELL 
RUSSELL 
STATE  COLLEGE 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Recorder  removed 

All  equipment  moved  4.4  miles  S  to  Conneautville  6  E 

Temperature  equipment  installed 

All  equipment  moved  45  feet  NE 

Recorder  moved  500  feet  NE 

All  equipment  moved  0.1  mile  ENE 
Temperature  equipment  removed 
All  equipment  moved  200  feet  NW 
Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  0.5  mile  NW 

All  equipment  moved  1/4  mile  SW 
Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  8  feet  S 
Temperatxire  equipment  installed 
All  equipment  moved  1/4  mile  N 

All  equipment  moved  0.3  mile  NW 
All  equipment  moved  0.3  mile  SE 
Soil  temperature  equipment  removed 


February 

1, 

1960 

February 

3, 

1960 

January 

1, 

1960 

August 

11, 

1960 

May 

17, 

1960 

June 

30, 

1960 

July 

1, 

1960 

July 

13, 

1960 

May 

25, 

1960 

April 

1, 

1960 

November 

5, 

1959 

November 

5, 

1959 

October 

28, 

1959 

October 

28, 

1959 

September 

14, 

1960 

September 

7, 

1960 

November 

iv. 

1960 

January 

1, 

1960 

See  reference  notes  following      Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


Januaiy 

F«biu«fy 

Much 

April 

M.y 

Jlin* 

July 

Auguat 

S«pt*mb«r 

Octobar 

Nov«inb«r 

D%cmmh9t 

AnDUAl 

SUboQ 
Depth 

< 

(S 

1 

1 

1 

< 

1 

< 

1 

1 

t 

i 
1 

t 

< 

i 

§ 
1 

f 

< 

s 

i 

I 

J 

1 

< 

1 
J 

1 

1 
< 

1 

s 

1 

1 
t 

t 

J 

5 
< 

1 

1 

1 

ERIE   CX>  FIELD   RSCH   LAB 

8    INCHES 

34.2 

37/33 

34.1 

39/33 

35.3 

50/33 

49.2 

66/37 

57.7 

70/47 

67.2 

—756 

72.8 

80/66 

74.4 

79/68 

72.0 

82/63 

55.8 

64/44 

44.9 

51/39 

36.9 

44/35 

52.9 

82/33 

LANDISVILLE  3    NW 

2    INCHES 

32.6 

37/29 

32.1 

40/29 

30.2 

46/24 

38.4 

61/37 

55.7 

62/47 

64.8 

69/60 

67.8 

71/64 

69.6 

73/65 

65.9 

69/61 

55.2 

63/44    43.6 

53/39    29.6 

43/ie|  48.8 

73/16 

STATE   COLLEGE  2 

2    INCHES 

29.3 

35/24 

30.1 

39.25 

29.6 

50/19 

50.1 

74/30 

54.8 

75/41 

69.4 

84/56 

70.8 

84/58 

73.4 

86/59 

66.6 

86/54 

52.0 

66/38 

40.8 

53/32 

30.4 

41/25 

49.8 

86/19 

4    INCHES 

30.2 

34/26 

30.5 

37/27 

29.4 

45/21 

48.6 

67/32 

56.8 

68/43 

67.1 

77/57 

69.7 

79/60 

71.8 

80/62 

66.1 

79/56 

52.5 

63/39^  41.1 

51/33 

30.7 

41/26 

49.5 

80/21 

8    INCHES 

31.2 

33/29 

31.0 

35/30 

29.8 

41/25 

47.0 

61/34 

56.0 

64/47 

66.4 

73/58 

68.6 

74/62 

70.7 

76/65 

65.8 

75/58 

53.0 

62/43    43.0 

50/36|  32.5 

40/29    49.6 

76/25 

12    INCHES 

- 

-./.. 

- 

--/-- 

~ 

--/-- 

- 

-/- 

54.7 

61/48 

64.7 

68/58 

67.5 

70/63 

69.4 

72/67 

63.5 

72/61 

54.3 

63/46 

43.5 

50/40 

34.6 

41/31 

- 

-./„ 

IP    INCHES 

33.6 

36/32 

32.1 

35/32 

31.8 

36/30 

44.9 

54/36 

54.3 

60/49 

63.8 

67/57 

66.7 

69/63 

68.8 

71/67 

65.8 

71/61 

55.0 

63/48 

44.6 

51/41 

35.4 

43/32 

49.7 

71/30 

Erie  Co  Field  R3ch  Lab  -  Monthly 


obtained  by  taking  the  average  of  max  and  mln  values. 


Slope  of  Ground:   Flat,   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  coaotton  gravelly  loan.   Ground  Cover:   Seedling  grapes  and  natlv 
Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Landlsvllle  2  NW  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  single  dally  observations  at  8  a.m. 

Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blu 
to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max  and  min  values. 


sod  which  is  kept  clipped 


Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept  clipped  to  a 
height  of  between  1  1^2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper -Cons tan tan  Thermocouple  on  recording  Potentloneter. 


notes  following  Statlo 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
1960 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
1960 


I  I  If  I  Mi  It 
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a  n 
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STATION  INDEX 


Station 


ACMETONIA    LOCK    3 
ALLENS   MILLS 
ALLENTOWN   W8   AP 
ALLENTOWN   GAS    CO 
ALTOONA    HORSESHOE    CURVE 

ARENOTSVILLE 

AUSTINBURG   2    W 

BAKERSTOWN    3    WNW 

BARNES 

BEAR   CREEK    DAM 

BEAR   GAP 
BEAVER   FALLS 
BEAVERTOWN 
6ECH7ELSVILLE 
BELLEFONTE   4   S 

BERNE 
BERWICK 
BETHLEHEM 
'    BETHLEHEM   LEHIGH   UNIV 
SLAIN 

BLAIRSVILLE    6   ENE 
BLAKESLEE    CORNERS 
BLOSERVILLE    1    N 
BOS WELL    6    WNW 
BOS WELL    I    SW 

BRAOOOCK    LOCK   2 
BRADFORD   FAA   AIRPORT 
BRADFORD   CNTRL   FIRE    STA 
BRADFORD   4    W   RES 
BREEZEUDOD 

BROOKVILLE    FAA   AIRPORT 
BRUCETON    1    S 
BUCKSTOWN    I    SE 
BUFFALO   MILLS 
BURGETTSTOWN   2    W 

BURNT    CABINS    2    NE 
I    BUTLER 

BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    HILL 
CAMP    KLINE 

CANTON    1    NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN   2    SSE 
CARTER    CAMP   2    W 
CEDAR    RUN 

CHADOS    FORD 
CHAM8ERSBURG    1    ESE 
CHARLEROl 
CMARLEROI    LOCK   4 
CLARENCE 

CLARION    3    SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE    3    W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 

COATESVILLE    I    SW 
CONFLUENCE    I    SW   DAM 
CONFLUENCE    1    NW 

CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE   6    E 

CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE    2    E 
CONS HO HOC KEN 
COOKS BURG 
CORAOPOLIS   NEVILLE    IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
COUOERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEKS  IDE 

CRESSON    2    SE 
CUSTER   CITY    2    W 
DANVILLE 
DE VAULT    1    W 
OINGMANS    FERRY 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 

OU   BOIS    7    E 
DUNLO 

DUSHORE    2    SSW 
EAGLES    MERE 
EAST    BRADY 

EBENSBURG 
EDINBOHO 
EMPORIUM   2    SSW 
EMPORIUM   1    N 
ENGLISH   CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK    2 

ERIE    CO   FIELD   RSCH   LAB 

ERIE    WB   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 
GALETON 

GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
•  GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  5 
GIFFORD 


County 


2    NE    I 


GLENCOE 
GLEN   HAZEL 
GLENMOORE 
GLEN   ROCK 
GLENWILLARD   DASH   DAM 

GOULDSBORO 
GRATERFORO 
GRATERFORD    1    E 
GRATZ    I    H 
GREENSBORO   LOCK    7 

GREENSBURG   2   E 
GREENVILLE 
HANOVER 
r    HARRISBUHG   WB  AP 
HARRISBURG   NORTH 


0022   ALLEGHENY 
0099    JEFFERSON 
0106    LEHIGH 
0111    LEHIGH 
0134    BLAIR 


ADAMS 

TIOGA 

ALLEGHENY 

WARREN 

LUZERNE 

NORTHUMBLAND 

BEAVER 

SNYDER 

BERKS 

CENTRE 


0599    BERKS 
10611    COLUMBIA 
!0629    NORTHAMPTON 

0634    NORTHAMPTON 

0725    PERRY 


INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

SOMERSET 


0861  I  ALLEGHENY 
0865    MC    KEAN 

0667  MC    KEAN 

0668  MC    KEAN 
0905    BEDFORD 

1002 : JEFFERSON 
1033   ALLEGHENY 
1073 [SOMERSET 
1087    BEDFORD 
1105    WASHINGTON 


1723 

FAYETTE 

1729 

FAYETTE 

17^7 

MONTGOMERY 

1749 

CLARION 

1773 

ALLEGHENY 

1790 

ERIE 

:fi06 

POTTER 

1609 

POTTER 

L833 

TIOGA 

188X 

INDIANA 

1895 

CAMBRIA 

L978 

MC    KEAN 

7013 

MONTOUR 

2116 

CHESTER 

2160 

PIKE 

2171 

WYOMING 

2183 

WESTMORELAND 

2190 

WASHINGTON 

2221 

BUCKS 

2245 

CAMERON 

2265    CLEARFIELD 
2298   CAMBRIA 
2325    SULLIVAN 
2343JSULLIVAN 
2 36 3 j CLARION 

24661  CAMBRIA 
2514:eRIE 
2634; CAMERON 
2635   CAMERON 
2644  I  LYCOMING 

2662    LANCASTER 
2671    WAYNE 
2673    ERIE 
2662    ERIE 
2721    BEDFORD 


MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

LUZERNE 

POTTER 


3189  BERKS 
3200  BUCKS 
3218  ADAMS 
3223  ADAMS 
3237! MC    KEAN 


I    40  32  79   49 

►1  12  78   55 

9  I  40  39,  75    26' 

9,40  36  75    28i 

6   40  30  76    29 


39  55 
42   00 

40  39 

41  40 


40  50 

40  46 

40  45 

40  22 

40  51 

40  31 1 

41  04I 
40  37 
40  36! 

40  20 

40  27j 

41  06j 
40  16! 
40  10 1 
40  09; 

10   40  24 

1    41  48 

1    41  57 

1    41  57 


77    18 
77    32 

79    59 
79    02 


76   00 

76  15 
75  22 
75    23 

77  31 

79   09 

75  36 
77  22 
79  08 
79   02 

79    52 

76  38 
76    39 


748 
1600 
576 
254 
1500 

710 
1590 
1230 
1310 
1505 

900 
760 
640 
400 
1110 

325 

570 
400 
450 
750 

2046 
1650 
650 
2570 
1610 

725 

2121 
1500 
1680 
1352 


HUNTINGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

LYCOMING 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

CENTRE 

CLARION 
LEHIGH 
WASHINGTON 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 

CHESTER 
SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 
CRAWFORD 


40  05 
40  52 
40  51 

40  15 

41  16 

41  40 
40  13 

40  35 

41  37 
41  31 

39  52 

39  56 

40  06 

40  09 

41  03 

41  I2I 
40  37; 

40  07 
1  01 

41  41, 

39  58 
39  48 

39  50 
41  46 
41  46' 

40  01' 
40  01 

40  04 

41  20  I 

40  30, 

41  55! 
41  49 
41  46 
41  44 
40  41 

40  27 

41  55 
40  58 

40  05 

41  13 

41  32 

40  07 

40  10 

40  18 

41  20 

41  06 

40  17 

41  29 
41  24 
40  59 


78 

50 

76 

9 

80 

26 

77 

52 

79 

54 

79 

53 

76 

55 

77 

20 

16 


77  27 

75  37 
77  36 
79  55 
79  54 
77  56 

79  26 

75  39 

80  28 

76  26 
76    30 

75  50 
79    22 

79  22 

80  22 
80    15 

79  36 

79  33 

75  19 

79  13 

80  05 


78  34 
76  41 
76  37 
75    33 

74  52 

75  57 

79  23 
79    52 

75  OB 
78   06 

78  38 

76  43 
76  25 
76  35 

79  37 


40  29,  78   43 

41  52  80  08 
41  28,  78  15 
41  32'  78  14 
41    26  77    17 

40  11  76    10 

41  51  75    13 

42  13  79  51 
42  05;  80  12 
40   00 ;  78    23 


Years  of 
record 


1417     48     69 
1065 
2460 
1318 
980      I3I     13 


41    14 

40  43 

41  23 
41  01 
41   44 


14   40    13 

5   40    13 

' 12    39   50 

12  i  39   48 

41   51 


19 


990 
1100 
1140 

460 
590 

1520 

465 
2040 
2030 

600 

170 


950  17 

967  66 

1900  66 

1325 


SOMERSET 

ELK 

CHESTER 

YORK 

ALLEGHENY 

WAYNE 

MONTGOMERY 

MONTGOMERY 

DAUPHIN 

GREENE 

WESTMORELAND 

MERCER 

YORK 

YORK 

DAUPHIN 


I  12 


80  30 
79  30 
79  49 
75  54 
77  39 


75  50 
74  56 
77    14:        540 

77  14         530 

78  36      2220 


400 


39  49;  78  51 
41    34  78  36 

40  06  75  47 

39  46,  76  44 

40  33 1  80  13 

41  15!  75  27 
40  14)  75  27 
40  14  75  26 
40  38  76  43 
39   47  79  55 


10  40  18 
2  41  24 
15  39  48 
15,40    13 

15140    18 

I 


79  31 

80  23 
76  59 
76    51 

76    54 1 


1620 
1725 
440 
620 


Opened 
or  closed 
dunng  yr 


Refer 

to 
tables 


I  2  3  c 

12    3 
12    3 


12   3 

( 
12  3 


Static 


1  2  3  c 

12  3 

12  3 


JUNE   12  3 

1  2  3  C 
1   2  3  C 


12  3 

1  2  3  4  C 

1  2  3  C 

12  3 


12  3 
12  3 
1  2  3  C 


12  3 
12  3 
1  2  3  C 


HAWLEY 

HAWLEY    1   S   DAM 
HOLLIOAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
•    HOLT WOOD 

HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESDALE  6  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOOVERSVILLE 

HOP    BOTTOM   2    SE 
HUNT  I NGDON 
HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA    3   SE 

JACKSON   SUMMIT 
JAMESTOWN   2   NW 
JERSEY   SHORE 
»   JOWSTOWN 
JOWSTOWN   2 

KANE    1    NNE 

KARTHAUS 

KEGG 

KETTLE   CREEK    DAM 

KITTANNING   LOCK    7 

KREGAR   4    SE 
KRE5GEVILLE    3   W 
LAFAYETTE    MC    KEAN   PARK 
LAKE    MINlSINK 
LAKEVILLE    1    NNE 

LANCASTER    2    NE    PUMP   STA 
LANCASTER    2    NE    FILT    PL 
LANOISVlLLE    2   NW 
LAURELTON   STATE    VILLAGE 
LAWRENCEVILLE    2    S 

LEBANON  3  W 
LEBANON   3   SW 

LEHIGHTON 

LE    ROY 

LEWIS    RUN   3   SE 

LEWISTOWN 
LOCK    HAVEN 
LOCK   HAVEN    2 
LONG   POND    2    W 
LYNCH 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE   GLEN 
HAPLETON   DEPOT 
MARCUS    HOOK 

MARIENVILLE    1    SW 

MARION   CENTER    2    SE 

MARTINSBURG   FAA   AP 

KWTAMOHAS 

MC    CONNELLSBURG 

MC   KEESPORT 
MEADOW  RUN   PON[>S 
MEADVILLE    1    S 
MEOIX   RUN 
MERCER   2    NNE 

MERCER   HIiKAY    SHED 
IMC  RCERS  BURG 
MERW INS BURG 
MEYERSDALE 
MIDLAND   DAM    7 

MILAN   2   N 
MILAN    4    WNW 
MILANVILLE 
MILLERSBURG   2    E 
MILLHEIM 

MILLVILLE    2    SW 

HILROY 

MONTROSE 

HORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N 
MOUNT  UNION  1  N 
WHLENBURG  1  SE 
MURRVSVILLE 

MVERSTOWN 

NATRONA   LOCK   4 
NEFFS   MILLS    3   NE 
NESHAMINY   FALLS 
NEW  CASTLE    1    N 
NEtCLL 

NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
MORRIS TOWN 

NORTH   EAST    2    SE 
ORWELL    3   N 
PALM 

PALME RTON 
PARKER 

PARKER    1    E 

PAUPACK    2    fcWW 
§   PHIL   OREXEL    INST   OF    TEC 

PHILADELPHIA    WB  AP 
t   PHILADELPHIA    PT    BREEZE 

PHILIPSBURG   FAA   AP 
PHOENIXVILLE    1    E 
PIKES   CREEK 
PINE   GROVE    1    NE 
PITTSBURGH   WB   AP    2 

PITTSBURGH   WB   CITY 
PLEASANT    MOUNT    I    W 
PORT    CLINTON 
POTTSVILLE 
PUNXSUTAVWEY 

POTNEYVILLE    2    SE   0AM 
QUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 
*   READING   W   CITY 
RENOVO 

RENOVO   5   S 

REW 

RICES    LANDING   L   6 

RIDGWAY    3   W 

ROCfCSTER   1   N 


Coimty 


WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 
WAYNE 
LANCASTER 


14027  INDIANA 

I  4043  WAYNE 

'4044  WAYNE 

, 4047  CHESTER 

I  4058  SOMERSET 


'4066 
14159 
4166 
4190 
14214 

4304 
4325 

4363 
,4365 


4450 
j  4461 
14545 

4611 

',  4667 
;4672 
I  4706 
4727 
4733 

4758 


SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

TIOGA 

CRAWFORD 

LYCOMING 

CAMBRIA 

CAMBRIA 

MC    KEAN 

CLEARFIELD 

BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

*€STMORELANO 

CARBON 

MC    KEAN 


4691 
4696 
4934 
4972 
4964 

4992 
5104 
5109 
5160 
5275 

5336 
,5342 
15368 
15361 

5390 

I  5400 
5408 
5454 
5470 
5526 

5573 
5601 
5606 
5627 
5651 

15654 
I  5662 
I  5676 
I  5664 
I  5710 

5731 

5732 
5738 
5775 
I  5790 

15617 
5825 
5915 
15956 
(6028 

16055 
6067 
6090 
16111 
16126 

6151 
6174 
6194 
6233 
6246 

6289 
6297 
6310 
6326 
6370 

6396 
6621 
6681 
6689 
6721 

6724 
6762 
6879 
6889 

6899 

6916 
6927 
6939 
6954 
[6993 

6997 
7029 
7116 
7161 
:  721 

7229 
17239 
7310 
7318 

7409 


5  41  29 

5  41  281 

6  40  26 
5<41  23 

15  39  50 

1  40  45 

5  41  37 

5  41  39 


Years  of 
record 


^    I    5  ;  S 


WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC   KEAN 

MIFFLIN 

CLINTON 

CLINTON 

K40NR0E 

FOREST 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

PIKE 

FULTON 

ALLEGHENY  \ 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

BEAVER 

BRADFORD 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

IFFLIN 
SUSQUEHANNA 

BERKS 
LANCASTER 

MONROE 

IFFLIN 
LUZERNE 
WESTMORELAND 
LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOICRY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 
PIKE 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGANY 

WAYNE 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 


15, 40  06 
12    39    49 

4!  40    36 

15  41  57 
2    41    30 

16  41    12 

4  40    20 

4; 40    19 

1  41  41 
16   41    07 

6  39  59, 
16   41    22 

1    40   49| 

17;  40  06: 
9  40  54 
1    41    46 

5  41    13 

5j  41    27 

15;  40   03 

15  40  03 
15  40  07 
15  40  54 
I5I  41    59; 


75  10 

75  11 

78  24 

75  26 

76  20 

79  06 
75  19 
75  17 
75  56 
78  55i 

75  43' 

78  01 

77  181 

76  44! 

79  07! 

77  Ol| 
60  28 

77  15 

78  55| 
76  55; 


880  36 

1200  23 1 

960  ] 
1360     ' 

167  41.  46 


1220 
1410 

1050 


9001 
6761 
6101 
960 
1102 


Opened 
or  closed 
during  yr 


40  20 

40  19^ 

40  50! 

41  4ll 
41  50i 

40  35 

41  08 
1    06 

41  03 
41    36^ 

40  50 
40  53 
40   11 

40  24 

39  49 

41  27 

40  45; 

40  18, 

41  22 

39  56 

40  21 

41  13 
41  36 
41  17 
41    15 

41    14 

39  49 

40  58 

39  49 

40  38 

41  56 
41  56 
41  40 
40  32 

40  53 

41  06 

40  43 

41  50| 
40   09, 

40  14 

41  09 

40  24 

41  13 
40  26 
40   22 


78   46'  1750< 

78  07        950I 

76  43  1280; 

77  56        9301 

79  32         790 1 

79    14  2530/ 
75    34         720> 

78  40  2130! 
75    03  1360 

75  16  1440 

76  17|        255      59 
76    IT        270 

76  26         360'     15 

77  13 

77  07  10001     63 

76   29         460|     72 
76    28:        490j 

75  43i        580l 

76  43  1040! 

78  39  1740^ 

77  35        480      22 

77    27        660;     69 
77    27        630, 

75    30  18601 

79  03  1295 


76   26  1460 

76  44  1280 
75    11'  380 

77  56  580 
75    25 


76    19      1463      le 


79  52  720 
75  40  1995 
60    to  1065;     66 

78  24  1100 

80  13  1160 

60  I5I  1250i 
77  54i  615 
75    28|        985 

79  Oil  2010 

80  28,       669,    23 


770 


77   29  1079 

76  34  660 

77  35  770 
75    52  1560 

75  54;  595 

76  26  670 


75  22 
77    53 

76  08 
79  42 
76    18 


1  40    371  79  43  600 
I     6   40   40  77  55'  900 

5  40   09  74  57] 

2  41    01  80  22  825 
10|4O   05  79  54  805 

15    39   44  76  30 1  760 

6  40    29  77  08'  400 
, 10   40    13  79  36  980 

14   40   41  75  45  570 

14   40   07  75  21 


I     6   41  12 

15   41  55 

14:40  26 

9    40  48 

I  41  05 

41  06 
41  24 
39  57 
39  53 
39   55 

6   40    54 

14  40   07 
I  15   41    IB 

15  40    34 
11    40   30, 

11    40  27| 

5   41  441 

14   40  35' 

14 '40  42; 

I I  40  57 

1 1  40  55 

5   40  26 

13   41  52 

I  14 1  40  20 

16  41  20 


7410   CLINTON 
7425   MC   KEAN 
7443   GREENE 
7477    ELK 
7540 1  BEAVER 


79  49 
76  16 
75  32 
75  37 
79   41 

79  40 
75  14 1 
75  11 
75    15 1 

75  12: 

76  05 

75  30 

76  08: 
76  22: 

80  13 1 

80   00 

75  27| 

76  02 

76  11 
79   00 

79  17 
75   20 1 

77  521 
75   58 

77   45 


1060 
1620 
3851 
435 
1140 


16   41    14  77   46  2035 

1   41   54  76    32  2250 

10    39   57  80   00  775 

1    41    25'  76   47  1420 

2|  40   43|  80   181  900 


1    2    3   C 

2 
12   3 


12    3 
( 
2 
12    3 


1  2  S  < 
12  3 
12   9 


12  3 

1  2   3  C 

1  2   3  C 


1  2   3  C 
1  2  3  C 

1  2   3  C 


STATION  INDEX 


YMnol 

Opansd 

raCDrd 

or  cIoMd 

i 

County 

*1 

1 

a 

dunng  yr 

Refei 

StAbon 

& 

1 

3 

1 

J 

1 

n 

II 

to 
tables 

RUSWILLE 

7T2T   5US0UEHUMA 

15  «l   «7 

76  07 

870 

. 

2 

RUSSCUL 

7724    MUREN 

lUl   5( 

79  06 

1240 

1 

APR 

2 

SAFE    mRBOB 

77«    LAAfCASTER 

l> 

39   55 

76   23 

270 

C 

SACJMWE    I    S 

7739    INDIANA 

I 

40   46 

79    14 

1320 

» 

2 

SALlWk    5   « 

7782  ICSTMORELAND 

' 

40    31 

79    S3 

1109 

a 

a 

12  3 

SAXTON 

7846    BEDFORD 

6 

40    12 

78   15 

780 

20 

2        C 

SCAM)IA   2    C 

7855   MWH»€N 

I 

41   55 

79  01 

2040 

C 

SC»<MLET   LOCK   5 

7863   ARMSTRONG 

I 

40   41 

79  40 

783 

■2 

2 

*   SCRANTON 

7902    LACKAMU«tA 

U 

41    25 

75  40 

746 

60 

60 

12  3 

SCaA>n^ON   WB   AlftPOftT 

7905    LUZERNE 

15 

41    20 

75  44 

940 

13 

13 

1  2   3  C 

SELLERSVILLE    2    MW 

7938    BUCKS 

5 

40   23 

75   20 

530 

C 

SHAOe   GAP   2   NC 

7965    »*JNTINGOON 

6 

40    12 

77  52 

920 

c 

tmno^iN 

7978   NO«T**JMetANO 

15 

40   48 

76   33 

770 

56 

2 

S«FFIELO   5    »< 

8026    »«IRREN 

1 

41   42 

79   08 

1920 

C 

SMiPPCNseuftG 

8073    FRAMCLIN 

15 

40   03 

77   32 

709 

28 

32 

12  3 

SIMNEMAWNING 

81A5   CAMERON 

16 

41    19 

78   05 

790 

10 

2 

SIZERVIULE 

81S5  CAWRON 

16 

41    36 

78    11 

1230 

4 

2 

SLIPPERY   ROCR 

8184    BUTLER 

2 

41   04 

80  03 

1345 

• 

12  3 

S»CT>*OftT    HIGMMV   S»<0 

8190   HC    KEAN 

1 

41    46 

78  27 

1510 

C 

SOMCftSCT    PAIRFIEM  ST 

8244    SOtCRSET 

17 

40   01 

79  05 

2140 

- 

2 

SCyCRSET    MAIN   ST 

8249  SOKftSET 

17 

40   01 

79  05 

2150 

89 

76 

mv 

12  3 

SOUTH   CANAAN   1    HE 

8275   *|AYNE 

5141    31 

75   24 

1400 

C 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308   FRAMCLIN 

12  39  51 

77   30 

1520 

21 

2 

SPRING   GROVE 

8379   YORK 

15 '39  52 

76  52 

470 

20 

2        C 

•   STATE    COLLEGE 

8449   CENTRE 

16  40  48 

77  52 

1175 

73 

76 

I  2  3  C 

STATE   COLLEGE   2 

8452    CENTRE 

16  40  48 

77  52 

1180 

JAN 

G 

STILLIrtTER   DAM 

5  41  42 

75    29 

16 

KM 

C 

STRAUSSTOm 

8570    6ERKS 

14i40   29 

76    11 

600 

15 

2 

STRONGSTOUN 

8589    INDIANA 

4   40    33 

78  55 

1880 

C 

STROUOSBURG 

6596   HOWOE 

5 

40   59 

75   12 

480 

43 

43 

1  2  3  C 

ST»**>   CREEK 

8610 , JEFFERSON 

1 

41   01 

78   50 

1320 

20 

2 

SUNBURY 

8668   NORTHIMBLAND 

15 

40   52 

76   47 

480 

70 

70 

1  2  3  C 

8692 1 SUS0U6HANNA 

15 

41    57 

75   36 

102C 

2 

SUTERSVILLE 

8699   ALLEGHENY 

17 

40    14: 

79  48 

76-= 

2 

TAMAQUA 

8758j SCHUYLKILL 

14 

40   46: 

75  58 

83: 

2             1 

TAMAOUA   4   N   DAM 

8763'sCKrrLKILL 

14 

40    51 

75   59 

112C 

-;                            i 

2        C    1 

TAMARACK   2   S    FIRE   T*IR 

87701  CLINTON 

16    41    24 

77   51 

2220| 
1 

18 

''      ! 

.23        [ 

TIOfCSTA   2   SE   DAM 
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PENNSYLVANIA  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   59°  on  the  7th  at  Norrlstown 
Lowest  Temperature:   -32°  on  the  22nd  at  Mercer  2  NNE 

Greatest  Total  Precipitation:   5.56  inches  at  Johnstown 

Least  Total  Precipitation:   0,56  inch  at  Greenville 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.73  inches  on  the  20th  at  Long  Pond 

2  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   47,0  inches  at  Somerset  Falrview  St 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   31  inches  on  the  20th  at 

Paupack  2  WNW 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Weatherwise,  January  was  very  similar  to  the 
previous  month  -  temperatures  and  precipita- 
tion for  the  most  part  continued  below  normal 
while  snowfall  set  new  records  in  many  areas. 

Temperatures  averaged  5  to  10°  below  normal 
for  the  coldest  month  in  many  years  although 
the  first  18  days  were  relatively  mild  with 
temperatures  averaging  up  to  4  degrees  above 
normal.   Southerly  breezes  on  the  7th  pushed 
the  mercury  into  the  50 's  most  places  for  the 
highest  readings  of  the  month.   On  the  19th 
and  20th  however,  the  weather  picture  changed 
radically  as  cold  arctic  air  invaded  the  state 
on  the  heels  of  a  severe  snowstorm.   By  the 
morning  of  the  21st  many  temperatures  had 
dropped  below  zero.   Philadelphia  reported  a 
record  low  of  minus  4°  for  the  coldest  temp- 
erature there  since  February  1934  and  the 
first  sub-zero  reading  since  1936.   The  story 
was  much  the  same  throughout  the  state  the 
remainder  of  the  month  as  the  cold  spell  held 
Pennsylvania  firmly  in  its  grip.   During  the 
last  13  days  temperatures  remained  below  freez- 
ing with  minimum  readings  in  some  areas  below 
zero  for  11  consecutive  night.   Many  old  rec- 
ords tumbled  as  new  low  temperatures  were  re- 
ported almost  daily  particularly  from  the  21st 
through  the  26th.   Although  the  cold  spell  had 
not  ended  with  the  close  of  the  month,  it  had 
already  equaled  or  set  new  records  for  such  a 
long  frigid  siege  in  many  areas.   Philadelphia 
reported  the  longest  such  period  since  January 
1893. 

Numerous  and  frequent  snowfalls  kept  the  ground 
snow  covered  throughout  the  month  over  most  of 
the  state.   Many  areas  received  as  much  or  more 


snow  this  month  as  is  normally  received  during 
an  entire  winter  season.   Amounts  totaled  16  to 
24  inches  over  the  major  portion  of  the  state; 
however,  some  sections  such  as  the  Lower  Susqu& 
hanna  Valley  and  part  of  Somerset,  Westmoreland 
and  McKean  Counties  received  from  2  to  4  feet  c 
snow.   For  most  of  the  southern  and  eastern  sec 
tions,  it  was  the  snowiest  January  of  record,  i 
The  34  inches  recorded  at  Harrisburg  set  a  new 
all-time  monthly  record  while  the  seasonal 
accumulation  thus  far  reached  56.1  inches  exceed 
ing  the  old  record  by  3  inches  set  in  1892-1893i 

Although  many  harassing  snowfalls  occurred,  the 
snowstorm  on  the  19th  and  20th  dealt  a  staggeri: 
blow  to  southern  and  eastern  cities  and  towns, 
many  of  which  were  nearly  marooned  by  the  8  to 
20  inches  of  new  snow.  The  Lower  Susquehanna  ; 
Valley  bore  the  brunt  of  the  storm  in  Pennsyl- j 
vania  where  up  to  19  inches  of  snow  fell  in  j 
about  30  hours.  This  was  the  greatest  accumu- ] 
lation  since  the  storm  of  January  15-16,  1945.  * 

Strong  gusty  winds  of  20  to  40  mph  persisted 
for  several  days  following  the  storm  which 
resulted  in  extensive  drifting  with  many  drifts 
3  to  50  feet  deep. 

Fuel  consumption  for  heating  dwelling  and  snow 
removal  from  streets  and  sidewalks  ranked  high 
among  the  problems  that  concerned  most  of  the 
populace  much  of  the  time.   The  cost  of  these 
items  ran  well  into  the  millions  of  dollars. 

Nelson  M,  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania 
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HARRISBURG  WB  AP          R 

MERCERSBUR6 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

33.9 
33.3 
33.8 
32.6 
34.8 

16.2 
16.6 
15.7 
16.7 
11.9 

25.1 
25.1 
24.6 
24.7 
23.4 

-  8.2 

-  6.0 

-  9.7 

53 
54 
52 
48 
56 

6 

7 
12  + 
12  + 

7 

-  2 

-  3 

-  3 

-  4 
-16 

25 
22 
21 
23 
22 

1230 
1232 
1242 
1242 
1282 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
14 
13 
14 
13 

30 
31 
29 
28 
31 

2 

4 

5 

4 

11 

3.18 
3.46 
3.30 
2.73 
2.85 

.12 
.64 
.61 

-   .25 

1.46 

1.04 

1.20 

.75 

.87 

20 
19 
20 
1 
20 

24.0 
34.0 
23.6 
30.0 
25.1 

15 
20 
17 
16 
21 

20 

20 

20 

24+ 

27 

4 
5 
6 

7 
5 

3 
3 
3 
2 
2 

1 
1 
1 

0 
0 

DIVISION 

24.3 

-  7.6 

3.01 

.03 

25.9 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
GRATZ  1  N 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

31.5 
31. 3M 
29.8 
35.0 
2S.6 

9.9 
5.2M 
9.5 
13.8 
9.0 

20.7 
18. 3M 
19.7 
24.4 
18.9 

51 
53 
50 
55 
48 

7 
8 
8 
8 
8 

-20 
-19 
-14 
-11 
-10 

22 

22  + 
23 
22 
22 

1365 
1442 
1400 
1252 
1421 

0 
0 

0 

0 
0 

17 
16 
15 
13 
17 

29 

31 
31 

31 
31 

10 

11 

9 

5 
10 

2.12 
1.87 

D  1.36 
2.17 

1.00 
.95 

.54 
.85 

1 
1 

20 

1 

23.2 

14.7 
16.5 

17 
15 
19 
11 
16 

22  + 
2  + 
31  + 
20 
27 

3 
5 

3 
5 

2 
1 

2 

2 

1 

0 

0 
0 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

33.3 
32.9 

30.4 

10.8 

9.7 

10.8 

22.1 
21.3 
20.6 

-  7.9 

51 
52 
50 

6 
6 

7 

-14 
-15 
-13 

23 
22 
22 

1327 
1346 
1369 

0 
0 
0 

14 
14 
17 

31 
31 
31 

8 
9 
9 

2.32 
1.96 
2.35 

-  .64 

-  1.13 

-  .24 

.97 

.70 

1.12 

1 
1 
1 

23.0 
16.5 
20.5 

13 
13 
11 

20 
27 
29+ 

4 
4 
6 

2 
2 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

20.8 

-  8.9 

2.02 

-   .72 

19,1 

UPPER  SUSQUEHANNA 

CANTON  1  NW 
BIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
WELLSBORO  3  S 

26.1 
29.3 
24.3 
30.2 
25.9 

9.4 
2.4 
6.9 
4.5 
9.7 

17.8 
15.9 
16.6 

17.4 
17.8 

-  9,2 

48 
50 
50 
50 
48 

6 
8 

15 

7 
15 

-  7 
-21 
-10 
-22 

-  8 

25 
23  + 
25 
21 
25 

1458 
1519 
1491 
1471 
1454 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
16 
24 
16 
23 

31 
31 
31 
31 

31 

11 
13 
11 
12 
9 

1.19 
2.36 
1.22 
1.27 
1.57 

-   .46 

.70 
.88 
.40 
.90 
.61 

1 
20 

1 
1 
1 

13.8 
20.0 
18.0 
14.6 
20.0 

12 
19 
20 
12 
18 

6+ 

27 

29+ 
3+ 
6+ 

3 
6 
4 
3 
4 

1 
2 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

17.1 

-  8.5 

1.54 

-   .54 

17.3 

See   Reference    Notes   following    Station   Index 


CONTINUED 

CLIMATOLOGICAL 

DATA 

PENNSYLVANI/ 
JANUARY  196) 

Tem 

pefafufe 

P 

recip 

lalion 

^  e 
<  s 

I   1 
<  i 

< 

ill 

'iH 

J 
I 

a 

i 

1 

S 
i 

i 

No  o(  Da/s 

5 

ill 

III 

J 

J 

Sno. 

..  Sleei 

No 

oi  Dm 

Slstion 

Mak 

Mm 

£ 

t"? 

S    2 

i   g 

* 

« 
1 

o 

s 

o 

o 

§ 

H 

fti 

Si 

0 ,; 

CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1    N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

30.7 
29.2 
26.8 
32.0 
27.5 

11.6 
8.8 

7.2 

10.7 

9.0 

21.2 

19.0 
17.0 
21.4 
18.3 

-    8.4 

60 
50 
46 
54 
48 

8 
13 
8 
8 
8 

-  8 
-22 
-12 

-  9 
-17 

23+ 
21 
23+ 
22  + 
22 

1352 
1417 
1482 
1345 
1442 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
17 
18 
16 
18 

30 
30 
31 
31 
31 

9 

8 

11 

8 

9 

D  1.27 
1.76 
1.50 
1.65 

1.74 

-   .98 

.45 

.71 
.81 

.71 
.57 

27 

13.1 
18.0 
21.0 
13.1 
21.0 

15 
17 
12 
14 

4 
2 
1 
1 

3 
5 
5 
4 
3 

0 
1 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RIOCWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 
TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

26.6 

28.9 
29.7 
28.2 

11.6 

5.9 
16.3 
10.2 

19.1 
17.4 
22.5 
19.2 

-  9.0 

-  6.6 

51 
48 

50 
47 

14 

13 

8 

8 

-16 
-24 

-  3 
-10 

23+ 

21 
25 

23 

1416 

1470 
1310 
1411 

0 
0 
0 
0 

20 
18 
15 
19 

30 
30 
30 
31 

6 

11 
5 

3 

2.16 
2.08 
2.15 
1.78 

-  .88 

-  .62 

.71 

1.10 

.74 

.72 

25.9 
24.4 
18.8 

15 
18 
12 
15 

2+ 
5+ 

20 

24 

6 
4 
5 

4 

1 
1 
2 
2 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

19.6 

-  7.9 

1.80 

-  1.07 

19.4 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

30.8 
35. 5M 
27.7 
32.3 
34. 2M 

14.3 
17. 4M 
11.7 
14.7 
11. 4M 

22.6 
26. 5M 
19.7 
23.5 
22. 8M 

-  6.5 

-  7.9 

-  7.7 

50 
53 
48 
51 
53 

7 
7 
14+ 
8 
8 

-  7 

:t 

-  8 
-10 

25 
25 
25 
22 
22  + 

1305 
1189 
1398 
1279 
1301 

0 
0 
0 
0 

0 

17 
14 
18 
15 
13 

30 
28 
30 
30 
24 

6 
2 

6 

7 
7 

2.13 
0  3.30 
D  2.48 

2.69 

-  1.15 

-  1.01 

.51 

1.10 

.52 

1 
20 

1 

23.8 

26.1 
26.6 
16.0 

11 
19 
27 

25 

31  + 
27 

5 

9 
7 

1 
3 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

31.4 
32.8 
29.2 

15.9 
16.7 
16.0 

23.7 
24.3 
22.6 

-  7.6 

53 
52 
51 

14 
13 
13 

-  6 

-  6 

-  4 

27 
26 
25 

1275 
1254 
1307 

0 
0 
0 

15 
15 
17 

30 
30 
29 

4 

5 
5 

5.55 

0  2.55 

1.74 

1.82 

1.17 
.75 
.44 

1 
15 
19 

28.8 
16.6 

9 

10 

4 
31  + 

18 
5 

4 

5 
3 
0 

1 

0 
0 

DIVISION 

23.2 

-  6.8 

2.91 

-   .12 

24.3 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURQETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

30.5 
25.8 
31.6 
31. 2M 
33.0 

15.7 
14.4 
10.0 
11. 3M 
12.3 

23.1 
20.1 
20.8 
21. 3M 
22.7 

-  9.5 

-  9.1 

51 
48 
52 
52 
56 

14+ 

13 

14 

14 

13 

-u 

-10 
-24 
-11 
-2* 

25 

26 

26+ 

25+ 

25 

1289 
1383 
1354 
1363 

1306 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
21 
15 
14 

15 

27 
29 
29 
24 
29 

7 
5 
9 
5 
5 

2.01 
3.79 
1.96 
1.19 
2.12 

-  1.82 

-  .99 

.80 
.73 
.65 

.47 
.50 

1 

1 

1 

1 

It 

17.1 
37.4 

16.6 

12 
27 

10 

7 

5  + 
31 

5 

27  + 

5 

12 

4 

4 

1 
1 
1 
0 
2 

0 

0 

c 

0 
0 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

HOOVERSVILLE 

30.7 
26.0 
35.4 
30.3 

12.6 

11.2 
1-.2 
10.7 

21.7 
18.6 
24.8 

20.5 

-10.2 

60 
48 
56 
54 

14 
13 
13 
14 

-  8 
-14 
-11 

-16 

26+ 
26 
25 
25+ 

1336 
1437 
1241 
1372 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
22 

14 
17 

30 
31 
31 
30 

6 
8 
5 

7 

1.87 
2.87 
2.33 
1.74 

-   .41 

.62 
.55 
.73 

.55 

1 
1 
1 
1 

32.6 

19.5 
18.5 

11 

S 

15 

27 

23 

1 

5 
8 

6 
4 

1 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

30.5 
31.0 
32.7 
33.6 
32.5 

10.5 
18.3 
18.1 
17.9 
13.9 

20.5 
24.7 
25.4 
25.8 
23.2 

-  5.1 

51 
50 
53 
56 
55 

14+ 

14 
13 
14 
13 

-22 

-  7 
-16 

-  9 

-  6 

25 
25 
25 
25 
23+ 

1373 
1244 
1219 
1209 
1290 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
16 
16 
16 

31 
25 
25 
27 
30 

7 
2 

6 
3 

7 

1.87 
1.48 
1.90 
2.90 
3.75 

-   .96 

.71 
.50 
.70 
.55 
.56 

1 

1 

1 

16 

20 

22.1 
15.5 
17.2 
24.0 
21.5 

11 
11 
12 

8 

9 

31  + 
3+ 
1 

27 

22  + 

4 

4 

5 

10 

10 

2 

1 
1 
2 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 
PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 

29.0 
33.2 
30. 7M 
31.2 
30.4 

15.4 

20.6 

6.6 

12.6 

16.0 

22.2 
26.9 
18. 6M 
21.9 
23.2 

-  6.8 

-  6.1 

51 
64 

50 
50 
52 

13 
13 
14 
14 
13 

-10 

0 

-14 

-19 

-  8 

26 
26 
21 
25 
25 

1321 
1175 
1428 
1329 
1287 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
16 
17 
17 

29 
26 
31 
30 
27 

4 
1 
8 
5 
5 

1.95 
2.04 
1.61 
1.88 
1.08 

-  .82 

-  .79 

.61 
.64 
.95 
.52 
.45 

1 
1 
1 
1 
1 

22.7 
15.8 
23.2 
27.2 

14.0 

10 
0 
18 
15 
13 

1 

2+ 
27 
5+ 

5 

6 
4 
5 
4 

1 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

34.2 
33.6 

18.5 
14,7 

26.4 
24.2 

-  8.4 

-  9.1 

58 
56 

13 
13 

-13 
-19 

25 
25 

1190 
1268 

0 
0 

16 
14 

26 

27 

2 
4 

2.26 

2.37 

-  1.06 

-  .79 

.62 

.78 

1 
15 

18.3 
16.8 

7 
7 

27+ 
28+ 

7 
5 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

22.7 

-  8.7 

2.15 

-  1.01 

21.1 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CORRY 
COUDERSPORT  3  NW 

23.9 
27.6 
29.9 

27.7 
25.7 

9.7 
9.7 
5.7 
11.9 
6.3 

16.8 
18.7 
17.8 
19.8 
16.0 

-  6.9 

47 
48 
52 
47 
49 

14 
14  + 
14 
13 
14 

-  9 

-30 
-18 
-10 
-20 

25  + 

22 

25 

21 

21 

1485 
1430 
1454 
1394 
1512 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
18 
16 
18 
21 

31 
29 
31 
31 
31 

10 
8 

12 
7 

10 

2.22 

1.50 
1.35 
1.67 
1.65 

-  1.75 

1.05 
.71 
.76 
.33 
.94 

32.2 

18.5 
35.4 
21.4 

19 
15 
21 
16 
18 

3+ 

1 
1 
4 
4  + 

5 
4 

3 
5 
3 

1 
1 
1 

0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

33.3 
28.2 
31.8 

30. 8M 
31.4 

11.5 
17.4 
20.0 
11.8 

14.0 

22.4 
22.8 
25.9 
21. 3M 
22.7 

-  4.4 

-  4.5 

-  5.9 

-  6.1 

52 
49 
56 
50 
53 

15 

13 
13 
14  + 
13 

-15 

0 

2 

-  8 

-10 

26 
28 

28 
30 
25 

1314 
1302 
1206 
1341 
1302 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
17 
16 
17 
16 

31 
27 
27 
30 
30 

7 
1 
0 
5 
5 

1.97 
1.13 

.77 
1.26 

.65 

-  1.21 

-  2.06 

-  1.79 

-  2.58 

1.00 
.35 
.66 
.52 

.20 

23.7 

11.0 
13.7 

16 
8 

11 

5 

5+ 
27 

5+ 
4+ 

5 
3 

2 
3 
1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 

29.1 
27.5 
28.8 
30.1 
29.0 

9.6 
4.1 
10.7 
5.8 
7.4 

19.4 
16.8 
19.8 

le.o 

18.2 

-  7.7 

50 
51 
48 
51 
50 

14 
15 
14 
14 
14 

-14 

-20 
-  7 
-32 
-11 

25 
21 
30 
22 
22  + 

1405 
1518 
1396 
1451 
1441 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
19 
18 
16 
19 

31 
31 
31 
31 
31 

9 

15 

9 

9 

11 

.79 

1.77 
.78 

1.51 

-  1.98 

-  2.11 

.40 
.87 
.33 

1.50 
.95 

14.6 
24.2 
20.2 

21.6 

10 
24 
10 
10 
15 

4+ 
4+ 
4+ 
4  + 
2  + 

1 
4 

1 

2 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

! 
0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

26.7 
29.9 

5.7 
12.8 

16.2 
21.4 

-  6.7 

48 
52 

7 
13 

-17 

-  7 

30 
21 

1509 
1345 

0 
0 

19 
17 

31 
31 

12 
6 

1.27 
1.25 

-  1.68 

.45 
.65 

22.0 
20.0 

14 
13 

4 
4 

1 
3 

0 

1 

0 
0 

DIVISION 

19.6 

-  8.0 

1.34 

-  1.72 

21.4 

__ 

See   Reference   Notes   foUowioo   Station   IndcK 
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DAILY  PRECIPITATION 


ACMCTONIA    LOCK    S 

AkLcnroHM  we  *P  R 

ALlCNTOHM    &A&    CO 
ALTOONA   HO«$CSHOC    CUItVC 

AlCaOTJVlLLC 


MKlilCK 

•CTHLEHCN 

ftCTMLCHCM    LEHien    UNIV 

ILAlRSVILLC    A    EN£ 

IL(U£RVILLE    1    M 

80Sll£LL    1    SH 
tftAPOOCK    LOCK    2 

»IUOfO(tO    FAA   AIRfOttT 
WUDfOdD   CMTRL    FItC    STA 

MCE2EV0O0 

SR00R.VIL1.E    FAA    AIR^OKT 
BRUCE  TOM    1    S 
BUFFALO   NILLS 
BURGCTTSTOWN    2    W 
BURNT    CAftlNS    2    NE 

BUTLER 
CAMP    HILL 
CAir   KLINE 
CANTON    1    NW 
CARLISLE 

CARROLL TOWN    2    SSE 
JIRTER    CANP    2    H 
:EtMR    RUN 

ZHAMBERSBURO    1    ESE 
3«U»LEROI    LOCK    A 

:larence  1  E 

:LARI0N   3   SH 
:LAUS»lLLe 

:latsville  a  w 

:lCAR FIELD 

:lermont 
:oatesville  1  sw 

rONFLUEMCE    1    SH    DAN 
;ONFLiJENCE    1    NH 
:ONNEAUTVILLE    6    E 

:ONN£LLSVILLE 

:0NSHOMOCKEN 

:00K3BURG 

:ORAO«LIS    NEVILLE     IS 


:0UDeR5POftT  3  NH 
lOVINGTOK   2    HSH 

:reeksidc 
ressom  2  se 

umvillE 

CVAULT    1    H 

>UOH 

>ONCGAL 

•ONORA 

OYLESTOHN 

>U  BOJS    7    E 
USHORE    2    SSH 
MLES   MERE 
AST    BRAOr 
SENSBURG 

OINBORO 
WORIUM    1    H 
NGLJSH  CENTER 
PXATA 
OUINUNK    2 

RIE    HB   AIRPORT 
VERETT    1    SH 
ARRELL    SHARON 
ORD   CITY    A    S    DAM 
RAWCLIN 

REE LAND 
ALETOM 
EIGERTOWN 
EORGE    SCHOOL 
ETTtSBURG 

LEN   HAZEL    2    NE    DAM 

-ENMOORE 

-ENHILLARD    DASH    DAM 

XJLD5B0RO 

*ATERFORD 

UTERFORD    1    E 
«T2    1    N 

<EENS80R0    LOCK    7 
lEENVlLLE 
kNOVER 

kRRlSBUHG  WB  AP 
(RRISBURG  NORTH 
tHLET 

HJ.ISTERVILLE 
H.THOOD 

•NESOALE    *    NH 

WEY    BROOK    1    W 

OVERSVILLE 

*   BOTTOM    2    SE 

'NTINGOON 

WTSOALE 
NDMAN 

£IANA    3    SE 
MESTOWN    2    NH 
RSEY    SHORE 

MNsrowN 

NE       1    NNE 

RThaus 

GO 

TTANNING    LOCK    7 


Day  of  Month 


2.00 
3. 32 

3.00 


•CAtt    CREEK    DAN 

2.02 

MA«    MP 

2.»T 

KAVEII   FALLS 

l.Tt 

KAVCftTMh 

• 

MCHTELSVILLE 

J.IJ 

KLLEFOHTC    *   S 

01.27 

MIME 

2.92 

77      .0*      T 

67      .02      .02 

l.OS      .02      .02 


2.1* 
2.13 
1.50 


2.10 


03. *9    1.63 
2.36 
2.87 
2.33 
3.43    1.30 


.73 

.OS 

.04 

.10 

.OS      . 

1.00 

.02 

7 

.42 

.03 

.01 

.07 

7 

.67 

.03 

7 

.07 

7 

.3* 

T 

7 

.06 

7 

.31 

.02 

.14 

.01 

T 

7 

7 

• 

.03 

7 

.12 

.02      7 

• 

• 

.63 

.29 

.03 

.03 

.14 

7 

.94 

.06 

.03 

.02 

.01 

•60       .03       .07 
••6       .OA 


1.76 


1.36 
2.91 

2-97 
2.86 


.71 


.76       .07       .03 


3.21 

.73 

.14 

- 

.62 

7 

2.12 

.52 

.01 

.56 

.20 

7 

3.16 

.76 

3.46 

.66 

3.24 

.91 

2.14 

.40 

.32 

2.26 

.46 

.26 

2.69 

1.10 

1.91 

.44 

.?? 

2.91 

.65 

.11 

5.56    1.17      7 


02.56  1     .66 


8     I    9 


10      11       12 


.40 

.02 

.08 

.01 

02      .02 

.05 

.04 

T 

.06 

.01 

.06 

0.10 

.01  .01 

.08  .05 

.10  .13 

.10  .05 

•03  .08 


.06       .06 
.23       .2A 


.03 
.02       .05       T 


.03       .10 
.01       .05 


.02       .01 

T  T 

.02       .02 


13      14      15 


19      20      21 


22      23      24 


06 

.02 

.03 

.17 

06 

•  06 
.09 

7 

.27 

T 
.22 

.06 

.14 

.06 

1.20 
.06 
.97 


0. 6001.10    0.10 


.13 
.85 
1.10 


.09 

7 

09 

.16 

.?R 

.02 

.03 

.02 

01 

.01 

.01 

25      26      27 


.041 
.02^ 
.08' 


28      29      30 


•  09 

.01 

03 

.28 

.09 

•  07 

,0k 

10 

.17 
.15 

01 

.02 

.le 

0.15 

0 

•  15 

.29       .2A 

.03       .09 
.08       .16 


•  20       .10{ 

•io| 

.06       .071 


•03       .03       .06 


.0^       .05 
T      I       .06 

•  03       .03       ,01* 


.02       .021       .14 


>02|       .03 
•  Oi;      .01 


.02       T  .05 


.0* 
.03! 


«  tollowiDg  Srauon    Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


KRESGEVILLE  3  W 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANOISVILLE  I    NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 
LEWIS  RUN  3  SE 
LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMOHAS 
MC  C0NNELLS8URG 
MC  KEESPORT 
MEAOVlULE  1  S 
MEDIK  RUN 

MERCER  2  NNE 
MERCERseuRG 
MEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 

MILLHEIM 

MILLVILLE    2    SW 

MILROY 

MORGANTOWN 

MT    GRETNA    2    SE 

MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK.  4 
NESMAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORR I STOWN 


3.07 
2.19 
2.93 
2.28 


2.74 
1.48 
2.68 


EAST 


NORTH 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  W8  AP      R 
PHILADELPHIA  P-^    BREEZE 
PHILlPSeuRG  FAA  AP 
PHOENUVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  W8  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 


Day  of  Month 


52       ,15 
1.11 

1.00       .01 


1.04  .03 

1.25  T 

83  .03       .01 
D.07 


1.24 
1.15 

1.04 
.71 


PORT  CLINTON 

3.33 

1.26 

! 

.07 

POTTSVILLE 

2.8'. 

• 

.06 

.04 

PUTNerVILLE  2  SE  DAM 

1.61 

.95 

.10 

.01 

OUAKERTOWN  1  E 

3.51 

.69 

.26 

.04 

RAYMOND 

i.ee 

.60 

.31 

.07 

.04   T 

READING  WB  CITY        R 

2.82 

1.03 

T 

RENOVO 

l.»7 

.73 

T 

T 

.02 

REM 

1.90 

1.00 

.01 

RICES  LANDING  L  5 

2. A3 

.62 

.02 

.03   .0 

RIDGUAY  3  u 

2.08 

1.10 

T 

.03 

.07 

RUSMVILLE 

1.25 

.65 

.10 

T 

SAGAMORE  1  S 

1.20 

.25 

T 

.05 

SALINA  3  w 

1.86 

.62 

.03 

.02 

SAXTON 

2.23 

.61 

T 

T 

.03   T 

SCHENLEY  LOC^.  5 

1.66 

.75 

.02 

T 

.04 

SCRANTON 

- 

.45 

- 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

1.92 

.93 

T 

T 

T     T 

SHAMOKIN 

2.60 

.80 

.02   T 

SH1PPENS6URG 

2.73 

.75 

T 

T 

SINNEMAHONING 

1.35 

.72 

.05 

T 

.03   T 

SIZERVILLE 

1.58 

.84 

T 

.05 

.06   T 

SLIPPERY  ROCK 

1.08 

.45 

.04 

.03 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

2.62 

.55 

T 

.08 

.19   T 

SOUTH  MOUNTAIN 

3.76 

.77 

SPRING  GROVE 

A. 11 

1.07 

T 

STATE  COLLEGE 

2.15 

.74 

.02   T 

STRAUSSTOWN 

2.90 

1.09 

.03 

T 

STROUDSBURG 

3.21 

1.10 

T 

T 

T     T 

STUMP  CREEK 

l.AO 

.74 

.01   T 

SUNBURY 

1.98 

.70 

.04 

.03 

SUSQUEHANNA 

1.62 

.44 

.65 

.05   .C 

SUTERSVILLE 

1.92 

• 

.75 

T     T 

TAMAQUA 

3.12 

.50 

.67 

TAMAQUA  <•  N  DAM 

2.87 

.70 

.10 

.10 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

1.78 

.72 

.06 

.06 

TIONESTA  2  SE  DAM 

1.51 

.96 

T 

.03 

.06   T 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

1.27 

.45 

.04 

.03 

.06 

TORPEDO  4  W 

.96 

.37 

T 

.04 

.07   T 

TOWER  CITY  5  SW 

2.9A 

1.08 

.04 

TROY 

1.75 

.90 

.17 

T 

' 

TURTlEPOINT  t*    NE 

1.62 

.98 

.06 

.03 

.02   .C 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

2.13 

.58 

T 

.03 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

1.12 

.35 

.03 

.02 

.10   T 

UNIONTOWN 

2.26 

.62 

.07 

.02   T 

VANOERGRIFT 

D1.76 

.63 

T 

.07 

VIRGINYILLE 

3.00 

.41 

.46 

. 

WARREN 

1.26 

.56 

.05 

.06 

.07   T 

WATSONTOWN 

2.35 

1.01 

WAYNESBURG  2  W 

2.37 

.67 

.01 

.01 

.04   T 

WELLSBORO  3  S 

1.67 

.81 

.23 

T 

T 

WEST  CHESTER 

!  3.13 

1.13 

T 

WEST  GROVE  1  SE 

3.8A 

.97 

. 

WEST  HICKORY 

1.57 

.70 

.02 

.06 

.10   . 

WHITESBURG 

1.95 

.78 

T 

T 

.06   T 

WILKES  BARRE 

2.32 

.36 

.61 

^ 


13 


14       15 


16      17      18 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27 


28      29      X 


.01      T 

.05 
•06      .07 


.OS      .02      •O]      T 


04J     T 

.10 


•03      .02 
T  T 

•01      .04 


15 

.60 

.03 

57 

.33   T 

T 

.04 

02 

.46 

.02 

.01 

02 

.72 

55 

.70 

T 

.04 

02 

.27 

.02 

T 

.02 

.03 

03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

T 

T 

.02 

T 

0! 

T 

.07 

D.05 

0.05 

.05(     T 


:.. 


'S  toUowing  Station 
•    6    - 


.0^     T 


•02      .01 

T 
.01      .01      .01 


.02      .03     .0! 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

PENNSYLVANIA 
JANUARY    1961 

Station 

1 

Day  of  Month 

.J2 

3 

4 

5 

6 

7    1    8 

9 

10 

u 

12 

13  1   14      15 

16  {   17  1 

18 

19  I 

20   I  21 

22  1 

23   I 

24 

25 

26| 

27 

28 

1  29   1  30 

31 

ILLIAM&eURO 

ILLIANSPORT    WB    AP 

XFS8URG 

»lt    3    iSW    PUMP    STA 

»lk    HAVEN 

ION      GROVE 
lOH&VIUE    i   SE 

2.00 
1*93 

•  «2 
1.12      T 
.73      T 
-77 
.92 

.65      .27 

.7*      .15 

7 
7 
7 

.01 
.04 
.02 

7 

7 

7 
T 

T 

.11 

T 
T 

7 
7 

.9« 
.03 
.27 

T 

7 

1.31      7 
.02 

.69      .06 
.33 
.99      7 

.33 

.25 

.19 

.13 
.68 

.07 
.30 
.0* 

7 

1.21 
.13      7 
.60 
.67 

.75 

.*5 

.M      7 

.06 

7 
•  0« 

7 
T 
7 
.03 

7 

.11 

.02 
.02 
.03 

.09 

7 

•  27 

.1* 

.09 

7 
.19 

•  19 

•  27 

•  30 
.26 

7 
7 

7           7 

7 
7 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

"o         a, 

gal 

Si  s  s 

1 

Station 

a 

I 

ill 

cu'-a  a 

1 
1 

1    . 
11 

g     a 

a    J 

4 

si 

at 
■■  W 

o. 

o  H 
-•  M 

8 

01 

1 
o 

S 
S 

0) 

T 

8 

CM    S 

1 

III 

J^KKTOWK  WB  AIRPORT 

wsw 

19 

10.9 

46++ 

WNW 

1 

74 

75 

62 

70 

8 

3 

2 

1 

2 

0 

16 

_ 

5.5 

»S  ¥B  AIRPORT 

sw 

19 

13.2 

32++ 

WSW 

7 

77 

77 

70 

73 

10 

12 

3 

0 

0 

0 

25 

- 

8.3 

UUdSBDRG  WB  AIRPORT 

w 

23 

7.5 

33 

NW 

24 

67 

71 

55 

61 

6 

4 

2 

2 

1 

0 

15 

61 

6.0 

IILADSLPHIA  WB  AIRPORT 

WNW 

18 

10.0 

35 

N 

20 

71 

74 

59 

65 

4 

2 

2 

2 

1 

0 

11 

68 

5.9 

ITTSBDRGH   WB   AIRPORT   2 

WSW 

21 

10.8 

38++ 

Nirw 

24 

74 

76 

67 

69 

6 

12 

4 

1 

0 

0 

23 

54 

7.5 

iADING  WB  CITY 

- 

- 

10.3 

49 

E 

1 

- 

- 

- 

5 

2 

2 

2 

1 

0 

12 

62 

6.0 

rRANTON  WB   AIRPORT 

SW 

19 

9.2 

26 

NW 

8 

67 

72 

58 

61 

11 

4 

3 

1 

0 

0 

19 

64 

6.2 

ilXIAMSPORT  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

78 

57 

65 

12 

2 

5 

0 

1 

0 

20 

- 

6.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

And                      Time 
Depth 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCB  LAB 

8   INCHES 

UAX 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34.6 
34.3 

LANDISVILLE  2  NW 

2   INCHIS 

8  AH 

30 

30 

30 

30 

27 

28 

28 

30 

28 

28 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

31 

32 

29 

25 

22 

21 

23 

20 

18 

23 

23 

21 

22 

21 

26.8 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab   - 

Slope   of  Ground:      Flat, 
and  native  weeds.      Inst 

Soil   Type: 
rufflentation: 

Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly   loam. 
Taylor   recording   thermometer. 

Ground  Cover:      Seedlin 

g  grapes 

Landlsville   2   NW   - 

Slope 
is  ke 

of 
pt   c 

Grouj 
lipp 

ad: 
SA   t 

Gen 

0  a 

tie 
belg 

slop 
ht   o 

e  to 
f  2 

the 
inch 

eT 

t. 

Ins 

Soil 
trum 

Typ 
enta 

tlon 

Duff 

:      W 

ield 
esto 

cla 
n  El 

y   lo 
ectr 

am. 
ic  S 

Gro 

oil 

und 
Ther 

Cove 
mome 

r: 
ter. 

Perm 

anen 

t   bl 

ue   g 

rass 

sod 

whl 

ch 

See  leleience  notes  toUowing  Slaiion    index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANI. 
JANUARY    196 


Station 


DafOf  Month 


15     16 


ALLENTOWN  VB    AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
BAK.ERSTOWN  3  WNW 
BELLEFONTE  ♦  S 
BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
DEVAULT  1  W 


DU  BOIS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURC 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 


tl   33 
31   22 


li       26   26 


35   32 
26   2S 


37   40 
15   21 


38   33 
27   26 


40   37 
11   25 


39   36 
23   23 


36   35 
25   21 


31   25 
26   22 


MAX 

38 

40 

MIN 

18 

24 

MAX 

29 

23 

MIN 

20 

18 

34   28 
25   22 


42   35 
1   25 


43   37 
29   28 


35   33 

19   20 


41   38 
28   19 


40   40 
25   20 


36   36 
23   19 


35   34 
29   25 


44   44 
15   21 


39   32 
8   28 


33   28 

27   20 


30   26 
25   18 


45   36 
28   24 


26   32 
24   20 


41   34 
26   22 


33   30 
24   21 


30   30 
18   18 


36   36 
22   25 


30   29 
24   20 


35   35 
19   23 


12   22   20 


39   37 
30   24 


33   34 
30   25 


28   25   20 


28   31 
15   16 


39   47 
15   26 


26   34 

15   16 


41   47 
16   35 


22   39 
12   29 


30   43 
13   16 


30   39 
22   24 


38   41 
13   31 


25   33 
18   19 


31   42 

10   30 


37   44 
11   33 


32   22   42 
7-3   12 


40   50 
15   21 


20  41 

9  10 

20  30 

7  12 

34  43 

17  15 

39  46 

17  16 

39  45 

0  19 

44  46 

-  2  35 

28  37 

19  19 

26  45 

15  13 

35  43 
12  31 

30  44 

5  24 

36  47 
12  22 

25  32 
-2-3 

38  42 

20  30 

44  50 

16  32 

40  43 
9  24 


26   22   24 


28   41   49 


39   43 

11   30 


28   20   35 


25   31 
12   12 


33   42 
18   23 


39   45 
18   34 


29   39 
19   26 


5  0   40 
31   24 


40   53 
20   33 


5  0   42 
33   21 


50   52 
18   31 


48   41 
39   11 


43   50 
33   31 


51   48 
20   27 


52   46 
3  5   34 


45   36 
35   15 


47   49 
20   33 


44   31 
31   12 


44   34 
34   18 


46   48 
35   31 


53   50 
34   30 


44   48 
2  3   30 


50   44 
23   32 


47   46 
35   26 


49   42 
17   17 


50   39 
37   20 


48   55 
21   30 


48   46 
36   31 


45   37 
29   18 


45   37 
24   17 


55   43 
33   25 


44   50 
20   20 


44   30 
30   14 


53   49 
32   19 


47   41 
34   20 


3  7   42 
21   29 


30   48 
22   23 


44   37 
35   15 


42   46 
26   27 


49   53 
13   16 


52   42 
34   30 


47   34 
33   22 


48   51 
38   17 


50   39 
36   25 


32  39  42 

17  15  24 

27  34  41 

16  17  17 

37  47  46 

14  21  25 

31  36  47 

17  18  20 

34  47  48 


28   35   46 


38   42 
23   32 


40   42 
25   23 


34   41 
22   23 


38   41 
IB   12 


38   46   49 


22  30  40 

7  10  17 

36  43  47 

18  16  25 

36  46  48 

16  18  25 

34  43  41 

-1-1  9 

40  47  46 

3  6  12 


37   45 
18   20 


22   38   46 


32   41   44 
14   20   11 


30   40   38 


35  46  44 

15  26  26 

20  30  45 

3  5  6 

30  40  40 

8  16  14 

40  50  48 

8  14  18 

33  41  42 

1  14  13 

18  26  37 

5  10  22 

39  47  45 

8  7  15 

33  42  44 

6  19  16 

23  30  40 

7  5  5 

29  38  45 


21   20   29 


44   41 
19   28 


45 

20 


48   44   41 
21   26   29 


15  20  21 

44  46  43 
14  21  35 

45  42  42 
24  33  31 

46  47  35 
30  37  26 


48 
26 


44   52 
13   15 


47   49 
19   25 


30 

23 

30 

37 

49 

45 

19 

34 

34 

50 

46 

49 

16 

22 

24 

46   47   33 
29   30   26 


48   46 
13   21 


35   40   46 
20   29   25 

46   41   37 
18   22   29 

42   39   36 
30 

43 
22 

42 
30 

45 
32 

44 
24 

36 
27 

44   49   33 
6   22   24 

46   43   41 
23   28   26 

35   45   47 
10   10   26 

46   40   38 
16   22   26 

56   53   51 
18   25   29 

50   48   45 


19   24 

48   52 


56   50 
14   22 


46   49 
19   21 


46   50 
16   16 


47   46 
23   26 


16   23 
33   35 


20   26   26 


47   47 
15   24 


20   26   25 

37   42   41 
11   12   18 


45   44   36 


56   50   42 
28   43   36 


40   40 
22   24 


34   42 
23   25 


42   40 
30   29 


34   46 
25   30 


35   34 
28   31 


36   41 
25   31 


42   40 
17   35 


36   39 
29   32 


34   32 
27   26 


34   40 
26   35 


34   32 
23   15 


36   34 
26   22 


38   3S 
31   33 


44   43 
32   36 


38   40 
29   33 


31   36 
15   20 


44   45 
20   35 


46   43 
17   32 


42   37 
22   23 


39   42 
31   32 


28   27   31 


37   33 

25   20 


43   43 
24   24 


35   40 

15   19 


34   30 
26   24 


40   42 
26   31 


35   35 

20   21 


30   34 
17   21 


42   36 
30   32 


36   33 

26   25 


35   37 
16   26 


34   43 
6   15 


36   43   46 
26   23   34 


39   35 

31   22 


39   36   44 


40   36 
30   29 


43   21 
19   10 


30   19 
IS   0 


45   26 
25   12 


30   20 
20    3 


39   21 
16    5 


35   20 
17   JO 


22   22 
9-5 


20   20 
-7-3 


L3    9 
7-4 


16   24   21   26 


12   20   16 


21   10   22 


26   19   14 


12   12 
11  -  4 


20   17 
6-5 


14 
-20 


19   22 
■12  -  3 


32   16 
12   12 


43   24 
22   11 


42   26 

24-2 


14   22  22 

4  3  4 

5  17  16 
4    2  4 

20   18  22 

1-2  4 

10 


12 


26   22   16 


39   20 
19    9 


35   25 

21    6 


17 

-  3 

15 

-  5 

27   25 

9   13 

20   20 


23 


30   15 
10    i 


38   2* 

21   10 


33   23 

16   10 


26   16 
13    2 


34   23 

21    2 


47   25 
23   13 


37   29 
27   10 


9   10 
9-5 


14   11 
6-7 


20   15 
24  -24 


16   14 
11  -11 


15   14   10 


21   15   22 


19 
-  9 


24 
3 

24 

-  3 

21 
12 

19 

-  3 

25 

-  » 

22 
12 

18 
6 

21 

6 

15 

4 

22 


23   27 
■4-3 


-  9 
22 


20   19 
-7-3 


20   30  26 

0    6  2 

IS  23 

■  2  5 

13   IS  20 

■  2  -  5  0 

23   31  27 

-2-6  11 


25 
-  5 


17   13 
-3-1 


IS   16 
■24  -10 


18 

-  7 


28 

2 


23 
-  6 


18   10 
6    0 


IS   IS 
-7-3 


30   IS   20 


22   14 
■6-8 


17   13 
8-6 


29 

2 


IS 
-10 


10 


33   19 
9    8 


19 

-21 


24   14 
10    0 


36   27 
19   14 


29   17   17 


31   14   11 


34   24 
22    5 


20 

-  2 


20   28 

3    7 

23 

■  8 

16 


15 
-21 


12 

-10 


18 

-  S 


2S   2* 
2   10 


19   IS 
■14  -14 


10   10 
-14  -10 


19 
-II 


IS 

-  6 


17 

2 

22 

10 

20 

6 

26 

7 

20 
-18 

20 

4 

30 

7 

19 


2S   20 
-15  -14 


IS 

4 

26   31 
6   11 

19   21 


10 


22 
-  2 


15 
-  8 


34   20 
14    3 


IS   13 
■10  -  9 


10   10 
-9-8 


9   17 
-12  -11 


15   13   10 


15    8 
33   21 


19   22 
-15  -12 


22 
-  2 


24   16   20 


16 
-  2 


27   21 
19   11 


18   13   20 


16   22   16 


13 
-  3 


18 

-  6 


12   20   IT 
3-2-1 


16   21 
S    7 


13   21 

-5-1 


2S   21 
-6-5 


16   20   26   2* 


Se«  Belaranc*  Notas  FoDowtng  SWliMi  lodaz 


n 

A 

TT.Y 

Tl 

FT 

\AV>f 

TRi 

11 

riTB 

PC 

1 

PENNSYLVANIA 

Conllnuad 

-   .        — «.* 

4^  ^^A&d.JW 

Day  01  Month 

f 

JANUARY  1961 

1  K 

SlaUon 

a 

1 

2   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

[^ 

1 

FORD  CITY  «  S  DAM 

MAX 
MIN 

*2   J5   31 

2   24   20 

29   20   41 
12   11   20 

46   48   3C 

29   30  le 

26   37   42 
7    7    8 

45   54   50  3»   37   40   36 
14   15   24  30   27   33   22 

25   17   19   12   22   19   13   15   11   16   23   20   30.3 
9-7-4-8    3-16-16    7-2-2   11    3   10.7 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

35   32   29 

18   23   10 

24   39   46 
11    8   34 

48   38   26 
22   18   16 

35   45   46 
7    8   17 

50   50   42   39   41   36   27 
16   23   29  29   28   26   19 

20   19   15   19   n 

8-7   1   4  e 

16   14   17   15   24   21       30.8 
-5-3    7-7    3-8    4   11.6 

FREELANO 

MAX 

MIN 

31   30   32 
21   19   17 

24   28   41 
11    5   17 

47   43   27 
32   21    4 

30   41   37 
3   17   20 

41   51   41   31   37   3! 
20   28   25  19   18    G 

15 
8 

15   17 
-1-6 

10   20   20 
-  4  -  7    3 

10   10   13 
-12-4-2 

13   20   17   21 
-  5  -  I  -  3    3 

27.4 
8.8 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

43   45   38 
11   26   25 

35   35   34 
16   15   16 

48   54   42 
18   31   18 

28   38   43 
17   16   18 

44   45   48  39   33   42 
19   25   30  28   20   26 

44 
22 

22   16 
12  -10 

24   15   21 

-11-9-4 

28   16   20 

-  1  -  4    0 

21   21   27   2! 

-13-7-4-3 

33.4 
11.1 

6ETITSBURG 

MAX 

MIN 

39   40   36 
13   25   28 

35   26   35 
24   18   19 

48   54   36 
24   33   22 

33   37   47 
20   20   26 

48   48   43  36   36   45 
20   23   33  28   29   36 

45 

24 

26   22 

13    1 

20   18   23 

-  7  -  4    3 

28   19   15 
2    2    6 

20   24   29   26 
7    0   13    7 

33.5 

16.4 

6RATERF0RD  1  E 

MAX 
MIN 

40   44   36 
10   25   25 

35   28   34 
18   16   17 

45   54   40 
18   33   18 

21   35   45 
17   18   16 

45   47   44  37   32   40 
18   17   31  26   23   24 

42 
22 

22   18 
10-5 

26   17   23 
-12  -12  -  3 

21   15   20 
-  3  -  3  -  2 

19   17   25   22 
-1-3-2-1 

31.9 
11.5 

GRATZ  1  N 

MAX 

MIN 

38   37   36 
8   28   26 

30   22   34 
12   10   16 

44   50   35 
19   24   18 

28   34   40 
16   13   13 

40   45   44  38   35   41 
19   26   27  26   15   15 

40 
18 

20   18 
9-8 

15   13   18 
-13  -14    0 

22   15   16 

-  3  -  4  -  9 

15   18   24   20 
-13-6    4    2 

29.8 
9.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

34   34   31 
27   23    8 

24   39   47 
11    9   32 

49   39   28 
31   18   18 

38   46   47 
9   15   17 

53   49   42 
23   28   33 

41   59   35 
31   28   27 

27 
19 

20   22 
6-1 

16   20   17 
1    2    9 

18   15   18 
-10-2    8 

14   25   22   25 
-  3   12-5   10 

31.4 
14.0 

HANOVER 

MAX 

MIN 

40   41   38 
18   23   29 

35   29   36 

22   17   20 

46   53   40 
23   33   21 

34   37   46 
18   19   25 

47   49   42 
24   26   31 

35   33   44 
27  22       22 

46 
26 

27   25 

14    5 

20   19   23 

1    1    5 

29   20   18 
-  2  -  1    7 

20   22   29   2S 
1    4   12    9 

33.9 
16.2 

HARRISBURG  we  AP 

MAX 
MIN 

41   38   35 

31   26   25 

26   36   48 
20   22   19 

54   43   31 
27   25   23 

39   43   46 
20   20   27 

48   41   44 
22   27   30 

34   45   44 
29   27   31 

33 
17 

21   23 
8  -  1 

17   20   26 

-  3  -  1    7 

18   15   20 
2    5   10 

22   27   24   30 
4-2   14   11 

33.3 
16.8 

MAWLEY 

MAX 
MIN 

44   35   35 
4   22   15 

30   27   32 
4    5    6 

46   55   39 
16   25   13 

24   34   45 
5    3    4 

38   49   53 
6    7   17 

36   34   44 
25    1    1 

35 

4 

20   14 
6  -21 

20   12   28 
-27  -25  -  9 

22   16   16 
-  9  -  4  -  6 

22   21   27   24 
-22  -21  -17  -17 

31.5 
0.4 

HOLTWOOD 

MAX 

MIN 

44   39   35 
28   28   26 

30   35   48 
22   23   24 

54   45   31 
28   28   24 

39   48   42 
21   21   27 

46   42   43 
23   30   30 

32   45   45 
28   22   31 

31 
15 

23   24 
15    5 

20   21   30 

1    4    6 

20   19   20 
5    6    2 

22   28   24   31 

-  1  -  2    8    7 

34.1 
17.3 

HOOVERSVILLE 

MAX 

MIN 

HUNTINGDON 

MAX 

MIN 

51   53   48 

32   39   50 

49   50   47 

40   38   44 

42 

28   22 

21   15   28 

25   20   15 

21   25   28   24 

34.2 

42   27   22 

14   15   14 

12   17   25 

30   22   30 

27 

12  -10 

-10  -  8  -  4 

-3-6    0 

5    4    5    3 

11.4 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

36   32   29 
29   25   14 

24   40   4S 
9   13   27 

47   43   25 
23   21   15 

36   44   45 
7    6   13 

51   51   39 
15   25   30 

40   38   36 
28   28   31 

31 
18 

18   18 
2-9 

13   20   20 
-2-14   0 

11   15   16 
-22  -10    3 

15   23   20   24 
-13    3    8    3 

30.5 
10.5 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

37   33   30 
15   21    5 

30   19   38 
11    9   10 

45   47   25 
27   24   16 

25   35   43 
6   12   13 

44   50   46 
13   25   28 

40   40   37 
29   27   26 

30 
19 

24   18 
4-2 

19   12   17 

-1-3-4 

15   14   13 
-14  -11    5 

16   15   23   22 
-5-2-7    3 

29.1 
9.6 

JOHNSTOWN 

MAX 

MIN 

40   36   35 
28   22   24 

31   29   43 
15   11   27 

48   52   31 
39   30   16 

26   40   47 
12   16   20 

46   53   47 
20   22   31 

43   35   42 
30   30   30 

38 
26 

27   12 
10    0 

18   13   22 

3    19 

17   12   14 
-2-1-6 

15   18   23   19 
2    3   13   13 

31.4 
15.9 

KANE   1  NNE 

MAX 

MIN 

37   32   26 

18   20   15 

25   19   34 

7    7   13 

45   47   28 
20   26    9 

24   33   41 
-2-1-1 

43   50   51 
5   15   19 

36   36   36 
26   11   25 

30 
15  - 

21   13 
4  -20 

17    8   16 
-19  -15  -13 

14   14   12 
-12  -10  -  4 

15   14   20   17 
-8-7-6-2 

27.5 
4.1 

KEGG 

MAX 

MIN 

40   35   31 
26   28   22 

27   46   51 
16   25   32 

50   38   27 
32   19   13 

42   49   48 
10   26   25 

52   4*   37 
19   26   30 

35   41   39 
28   33   32 

33 
17 

19   20 

8-5 

13   28   23 
-4-5    3 

22   11   18 
-6-4    6 

22   24   23   30 
2   12   10   .0 

32.8 
15.7 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 

MIN 

42   44   37 
28   22   23 

34   35   41 
22   19   17 

54   44   35 
22   32   20 

35   40   44 
19   17   25 

47   42   41 
19   19   19 

34   44   40 
26   11   32 

41 
22 

21   21 
11-8 

19   21   21 
-13-9-7 

IB   16   20 
1-1    1 

20   26   25   31 
-9-13    1-2 

33.3 
11.8 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 

MIN 

37   39   35 
12   22   22 

34   25   33 
16   16   16 

40   51   38 
17   24   21 

30   34   49 
16   14   20 

45   44   42 
16   20   31 

36   32   44 
27   10   14 

40 
18 

25   19 
11  -10 

21   16   21 
-14  -11  -  9 

25   15   15 
-4-3    0 

18   20   25   23 
-  9  -16  -  8    5 

31.3 
9.2 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 

MIN 

33   30   30 
22   20   18 

24   29   45 
-3    4   18 

50   44   35 
13   20    9 

33   44   34 
0    4   16 

44   48   37 
20   25   23 

32   4*   39 
25    6   17 

29 

8 

18   17 
4  -22 

20   21   15 
-15  -17  -14 

21   18   18 
-15  -10  -12 

21   21   17   25 
-11    4-14-4 

30.2 
4.5 

LEBANON  3  w 

MAX 

MIN 

37   39   38 
5   20   20 

34   24   36 
16   16   17 

43   52   38 
15   20   20 

32   36   38 
16   15   15 

46   47   41 
16   17   28 

38   35   43 
28   12   15 

43 
21 

23   20 
11  -13 

19   18   21 
-18  -15  -  4 

24   17   17 
0-3-2 

20   20   28   24 
-12  -13-8-1 

32.0 
8.2 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

38   40   36 
8   30   29 

34   30   40 
24   14   19 

52   55   37 
15   27   23 

34   40   51 
16   16   14 

49   48   48 
20   18   24 

40   40   45 
29   28   32 

45 
25 

24   24 
14-7 

24   17   27 
-11-8-8 

25   22   16 
2    2    1 

22   23   30   28 
7-3   12   16 

35.0 
13.8 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

34   39   32 
12   28   26 

34   26   31 
18   16   18 

49   54   38 
17   27   18 

32   35   47 
10    9    9 

42   40   43 
16   16   22 

38   37   43 
28   21   32 

41   22   22 
20    9-9 

21   15   22 
-9-6-3 

24   23   14 
-6-6    2 

23   21   28   23 
-2-3    1    2 

32.0 
10.7 

MADERA 

MAX 
MIN 

36   34   30 
12   24   21 

28   18   38 
15    9   16 

42   48   30 
32   29   16 

23   30   40 
4    5    5 

39   45   46 
13   13   22 

36   34   37 
27   24   30 

35   21   15 
20    6  -16 

17    8   20 
-17  -10  -  3 

18   10   12 
-9-11-3 

IS   12   21   16 
-3-4    S    3 

27.5 
9.0 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

»7   40   39 
34   31   30 

31   35   48 
22   22   29 

55   46   31 
37   28   24 

37   43   48 
22   27   30 

48   48   47 
30   36   31 

33   46   49 
29   30   32 

32   23   24 
22   14   12 

22   28   33 

12   12   14 

19   22   23 

5   11   14 

22   30   28   33 

10   14   17   19 

35. S 
22.6 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

34   31   29 
29   26   22 

24   39   45 
13   21   35 

46   36   26 
36   19   15 

38   44   46 
14   28   26 

51   41   35 
26   29   29 

33   40   36 
27   28   27 

28   16   IS 

13    3-2 

10   20   21 

1    0    4 

12   to   15 

-4-1    5 

19   20   17   25 
-  2   10    6   12 

29.2 
16.0 

MEADVILLE  1  S 

MAX 

MIN 

37   34   30 
16   22   11 

28   18   37 
11    8    9 

43   46   26 
22   26   16 

26   33   42 
6   11   12 

45   48   45 
17   24   28 

41   41   37 
31   28   27 

28   24   17 
20    5-2 

20   12   18 
-1-2-1 

16   15   14 
-3-4    6 

16   15   21   21 
-4-3-7   2 

28.8 
10.7 

MERCER  2  NNE 

MAX 

MIN 

35   35   29 
26   20    7 

25   39   43 
6    4   12 

45   40   25 
9   18   14 

33   42   44 
4   11   12 

49   51   44 
19   24   32 

39   37   35 
28    2   26 

29   21   18 
19    2  -10 

17   18   IS 

-32  -  4  -  7  • 

14   I*   1$ 
-IT  -  7    2 

13   23   20   24 
-30-9-9    S 

30.1 
5.8 

MERCERSBURG 

MAX 

MIN 

37   40   38 
11   21   27 

34   24   37 
22   17   17 

49   52   38 
21   32   22 

34   36   52 
16   18   22 

51   45   43 
20   24   34 

37   36   48 
29   26   34 

43   26   23 

25   12-3 

22   17   28 
4-2    6 

28   20   15 

0    0    0 

21   22   27   25 
6    7    9   11 

33.8 
IS. 7 

MIDLAND  DAM  7 

MAX 

MIN 

39   37   33 
29   35   23 

23   39   45 
10   12   33 

47   37   25 
35   21   15 

34   40   42 
15   20   24 

48   50   41 
23   32   35 

43   40   39 
34   35   32 

30   19   21 
16   10   10 

14   20   22 
2   10    2  - 

9   14   18 
7    -i    6 

17   26   21   28 
0   15   18   18 

31.0 
IS. 3 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

39   36   34 
10   23   22 

29   24   27 
15   11   13 

42   48   35 
18   32   14 

26   34   41 

10   10    9 

40   42   47 
9   15   24 

37   32   39 
27   18   23 

37   18   16 
16    8  -  9  - 

15   10   19 
10  -  7  -  4  - 

22   15   13 
6  -  7  -  1  - 

16   16   24   21 
3-3-2    4 

28.8 
9.0 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

42   39   36 
31   21   22 

29   35   43 
15   16   22 

51   43   30 
30   19   18 

31   41   42 
17   22   23 

45   45   43 
22   30   25 

32   39   43 
24   11   23 

26   22   19 
9    5  -  4  - 

11   22   21 

10-5    0  - 

18   18   19 
3-3    1  - 

IS   23   24   27 
10-1    4   2 

31. S 
12.1 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

40   39   34 
28   25   23 

26   33   44 
14   15   20 

50   41   30 
30   22   18 

35   43   44 
16   17   22 

45   48   43 
22   29   27 

32   45   45 
24   22   28 

30   23   22 

13    7  -  6  - 

18   23   20 
7  -  5  -  2  - 

12   20   21 
2    8   4 

21   2S   26   29 
1-1    7   4 

32.6 
13.6 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

35   33   32 
31   26   20 

42   33   30 
11   27   25 

29   40   48 
12   15   34 

31   38   46 
16   14   33 

49  41   28 
33   22   21 

50  51   31 
32   29   21 

38   45   48 
23   30   32 

31   44   48 
10   16   21 

53   52   44 
38   36   31 

*7   56   50 
22   29   37 

43   41   38 
30   38   33 

39   38   39 
32   33   37 

34   25   20 

26  10    0 

39   29   21 

27  10    4 

16   20   19 
0    5   11  - 

19   22   24 

4    4   14  - 

16   15   IS 
16  -  S    9 

18   15   IS 
9-1   12  - 

15  24   24   27 

7   12  -  4    4 

16  24   25   27 
2   12   IS   16 

32.7 
18.1 

33.6 
17.9 

MAX 
MIN 

39   40 
5   21 

36 

27 

34   25 
21   IS 

36 

16 

k8   51 
16   20 

39 
22 

32   38   45 
20   14   14 

k4   45   43 
16   16   23 

39   36   46 
29   19   20 

44   24   22 
22   14  -10  - 

22   17   23 
12  -14  -  3 

26   20   17 
3    0    1- 

22   25   29   25 
4  -  S  -  S    3 

33.3 

10. S 

Sm  Bafamuw  NotM  FoUow^  Sitfka  bdn 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1961 


Statioii 

Da;  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  STANTON 

MAX 
MIK 

35 
29 

32 
22 

30 
20 

27 
13 

45 
20 

48 
31 

50 
32 

38 
20 

26 
12 

38 

5 

47 
12 

46 
18 

55 
22 

50 
26 

42 
33 

37 
30 

40 
32 

44 
32 

35 

18 

18   21 
-4-4 

11   21   22 
-6-6    3 

15  18  19 
-5-5    4 

18   26   22   28 
-4   2   12   16 

32.5 
13.9 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

*7 
33 

38 

27 

38 
26 

31 
20 

37 
19 

50 
24 

59 

34 

44 
28 

30 
20 

37 
20 

50 
23 

45 
28 

50 
23 

46 
36 

46 

30 

34 
29 

44 
25 

47 
30 

30 
16 

21   23 
11    2 

20   23   28 

-2    4    5 

18   20   21 

4    6   10 

22   29   26   30 
5    4    9   12 

35.0 
18.1 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

39 
3* 

36 
27 

33 
20 

27 
15 

31 

7 

43 
17 

48 
27 

42 
24 

25 

15 

33 

15 

41 
13 

40 
22 

42 
16 

42 
24 

41 
30 

34 
27 

43 
20 

41 
25 

25 
12 

18   21 
6  -10 

16   18   24 
-15  -11  -  2 

17   18   19 
-4-6-4 

20   26   23   28 
-6-4-5-3 

30.8 
10.6 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

47 
35 

36 
28 

36 
28 

31 
24 

36 

23 

50 
30 

53 

35 

43 
28 

26 
22 

36 
21 

41 
25 

45 
35 

48 
31 

47 
38 

45 
28 

32 

27 

43 
29 

48 
33 

33 
14 

19   20 

10    6 

19   22   28 
8   11   12 

18   18   20 
5    8   10 

20   27   26   30 
7   12   16   17 

33.7 
21.2 

PHILADELPHIA  MB  AP 

MAX 
MIN 

46 
33 

35 
22 

35 
25 

30 
22 

34 
20 

48 
21 

53 
32 

41 
26 

28 
22 

35 

15 

43 
24 

44 
25 

48 
19 

48 
36 

44 
31 

32 
29 

41 
25 

45 
28 

30 
17 

20   20 
6-4 

17   22   28 

1    3    3 

15   19   20 
4    4    8 

19   26   24   29 
3    8    9   10 

32.9 
17.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

46 
34 

38 

30 

36 
29 

30 
24 

36 

24 

46 
32 

63 
38 

42 

30 

30 
24 

36 
24 

42 
28 

45 
34 

48 
31 

48 
42 

44 
30 

33 

30 

43 
29 

44 
32 

32 
16 

20   24 
14   12 

20   26   29 
12   14   14 

19   21   21 
9   12   14 

21   27   25   30 
10   15   16   16 

34.2 
23.2 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

31 
26 

30 
22 

25 
18 

21 
9 

34 
12 

43 
26 

47 
33 

39 
15 

22 

12 

30 
12 

41 
12 

41 
22 

41 
23 

51 
28 

42 
28 

30 
26 

35 
26 

33 

22 

25 

8 

13   14 
2  -10 

10   16   16 
-16  -16   14 

10    7   12 
-7-6    3 

13   18   14   20 
-5668 

26.6 
11.6 

PHOENUVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

25 

19 

26 

32 

16 

36 

13 

46 
15 

54 
25 

47 
34 

36 

18 

36 

14 

46 
16 

43 
13 

49 
16 

45 
26 

44 
31 

33 
26 

42 

13 

45 
32 

35 
19 

22   22 

10    9 

18   21   27 
-19  -13  -11 

19   19   21 
1-9-4 

20   27   25   26 
-9-13-5-4 

33.5 
10.7 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

MIN 

33 
27 

20 
24 

28 

20 

24 
9 

41 
13 

43 
34 

46 
35 

35 

20 

25 
12 

35 
11 

43 
23 

43 
23 

51 
25 

49 
30 

41 
32 

36 
30 

38 
32 

37 
29 

29 
15 

17   15 
3    0 

10   19   20 
0    4    2 

10   12   13 
-10    2    2 

13   21   19   25 
-  3   12    8   14 

29.0 
15.4 

PITTSBURGH  W8  CITY 

MAX 

MIN 

35 
29 

32 
26 

33 
25 

28 
16 

44 
26 

49 
36 

51 
39 

39 

23 

30 
21 

39 
19 

48 
25 

47 
28 

54 
28 

52 

33 

44 
34 

39 

31 

41 
34 

39 
33 

33 
19 

21   21 
12   11 

14   25   24 
6   12    7 

14   18   18 
0    6    8 

18   26   23   29 
2   16   15   18 

33.2 
20.6 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

MAX 
MIN 

41 
11 

32 

16 

28 

10 

26 

7 

22 

2 

29 

1 

39 
21 

45 
22 

37 
8 

16 
3 

26 

7 

27 
13 

30 

7 

40 
13 

49 
27 

37 
24 

30 
18 

36 
16 

28 

1 

16    7 

2  -12 

13   13   16 
-17  -15  -  9 

16    9   14 
-8-8-2 

14   16   20   18 
-18  -10  -11  -  9 

25.5 
3.7 

PORT  CLINTON 

MAX 

MIN 

40 
15 

37 
19 

36 
21 

36 

10 

29 

6 

35 
12 

46 
15 

52 

19 

36 
13 

26 
12 

36 

8 

42 
10 

43 
11 

44 
15 

42 
25 

37 
24 

32 
15 

47 
26 

42 

16 

22   20 
-  8  -16 

24   21   24 
-22  -20  -16 

27   19   17 
-5-9-5 

22   24   25   23 
-  8  -15  -12  -  4 

32.6 

5.0 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

40 
5 

34 
19 

28 
15 

20 
5 

40 

10 

45 
27 

46 
22 

45 
11 

25 

2 

35 

5 

42 
6 

43 
11 

43 

n 

50 
14 

49 
20 

40 
22 

38 
23 

37 
27 

37 
16 

18 
2  -14 

17   10   20 
-11-7-7 

18   14   14 
-13  -12    1 

16   15   22   20 
-4-6    1    2 

30.7 
6.5 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 

MIN 

43 
25 

38 
24 

33 
25 

31 
18 

31 
16 

42 
16 

52 
32 

47 
33 

34 
16 

36 
18 

41 
14 

41 
28 

45 
16 

42 

27 

41 
31 

33 

25 

41 

20 

42 

34 

37 
16 

19   19 
9  -16 

16   20   25 
-19  -15  -10 

17   20   19 
0-9    9 

18   25   23   27 
-3-11-3-2 

32.2 

11.8 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

41 
35 

38 
29 

36 

27 

28 
21 

35 
20 

44 
25 

56 
34 

46 
27 

30 
20 

37 
23 

42 
24 

46 
29 

49 
23 

49 
31 

46 
30 

35 

30 

44 
29 

46 
30 

30 
15 

21   21 
12    4 

19   21   25 
0    2    5 

18   18   20 
3    8   11 

21   28   25   30 
8   13   14   15 

33.7 
19.3 

RIOGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

34 
23 

31 
22 

28 
12 

26 

3 

36 
9 

44 
20 

46 
36 

44 
21 

24 

7 

31 
-  3 

40 
-  1 

40 
6 

46 

6 

46 
16 

40 
26 

37 
28 

37 
10 

36 

27 

27 
15 

20   14 
-  6  -24 

14   18   15 
-  3  -17  -11 

14   14   15 
-21  -17    3 

14   21   19   23 
-5    9-10    1 

28.9 
5.9 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

36 
26 

32 
26 

30 
22 

25 

10 

39 
12 

47 
31 

47 
22 

46 
22 

25 
12 

36 
6 

46 
11 

45 
11 

49 
17 

50 
25 

48 
33 

35 

30 

38 
23 

37 
32 

32 

20 

20   18 
2  -10 

15   22   21 
I  -11    9 

12   16   15 

-19-7    6 

15   24   20   26 
-7    9    9   15 

31.2 
12.5 

5CRANT0N 

MAX 

MIN 

40 
IS 

35 
23 

36 
24 

36 
20 

25 

10 

30 
9 

44 
28 

52 

34 

37 
11 

21 
11 

33 
12 

42 
16 

48 
18 

46 
18 

53 
27 

39 
28 

35 
22 

41 
22 

39 

15 

22   13 
8-2 

18   16   22 
-5-2    3 

20   14   18 
-  1  -  I    5 

19   18   25   21 
4    4    9    5 

30.9 
12.7 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
28 

28 
21 

26 
21 

23 

13 

27 
10 

42 
21 

46 
31 

39 
17 

17 

9 

27 
9 

38 
13 

34 
21 

♦3 
15 

4S 
27 

36 
28 

31 
26 

37 
18 

36 
17 

17 
12 

12   12 

0-6 

10   17   15 
-10-5    6 

13   13   IS 
-5-5    6 

15   23   18   23 
2    8-1    7 

26.4 
11.4 

SHIPPENS8URG 

MAX 

MIN 

38 
25 

38 
21 

35 
27 

30 
18 

36 
16 

46 

17 

46 
37 

40 
27 

30 
21 

35 
18 

45 
20 

48 
19 

43 
17 

40 
34 

38 
32 

34 
28 

42 
25 

43 
36 

37 
18 

22   20 
11  -  1 

16   20   22 
4  -  4   12 

20   16   23 
0    0    9 

20   30   24   32 
3    9    9    9 

32.6 

16.7 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

34 
28 

30 
23 

28 

17 

23 
9 

40 
11 

46 
34 

48 
35 

37 

18 

30 
12 

36 

13 

43 
23 

48 
22 

52 

37 

50 
32 

41 
35 

38 
28 

40 
30 

36 
29 

29 

20 

22   18 
6  -  I 

14   19   19 
0    4    8 

14   12   15 
-8-1    8 

IS   22   21   24 
-  3   12    4   11 

30.4 
16.0 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

37 
17 

36 
26 

31 
24 

30 
17 

22 

13 

37 
21 

46 
35 

60 
32 

33 
18 

27 
16 

35 
20 

45 
26 

43 
22 

47 
23 

43 
29 

35 
27 

33 
27 

42 
32 

37 
20 

20   18 
8    3 

16   10   21 
3    1    0 

21   15   12 
-2-3    2 

17   16   22   19 
0    0    8    9 

29.7 
15.3 

STR0UDSBUR6 

MAX 
MIN 

39 
28 

33 
18 

35 
18 

27 

12 

29 

5 

42 
15 

50 
25 

40 
20 

23 
9 

32 
6 

42 
6 

38 
18 

42 
10 

44 
18 

37 
27 

34 
20 

43 
11 

38 
18 

21 

10 

17   15 
0  -17 

17   16   24 
-25  -16  -  8 

15   17   18 
-3-5-3 

18   25   22   28 

-10  -  S  -  7  -  5 

29.7 
6.2 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

39 
11 

40 
26 

35 

27 

32 
16 

26 

17 

35 

17 

49 
19 

52 

25 

37 
18 

35 
13 

37 
13 

45 
13 

42 
17 

46 

17 

45 
24 

40 
29 

35 

13 

44 
15 

44 
19 

22   22 

11  -14 

22   15   23 

-15  -10  -  6 

23   21   17 
-3-4    2 

20   22   29   27 
-  5  -  6  -  S   6 

32.9 
9.7 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

35 
25 

35 

17 

23 
16 

28 

10 

28 

9 

31 
9 

43 
30 

47 
26 

37 
8 

25 
8 

31 
12 

44 
9 

46 

20 

43 
27 

43 
26 

33 
22 

32 
22 

36 
26 

36 

14 

26   13 

0-3 

12   15   16 
-6-10-2 

11   15    8 
-8-5    I 

23   22   19   19 
3-3    4   6 

28.2 
10.2 

TIONESTA  2  SE  0AM 

MAX 
MIN 

39 

10 

30 
20 

30 
10 

28 
11 

19 
10 

38 
9 

46 

20 

48 
20 

27 
12 

24 
4 

36 

4 

43 

4 

46 

13 

60 
13 

48 
21 

41 
28 

38 
27 

40 
29 

30 
19 

24   16 

5  -a 

20   10   17 
-11-2    0 

14   14   14 
-10-6    0 

15   15   21   18 
-4-4-6-7 

29.0 

7.4 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

34 

I 

31 
19 

28 
12 

21 
6 

36 

0 

44 
29 

48 
16 

36 
16 

22 

8 

29 
-  2 

36 
0 

40 
8 

47 
10 

46 
20 

38 
25 

36 
26 

36 

24 

31 
21 

22 

15 

16   17 
2  -12 

11   11   11 
-4-4-7 

9   10   12 
-16  -13    1 

10   18   16   19 
-8   0-17    1 

26.7 
S.7 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

40 
31 

32 
29 

32 
23 

26 

17 

46 
19 

52 
36 

51 

36 

36 
22 

29 

12 

42 
8 

51 
20 

50 
21 

68 
22 

52 
29 

46 

33 

36 
32 

42 
34 

41 
33 

33 
19 

24   21 

12    6 

16   26   23 

4   13    8 

15   20   17 
-13-2    7 

18   28   25   31 
15   13   14   17 

34.2 
18.5 

WARREN 

MAX 
MIN 

34 
28 

28 

21 

28 

17 

22 

9 

38 
14 

48 
30 

50 
30 

34 
20 

25 

11 

36 

10 

44 
10 

44 
15 

52 
18 

46 
25 

42 
28 

37 
28 

42 
23 

35 
24 

25 

15 

18   18 
2-7 

16   19   16 
-2-2    2 

15   15   18 
-525 

16   23   20   25 
-  3   12    4   12 

29.9 
12.8 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

36 
30 

34 
27 

31 
24 

27 
14 

45 

4 

49 

33 

50 
39 

46 
22 

26 

17 

41 
5 

48 
11 

46 
11 

56 
16 

52 
25 

42 
33 

35 
30 

36 
30 

40 
35 

37 
22 

29   19 

7    0 

13   23   24 
1    2    8 

16   17   16 
-19  -  8   10 

20   26   23   33 
-  2   10    9   11 

33.6 

14.7 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

35 
19 

30 
19 

26 

17 

32 

12 

20 
10 

30 
13 

43 
26 

47 
28 

30 

5 

22 

6 

29 
12 

39 
20 

37 
20 

41 
26 

48 
22 

30 
21 

31 
18 

38 
24 

32 

11 

13   11 
2-5 

15    6   15 
-4-5-2 

14   15   11 
-8-6    0 

13   14   20   16 
-3-4    1    3 

25.9 

9.7 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

45 
23 

41 
25 

40 
28 

38 
21 

31 
18 

36 
23 

48 
27 

56 

27 

37 
29 

29 

18 

36 
20 

40 
22 

46 

20 

42 
21 

39 
21 

37 
26 

33 

25 

35 
27 

46 
21 

25   24 

13    4 

25   23   27 

2    4    7 

29   19   19 
-  1    2    7 

21   24   30   27 
2    7   11   10 

33.9 

16.: 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

MIN 

37 
30 

33 
26 

35 
23 

27 
10 

30 
12 

41 
20 

50 
19 

40 
24 

29 

13 

32 
11 

36 

10 

41 
21 

41 
16 

44 
23 

40 
31 

37 
24 

42 

20 

39 
26 

26 

13 

19   16 
8  -10 

14   16   21 
-13-6    3 

22   13   20 
-2-1-6 

20   27   23   28 
-7100 

30.4 

10. a 

YORK  3  SSW  PUMP  5TA 

MAX 
MIN 

40 
32 

40 
18 

35 
29 

32 

17 

39 

18 

47 
16 

66 
26 

45 
32 

33 
22 

38 
14 

46 
16 

48 
20 

50 
17 

40 
26 

41 
32 

33 
28 

44 

11 

46 

30 

40 
20 

24   23 
15-6 

18   24   29 
-16-7-5 

20   18   20 
-5-6-3 

22   28   28   32 

-9-11-2-1 

34.1 

11.? 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PEKNSyLVANIA 
JANUARY    1981 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  *B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 
2 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

.8 

2 

.3 

2 
.3 

1 

10.9 

T 

5.1 

15 

1.5 

12 
t.S 

T 

10 

1.4 

.3 

8 

1.3 

.6 

8 

1.2 

T 
8 
1.3 

2.9 

8 
1.2 

T 

10 

1.5 

10 
1.5 

8 
1.2 

7 
1.0 

T 

7 

1.0 

AUSTINBimO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
10 

1.0 
11 

T 
11 

T 
H 

T 
11 

11 

S 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

S 

5 

5 

5 

1.0 
6 

T 
6 

5 

S 

1.0 
6 

6 

T 
6 

6 

T 
6 

T 
5 

6 

1.0 
6 

T 
6 

6 

6 

T 

e 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11.4 

15 

.2 
19 

4.0 
19 

1.7 
18 

.5 
17 

13 

T 
13 

3.9 
14 

4.0 
17 

17 

15 

13 

11 

10 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

T 

7 

.3 

7 

1.2 
7 

.8 

7 

T 
7 

T 
5 

1.0 

6 

T 
6 

2.0 
8 

.3 
8 

T 
8 

T 
8 

.2 

8 

.7 
9 

BROOKVILLK  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
15 

T 
13 

T 
11 

T 
11 

T 
11 

11 

T 
10 

T 
9 

10 

8 

7 

7 

7 

6 

1.0 
5 

4 

4 

4 

3.0 

4 

T 
7 

T 

7 

T 

7 

1.0 

7 

T 

7 

7 

1.0 
7 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

.1 
8 

l.S 
8 

CANTON  1  m 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

T 
12 

12 

9 

7 

T 
7 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

.6 
4 

.5 
5 

5 

5 

2.7 
8 

8 

8 

8 

1.0 
9 

9 

11 

2.0 
11 

11 

11 

11 

11 

CARLISUE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

g 

8 

7 

6 

4 

2 

1 

- 

3.0 
3 

3.0 
6 

5 

4 

10.0 
14 

4.0 
18 

17 

17 

.5 
15 

T 
14 

12 

2.0 
14 

1.0 
12 

12 

11 

11 

10 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
14 

T 
14 

.1 
13 

2.0 
14 

T 
14 

13 

10 

.1 
8 

T 
8 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

5.0 
9 

.1 
9 

.1 
9 

1.0 
10 

8.0 
17 

T 
17 

1.0 
17 

1.0 
17 

1.0 
16 

1.0 
16 

15 

4.0 
18 

1.0 
18 

18 

T 
18 

1.0 
18 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
12 

.8 
12 

1.5 
12 

5.0 
15 

T 
13 

.3 

10 

T 
8 

5.0 
13 

4.0 
14 

12. 

11 

10 

8 

7 

6 

6 

S 

T 
5 

5 

.7 
5 

.5 
5 

.8 
5 

.4 

5 

1.5 
6 

.5 
6 

2.0 
8 

1.4 
8 

.3 

8 

2.0 
10 

1.2 
10 

2.5 
12 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

; 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

I 

z 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
14 

14 

T 
14 

1.0 
15 

14 

12 

11 

1.0 

11 

11 

10 

8 

6 

5 

5 

5 

1.0 

5 

5 

5 

2.0 
6 

2.0 
8 

T 
8 

T 
8 

2.0 
10 

10 

3.0 
10 

T 
13 

13 

13 

13 

13 

T 
13 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

_ 
16 

14 

14 

14 

14 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

- 

5 

8 

9 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.3 

3 

.3 
3 

1.4 
3 

1.9 

5 

.2 

6 

4 

.2 

1 

1.4 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

1.9 
T 

.6 
2 

.5 
2 

4.5 
6 
.2 

T 
6 

1.3 
6 

1.2 

8 
.7 

.1 
7 

.6 
6 

.5 
5 

3.6 
5 
.6 

EVERETT  1  S* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

1.0 

.5 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

. 

. 

3.0 

* 

4.5 

- 

* 

12.0 

- 

.5 

. 

. 

. 

2.0 

1.0 

_ 

_ 

_ 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

15 

1.0 
14 

T 
13 

T 
12 

12 

10 

6 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2.0 
3 

2 

1 

.5 
2 

3.0 

5 

.5 

5 

1.0 
6 

1.0 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

2.0 
9 

T 
9 

9 

T 
9 

.5 
9 

GALE TON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
12 

1.0 
12 

.5 
12 

11 

T 
11 

T 
11 

9 

7 

.4 

7 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

- 

- 

1.5 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2.2 

3 

2 

2 

1 

10.5 
11 

9 

8 

8 

.5 
8 

.4 
8 

8 

3.0 
10 

10 

10 

9 

9 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

1 

1 

1 

1.0 
3 

.2 
2 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

7.0 
7 

T 
6 

1.0 
6 

1.0 

7 

T 
6 

T 
6 

6 

2.0 
8 

T 
8 

8 

7 

7 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

4.0 

4 

T 

T 

.5 

1 

15.0 
15 

14 

T 
14 

13 

T 
12 

12 

12 

3.5 
14 

13 

12 

11 

10 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.8 

7 

2.0 

6 
1.6 

6 
1.6 

1.3 

6 
1.5 

5 
1.4 

T 

5 

1.4 

5 
1.3 

T 
4 
1.3 

3 
.8 

2 
.6 

1 

1 

1 

1 

7.2 
T 

.3 

7 
.7 

5 
.6 

3 
.6 

13.1 
2 
.6 

5.6 

20 

1.6 

T 

15 

1.6 

13 
1.5 

.3 

13 
1.5 

.7 

12 

1.4 

12 
1.3 

4.7 

10 

1.3 

T 

14 

2.3 

12 
1.8 

T 

11 

2.0 

10 
2.0 

T 

10 

2.1 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 
4 

3 

T 
2 

15.0 
17 

16 

15 

T 
15 

1.0 
16 

T 
15 

13 

2.0 
14 

13 

13 

13 

13 

HOOVERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

_ 

. 

. 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

-_ 

; 

- 

; 

; 

; 

- 

- 

-_ 

; 

- 

- 

-_ 

-_ 

; 

- 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
8 

T 
7 

T 
7 

1.8 
8 

T 
8 

7 

5 

T 
3 

T 
3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

1 

1 

.5 

1 

7.5 
9 

9 

.5 
9 

T 
9 

1.0 
8 

.6 
9 

9 

2.7 
11 

.4 

11 

11 

T 
11 

.1 
11 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
24 

.5 
23 

1.0 
23 

2.0 
24 

.8 
20 

.7 
20 

18 

.7 
20 

7.0 
22 

18 

18 

16 

16 

15 

14 

.4 
13 

12 

.2 
12 

12 

1.5 
13 

.2 
13 

1.0 
14 

.5 
14 

1.0 

15 

.4 

15 

T 
15 

2.0 
16 

1.0 
16 

T 
16 

1.0 
16 

1.0 
16 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

5.0 

5 

2 

1 

3.0 
4 

11. 0 
15 

13 

11 

1.0 
12 

12 

12 

1.0 
13 

3.0 
16 

16 

15 

15 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
12 

12 

12 

11 

10 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

1.4 
5 

4 

4 

.5 
5 

1.4 
6 

5 

5 

5 

T 
5 

.5 
6 

.8 
6 

T 
6 

6 

T 
6 

6 

6 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
3 

2 

2 

.5 
4 

* 

4 

4 

T 
2 

2 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

6.0 

6 

2 

T 

5.4 
11 

8 

7 

T 
7 

T 
7 

T 
7 

6 

2.1 
8 

7 

7 

7 

T 

7 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

5 

T 
4 

.3 
4 

.8 
5 

T 
5 

3 

2 

.1 
T 

T 
T 

T 

3.0 

T 
3 

3 

T 
2 

4.4 
2 

3.0 
9 

T 
9 

8 

.1 
8 

T 
8 

7 

3.1 
7 

.2 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

UATAMORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4.5 
8 

1.5 
9 

8 

7 

15.0 
22 

3.0 
25 

23 

23 

22 

1.0 
20 

18 

1.3 
IS 

18 

16 

16 

16 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.1 
10 

T 
9 

.5 
9 

2.3 
10 

.3 
8 

T 
7 

6 

.7 

6 

3.4 
6 

.2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

.2 
3 

.5 
3 

.9 
3 

.4 
3 

3 

2.4 

4 

.3 
4 

.1 

* 

2.7 
3 

.2 
3 

MED IX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.8 
14 

T 
14 

T 
13 

1.4 
14 

T 
14 

.5 
14 

10 

T 
7 

.7 

7 

T 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

1.1 

6 

T 
6 

T 
6 

.1 
5 

3.1 
8 

8 

.4 
8 

.5 
9 

1.3 
10 

.3 
10 

T 
10 

1.7 
12 

.2 
12 

T 
12 

.1 

12 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
8 

7 

6 

1.0 
7 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

5.0 

5 

4 

2 

T 
2 

L3.0 
13 

12 

10 

10 

9 

9 

9 

3.0 

11 

10 

9 

9 

9 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.2 

T 
2 
.2 

1 

T 

7.4 

5.8 

12 

1.1 

10 
1.0 

8 
.9 

1.0 
8 
.8 

.7 

7 
.8 

6 
.9 

2.6 
5 

.7 

T 
7 
.9 

6 
.9 

6 
.8 

5 
.7 

T 
5 
.6 

PHIUPSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SN  ON  GND 

15 

15 

12 

12 

12 

10 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

6 

6 

6 

6 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6.7 

10 

1.9 

.2 

9 

1.6 

.8 
9 

1.6 

.2 

9 
1.7 

T 

9 

1.5 

7 
1.4 

T 
4 
.9 

.4 

2 

.7 

.1 
2 

.5 

1 

1 

1 

T 

T 

.9 
T 

1.6 
2 
.4 

T 
T 

T 
T 

5.6 

1 

.2 

6 

.5 

.6 

5 

.4 

T 
4 
.4 

.4 

4 

.5 

1.2 
4 
.5 

4 
.5 

1.9 

4 
.5 

.4 

8 

.7 

6 
.6 

T 
5 
.6 

.2 

5 
.5 

1.3 
5 
.6 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
14 

1.0 
15 

T 
15 

1.0 

16 

.2 
16 

16 

14 

T 
10 

2.0 
12 

T 
11 

11 

10 

10 

9 

8 

2.0 
10 

.5 
10 

10 

T 
10 

6.0 

16 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

1.5 
17 

T 
17 

17 

2.0 
18 

T 
18 

18 

18 

.3 
17 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

4.2 

T 

1.8 
5 

4 

2 

^0.0 
1 

3.4 
13 

12 

10 

.3 
9 

.1 
9 

8 

4.5 
8 

T 
12 

12 

11 

T 
11 

11 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.7 
4 
.6 

T 

5 

1.4 

T 

5 

1.3 

T 

5 

1.3 

T 

5 

1.3 

T 

5 

1.3 

5 
1.2 

T 
4 
1.0 

.1 
3 

.9 

3 
.8 

3 

.8 

3 
.8 

3 

.7 

3 
.7 

.6 
2 

.6 

2.2 
4 
.7 

4 
.8 

T 
3 
.8 

4.8 

3 
.7 

5.3 

11 

1.2 

11 
1.2 

T 

11 

1.2 

T 

11 

1.2 

1.3 

11 

1.2 

11 
1.2 

1.7 

11 

1.2 

.2 

13 

1.3 

13 
1.3 

13 
1.3 

12 
1.2 

.1 

12 

1.2 

See  reference  notes  following  Station  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1961 


Day  oi  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHIPPENSBURG 

SNOWFALL 
SN   ON   GOT) 

1.0 
6 

6 

T 
6 

T 
6 

5 

3 

3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

4.0 
2 

2 

T 

7.0 
7 

11. ( 
18 

T 
18 

18 

1.0 
18 

1.0 
18 

16 

2.0 
17 

2.0 
17 

15 

12 

10 

T 
9 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
12 

T 
12 

12 

1.0 
13 

13 

10 

2 

T 
2 

I 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

\' 

4 

T 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

2.0 
6 

T 
6 

4 

T 

4 

1.0 

s 

TAMARACK   2  S   FIRE  TOWER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
15 

15 

T 
13 

T 
13 

13 

13 

13 

T 
11 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

1.8 
10 

1.0 

11 

10 

T 
10 

S.O 
15 

15 

15 

15 

1.0 
16 

IS 

15 

2.0 
15 

15 

T 
15 

T 
15 

T 
15 

TIONESTA   2   SE  DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

10. 0 
16 

T 
16 

.5 
15 

1.0 
14 

T 
14 

.5 
12 

8 

T 
6 

1.0 
7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

T 
5 

5 

T 
5 

T 
4 

1.5 
6 

T 
6 

1.0 

7 

.5 

7 

1.5 
9 

T 
8 

8 

2.5 

11 

.1 
11 

T 
11 

1.5 
11 

T 

11 

TOWER  CITY   5  3W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

_ 

_ 

1.0 

_ 

T 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 

- 

- 

4.0 

16.0 

- 

- 

T 

1.0 

- 

2.5 

2.0 

- 

- 

- 

- 

WILLIAMSPORT   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR  EQUIV 

7.0 

8 
1.2 

T 

10 

1.2 

T 

9 

1.2 

.3 

7 
1.0 

T 
7 
1.0 

T 

7 

1.0 

6 
1.0 

T 

5 

1.0 

T 

5 

1.0 

5 
1.0 

5 
.9 

5 
.8 

4 
.7 

4 
.7 

2.6 
3 
.6 

.2 

6 

.9 

4 

.9 

3 
.7 

4.8 
3 
.6 

1.3 

9 
1.2 

T 
8 
1.2 

T 
8 
1.2 

T 

8 

1.2 

1.6 

9 
1.3 

8 
1.3 

2.7 
8 

1.2 

T 

11 

1.4 

11 
1.3 

T 

11 

1.3 

10 
1.3 

T 
9 

1.2 

See  reference  notes  (olio wing  Stabon  Index. 
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.dStt 


j«sxsft:<^. 


TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1961 


*>  a 

a  9 


U  9 
9  U 
O-H 


«  • 


SI 


•  4< 

fa  a 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSTLVAMIA 
JAICUART  1961 


STATION  INDEX 


STATION 


eS      COUNTY 


t-EHS   NIUS 

LENTOWW    Mft    AP  0IO»    LtMIGI 

.LENTOWN    &AS    CO  0111,UEM1CI 

tOON*   hOMSESnOE  curve   01J«   BLAIfi 


T^00«   ALLCOHeNY 
0099;  JCFPCftSON 


ARCNOTSVILLE 

AUSTINBUftO    2    H 

BAKERSTONN   9  WNH 

BARNES 

SEAIt    CREEK    0AM 

SEAR    Hhf 
SEAVEH    FALLS 
SEAVERTOMH 
"tCMTEtSVIULE 
-;n.EFOt»£   *    S 

'.-NE 


aLAt.ESLEE   CORNERS 


(TRL    FJSE    ST, 


c-JOORVILLE    FAA    *IRI 

BRUCE TOM   1    S 
BUCKSTOMN    1    SE 
BUFFALO    MILLS 
QUfiGETTSTOWN    i    M 
BURNT    CA3INS    2    NE 

I   BUTlER 
SUTLER    SUBSTATION 
CAMP    HILL 
CAMP    KLINE 
CANTON    1     tU 

CARLISLE 
CARBOLLIOWN    2    SSE 


CLAYSVRLE    J    W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COATESViLLE    I     SW 

CONFLUENCE    1    SW    DAI 

CONFLUENCE    1    NW 
CONNfiUTviLLE 
CONNEAUlVILLE    b    E 
CONNELLSVIlLE 

CONNELLSvillE    2    £ 
CONSHOHOOtEN 
COOKS BURG 
COHAOPOLIS    NEVILLE 
CORRT 


0;;9    ADAMS 
OJI)    TIOGA 
OSi»    ALLEGHENY 
0«09   WARREN 
0»5i   LUZERNE 

049T    NORTHUM8LAN0 
0*TS   BEAVER 
o»aj   SNVOeH 
04S«   BERKS 
0530    CENTRE 

0599    BERKS 
Oftll    COLUMBIA 
06J9    NORTHAMPTON 
063b    NORTHAMPTON 

0TJ5    PERRY 

0T36  INDIANA 
0T«}  MONROE 
0T63  CUMBERLAND 
0821  SOMERSET 
0861  ALLEGMENT 

0B65  MC  KEAN 


1033  ALLEGHENY 
1073  SOMERSET 
108T  BEDFORD 
1105  WASHINGTON 
IU5  HUNIINGOON 

1130  BUTLER 
1135  euTLER 
1196  CUMBERLAND 
1203  LYCOMING 
1215  BRADFORD 

123b  CUMBERLAND 
1255  CAMBRIA 
1262  POTTER 
1301  LYCOMING 
13*i2  DELAWARE 

nSb  FRANKLIN 

1372  WASHINGTON 

1377  WESTMORELAND 

1*80  CENTRE 

1*85  CLARION 

1505  LEHIGM 


1589  CHESTER 
1705  SOMERSET 


COUOERSPORT 
COUOERSPORI  I 
COVINGTON  2  1 
CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 

CUSTER  CITY  , 


1790  ERIE 
1806  POTTER 


2013  MONTOUR 


DINGMANS  FERRY 

2160 

PIKE 

DIXON 

WYOMING 

DONEGAL 

2183 

weSTMOREL 

DONORA 

2190 

WASHINGTO 

DOYLESroWN 

2221 

DRIFTWOOD 

22*5 

CAMERON 

OU  BOIS  7  E 

2265 

CLEARFIEL 

DUNLO 

2298 

CAMBRIA 

DUSMORE  2  SSW 

2325 

EAGLES  MERE 

SULLIVAN 

EAST  SRADY 

E9ENSBURG 

2*66 

CAMBRIA 

EDINBORO 

251* 

ERIE 

EMPORIUM  1  N 

263S 

CAMERON 

ENGLISH  CENTER 

26** 

2662 

LANCASTER 

EOUINUNK  2 

26TI 

WAYNE 

ERIE  CO  FIELD  RSCM  l 

Ad   2673 

ERIE 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  i  SW 

2721 

BEDFORD 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  *  S  DAM 

29*2 

ARMSTRONG 

FRANKLIN 

3028 

VENANGO 

FREELAND 

GALE TON 

3130 

POTTER 

CEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

3200 
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CORPS  or  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGM  VALLEY  GAS  OIV. 
ALTOONA  WATER  BUR. 

PA.  STATE  COL.  EXP. ST* 
OTTO  0.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ROARING  CREEK  WATER  CC 
HOWARD  R.  KEHP 
HARlIN  R.  ETTtNGER 
PAUL  W.  FISHER 
ROCKVIEW  PRISON  FARM 


TRUMP 


UL    2  NE  DAM 


GRATEHFORD  1  £ 

SRATZ  1  N 

GREENSB030  LOCK 

GREENS8URG  2    E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  A 

HARRIS6URG  NOR T 

MOLLlDAYSauRC 

HOLLIST£H\/|LLE 

MOLTWOOD 

HOME 

MONESDALE  *  NW 

HONESDALE  6  NNW 

HONEY  BROOK  1  w 

HOOVERSVELLE 

HUNTINGDON 

3298 

SOMERSET 

3311 

ELK 

3321 

CHESTER 

3330 

YORK 

33*3 

ALLEGHENY 

339* 

WAYNE 

3*35 

MONTGOMERY 

3*37 

MONTGOMERY 

3*38 

DAUPHIN 

3503 

GREENE 

3515 

WESTMORELAND 

3526 

MERCER 

*001 

BLAIR 

*onfi 

*019 

LANCASTER 

*0*7  CHESTER 
*058  SOMERSET 
*066  SUSQUEHANNA 
*159  HUNTINGDON 
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*0  14 
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7A 
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7A 
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SJ 
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7A 
BA 
7A 

7A 

FLOYO  \ 

AHER.  CAR  *  FNDR' 

VITALIAN  MASTER 

LEHIGH  UNIVERSITY      , 

PA,  DEPT.  FRST.  +  WTRs. 

U.S.  WEATHER  BUREAU  ' 
WALTER  WILDRICK  ( 
MRS.  BESSIE  M.  WILLOERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS  ; 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY    I 
BRADFORD  FIRE  DEPT,     1 
BRADFORO  WATER  DEPT.    ' 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
FED.  AVIATION  AGENCY 

AUSTIN  R.  COOPER       | 
ALVIN  W,  MANGES         | 
I  CLIFFORD  C.  ADAMS 
I  SMITH  TWP.  HUN.  AUTH. 
]  PA.  TURNPIKE  COMM. 

'  ROGER  CLARK 

WEST  PENN  POWER  CO, 
■  JOSEPH  N.  HOBART 

LESLIE  D.  DOWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 


CARROLL 

G.  MILLER 

ROBERT 

.  HAURER 

RICHARD 

KATHRYN 

T.  kREIGHBAUM 

£.  EARL 

TOUCHTON 

CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  MISS  VELDA  SWANCER 
PA,  ELECTRIC  CO. 

WILLIAM  J.  DOTTERER 
MFGRS.  L.  -f  H.  CO. 

I  IRA  TAYLOR 

'.  MRS.TILLie  M.SIMONDS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I   JOHN  L.  REID 
I   ARTHUR  A.  JOHNSTON 
'  MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 
I  MARSHALL  B.  MENEFEE 

'  HARRY  C,  JOY 
I  PHILA.  ELECTRIC  CO. 
I  PA.  DEPT.  FRST.  ♦  WTR: 
■  PGH.  COKE  ♦  CHEM.  CO. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 


lEFF 


MISS  ELIZABE 

CHARLES  R,  0, 
'■   CALVIN  R.  PACKARD 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 
j  FRED  A.  PLEMPEL 

I     INACTIVE  12/59 

I  MRS,  MARIE  H,  LITTLE 

I  PA.  TURNPIKE  COMM. 

THOMAS  A.  HOTALEN 
j  HAROLD  J.  KUSCHEL 

■  PA.  TURNPIKE  COMM. 

'  THEODORE  F.  MATHUES 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 


ROBERT  J.  OBERT 
FRANCIS  S.  HANLEY 
I  A.  B.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINBORO  ST.  TCHR,  COL. 
MRS,  TAULIE  M.  BRITTON 
WILLIAM  SUOERS 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 

FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JAMES  A. 

RHOADS 

ANDREW  e 

EVANS 

W.  GALE 

-USh 

WALTER  C 

WOLF 

GEORGE  M 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 
NATIONAL  MILITARY  PARK 
INACTIVE  12/59       i 

CORPS  OF  ENGINEERS      j 

JOHN  J.  SHRADER 

MRS.  E.  C.  HC  WILLIAMS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DANA  L.  SHAY 

CHARLES  A.  LEISTER 

STATE  CORRECTIONAL  INST 
LEE  M.  LEITZEL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  OEPT,  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  SEAL 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

JOHN  M,  RINGLEH 
PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 


STATION 


HUNT5DALC 
HYNOMAN 
INDIANA  3  S6 
JACKSON  SUMMIT 
JAHCSTOMN  2  NW 


ItRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  SlA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PL 

LANDISVILLE  2  NW 
:  LAURELTON  STATE  VILLAGE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  H 
LEBANON  3  SW 


LEM1GHT< 


lAPLE    GLEN 
IAPLETON    DEPOT 
lARCUS    HOOK 
lARlENVILLE    1     SW 
lARION    CENTER    2    SE 

IARIINS8URG    FAA    AP 

ATBMORAS 

IC  CONNELUSeURG 

:£ESPORT 

)0W  RUN  PONOS 


COUNTY 


CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 


CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 

BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

weSTMORELANI 

CARBON 

MC  KEAN 

PIKE 

WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 


ME 

MEADVILLE  I  S 
MEDIA  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCER  HIWAY  SHED 
MERCERSBURG 

MERWINSBURG 
HEYERSOALE 
MIDLAND  DAM  7 


MILLERSBURG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 


! MORGANTOWN 
I MT  GRETNA  2  SE 
■   MOUNT  POCONO  2  N 
I  MOUNT  UNION  1  N 
;  MUHLENBURG  1  SE 


NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  3  N 


PALMERTON 
; PARKER  j 

PARKER  1  E  I 

PAUPACK  2  WNW  i 

r  PHIL  DREXEL  INST  OF  TEc' 

PHILADELPHIA  W8  AP 
t   PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

PINE  GROVE  1  NE 
, PITTSBURGH  WB  AP  2 
f    PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 

I  POTTSVILLE 
I  PUNXSUTAWNEY 
PUTfjEYVILLE  2  SE  DAM 

! OUAKERTOWN  1  e 
I  RAYMOND 


4653  UNION 
4873'  TIOGA 
4891'  LEBANON 

4896J  LEBANON 

493*1  CARBON 
4972,  BRADFORD 
496*.  MC  KEAN 
4992^  MIFFLIN 
I  510*1  CLINTON 

'  51091  CLINTON 

I  5160  MONROE 

I  5275  FOREST 
5336,  CLEARFIELD 
5342  CLEARFIELD 

t  53681  MONTGOMERY 
:  5381  HUNTINGDON 
I  5390'  DELAWARE 
I  5*00  FOREST 
;  5*08  INDIANA 

'  5*5*1  BLAIR 
'  54To!  PIKE 

5526  FULTON 
,  5573  ALLEGHENY 

5601|  LUZERNE 

I  5606|  CRAWFORD 

I  5627  ELK 
565i:  MERCER 
5654!  MERCER 
5662  FRANKLIN 

'  5676  MONROE 

;  568*    SOMERSET 
5710'  BEAVER 
5731,  BRADFORD 

I  5736    WAYNE 
i 
5775    DAUPHIN 
5790    CENTRE 
5617|  COLUMBIA 

I  5825    MIFFLIN 

;  59151  SUSQUEHANNA 

I  5956    BERKS 

I  6026J  LANCASTER 

6055:  MONROE 

6067J  MIFFLIN 
I  6090  LUZERNE 

611l' WESTMORELAND 
6126  LEBANON 
6151  ALLEGHENY 
617*' HUNTINGDON 
619*1  BUCKS 

6233; LAWRENCE 

6246- FAYETTE 

6289:  YORK 

6297J  PERRY 

6310|  WESTMORELAND 

6326,  LEHIGH 

!  5370  MONTGOMERY 

6396  ERIE 
I  66211  BRADFORD 
I  6681'  MONTGOMERY 

I  6689,  CARBON 
I  6721  ARMSTRONG 
I  672*  CLARION 
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>    READING  WB 

RE NOVO 
I RENOVO  5  S 

REW 
I  RICES  LANDING  I 

! RIDGWAY  i    W 
, ROCHESTER  1  N 

RUSMVILLE 

RUSSELL 

SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  \ 

SCRANTON 


SMAMOKIN 

SHEFFIELD  5  W 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 

slippery  rock 
smethport  highway  Shed 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH   CANAAN  1  NE 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 


[  71I6j  SCHUYLKILL 

71611  SCHUYLKILL 
72171  JEFFERSON 
7229  ARMSTRONG 
7239' BUCKS 
73I0J  POTTER 

7318;  BERKS 

7*09  CLINTON 
7*10  CLINTON 
7*251  MC  KEAN 
7**3  GREENE 


7732;  LANCASTER 

7739  INDIANA 
7782j  WESTMORELAND 
78*6!  BEDFORD 
7855!  WARREN 
7863]  ARMSTRONG 

I 
79021  LACKAWANNA 
7905.  LUZERNE 
7936.  BUCKS 
7965  HUNTINGDON 
7978  NORTHUMBLAND 


WARREN 

FRANKLIN 

CAMERON 

CAMERON 

BUTLER 


40  09 

40  1 

41  09 

41 

*0  26 
40  22 
*0  37 
40  40 
40  09 


78  5» 
78  55 

78  48 
7*  07 


77  56 
79  12 

79  1 
75  3* 


75  03 

75  16 

76  17 
76  I 


77  07 
76  29 
76  26 


78  44 

75  11 

77  56 
75  25 

79  09 
79  02 

78  19! 


OBSERVATION 

TIMC  AND 

TABLES 


463    MID    MID 


76  00 
79  52 
75   40      1995 


78   2* 
80    I3I 

80    15J 


*D  38 
*l  56 

41  40 

60  26 
76  31 
75  0* 

*0  32 

*0  53 

*1  06 

76  56 

77  29 
76  3* 

805    12 
780 


75    *5 

75    21 
79    *9 


'l5 

41  55 

76  16 

40  26 

75  32 

40  48 

75  37 

41  0! 

79  41 

41  06 

79  40 

41  24 

75  14 

39  57 

75  11 

39  53 

75  15 

39  5! 

75  12 

40  54 

78  05 

40  01 

75  30 

41  IB 

76  08 

40  3* 

76  22) 

40  3C 

60  13 

80  00 

41  44 

75  27 

40  3S 

76  02 

40  57 

76  11 
79  00 

40  55 

40  26 

75  20 

41  52 

77  52 

40  20 

75  58 

41  2C 

77  45 

41  14 

77  46 

41  54 

76  32 

39  57 

80  00 

41  2S 

78  47 

40  43 

80  18 

41  47 

76  07 

41  56 

79  08 

39  55 

76  23 

40  46 

79  14 

*0  31 

79  33 

40  12 

78  15 

41  55 

79  01 

40  41 

79  40 

41  25 

75  40 

41  20 

75  44 

40  2  3 

75  20 

40  12 

77  52 

40  48 

76  33 

41  42 

79  08 

40  03 

77  32 

41  19 

78  05 

41  36 

78  11 

41  04 

80  03 

41  48 

78  27 

40  01 

79  05 

41  31 

75  2* 

39  51 

77  30 

39  53 

76  52 

OBSERVER 


METRO  P.   OOROSH 

DONALD    LEHMAN 

CLYMER   WAie*    SVC.   CO. 

ARCHIE    LAIN 

PA.    DEPT.    FRST.    «    WTRS. 

GEORGE    R.    WADOEll 
JOMNStOWN    TRIBUNE 

city  of  johnstown 
rudolph  a.  anderson 
william  j.  howe 

pa.  turnpike  cohm, 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 
inactive  12/59 
city  of  bethlehem 

inactive  12/59 
mrs.  irene  foreman 
mrs.  gladys  reinekc 
lancaster  water  bur. 
lancaster  water  bur, 

pa.  state  college 
pa.  oept.  of  welfare 
harry  p.  howlano 
leon  miller 
Thomas  oonnacmie 

goodwin  s,  oefrekn 
joel  r.  la  mont.  jr. 
russell  lineman 
american  viscose  co. 
john  p.  frey 

hugh  f.  parker 

THOMAS  MECKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J,  SHOFF 
HISS  ELLEN  J.  MILES 

FRANCES  E.  SCHEI8NER 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO. 
ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
HARRY  BISLAND 
MRS.  HELEN  M.  SHIVES 
NATIONAL  Tube  CO. 
GEORGE  PEARAGE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.E.  M,  SNYDER 
MRS.  FRAN.  STRUThERS 

pa.  oept.  highways 
rollin  p.  gilbert 

Theodore  r.  baer 
corps  of  engineers 
george  j.  platt 
charles  w.  davis 

russell  shepley 

NEVIN  E.  aowERSOX 
KENNETH  lEIGHOw 
THOMAS  C.  HARSESON 
RALPH  TAYLOR 

PA.  Turnpike  comm. 
PA.  Turnpike  comm. 

INACTIVE   6/60 

MT.  UNION  WATER  WORKS 

INACTIVE   2/60 

DAVID  C.  SHAW 

MRS. KATHLEEN  WANOELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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PENNSYLVANIA  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   72°  on  the  25+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:   -35°  on  the  2nd  at  DuBois  7  E  and  Ridgway  3  W 

Greatest  Total  Precipitation:   6.63  inches  at  Williamsburg 

Least  Total  Precipitation:   1.74  inches  at  Landisville  2  NW 

Greatest  One  Day  Precipitation:   2.41  inches  on  the  26th  at  Williamsburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   46.5  inches  at  Somerset  Fairview  St 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   49  inches  on  the  5th  at 

Lakeville  1  NNE 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


By  February  10th  after  nearly  2  months  of 
almost  continuously  below  normal  temper- 
atures, the  unusually  cold  weather  came  to 
a  close.   Before  doing  so  however,  many 
new  daily  temperature  records  were  estab- 
lished especially  during  the  prolonged  16 
day  cold  spell  that  ended  on  the  4th  when 
temperatures  at  some  stations  rose  above 
freezing  for  the  first  time  in  more  than 
2  weeks.   In  mountain  and  northern  sec- 
tions sub  zero  readings  were  reported  on 
as  many  as  15  consecutive  days. 

Some  of  the  coldest  weather  of  the  season 
occurred  during  the  first  3  days  of  Feb- 
ruary.  On  the  2nd,  temperatures  averaged 
20  to  30  degrees  below  normal  as  minima 
dipped  below  zero  in  all  sections.   North- 
ern areas  experienced  one  of  the  coldest 
nights  of  the  century  as  the  mercury 
skidded  to  20  degrees  below  zero  and  low- 
er.  Ridgway  and  DuBois  reported  minus  35 
degrees.   Unofficially,  the  lowest  temper- 
ature in  the  state  occurred  at  St.  Marys 
in  Elk  County  where  a  low  of  minus  40  de- 
grees was  reported.   Some  relief  from  the 
cold  was  in  evidence  on  the  4th  as  tem- 
peratures climbed  above  freezing.   By  the 
10th  the  weather  picture  took  on  a  more 
spring-like  appearance  as  temperatures 
climbed  above  normal  levels  where  they 
remained  through  the  balance  of  the  month. 
In  eastern  sections  even  night-time  lows 


remained  above  freezing.   Under  these 
moderating  conditions,  the  snow  cover 
melted  rather  rapidly  and  by  the  19th 
and  20th  ice  on  the  rivers  and  streams 
broke  up  and  began  to  move  out. 

The  snowstorm  of  the  3rd  and  4th  brough 
near  blizzard  conditions  to  all  except 
extreme  western  areas  of  the  Commonweal 
Snowfall  totaled  from  5  inches  in  the 
northwest  to  over  2  feet  in  parts  of  th 
Upper  Susquehanna  Valley.   Amounts  over 
the  major  portion  of  the  state  totaled 
from  12  to  18  inches.   Winds  of  20  to  5 
mph  accompanying  the  storm  piled  the 
snow  into  drifts  up  to  10  feet  high. 
Transportation  facilities  were  nearly 
paralyzed  as  airports  and  all  except 
major  highways  were  closed.   Some  sec- 
ondary roads  remained  closed  for  nearly 
a  week  with  the  result  that  schools  wer 
closed  for  a  similar  period  of  time  in 
number  of  areas.   A  total  of  15  deaths 
resulted  from  over-exertion  while  shove 
ing  the  snow.   Money-wise,  the  greatest 
expense  of  the  storm  was  for  snow  re- 
mov  a 1 . 

Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatolog 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania 
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IFLUENCE    I    SW    DAM 
IFLUENCE    1    NH 
WEAUTVILLE    6    E 

MEUSVILLE 
tSHOHOCK  EN 

KSBURG 

(A0P0CI5    NEVILLE     IS 


IDCRSPORT    3   NW 
'IN6T0N    2    HSH 

:eksioe 

SSON    2    SE 
IV I  LLE 

AULT    1    W 
ON 

EGAL 
ORA 

LESTOWN 

80IS    7    E 
HORE    2    SSW 
T    BRADY 
NSBURG 
NBORO 


ORIU 


1    N 


UISH   CENTER 

RATA 

INUNK    2 

E   «B    AIRPORT 

«ETT    I    SW 

«ELL    SHARON 

)    CITY    «    S    DAM 

«(LIN 

■LAND 

:TON 

iERTOWN 

tGE    SCHOOL 

fYSBURG 

t   HAZEL    2    NE    DAM 

IMOORE 

•WILLARO    DASH    DAM 
.DS60R0 
ERFORD    1    E 

:nsboro  lock  7 
:nville 

IVER 

:iSeURG  WB  AP 
■IS6URG  NORTH 
EY 

isterville 

WOOD 

SOaLE  4  NW 
Y  BROOK  1  w 
E«SVILLE 

BOTTOM    2    SE 

INGOON 

SDALE 

MAN 

*NA    3    SE 

STOWN    2    NW 

EY  Shore 

STOWN 
1    NNE 


INNING    LOCK    7 
iEVlLLE    3    W 
HINISINK 
/ILLE    I    NNE 
*STER    2NE    PUMP    STA 


S.4« 

S.17 
2.89 


2.9a 

V9.09 
S.4« 


9.39 

3.71 
5.23 
♦  .37 


ihl 


Day  of  Month 


.13 

.11 

.40 

02 

.91 

.2* 

.M 

tB2 

12 

77 

71 

0« 

62 

92 

1.80 
1.06 
1.19 


3.0g 
3. so 

2.96 
2.96 
2.68 

2.70 
3.37 
3.99 


3.76 
3.06 
M.43 


3.99 
5.98 

3.73 
3.8* 


«.35 
2.84 
3.38 


3.37 
3.46 
2.09 

3.96 

2.9 

3.20 

3.27 
4.54 

3.07 


3.07 
2.92 
2.91 


1.10 
1.10 
32.20 
1.03 


3.29 

03.34 
2.89 
3.87 


3.53 
2.52 
3.84 
3.44 


1.27 
.63 
1.05 


8  9 


10       U       12 


13      14      IS 


16      17      18 


19      20      21 


aij     .12 


22      23      24 


26      27 


28      29      30 


.74 
.97 
.82 


1.15 

.02 

1.22 

•  06 

D,20 

I 

.fc3 

.97 

T 

.02 

1.20 

.67 

.b2 

.02 

1.35 

1.71 

1.25 

.62 

.06 

.05 

1.08 

.01 

1.26 

.02 

1.09 

.83 

.56 

• 

.69 

.78 

.60 

1.19 

2.37 

T 

1.10 

1.13 

D.30I 
.121 

.171 

.201 

.16 
.07 
.30 
.10 


.'.S 

.03 

1.3t. 

.29 

T 

.99 

.18 

T 

.03 

.18 

.17 

.03 

•  OA 

.79 

./o 

.50 

.00 

.15 

.04 

T 

.5*. 

1.33 

.18 

.29 

T 

T 

,00 

.26 

.28 

.^^* 

.02 

.28 
.15 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


LANDISVI 
LAWRENCEVILLE 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 


LEWlSTOWN 
LOCK  HAVE 
LONG  POND 


MADERA 

MAMAFFEV 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER 

MARTINSBURG  FAA 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEAOVILLE  1  S 

MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSOAUE 
MIDLAND  DA 


MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 

NESHAMINY  FALLS 


NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBUR6  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  W6  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY 

REW 

RICES  LANDING 

RIOGWAY  3  W 
RUSHVILLE 
SAGAMORE  1 
SAUNA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  S 

5CRANT0N 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

S I NNEMA HONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 


SPRING  GROVE 

i   3.67 

STATE  COLLEGE 

3.50; 

STRAUSSTOWN 

'   3.16 

STROUDSBURG 

3.07 

STUMP  CREEK 

;   3.20 

SUN6URY 

2.52 

SUSQUEHANNA 

3.01 

SUTERSVILLE 

,   3.01 

TAMAOUA 

3.56 

TAMAQUA  4  N  DAM 

3.62 

TIONESTA  2  SE  DAM 

1   3.851 

TITUSVILLE  WATER 

WORKS 

'   3.72! 

TORPEDO  4  W 

3.73, 

TOWANOA 

2.521 

TOWER  CITY  5  SW 

3.7Zi 

TROY 

!  3.14: 

TURTLEPOINT  4  NE 

1  *'"l 

TYRONE  4  NE  BALD 

EAGLE 

3.*1 

UNION  CITY  FILT 
UN  ION TOWN 

'LANT 

1   3.82 
!  3.42* 

VANOERGRIFT 
VIRGINVILLE 
WARREN 
WATSONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 
WEST  HICKORY 
WHITESBURG 

WILKES  8ARRE 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

WOLFSBURG 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 


3.171 

4.031 
2.97! 


,03 

.0^ 

T    1.10 

.01 

.26 

.1- 

.11   .38 

.02 

.1? 

.Bl 

.22 

.01  1.19 

.37 

1.05 

.17 

.46 

.36 

.09  2.41 

.le 

.03 

.73   .03 
1.14 

.04 

.13 

.^ 


j^NWJ^janowjvsX' 


ita 


DAILY  PRECIPITATION 


oolinuad 

PENNSVLVANI* 
PEBHUARV    1961 

Station 

1 

Day  ol  Month 

1     1     J 

3 

.|sl 

.?. 

7 

8 

9 

10 

11   1  12 

13  1   U  1  15 

16  1   17 

18 

19  I  20 

21 

22 

23  1  24 

25      26  1  27 

28 

29   1  30 

31 

ON      6ffOV£ 
OMiVH.Lt     1    St 

1     {.«• 

"•!!  •" 

T 

.12 

.01       .12 

.12      T 

.04 
.09 

.12 

.24      t 

.n 

.03 

.09 
.Oi 
.41 

.17      .02 
.30 

.01 

.66 

.90 
.03       .70 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Time 

Day  of  month 

at 

1 

> 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  '  29  '  30  '  31 

(IE  CO  FIELD  RSCR  LAB 

!    ■ 

8    INCHES 

MAX 
HIN 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

37 
32 

39 
36 

36] 
36! 

36 
35 

36 
33 

41 
37 

44 
40 

44 
38 

38 
36 

It 

36^                               35.5 
35[          ]                      34.1 

LANDISVILLE  2  NW 

1 

2   INCHES 

8   AH 

22 

16 

19 

24 

24 

20 

19 

24 

24 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31  j 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

31 

32                                27.9 

STATE  COLLEGE  2 

i 

2   INCHES 

UAX 

HIN 

27 
26 

25 
21 

25 
22 

27 
25 

28 
27 

28 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
31 

31 1 
30 

31 
30 

31 
30 

36 
31 

45 
31 

43 
38 

38 
33 

44 
31 

35 
33 

31.5 
29.3 

4    INCHES 

UAX 

MIN 

27 
26 

25 
22 

25 
22 

27 
25 

28 
27 

28 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

11 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 

30 

33 
30 

42 
31 

41 
36 

37 
34 

41 
32 

36 
34: 

31.2 
29.3 

8    INCHES 

MAX 

HIN 

28 
27 

27 
25 

26 
25 

28 
26 

28 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31  1 
30 ! 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

36 
31 

39 
36 

38 

35 

38 
33 

37' 
35 

31.1 
30.0 

12    INCHES 

MAX 

HIN 

29 
29 

29 
28 

28 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

34 
31 

37 
34 

37 
36 

36 
34 

36j 
35i 

31.5 
30.8 

16    INCHES 

UAX 

HIN 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 

32 

i 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

36 
34 

36 
36 

36 

35 

36 
36 

32.2 

31.5 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam, 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Seedling  grapes 


Landisvllle  2  NH  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
is  kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


.EHTOira  WB  AIRPORT 

E  WB  AIRPORT 
IRISBDHG  WB  AIRPORT 

LADELPHIA  WB  AIRPORT 
TSBDRGH  WB  AIRPORT  2 
iDING  WB  CITY 
ANTON  WB  AIRPORT 
ilAMSPORT  WB  AIRPORT 


Wind  direction 


14 
15 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind        sp>eed 
m,  p.  h. 


Relative    humidity   averages 
percent 


S      9 

i  1 


9.5 

36-H- 

11.2 

35<-+ 

6.8 

37 

8.9 

38 

9.3 

37++ 

10.0 

50 

8.8 

38 

NW 
SSW 


19+ 
26 


82 
84 
76 

v72 


80 
85 


O  H 

O  H 

O  W 

Nu.Tiber  of  days  with  precipitation 


7.1 
8.0 
8.0 


49 

7.7 

54 

7.1 

- 

7.0 

■ing  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  01  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  ,29   30  31 

1       1 

1 

ALLENTOWN  WS  AP 

MAX 

MIN 

23   16 

-1-7 

25 

-  1 

35 
22 

35 
12 

36 
9 

35 

1 

34 
11 

40 
22 

41 
25 

34 
16 

31 
13 

34 
25 

43 
31 

40 
28 

38 
26 

39 

16 

41 
34 

46 
34 

38 
29 

39 
29 

44 
32 

40 
34 

64 
33 

61 
42 

47 
32 

59 
33 

43 
27 

3 

2 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

29   19 
13  -  S 

18 
-  2 

27 
3 

36 
18 

38 

9 

39 
3 

38 
6 

34 
12 

44 
19 

42 
25 

35 

17 

33 
18 

36 
27 

48 
32 

43 
29 

39 
17 

41 
21 

42 
34 

50 
30 

39 

30 

39 
31 

45 
34 

42 
34 

67 
37 

62 
32 

48 
34 

50 
35 

4 
2 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

23   15 
14  -17 

12 
2 

30 

11 

36 

21 

38 
9 

36 

10 

31 
20 

37 
21 

35 
30 

39 
29 

34 
22 

31 
22 

46 
29 

45 
26 

42 
30 

47 
21 

48 
35 

55 
35 

37 
22 

35 
28 

38 
26 

60 
34 

66 

37 

51 

40 

47 
26 

46 
32 

43 
32 

3 
2 

ARENOTSVILLE 

MAX 
MIN 

33   22 

12  -13 

18 
-  8 

26 

10 

29 
22 

39 
10 

35 

10 

39 

17 

33 
23 

44 
25 

42 
29 

33 
24 

28 
24 

33 
26 

50 
25 

47 
25 

43 
19 

43 
24 

46 
34 

62 
25 

42 
28 

35 
32 

39 
33 

51 
35 

63 
37 

63 
33 

49 
29 

56 

30 

*) 
2i 

aAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 
MIN 

26   24 
14  -13 

24 
15 

30 
18 

32 
21 

34 
17 

38 
12 

36 

27 

40 
14 

38 

31 

38 
28 

40 
33 

50 

31 

38 

46 
25 

44 
31 

60 
25 

55 

50 

60 
37 

39 
21 

49 
31 

46 
32 

65 
45 

69 

41 

68 
54 

59 

27 

51 
29 

49 
29 

2l 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

MIN 

26   13 
9-2 

22 

0 

24 
-  6 

33 
11 

40 
10 

41 

-  J 

36 
0 

30 
16 

37 
25 

39 
26 

34 
19 

34 
19 

37 
25 

45 
23 

45 
25 

41 

20 

46 

20 

55 
32 

56 
25 

39 
23 

39 
23 

40 
30 

55 
33 

66 
36 

55 
35 

44 
27 

54 
34 

4< 
1' 

dERWlCK. 

MAX 
MIN 

25   13 
11  -18 

20 

1 

37 
19 

36 

1 

36 
2 

34 

-  7 

33 

7 

41 
-  2 

41 
32 

38 
22 

37 
13 

37 
28 

45 
31 

42 
27 

40 

31 

40 
17 

46 

34 

54 
35 

43 
26 

41 
27 

43 
33 

43 
36 

51 
33 

60 
42 

62 
32 

67 
28 

54 
33 

4. 
2( 

3ETHLEHEM  LEHIGH  UN  1 V 

MAX 
MIN 

24   18 
8-2 

17 
2 

30 
24 

31 
22 

35 
20 

34 
17 

32 
21 

40 
30 

40 
36 

36 
27 

30 
20 

34 
29 

45 
32 

43 
36 

40 
30 

39 
25 

44 
37 

51 
41 

49 
36 

39 
36 

47 
34 

42 
38 

62 

40 

50 
46 

56 
34 

50 
40 

48 
36 

4( 
2( 

SLAIRSVILLC  6  ENE 

MAX 

MIN 

18   16 
7-9 

19 
11 

23 

14 

26 
16 

28 
16 

35 
16 

27 
21 

30 
19 

30 
26 

34 
24 

32 

24 

33 
22 

39 

31 

48 
25 

37 
26 

54 
26 

52 
45 

52 
29 

33 

19 

39 
29 

45 
32 

56 

41 

65 
43 

57 
32 

32 
26 

47 
26 

40 
29 

3- 
2: 

BLOSERVILLE  1  N 

MAX 

MIN 

32   20 
15-5 

15 

0 

27 
9 

37 
11 

40 
18 

36 

15 

36 

20 

38 
24 

43 
35 

43 
30 

34 
22 

29 

23 

34 
26 

51 
30 

44 
31 

45 
25 

43 

27 

49 
35 

61 
28 

39 
32 

35 

31 

36 
32 

44 
32 

62 
36 

55 
30 

48 
32 

60 
32 

4( 
2' 

eftADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

10   12 
-  7  -17 

23 

2 

24 
16 

33 
10 

30 
6 

35 
-  2 

38 
9 

37 
14 

31 
25 

35 
18 

28 

18 

33 
20 

35 
29 

39 
22 

34 

20 

42 
21 

50 
42 

51 
24 

36 

18 

43 

17 

50 
29 

52 
38 

59 
34 

50 
26 

32 
25 

43 
29 

34 
19 

3( 

li 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

19   16 
-  6  -20 

22 
9 

28 
22 

34 
10 

37 

10 

36 

-  4 

36 
16 

34 

3 

36 
30 

37 
19 

28 
21 

37 
20 

40 
26 

40 
24 

36 
21 

50 
20 

51 
45 

51 
26 

34 
22 

24 

47 
29 

59 
40 

56 

31 

49 
25 

33 
26 

46 
30 

37 
21 

3( 

1< 

8UR6ETTST0WN  2    W 

MAX 
MIN 

30   22 
17-9 

22 

-    8 

25 

20 

30 
20 

32 
5 

36 
-  3 

40 
3 

35 
-  5 

40 
-  5 

37 
29 

40 
29 

37 
31 

41 
30 

46 
24 

47 
28 

39 
19 

64 
20 

60 
43 

43 

15 

37 
15 

50 
27 

55 

32 

60 

30 

69 

31 

55 
27 

39 
25 

50 
25 

*< 
11 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

30   21 
17  -18 

42 
5 

44 
7 

40 

5 

37 
21 

41 
9 

40 
32 

38 
30 

35 
24 

32 

24 

50 

31 

50 
25 

47 
34 

46 
22 

52 
35 

61 
35 

50 
24 

41 
32 

41 
32 

61 
34 

58 
32 

65 

40 

57 
30 

61 
29 

61 
30 

41 
2: 

SUTLER 

MAX 
MIN 

25   23 
15  -16 

18 
-15 

24 
17 

33 
6 

38 
-  2 

40 
0 

36 
6 

39 

11 

36 
27 

39 
25 

45 
30 

45 
20 

46 
20 

38 
18 

59 
22 

59 

20 

38 
25 

50 
25 

53 
26 

60 
32 

59 
33 

S3 
27 

27 

51 
29 

4' 
1' 

CANTON  1  NW 

MAX 

MIN 

25   10 
-  2  -15 

8 
-14 

22 
-  2 

28 
10 

35 

10 

34 
8 

28 
6 

34 
5 

43 
22 

36 
18 

25 
8 

26 
9 

32 
23 

45 
27 

39 

20 

30 
15 

39 

25 

48 
36 

53 
22 

37 
20 

38 
22 

46 
26 

46 
35 

58 
37 

67 
32 

45 
29 

50 
30 

3( 
11 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

29   15 
15-5 

26 
3 

38 
22 

41 
22 

37 
10 

36 

3 

30 
20 

43 
21 

44 
34 

37 
28 

29 
19 

35 
24 

50 
29 

47 
27 

43 
27 

45 
20 

43 
32 

57 
33 

45 
26 

37 
31 

40 
30 

45 
33 

62 
29 

59 
43 

57 
29 

66 
26 

48 
33 

2] 

CHAMBERSBURG  1  eSE 

MAX 
MIN 

26   U 
2  -16 

20 

5 

36 
20 

40 
10 

40 
2 

34 
2 

29 
20 

40 
8 

42 
34 

35 
24 

29 
23 

35 
25 

49 

33 

46 
25 

46 
28 

45 
16 

44 
34 

58 
35 

41 
26 

36 
32 

38 
33 

50 
34 

67 
32 

61 
33 

48 
31 

65 
29 

45 
31 

4] 
2 

CLARION  3  SW 

MAX 

MIN 

17   13 
7  -26 

16 
3 

24 
15 

31 
18 

32 

33 
-U 

35 
9 

34 
-  3 

35 
26 

33 

20 

29 

12 

35 
16 

37 
25 

39 

14 

35 
24 

45 

12 

43 
30 

43 
29 

32 
16 

40 
18 

43 
23 

52 
31 

62 
26 

44 
28 

30 
22 

42 
21 

34 
26 

3S 
1! 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

27   20 
16  -11 

27 
17 

31 
20 

34 
19 

39 

1 

39 

8 

36 
28 

39 

1 

36 
30 

39 
26 

38 
31 

51 
23 

49 
33 

50 
21 

45 
25 

62 

17 

60 
43 

62 
34 

37 
16 

53 
28 

55 
28 

61 

44 

71 
29 

58 
28 

40 
26 

52 
25 

40 
30 

2; 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

32   20 
.6-4 

18 

-  3 

32 
9 

37 
24 

38 
12 

41 
6 

42 

33 
26 

45 
28 

43 

31 

35 
21 

32 
23 

39 
28 

49 
26 

45 
32 

42 

24 

42 

30 

51 
36 

58 
32 

41 
32 

38 
33 

42 
35 

49 
31 

68 

35 

60 
32 

50 
30 

66 
34 

4. 
2: 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

30   24 
18-9 

22 

-    9 

22 
12 

28 
20 

33 

-  5 

36 
-  3 

38 
8 

32 
11 

36 

11 

35 
2B 

37 
25 

39 
24 

38 
25 

48 
25 

51 
26 

42 
17 

62 

17 

58 
35 

59 
23 

41 
23 

42 
32 

45 
34 

60 
40 

57 
38 

55 
27 

32 
25 

54 
29 

4i 
1' 

CORRY 

MAX 
MIN 

15   13 
-  4  -22 

22 
6 

27 
20 

35 
17 

36 

3 

35 

43 
6 

37 

7 

33 
27 

37 
22 

33 

17 

40 
20 

37 
33 

37 
22 

36 
21 

42 
19 

50 
40 

52 

27 

36 
20 

50 
20 

53 
27 

56 

41 

64 
35 

55 
42 

46 
25 

45 
29 

39 
31 

35 
1« 

COUOERSPORT  3  NW 

MAX 
MIN 

14   14 
-15  -20 

20 
-  8 

25 
15 

31 
5 

32 
0 

36 
^11 

39 

-  3 

40 
5 

32 
22 

32 

14 

25 

10 

39 
19 

39 
28 

39 
22 

32 

10 

38 

7 

46 
33 

52 

30 

35 
13 

38 
12 

47 
28 

51 
33 

56 
32 

45 
34 

44 
25 

45 
26 

37 
22 

3« 

13 

DEUAULI  1  W 

MAX 
MIN 

25   24 
3-6 

32 
2 

li 

36 
20 

40 
20 

41 
16 

34 
22 

44 
26 

44 
32 

34 
24 

32 

20 

37 
25 

47 
32 

44 
32 

40 
26 

40 
26 

55 
36 

60 
36 

*1 
30 

37 
33 

to 

33 

47 
33 

57 
39 

60 
39 

41 
36 

62 
36 

45 
29 

42 
2! 

DIXON 

MAX 
MIN 

25   11 
-  2  -18 

10 
-16 

27 
-  6 

34 
4  - 

33 

30 

-10 

30 

-10 

32 
-  5 

-  1 

39 
17 

30 
0 

34 
6 

36 
26 

46 
30 

39 

27 

32 

10 

38 
22 

50 
34 

59 
26 

42 

20 

42 
22 

48 
24 

46 
34 

50 
34 

55 

31 

47 
26 

56 

28 

3i 
12 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

18   14 
0  -12 

24 
4 

28 
8 

26 
5 

32 
2 

36 

10 

34 
13 

40 

1 

35 

14 

36 
14 

32 
28 

36 
24 

42 
22 

42 
22 

36 

18 

48 
18 

48 

40 

52 
24 

36 
16 

40 
28 

46 
30 

56 
42 

64 
35 

48 
22 

34 
22 

48 
22 

34 
26 

3C 

n 

OONORA 

MAX 
MIN 

30   24 
15-8 

26 

11 

36 
14 

38 

18 

39 
9 

43 
8 

40 
23 

40 
12 

39 
27 

40 
25 

39 
27 

51 
26 

51 
34 

52 
24 

48 
28 

65 
18 

63 
45 

61 
38 

44 
19 

52 
28 

55 
30 

66 
46 

72 
34 

71 
40 

46 
23 

58 
27 

67 
28 

23 

OU  BO  IS  7  £ 

MAX 
MIN 

21   17 
8  -35 

17 
0 

30 
15 

35 
18 

36 
0 

36 

-14 

48 
10  ■ 

33 
-  7 

34 
29 

37 
25 

27 
10 

33 
16 

41 
30 

43 
21 

39 
27 

46 
16 

52 
35 

54 
32 

35 
20 

37 
24 

45 
32 

58 
34 

66 

30 

60 
36 

43 
25 

4* 
28 

44 
30 

35 

n 

EAST  BRADV 

MAX 

MIN 

25   20 
14  -Z2 

21 
9 

30 
18 

38 
20 

42 
5 

44 
-  6 

43 
19 

40 

1 

39 
32 

40 
22 

35 
19 

45 
15 

46 
34 

48 
19 

43 
30 

50 
18 

49 
35 

55 
35 

38 
23 

49 
25 

48 
28 

63 

35 

71 
33 

70 
37 

54 
26 

52 
26 

50 
33 

44 
2C 

EBENSBURG 

MAX 

MIN 

20         9 
7  -15 

16 
2 

33 
10 

34 
8 

32 

3 

30 
19 

33 

15 

32 
25 

35 
25 

30 
19 

30 
20 

40 
26 

'2 
22 

40 

25 

55 
20 

50 
38 

51 
30 

34 
18 

34 
26 

43 
26 

56 

34 

63 
39 

5* 
34 

37 
22 

48 
26 

49 
22 

42 
28 

31 

20 

EMPORIUM  1  N 

MAX 
MIN 

22   15 
5  -23  - 

18 
-2  3 

25 

6 

29 
9 

37 
9 

38 
-  4  - 

35 
4 

32 

6 

42 
6 

38 
21 

37 
15 

30 
19 

37 
25 

41 
22 

42 
21 

38 
17 

40 
18 

52 
34 

51 

17 

32 
16 

39 
IS 

47 
30 

54 
31 

51 

31 

43 
25 

35 
25 

46 

30 

37 
14 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
MIN 

26   17 
4  -22  - 

16 
22 

23 

3 

32 

0  - 

41 

44 
-  3  - 

42 

10 

43 
0 

45 

0 

40 
22 

37 
13 

30 
20 

33 
26 

47 
24 

46 
23 

36 
13 

39 
14 

45 
33 

54 

18 

41 

17 

40 
20 

47 

33 

44 
34 

60 
33 

55 

30 

45 
24 

54 
24 

40 
13 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

25   16 
16-9 

22 
0 

37 
18 

40 
19 

36 
10 

35 

32 
19 

45 
24 

44 
35 

35 
29 

32 
22 

38 
26 

47 
30 

45 
32 

44 

31 

39 

25 

48 
34 

55 
37 

42 
29 

38 
31 

40 
32 

44 
36 

64 

30 

61 
41 

51 
31 

52 
31 

43 
36 

41 
25 

ERIE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

15    6 
0-6 

25 
4 

25 
21 

25 
14 

30 
11 

26 

3 

31 
15 

36 
24 

33 
25 

30 
10 

33 
19 

44 
20 

42 
29 

41 
26 

28 

20 

49 
25 

57 
40 

57 
25 

29 

20 

40 
23 

55 
32 

61 
46 

52 

38 

46 
31 

38 
27 

41 
34 

35 
27 

37 
21 

EVERETT  1  SW 

1 

MAX 

MIN 

24   21 

6  -12  - 

17 
11 

30 
13 

34 

34 

2 

36 

4 

26 
6 

39 
24 

42 
26 

23 

32 
22 

33 
28 

48 
28 

48 
30 

42 

27 

43 
21 

42 
25 

57 
34 

45 

26 

36 
29 

44 
34 

54 
36 

66 
35 

53 

34 

45 
32 

59 
28 

41 
32 

41 
21 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

22       18 
12-5 

26 
16 

24 
29 

34 
20 

35 
18 

43 
8 

42 
20 

41 
19 

38 

33 

39 

25 

35 
33 

45 
29 

48 
38 

46 
30 

42 
29 

52 
28 

54 

42 

56 

33 

43 
26 

58 
28 

52 
30 

59 
42 

71 
38 

6C 
48 

42 
30 

52 
36 

41 
35 

43 
27 

FORD  CITY  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

1 

25 
16  - 

21 
21  - 

19 
21 

24 
15 

30 
22 

37 
6 

39 
-  2  - 

39 

2 

34 

2 

36 

34 
28 

38 
24 

40 

24 

42 
31 

44 
20 

44 
22 

40 
17 

59 
18 

57 
39 

46 
20 

37 
22 

46 
24 

48 
24 

61 
31 

69 
32 

53 
27 

37 
29 

51 
30 

17 

See  Befereace  Notes  Following  Station  Index 
-  24  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FRANKLIN 
FREELAND 
OEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GRATEKFOBD  1  E 
GREENVILLE 


MARRISBURG  WB  AP 

MAULEY 

HOLThOOO 

HOOVERSVILLE 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUHP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

HERCERSauRG 

MIDLAND  DAM  7 

MJLLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

-MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1161 


DayOi  Monlh 


21   21   2S 
:  -20    8 


17-6 
26      21 


32   22 

19-7 


28   19   15 


23   20 
9  -12 


33   23 
18-4 


30   36   37 


32   32   38 


27   36   39 


30   35   35 


25   40 
21   20 


27   35   39 
10   21   12 


25   36   40   36 

6   25   17   13 


27   15   18 
11  -26  -24 


27   12 
8-2 


31 

24 

17 

18 

-13 

-15 

22 

20 

22 

U 

-26 

11 

24 

20 

17 

10 

-12 

-11 

25 

23 

23 

19 

-10 

-  8 

21   16   16 


25   12   17 


29   19   19 


36 

27 

19 

13 

-11 

-11 

20 

9 

18 

9 

-26 

-a 

29   23   18 

14  -11  -13 


30   23   20 

17  -12  -12 


13  -19  -13 

23   19   14 
12  -22  -20 


26   33   36 
7-9-8 

35   35   39 


35   38   42 


22   28   32 


25   27   38 


36   36   38 

10   16   16 


42   38   39 


37   37   30 


37   33   41 


37   40   46 


33   32   42 


43   35   30 


45   32   35 


34   36   42 
7-4    6 


30   38 
10   20 


10 


11 


12 


36  33  36 

32  23  20 

35  33  29 

24  10  10 

43  42  35 

29  23  12 

43  42  29 

33  30  26 

42  40  33 

27  28  IS 


37  40 

31  22 

43  43 

18  31 


15 ;  16   17  I  18   19  I  20  21   22   23  24  '  2S   26 


27  :  26  '  29   30   31 


42   42   431  42   41   52 
15   26   20  26   20   35 


36   54   48 


17   20   20 


35   35 

22   28 


29   35 
25   28 


31   36   45 


40   42 
17   25 


33   20   30 


43   39   39 
31   20   27 


55   40   48  I  48   60   70  |  SO   38   50  I  42 
32   21   23  I  25   36   32   37   28   30  |  33 


36   20   20 


4  7   64 
38   30 

51   60 


38   35  I  35   34 
13  -  1 


30   30   44 
17  -18  -  6 


9  -18  -15 


21 

17 

22 

9 

-18 

10 

35 

26 

16 

22 

-  5 

-  1 

22 

18 

26 

28 

33 

33 

16 

-12 

-  7 

28 

37 

42 

6 

13 

2 

24 

36 

43 

6 

23 

6 

25 

35 

6 

9 

9 

22 

30 

31 

9 

20 

8  - 

38 

41 

39 

30 

27 

23 

28 

36 

39 

14 

12 

12 

24 

27 

34 

16 
?9 

20 
36 

10  - 

42   35   29 
35   26  22 


46   42   3  5 


42   42   42 


37   36   36 
12   20   20 


12   31   26 


41   34   39 


32   26   26 


24   35   23 

I 
28   35   61  i  47 


25   27   30 


36   50   47 


2  9   36   46 
27   27   28 


22 

32 

18 

28 

20 

37 

43 

41 

42 

33 

24 

27 

20 

24 

21 

34 

39 

46 

47 

41 

28 

29 

30 

32 

20 

30 

37 

41 

40 

36 

35 

36 

-  3 

-  4 

39 

39 

26 

27 

35 

27 

14  -21   14 

30   24   26 
21-2   12 


24   22   26 


26   35   41 


24   29   30 


23   17   12 


28   36   42 


11  19  23 

36  36  41 
4-3  8 

38  41  40 

■  6  24  3 

30  40  30 

6  8  22 

37  36  46 

12  23  14 

33  34  28 

2  4  14 

33  33  37 
10  10  10 

36  34  42 

4  17  17 

34  34  46 
9  18  28 

42  42  41 

■  3  21  7 

36  41  36 

12  28  15 

42  37  31 


36   30   21 

40   40   32 
20   30   19 


41   43   36 
23   29   20 


44   4  3   40 
12   16   25 


36  35  36 

6  10  18 

47  38  34 

38  28  26 

35  39  29 

31  26  24 

38  34  35 

9  23  22 


26   30   27 


22   29   23 


36   45 
29   29 


31   24   29 


29   26   36 


42   38   4J 


40   3  9   46 


38   48   52 


41   51   61 


49   56   55 


22   12   20 


26  16  34 

42  39  45 

28  21  32 

43  40  40 

29  19  29 


34   40 
20    7 


30   36 
20   28 


32   30   20 
48   48 


35   37 
29  22 


28   31   26 


39   42   35 


30  20  20 

42  36  32 

32  20  22 

38  40  39 

32  21  30 


32   29   31 

43   42   38 
16   31   26 


29   36   46 
22       29   26 


17   25   24 


31   34   38 


24   32   27 


37   43 
21   27 


17   32   20 


25   27   30 


33   33   31 


25   18   18 

41   36   45 
21   21   24 


44   42   52 


45   60   51 
26   24   36 


40   35   45 
24   22   32 


41   48   62 
24   23   40 


46   48   46 
29   20   29 


57   40   56 


58   43 

31   30 


57   40   36 
37   31   33 


49   61   41 


35   32   33 


60   62   41 
35   27   26 


36   45 
21   27 


39   26   27 

51   43   37 
35   15   14 


33   23   30 


33  30  31 

41  51  40 

34  27  23 

56  35  44 

35  27  14 

44  50  41 

36  28  27 

50  58  40 
36  29  29 

51  53  42 
35  24  23 

61  48  36 


66  44  39 

42  36  36 

51  37  35 

31  24  31 

54  36  37 

36  17  le 

68  38  50 

30  19  24 

45  66  44 

33  27  31 


37   41   43 


58   71 
45   32 


36   40   47 
33   34   37 


45   67 
34   33 


41   66   41 
19   29   33 


32   33   31 


53  52  61 

20  22  25 

65  60  50 

35  39  35 

67  60  60 

43  32  32 


64  50  51 

43  27  31 

70  61  61 

39  32  33 

61  46  64 

35  32  31 


52   57   60 


34  36  36 

44  50  56 

16  30  28 

38  63  69 

32  35  36 


62   52 
32   31 


68   51 
37   25 


42   66 
35   29 


36  39  41 

32  33  27 

51  62  60 

18  36  35 

38  40  42 


33   36 


30 


40   42   66 


32 


34 


69   62   44 
34   32   27 


56   35 
34   27 


68   50   38 
37   25   25 


68   61   43 


26  25 

62  40  56 

31  23  32 

62  61  65 

40  31  29 

67  60  48 
31  28  23 

48  46  50 

33  37  27 

61  59  48 

31  30  28 

68  56  47 

34  32  28 

60  52 

30  29 


39   62   67  i  67 


38   39   37 


18   25   25   25 


31 

32 

39 

35 

28 

35 

14 

21 

25 

23 

13 

17 

36 

46 

42 

40 

40 

54 

26 

30 

18 

26 

22 

35 

32 

48 

43 

40 

39 

46 

26 

30 

27 

26 

19 

32 

47 

45 

46 

46 

58 

57 

28 

36 

22 

2S 

21 

44 

46 

48 

48 

47 

52 

62  i 

29 

35 

26 

33 

22 

40  i 

30 

35 

50 

46 

42 

-2 

24 

28 

32 

29 

19 

29 

48 

47 

46 

45 

63 

69 

26 

30 

27 

23 

19 

38 

29   24   31 


45   55 
34   24 


66   40   39 


5  7   40   36 
35   29   32 


61   38   52 


69   39   49 
30   21   33 


36   44   57  [  64   61   33 
26   29   32   31   26   26 


42   47   67  1  60   56   61 
37   41   35  I  44   36   40 


57   66   66   39   62 
34   41   29   26   33 


61   64   58  I  67   49   36 
23   27   32  !  33   27   27 


65   50   46 


31   32   33 
50   59   66 


21   26   34 


66   54   48   66 
36   27   29  !  32 


30  28  32  ,  30 

57  56  44  I  54 

33  29  26   2  6 

56  60  40  '  49 

37  28  29  I  30 


44  44  66  j  60  49  64   46 

32  3?  32  <   42  29  32  |  28 

42  44  62  :  66  55  62  |  48 

32  32  28  I  39  30  30   27 

52  60  71  j  67  54  51   49 

24  46  32  '  41  27  30   33 

50  61  64  '  72  57  52  '   56 

34  43  35   44  30  31  I  35 


32   26  I  27 


39 

41 

46 

66 

33 

37 

31 

32 

56 

63 

72 

58 

32 

46 

34 

26 

39.5 
17.9 

41.5 
21.9 

41.9 
24.9 

40.7 
21.4 

43.9 
23.3 

41.9 
24.3 

41.3 
29.8 

40.8 
9. J 

40.7 
24.7 


42.0 
19.9 


41.3 
20.9 


39,5 
17.8 


40.5 
22.2 

i  38.3 
!  11.6 

]   40.6 

J22.1 

I  42.5 
21.8 

39.5 
18.8 

38.3 
13,9 

40,8 
20.0 

42.4 
20.3 

40.9 
17.5 

I  37.1 

i  16.3 

[ 

44.8 

30.8 

36.9 
23.0 

39.1 
17.7 

42.3 
20.6 

41.5 
22.8 

43.7 
26.6 

'  37.3 
I  17.5 

I  35,0 
i  15.7 


41.2 
23.2 


46.0 

;  23.1 


44.9 
27,3 


41,4 
2C.1 


46.1 
22.1 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1961 


NORRISTOWN 

PALHERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSaURG  FAA  AP 


PHOENIXVILLE  1  E 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  W9  CITY 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSaURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STROUDSBURG 

SUNBURY 

TIONESTA  2    SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 


TOWANDA 


WAYNESBURG  2    W 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


26  20  33 
4-3  5 

24   15  24 
1-7-3 

27  15  30 
10    0  7 

26   Id)  33 

5-4  5 

28  18  33 


28   19 
15-7 


21   16   24 


25   20   26 


20    6 

■  5  -15 


24   20 
8  -21 


25   16 
13  -14 


27   18 
5-1 


36   40   41 
26   17   14 


38   39   40 


30   34   38 
24   21   23 

36   37   38 


28  29  26 

28  34  36 

17  10  8 

37  38  41 

17  16-1 

27  27  32 

19  16  13 

30  30  37 

21  22  19 


27   36   38 


li 

37 
26 

20   29 


35   46 
22   27 


1  12  23 

37  35  44 

19  27  31 

36  35  43 


38 

45 

30 

35 

31 

32 

22 

19 

34 

44 

34   42 
27  22 


35   37   34 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


23   18   25 


16  -14 
25   12 


12 


5-11-5 


MAX 

28 

18 

12 

MIN 

16 

-10 

4 

MAX 

22 

16 

21 

MIN 

10 

-11 

13 

MAX 

24 

20 

11 

MIN 

13 

-  7 

-  7 

MAX 

18 

12 

22 

MIN 

-  6 

-13 

-10 

MAX 

30 

23 

17 

MIN 

13 

-10 

-  7 

MAX 

22 

19 

22 

MIN 

8 

-24 

-26 

MAX 

16 

17 

19 

MIN 

0 

-31 

5 

18   13 
h  3  -21 


32   23   28 


35 
19   17 


33   33 

11   10 

29   31 


20   21   14 


20    9 
32   30 


33 

42 

8 

26 

36 

43 

22 

31 

40 

37 

4 

-  9 

34 

38 

25 

12 

35 

35 

IS  <  16   17 


18  ,  19   20  i  21   22   23  I  24   25   26  !  27   28  !  29  ,  30   31 


29   29   40 


31 

21 

14 

-  6 

20 

18 

0 

-10 

30 

19 

18 

-19 

35   42   44 


35   36 
26   13 


38   44   44 


41  34 

18  18 

32  42 

6  12 

32  44 

19  3 


32   22   23 


43   38   32 
37   29   26 


34   31   25 
29   17   17 


20   26   25 


34   36   33 
30   27   30 


39   41   38 


41   35   32 


26   23   11 


42   39   31 
15   19   12 


36   28   31 


4 

11 

28 

11 

12 

30 

40 

42 

38 

32 

20 

19 

35 

30 

22 

39 

36 

35 

38 

34 

25 

19 

31 

25 

26 

34 

29 

37 

38 

33 

10 

20 

25 

29 

23 

30 

44 

41 

33 

31 

-  8 

8 

25 

13 

4 

36 

33 

42 

43 

38 

-  2 

6 

8 

28 

18 

22   16   10 


41   33   31 


32   30   33 


29   22   17 


36   42   38 


40   38   30 


47   45   35 
30   25   21 


28   19   16 


44   38   31 
34   31   21 


40   48 
29   32 


27   32   26 


37   47   45 


29   32   30 


32   36   36 


28  33  27 

50  48  48 

32  40  33 

32  32  40 
2  16  25 

33  35  45 

17  25  22 

30  39  43 

18  23  16 

35  46  44 

2  5  30  30 

37  49  45 

29  33  34 

39  43  41 

9  33  11 

41  44  45 

27  37  23 

35  34  46 

19  24  32 

3  3  44  37 


36   37 
25   17 


38   41 
34   26 


38   39 
29   24 


32   28   39 


36 

41 

21 

21 

41 

41 

32 

19 

38 

61 

27 

24 

41 

64 

32 

28 

35   26   39 


46   38 
28   18 


43   40 
33   35 


40   38 
30   28 


43   38 
34   34 


39   32   34 


63   44   39 


45   71   54 
36   32  .  43 


41   61  I  60 
36   30  I  40 


34   35  I  32 


35 

33 

21 

27 

51 

39 

32 

30 

60   36   47 
25   21   29 


42  42  46 

23  35  25 

27  1/5  45 

22  26  26 

33  45  45 

22  30  26 

31  37  50 
20  25  30 

32  40  40 
10  23  18 

39  35  38 


36  47  40 

25  30  26 

50  52  50 

33  39  27 

41  36  41 


50   48   51 
25   34   23 


17   23   25 


25   27   29 


26  32   25 

37   48   47 

27  32   20 


43   37 
20   16 


42   40 
30   13 


43   42 
30   25 


43   52 
24   20 


35   34 

30   17 


32   38 
19   15 


46   45 

30   18 


41   50 
27   26 


43   40 
27   27 


37   38 
21   10 


16   16 
34   39 


34   38 
15   10 


44   69 
27   23 


35   40 
22   20 


46   68 

30   19 


39   31 
19   19 


44   43 
31   25 


39   38 
22   20 


45   47 
28   21 


39 

50 

28 

33 

55 

32 

24 

13 

55 

41 

24 

26 

47 

36 

19 

20 

55 

38 

29 

30 

54   41   39 
38   34   34 


36   44 
17   20 


66   62 

34  !  46 


47   67   62 
37   34  !  42 


37   47 
19   27 


56   40 
28   28 


36   40 
27   25 


47   39 
28   32 


37   57 
22   28 


55   37 
26   26 


40   40 
26   25 


57   48 
27   26 


40   39 
20   19 


34   46 
10   15 


39   45 
21   17 


40   49 
22   33 


36   50 
23   20 


38   52 
20   30 


50   35 
19   19 


55   42 
34   30 


41   39 
23   26 


46   40 
29   33 


41   35 

57   60 


31   28 
59   56 


63   70 
50   43 


45   42 
28   33 


45   41 
32   27 


48   60 
24   30 


42   66 
35   36 


45   56 
37   34 


58   54 
35   29 


60   66 
40   33 


50   45 
26   38 


42   50 
36   38 


45   62 
33   36 


58   69 
44   39 


41   55 
32   35 


40   60 
30   28 


49   56 
29   30 


55   64 
37   26 


52   64 
35   32 


54   71 

54   49 


61   54 
41   32 


33  43  31 

36  47  48 

24  25  35 

38  43  48 

32  33  34 

41  41  57 

33  35  33 

42  46  66 


46   59 
33   32 


51   52 
32   36 


51   51 
34   34 


52   53 
36   40 


42   47 
25   30 


63   63 
32   30 


39  53 

30  37 

49  37 
27  28 

59  49 

29  25 

50  35 
22  24 

51  60 

30  32 

49  63 
33  37 

47  46 
27  22 

35  50 

25  30 

59  47 

30  33 

48  54 

31  34 

61  63 

31  32 

42  52 

26  32 

54  36 

26  31 

50  57 

32  31 

60  47 

30  27 

49  34 
20  22 

50  42 

25  20 

54  55 

31  28 

38  58 

26  30 

46  46 
28  28 

40  54 

26  25 

47  41 

27  29 

59  49 

34  30 

46  55 

30  26 

52  66 

32  29 


40.7 
21.5 


41. 

9 

26 

1 

44 

1 

31 

1 

35 

9 

16 

7 

43 

6 

23 

0 

35.5 

11.4 

40.5 

17.4 

39.3 

14.6 

42.3 

22.2 

42.6 

27.1 

41.0 

15.5 

41.7 

23.1 

38.9 

19.5 

37,3 

20.4 

42.3 

24.1 

42.1 

25.0 

38.4 

23.1 

39.6 

16.5 

41.5 

18.3 

39.4 

13.3 

37.6 

14.7 

40.7 

15.1 

45.5 

27.3 

40.8 

19.9 

46.0 
24.5 


35.5 
17.2 


42.6 
24.2 


39. S 

20. » 


44.4 

22.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PraNSYLVANlA 
FKBIlUAIiy    19I>1 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOKN  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
KTR  BJUIV 

T 
7 
.9 

6 
.8 

7.3 
6 
.7 

10. C 
20 
2.0 

21 
2.3 

18 
2.0 

15 
2.0 

14 
2.0 

13 
1.9 

9 
1.6 

8 
1.5 

.3 
8 
1.4 

T 
8 
1.3 

7 
1.2 

T 
6 
1.1 

1.2 

5 
1.2 

4 

1.2 

3 
1.3 

3 
1.4 

2 

.S 

2 
.9 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

AUSTINBURO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

23. C 
29 

1.0 
30 

30 

30 

25 

21 

18 

T 
17 

T 
17 

T 
17 

17 

15 

2.0 
15 

14 

11 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

8 

14. C 
8 

5.0 
26 

29 

27 

24 

20 

18 

.6 
16 

T 
17 

.6 
18 

T 
17 

15 

1.5 
15 

T 
14 

13 

10 

6 

4 

4 

4 

3 

2 

.4 
1 

1.0 
2 

1 

T 
T 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

S 

8 

L3.0 
8 

1.0 
21 

T 
21 

20 

20 

19 

17 

.6 
15 

T 
16 

2.0 
18 

18 

15 

14 

13 

13 

13 

T 
12 

11 

2 

1 

T 

T 

2.0 

3.0 
5 

2 

3.0 

T 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

L4.0 
25 

T 
24 

23 

23 

23 

23 

20 

19 

1.0 
19 

19 

19 

18 

T 
18 

17 

17 

7 

5 

4 

4 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

4.0 
14 

5.0 
18 

16 

15 

14 

3.0 
14 

13 

12 

T 
11 

3.5 
11 

T 
11 

9 

6 

4 

2 

1 

T 

' 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
20 

T 
20 

.1 
20 

13.0 
28 

.1 
28 

28 

26 

2.0 
25 

7.0 
29 

27 

.2 
25 

3.0 
27 

T 
27 

27 

23 

21 

21 

16 

10 

9 

8 

7 

5 

3 

T 

3.0 
3 

T 
3 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
11 

10 

4.0 
14 

7.0 
20 

17 

15 

14 

13 

12 

.4 
12 

.7 
11 

1.7 
11 

10 

9 

.8 
9 

8 

6 

4 

T 

T 
T 

8.0 
8 

3 

2 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

^ 

_ 

-_ 

- 

: 

- 

: 

2 

- 

- 

-_ 

-_ 

; 

- 

: 

- 

- 

DU  BOIS  7  K 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
14 

14 

3.0 
17 

11.0 
28 

28 

14 

14 

13 

13 

T 
13 

1.0 
13 

3.0 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

8 

e 

5 

5 

4 

3 

3.0 
2 

1 

2.0 
2 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

28 

29 

26 

26 

25 

24 

20 

17 

18 

18 

18 

15 

16 

15 

13 

11 

7 

7 

6 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

ERIE  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

7 

.2 

5 

4.4 

5 
.6 

.7 
9 

T 
8 

7 

6 
.7 

5 

4 

1.2 
2 
.5 

T 
3 

.6 
3 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.7 

2.8 

6 

4 

T 
2 
.6 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

.5 

- 

8.0 

4.0 

„ 

_ 

16.0 

. 

1.5 

. 

. 

1.0 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

2.0 
11 

11 

T 
11 

12.0 
23 

T 
23 

20 

17 

1.0 
15 

3.0 
18 

17 

T 
16 

2.0 

16 

15 

10 

7 

5 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

1 

T 

GALEPON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.0 

25.0 

30 

29 

26 

23 

20 

T 
19 

.5 
20 

2.0 
22 

20 

18 

16 

2.0 
18 

16 

14 

12 

10 

9 

8 

7 

5 

3 

.8 

1 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 
9 

9 

7.0 
16 

3.5 
18 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

1.0 
15 

15 

14 

2.5 
16 

14 

13 

11 

6 

6 

5 

3 

1 

1 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

.4 

6 

11.0 
13 

.3 
13 

12 

11 

2.4 
10 

4.5 
11 

9 

T 
9 

T 
8 

7 

5 

1 

T 

T 

1.5 

1 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

T 
7 

7 

14.0 
21 

2.0 
18 

14 

11 

1.0 

9 

5.0 
13 

13 

12 

2.5 
12 

T 
11 

10 

7 

6 

5 

4 

2 

1 

T 

HARHISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

10 

2.4 

10 
2.3 

6.1 

10 

2.1 

6.3 

20 

3.1 

19 
3.4 

18 
4.1 

17 
3.8 

.5 

16 

3.3 

16 
3.7 

15 
3.4 

.9 

14 

3.4 

3.8 

14 

2.9 

T 

16 

3.1 

14 
3.3 

T 

12 

3.3 

9 
3.3 

8 
2.5 

6 
1.8 

4 
1.7 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.7 
T 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

T 
12 

12 

10.0 
22 

6.0 
26 

24 

23 

T 
22 

4.0 
25 

22 

T 
20 

.5 
20 

2.5 
22 

T 
20 

18 

16 

14 

12 

8 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

HOOVERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

: 

: 

- 

- 

: 

- 

- 

-_ 

- 

- 

- 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
13 

13 

T 
12 

13.0 
23 

T 
22 

T 
21 

19 

.3 
17 

6.0 
22 

21 

.4 

20 

1.5 
20 

19 

15 

12 

10 

8 

5 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.8 
2 

T 

1 

T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
18 

18 

.5 
18 

24.0 
42 

.7 
40 

36 

35 

34 

28 

28 

1.0 
28 

1.8 
28 

28 

27 

24 

1.0 
25 

24 

17 

12 

12 

12 

11 

9 

7 

6 

5.0 
7 

7 

.2 

7 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
15 

15 

3.0 
18 

14.0 
28 

28 

27 

27 

.5 
27 

25 

21 

19 

21 

20 

15 

13 

12 

11 

8 

8 

6 

4 

2 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

3.0 
9 

20.0 
29 

29 

29 

29 

27 

20 

T 
16 

12 

.5 
12 

12 

10 

9 

1.2 
9 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

6 

18 

16 

14 

11 

11 

10 

8 

6 

6 

8 

8 

4 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

7.9 
11 

1.3 
20 

T 
16 

14 

13 

8.0 
14 

21 

T 
19 

T 
16 

2.0 
15 

14 

12 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

.4 

T 

.5 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

13 

18. 0 
30 

4.0 
32 

28 

26 

24 

23 

21 

20 

20 

20 

19 

15 

2.5 
16 

15 

14 

13 

10 

10 

8 

6 

6 

4 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
4 

4 

.9 
4 

5.8 
8 

T 

7 

T 
7 

7 

6 

6 

6 

.2 

5 

4.2 
9 

7 

5 

5 

T 
4 

T 
4 

2 

2 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

5.2 
5 

3 

1 

MEDIX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
13 

T 
12 

T 
11 

16.7 
28 

T 
26 

23 

20 

18 

17 

16 

.8 
16 

2.3 

17 

.3 
17 

15 

12 

T 
11 

10 

8 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

1.8 
2 

T 

1 

T 
T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

14 

14 

!0.0 
33 

1.0 
34 

34 

32 

30 

29 

T 
27 

.2 

26 

25 

T 
24 

T 
24 

23 

3.0 
26 

T 
24 

22 

17 

14 

12 

12 

10 

7 

5 

2.0 
3 

T 

1 

T 

NEWPORT 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

8 

.1 

5 

.7 

8 

5 
.7 

8 

4.4 
5 
.6 

2.0 
19 

5.9 

10 

1.7 

18 

11 
1.8 

16 

11 
1.4 

15 

9 
1.3 

13 

.3 

8 

1.2 

13 

8 
1.3 

11 

7 
1.2 

T 
11 

.1 

7 

1.2 

3.0 
13 

1.0 

6 
1.1 

1.0 
14 

7 
1.4 

14 

4 
1.0 

10 

T 
2 
.8 

8 

T 
1 

8 
T 

7 
T 

5 
T 

2 

1 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PHILIPSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

25 

27 

33 

34 

34 

32 

28 

27 

23 

14 

6 

4 

3 

2 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
6 
.8 

T 
5 
.8 

LO.l 
5 
.8 

1.7 
16 
2.1 

T 
13 
2.0 

11 
2.2 

11 
2.4 

5.7 
12 
2.1 

14 
2.8 

.2 
13 
2.4 

.5 

12 

2.9 

T 

11 

2.6 

9 
2.2 

7 
2.0 

2 
1.2 

T 

T 

.7 

1.6 

1 

T 

2.0 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

17 

16 

3.0 
27 

3.0 
27 

26 

26 

24 

23 

22 

22 

22 

21 

21 

20 

3.5 
23 

22 

20 

16 

11 

11 

11 

9 

8 

6 

3 

T 
3 

3 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

6.0 
10 

1.3 
21 

23 

20 

19 

T 
18 

18 

15 

T 
14 

2.9 
14 

16 

15 

T 
12 

.2 
10 

9 

7 

6 

4 

^ 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWT 

'ALL  AND 

SNC 

)W  o 

N  GRO 

UTs 

ID 

PENNSYLV 
FEBRUARY 

ANIA 

CONTINUED 

1961 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

12 

1.2 

T 

12 

1.2 

2.0 

12 

1.2 

12.5 
21 
1.9 

T 
25 
2.3 

24 
2.2 

T 

23 

2.2 

23 
2.2 

23 
2.2 

.1 

20 

2.1 

T 

19 

2.1 

.1 

19 

2.1 

T 

19 

2.1 

18 
2.1 

1.2 

17 
1.9 

T 

16 

1.9 

14 
1.9 

13 
2,0 

9 
2.1 

6 
1.6 

5 
1.2 

3 
,8 

1 

1 

T 

.6 
T 

.4 

SHIPPENSBURG 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1.0 
9 

8 

5.0 
13 

6.0 
17 

16 

16 

14 

11. 0 
22 

1.0 
18 

17 

.8 
16 

2.0 
18 

T 
17 

14 

11 

9 

8 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SLIPPERY    ROCK 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

6 

6 

T 
6 

8.0 
14 

14 

14 

12 

10 

8 

8 

T 
8 

3.0 
11 

11 

8 

4 

3 

2 

T 

T 

2.0 
2 

1 

TIONESTA    2    SE    DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
13 

11 

.5 
11 

19.0 
30 

T 
30 

25 

18 

17 

16 

16 

T 
15 

4.0 
16 

15 

13 

12 

T 
11 

10 

8 

5 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

4.0 

4 

4 

T 
T 

TOWANDA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
10 

10 

11 

14.0 
24 

5.0 
29 

22 

22 

22 

22 

20 

.5 
20 

T 
19 

.2 
14 

13 

12 

1.0 
10 

T 
9 

8 

7 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

.3 

TOWER   CITY    5    SW 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

- 

- 

4.0 

11. 0 

- 

- 

. 

T 

_ 

T 

.5 

3.0 

T 

T 

_ 

T 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

T 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

8 

1.2 

8 
1.2 

7.6 

8 
1.2 

7.2 

21 

2.6 

19 
2.7 

18 
2.7 

17 
2.6 

16 
2.6 

16 
2.6 

T 

14 

2.5 

T 

12 

2.4 

2.9 
13 

a. 4 

T 

13 

2.4 

12 

2.4 

.2 

10 
2.3 

1.3 

9 
2.5 

T 
8 
2.3 

7 
2.2 

5 
2.1 

3 
1.7 

3 

1.5 

2 
1.3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.4 

T 

See  refeience  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1961 


yZ  "^r  Q_  ;^  I'-:-'    '*\    ^  f    ; 


it* 
1 


* r. 


i     I 
SI    I 

l!fi!f!!l! 

\\ 


29 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1961 


-  30 


STATION  INDEX 


STATION 


(CMCTOHU  LOCK   3 
ALLENS  HILLS 
■ALLENTOMN    we    kP 
ALLCNIOWN   GAS    CO 
ALTOONA    H0llse5LHOe    < 

ARCNOTSVILLC 
'AUSTIfteuRG    2    M 
. BAKCRSTOH^    i   tmw 

BARNES 

BEAtt   CREEK   DAM 

6E*«    GAP 
BEAVER    fALLS 
BEAVERTOnN 
BECHTELSVILLC 
BELLEFONTE    a    S 

aCRNE 

SERtircil 
BETHLEHEM 
t  BETHLEHEM   LEMIOH   u^ 
BLAIN 

BLA1R5VILLE    6   ENE 
BLAKESLEE    CORMERS 
BLOSERVILLE     1    N 
BOSWELL    1    SM 
BftAODOCK.    LOCK    2 

BRAOFORO    FAA    AIRPORT 
BRADFORD    CNTRL    FIRE    STA 
.BRADFORD    «    H    RES 
BREEZEwOOD 
BROORtflLLE    FAA   AIRPORT 

BRUCE ION    1    S 
BuCKSTOwf*    i    SE 
fluFFALO    MILLS 

^JETTSTOWN    2    H 

"■IT    CABIMS    2    NE 


COUNTY 


oozzIallecment 
00991  jefferson 

010«,LEHICH 


013 


BLA 


'  ADAMS 

0)13  t:oga 
0j55  allegheny 

0409    MARREI4 
0«)9    LUZERNE 

' 0»57    NORTMUMBLAND 
0*75 'BEAVER 
0»8Z    SNrOEft 
0*86    8ERKS 
0430    CENTRE 

:5«9    BERKS 
' 0611    COLUMBIA 
I  06?")    NORTHAMPTON 
! 063* I  NORTHAMPTON 
,C725|PERRr 

073ft    INDIANA 
I 0T*3 1  MONROE 
10763    CUMBERLAND 
[0821 'somerset 
I  08611  ALLEGHENY 


08&S|MC  KEAK 
0867  MC  KEAN 
0B6e  MC  KEAN 
09051  BEDFORD 
10021  JEFFERSON 

1033  I  ALLEGHENY 
' 1073; SOMERSET 
I  1087   BEDFORD 

UOS    WASHINGTON 
!  1115    HUMINGDON 

j  n30;BUTLER 
ll35i  BUTLER 

■1198    CUMBERLAND 
I  120"3    LYCOMING 
1215    BRADFORD 


*0  32 

Al  12 

*0  99 

AO  36 


39    55  I 
*2   00 1 

*0   39 


40  50 

40  46 

40  45 

40  22 

40  91 

40  31 

41  04 
40  37 
40  36 
*0  20 


41  06 
40  1 
40  09 
40   24 


40  18 
40  04 
39    57 


40  52 
40  51 
40    IS 


CARLISLE 

123 

CUMBERLAND 

IS       40    13 

CAftROLLTOWN    2    $SE 

|125 

16      40    35 

CARTER    CAMP    2    tl 

: POTTER 

16      41     37 

CEDAR   Run 

^130 

LYCOMING 

15      41    31 

CmADDS    FORD 

134 

DELAWARE 

5       39    S2 

CHAMSE'JseuftG    1    ESE 

135 

' FRANKLIN 

12       39    55 

CHARLEROl 

137 

i WASHINGTON 

10      40    08 

CHARlEROI    LOCK    4 

.UTI 

WESTMORELAND 

10      4D    09 

CLARESCE 

'  i*ec 

CENTRE 

16      41    03 

CLARION    3    SW 

:  148 

CLARION 

1      Al    12 

CLAU5SV1LLE 

1505 

LEHIGH 

9      40    37 

CLAYSVILLE     3    W 

1512 

WASHINGTON 

11      40   07 

CLEARFIELD 

j CLEARFIELD 

16      41    01 

CLERMONT 

152-5 

1       41    41 

COATESVILUE     1    SW 

1569 

.CHESTER 

5      39    58 

CONFLUENCE    1    SW    DAM 

'  1705 

SOMERSET 

17      39   4B 

CONFLUENCE    1    Nm 

,  1710 

■  FAYETTE 

7       39    SO 

CONNEAUTVILLE 

. CRAWFORD 

CONNEAUTVlLLE    6    E 

inn 

CRAWFORD 

1       41    46 

CONNELLSVILLE 

i  1723 

! FAYETTE 

7      40    01 

CONNELLSVILLE    2    E 

1729 

; FAYETTE 

7      40'  01 

CONSHOMOCKEN 

' MONTGOMERY 

5      40   04 

COOKseuRG 

CLARION 

1      41    20 
1      40   30 

CORAOPOLIS    NEVILLE    IS 

177] 

ALLEGHENY 

CORRY 

1790 

ERIE 

1       41    55 

COUOERSPOHT    3    NW 

1606 

POTTER 

41 

COUDERSPORT    6    E 

POTTER 

6      41    46 

COVINGTON    Z    WSW 

nil 

5      41    44 

CREEKSIDE 

1S81 

INDIANA 

1       40    41 

CRESSON    2    SE 

1895 

CAMBRIA 

5      40    27 

CUSTER    CITY    2    w 

1978 

MC    KEAN 

I       41    55 

DANVILLE 

2013 

MONTOUR 

5      40    58 

DE VAULT    1    M 

2116 

CHESTER 

4      40    05 

DINGMANS    FERRY 

2160 

PIKE 

5      41    13 

DIKON 

2171 

WYOMING 

5      41    32 

DONEGAL 

2183 

WESTMORELAND 

7      40    07 

DONOR A 

2190 

WASHINGTON 

0      40    10 

OOYLESTOwN 

2221 

BUCKS 

5      40    18 

DRIFTWOOD 

2245 

CAMERON                    1 

6      41    20 

DU   BOIS    7   E 

CLEARFIELD            1 

DUNLO 

2298 

CAMBRIA 

4      40    17 

DUSHORE    2    SSW 

2325 

SULLIVAN                 1 

6      41    29 

EAGLES   MERE 

2343 

SULLIVAN                 1 

5      41    24 

EAST    BRADY 

2363 

CLARION 

1       40    59 

EBENSBURG 

2456 

CAMBRIA 

4      40    29 

EDINSORO 

2514 

ERIE 

1       41    52 

EMPORIUM    1    N 

2635 

CAMERON                    1 

5      41     32 

ENGLISH    CENTER 

LYCOMING                 1 

6      41    26 

EPHRATA 

LANCASTER               1 

5      40    11 

EOUINUNK    2 

2671 

WAYNE 

5       41    SI 

ERIE    CO    FIELD    RSCM    LAB 

2673 

ERIE 

8      42    13 

ERIE    MB    AIRPORT 

2682 

ERIE 

6      40    00 

EVERETT     1     sw 

2721 

BEDFORD 

FARRELL     SHARON 

281* 

MERCER 

2       41    14 

FORO   CITY    4    S    DAM 

2942 

ARMSTRONG 

1       40    43 

FRANKLIN 

302S 

VENANGO 

1      41    23 

FREELAND 

3055 

LUZERNE                    1 

S      41    01 

GALE TON 

3130 

POTTER                       1 

GEIGERTOWN 

BERKS                         t 

GEORGE    SCHOOL 

3200 

BUCKS 

5      40    13 

GETTYSBURG 

32IS 

ADAMS                          1 

2      39   50 

GETTYSBURG    1    S 

3223 

ADAMS                          1 

2       39    48 

GIFFORO 

3237 

MC    KEAN 

41    51 

6LENC0E 

SOMERSET                 I 

2       39    49 

OLEN    hazel    2    N£    DAM 

3311 

ELK 

GLENMOORE 

3321 

CHESTER 

5      40    06 

GLEN   ROCK 

YORK                            1 

5       39    46 
40    33 

6LENW1LLARD    DASH    0AM          '. 

3343 

ALLEGHENY               1 

GOULD S6OR0 

'      41     15 

graterforo 

3435i 

MONTGOMERY            1 

4      40    14 

GRATERFORO    1    E 

,«J 

MONTGOMERY            l 

4      40    14 

&RAT2    1    N 
GREENSBORO    LOCK    7 

3438 
3503' 

DAUPHIN                    j   J 
GREENE                     1 1 
WESTMORELAND       1 

5      40    38 

GREENsauRG    2    E 

40    IS 

GREENVILLE 

mil 

MERCER 

41    24 

HANOVER 

3662 

YORK                            1 

39    48 

HARRISBURG    MB    AP 

3699) 

40    13 

HARRISBURG    NORTH                    } 

DAUPHIN                    1 

40    18 

hawley 

3758 

WAYNE 

41     29 

HAWLEY    1     S    DAM 

3761 

WAYNE 

MOLLIOAYSBURG 

4001 

BLAIR 

40    26 

hollisterville 
holtwood 

400  S 

WAYNE 

4]    23 

39  50 

40  45 

41  37 

HOME 
HONESDALE    *    NH 

till': 

WAYNE 

HONESOALE    6    NNW 

4044 

WAYNE 

HONEY    BROOK     1    w 

40    06 
40    09 

HOOVERSVILLE 

4058 

SOMERSET 

HOP    BOTTOM    2    SE 

4066 

SUSQUEHANNA           1 

41    43 

HUNTINGDON 

4159 

HUNTINGDON              t 

40    29 

80  1 
77  10 
79   38 


76  00 
76  15 
75  22 
75   23 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


PENNSYLVANIA 
FEBAUARV  19«1 


79  54 
79  53 
76  SS 


78  25 

78  30! 
75  50 

79  22 

79  22 

80  22 


75  08 
78  08 
78  38 


78  36 
78  Si 
7B  36 


75  26 

76  43 
79  55 


76  59 
76  51 
76  54 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 

charles  h.  allen 
u.s.  weather  bureau 
lehigh  valley  gas  oiv. 
altoona  water  bur. 

pa.  state  col.  exp. sta 
otto  d.  bacon 
pgm.  cut  flower  co. 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 

roaring  creek  water  co. 
howard  r.  kemp 
marlin  r.  ettinger 
paul  w.  fisher 
rockview  prison  farm 

flOyd  w.  trump 

AMER.  CAR  *  FNDRY.  CO. 
VlTALlAN  MASTER 
LEHIGH  UNIVERSITY 
PA.  OEPT.  FRST.  *  WTRS. 

WEATHER  BUREAU 
ER  WILORICK 
MRS.  BESSIE  M.  MILLOERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
FED.  AVIATION  AGENCY 

AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 

SMITH  TWP.  MUN,  AUTH, 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  D.  DOWLING 

mrs. mildred  spencer 

carroll  g.  miller 

robert  f.  maurer 
icharo  l.  menken 
AThRYN  t.  kreighbaum 
.  earl  touchton 

charles  a.  bender 

penn  power  co. 
corps  of  engineers 

.  velda  swancer 

electric  co. 


'ILLIAI 


.  OOTTERER 


CORPS  OF  ENGINEERS 

L.  REIO 
ARTHUR  A.  JOHNSTON 
MRS.  PALLA  J.  TAUIIN 
MARSHALL  B.  MENEFEE 


ELECTRIC  CO. 


MISS  ELIZABETH  NEFF 
CHARLES  R.  DAVIS 

CALVIN  R.  Packard 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEMPEL 

INACTIVE  12/59 
MRS.  MARIE  H.  LITTLE 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
.  HOTALEN 
KUSCHEL 


iROLD 


PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F,  MATMuES 
GEORGE  HART 
SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  eOIS 

MRS.  D.  L.  WHITE 
ROBERT  J.  OBERT 

ICIS  B.  HANlEY 

I.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 

EDINSORO  ST,  TCHR.  COl 
TALUE  M.  BRiTTOh 
lAM  SUDERS 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 

RS.  HENRIETTA  MURRY 

IELD  RESEARCH  LAB. 

•S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


JAMES    A. 
ANDREW    B 
W.    GALE 
WALTER    C 
GEORGE    M 

RHOAOS 
.     EVANSHA 

WOLF 

HUGH    C. 

1C    ILHENNY 

NATIONAL 
INACT 

CORPS    OF 

V£    12/59 

ENGINEERS 

JOHN  J.  SHRADER 
MRS.  E.  C.  MC  WILLI- 
CORPS  OF  ENGINEERS 


!L£S  ■ 


LElSTEH 


STATE    CORRECTIONAL    INST 
LEE    M.    LEITZEL 
CORPS    OF    ENGINEWS 
PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
C.    EARL    MILLER 

HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE    S,    BEAL 


JOHN    M.    RINGLER 

>A.    POWER    *    LIGHT 

CO 

PA.    POWER    ♦    LIGHT 

fO 

4RS.    EDNA    M.    BUSH 

GEORGE    C.    WILLIAM 

FRIEND    E.    WALTER 

S.    H.    KURTZ 

JAMES    A.     HAHN 

JOSEPH    J.    SANAUSK* 

II 

JAMES    R.    6IENGER 

HUNTSDALE 
HYNOHAN 
INDIANA   3   SE 
JACKSON   SUMMIT 
JAMESTOWN   2   NW 

JERSEY   SHORE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 

KANE       1    NNE 
KARTHAUS 

KEGG 

KETTLE    CREEK    DAM 
KITTANNING    LOCK    7 
KREGAR    4    SE 
KRESGEVILLE    3   W 

LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 
LAKE    MINISINK 
LAKEVILLE    1    NNE 
LANCASTER    2    NE    PUMP    STA 
LANCASTER    2    NE    FILT    PL 

LANDISVILLE    2    NW 
LAURELTON    STATE    VILLAGE 
LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    3    W 
LEBANON    3    SW 

.EHIGHTON 


MAPLE    GLEN 
MAPLETON    DEPOT 
MARCUS    HOOK 
MARIENVlLLE     1    SW 
MARION    CENTER    2    SE 

MARTINSBURG    FAA    AP 
MAT AMOR AS 
MC    C0NNELLS8URG 
MC   KEE SPORT 
MEADOW    RUN    PONDS 


COUNTY 


CUMBERLAND 
BEDFORD 
INDIANA 
TIOGA 

LYCOMING 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 


ISTRONG 
WESTMORELAND 

CARBON 


NNE 


HEADVIl 
HEDIX  I 
MERCER 
MERCER 

MERCERSBURG 


merwins6urg 
meyersdale 
'midland  dam  ■ 


MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2 
MOUNT  UNION  I 
MUHLENBURG 


510« 


5109'CLlNTON 

MONROE 

FOREST 

5336  CLEARFIELD 

5342  CLEARFIELD 

5368  MONTGOMERY 
5381  HUNTINGDON 
5390  DELAWARE 
5400  FOREST 
5408  INDIANA 


545t 


SE 


MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  . 


NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 


NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  : 
ORWELL  3  N 


, PHILADELPHIA  WB  AP 
•j PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHIL1PSBUR6  FAA  AP 
PMOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

I  PINE  GROVE  1  NE 

' PITTSBURGH  WB  AP  2 

»| PITTSBURGH  WB  CITY 
I  PLEAS; 


BLAIR 

PIKE 

FULTON 

ALLEGHEN 

LUZERNE 


5606 i CRAWFORD 


«0NR0£ 
SOMERSET 
BEAVER 
BRADFORD 


5738 


,YNE 


5775    DAUPHIN 

5790J CENTRE 

COLUMBIA 

5825  MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 


687 


BERKS 
LANCASTi 

MONROE 


WESTMORELAND 


ALLEGHENY 

HUNTINGDON 
BUCKS 


MONTGOMERY 
ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

IKE 

HILADELPHIA 


LADELPHIA 
LADELPHIA 

CENTRE 
69271  CHESTER 
5939) LUZERNE 


i  PORT    CL 


NTON 


[ POTTSVILLE 
I PUNXSUTAWNEY 
I PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 
jOUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 


READIf 


■    W6    CITY 


RICES    LANDING    [ 

RIDGWAY    3    W 
ROCHESTER    1    N 
RU^HVILLE 
RUSSELL 
SAFE    HARBOR 

SAGAMORE    1    S 
SALINA    3    W 
SAXTON 
SCANOIA    2    E 
SCMENLEY    LOCK    ; 


SCRANTON 
SCRAN TON    ) 
SELLERSVll 
SHADE    GA 
SHAMOKIN 


we    AIRPORT 
LLE    2    NW 

2    NE 


sheffield  5  w 
shippensburg 
sinnemahoning 
si2erville 
slippery  rock 

smethport  highv 

SOMERSET  FAIRvl 
SOUTH  CANAAN  1 
SOUTH  MOUNTAIN 
N6   GROVE 


SCHI 


KIL 


SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 


BEAVER 
SUSQUEHANNA 
WARREN 
LANCASTER 


WESTMORELAI 
BEDFORD 
WARREN 
ARMSTRONG 


41  27 
40  03 
40  03 


40  54 

41  S9 
40  20 
40  19 


41  SO 

40  3S 

41  oe 

41  08 
41  03 
41  36 
40  50 
40  S3 

40  11 


78  55 

78  55 
78  48 


75  II 

76  r 
76  r 


40  32 

40  53 

41  06 


[observation 

TIME  AND 
TABLES 


75  25 
79  09 
79    02 


75  28 
79  01 
BO  28 

76  31 


41    09 

75    22 

191S 

40    24 

77    53 

82( 

41    13 

76    08 

1110 

40    26 

79    42 

880 

40    22 

76    IE 

40    37 

79   43 

80C 

40    40 

77    55 

74    57 

6C 

40  07 
42  12 

41  55 

40  25 

40  48 

41  05 
41  06 
41    24 


76  05 
75  30 
75    08 


FRANKLIN 
CAMERON 

ME  RON 


40  57 

40  55 

40  26 

41  52 


4] 

56 

it 

40 

46 

40 

17 

40 

41 

41 

?■? 

20 

40 

" 


41    48 

40  01 

41  31 
39  51 
39    52 


76  OS 
78  11 
80    03 


OBSERVER 


METRO   P.    DOROSH 
DONALD    LEHMAN 
CLYMER    WATER    SV 
ARCHIE 


PA. 


RST. 


CEOPOE    R.    WADDELL 
JOHNSTOWN    TRIBUNE 
CITY    OF    JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.    ANDERSON 
WILLIAM    J.    HOWE 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  Of   ENGINEERS 

INACTIVE    12/59 
CITY   OF    BETHLEHEM 

INACTIVE     12/59 
MRS.    IRENE   FOREMAN 
MRS.    GLADYS    REINEKE 
LANCASTER    I 


'ATEl 


BUR. 


MAR  I 


STATE    COLLEGE 
OEPT.    OF    WELFARE 
Y    P.    HOWL AND 

EON    MILLER 

HOMAS  DONNACHIE 


OOOOWiN  S.  DEFREHN 
JOEL  R.  LA  MONT.  JR. 
RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
JOHN  P.  FREY 

HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S.  JULIA  J,  SHOFF 
SS  ELLEN  J,  MILES 

FRANCES  E.  SCHEIBNER 

I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO. 
ROY  A.  MARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


FED, 


VIATK 


AGENCY 
HARRY  BISLANO 
MRS.  HELEN  M.  SHIVES 
NATIONAL  TUBE  CO. 
GEORGE  PEARACE 

CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.E.  M.  SNYDER 
MRS.  FRAN.  STRuTmERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
ROLLIN  P.  GILBERT 

ARTHUR  A.  SMITH 
THEODORE  R.  BAER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  J.  PLATT 
CHARLES  W.  DAVIS 

RUSSELL  SmEPLEY 
NEVIN  E.  eowERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 
THOMAS  C.  HARBESON 
RALPH  TAYLOR 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

INACTIVE  5/60 
UNION  WATER  WORKS 

INACTIVE   2/50 


VID  ( 


SHAW 


MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  STATE  UNIVERSITY 
PHILA.  sue.  WATER.  C( 


GENERAL  CHEMICAL  CO 
CLINTON  J.  ALLEN 

FRANCES  K.  FRY 
TURNPIKE  COMM. 

FRED  C.  OSWALD 
GEORGE  H,  BOONE 
ELLSWORTH  WEAVER 

INACTIVE   8/60 
FRED  C.  ESCHBACH 


FRANCl; 


JR. 


U.S.  WEATHER  Bureau 

ATLANTIC  REFINING  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
PHILA.  SUB.  WATER  COMM. 
HARRY  SHELDON 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
U.S.  WEATHER  bureau 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  FISH  COMMISSION 
MRS.  ADA  E.  RARICK 

LLOYD  E.  WELLEft 
CARL  E.  ROTOLO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FlUCK 
MRS.  RACHEL  LANCAN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
ELMER  G.  6ATSCMELET 
C.  F.  BILLETTE 
HAROLD  C.  MEALY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO. 
CARL  KOPATZ 

HOWARD  C.  JONES 

S.H.  WATER  POWER  CORP. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUTH.  WSTMRLD.  CO, 
ALVERTA  L.  HOLMES 
DAVID  R.  ANDERSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

POST  OFFICE 
WEATHER  BUREAU 
ERSVlLLE  WATER  CO 
MRS.  HELEN  H.  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 

MONTGOMERY  L.FARNSWORTH 
»1  B.  ALLEN 
FRANCES  CALDWELL 
MRS.  AGNES  LION 
RAYMOND  E.  MILLER 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  G.  PECK 
EUGENE  M.  COOK 
PA.  DEPT.  OF  HEALTH 
P.  H.  GLATFELTER  CO. 


STATION  INDEX 


^ 

U 

OBSERVATION 

i 

U 

^ 

1 

TIME  AND 

O 

3 
3 

p 

TABLES 

STATION 

§ 
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£ 

3 

OBSEBVER 

i 

S 

5 

g 

ri 

i 

1 

i 

; 

g 

o 

•" 

s 

s 

\ 

8 

STATE    COLLEGE 

8649 

CENTRE 

16 

-.O    *B 

77    52 

1175 

^A 

7A 

T 

PA.    STATE    UNIVERSITY 

STATE    COLLEGE    7 

8*52    CENTRE 

16 

T7    52 

1180 

c 

STILLWATER    oaf* 

5 

Ui    1,2 

c 

ANTmONy    £.    SLICK 

STBAUSSTOWN 

8!70|eERKS 

It 

76     11 

600 

8A 

STRONGSTOWN 

85891  INDIANA 

* 

hO    33 

78    55 

c 

HARRY    f.    BENNETI 

1 STROUOSeURG 

B,,J™».OE 

5 

*0    59 

75     12 

480 

UP 

IIP 

C 

WILLIAM    HAGERTY 

STUMP    CHEEK 

86lO!»tCFERSON 

1 

*1    01 

78    50 

1320 

CORPS    OF    ENGINEERS 

1 SUNSURY 

8668 ' NORTkuMBlAND 

IS 

<tO    52 

76    47 

480 

c 

CHARLES    W.    BATLER 

1  SUSQUEHANNA 

869;    SUSQUEHANNA 

:5 

tl    57 

75    36 

1020 

7A 

MRS*    LAURA    A.    BENSON 

sutebsville 

8699 

ALLEGHENY 

17 

40     14 

79    48 

765 

7A 

MANCE    SEE 

TAMAOUA 

975B 

SCHUYLKILL 

1« 

40    48 

75    58 

830 

SA 

MRS.    MARY    L.    ROBERTS 

TAMAOUA     (.    H    0AM 

8763 

SCHUYLKILL 

14 

40    51 

75    69 

1120 

c 

PANTHER    VALLEY    HTR.    CO. 

1  TAMARACK    2    S    FIRE    TwB 

3770 

CLINTON 

16 

41    24 

77    51 

2220 

TA 

JAMES    E.    SUART2 

TIONESTA    2    SE    DAM 

FOREST 

1 

41     29 

79    26 

1200 

8A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

Ititusville 

8885 

CRAWFORD 

; 

41    38 

79    40 

1550 

c 

PA.    ELECTRIC    CO. 

Ititusville  water  works 

8S88 

CRAWFORD 

1 

41    3a 

79    42 

1220 

7P 

7P 

CITy    Of    TIIuEvILLE 

1  TORPEDO    *.    W 

8901    WARREN 

41    47 

79    32 

TA 

MRS.    LILY    B.    GARBER 

1 towanoa 

8905) BRADFORD 

IS 

41    46 

76    26 

T60 

MRS.    M.    0.    PARKS 

TOWER    CITY    5    SW 

8910    DAUPHIN 

15 

40    31 

76    37 

745 

*P 

H 

HARRISBURG   WATER    OCPT. 

TROY 

8959; BRADFORD 

IS 

41    47 

76    47 

1100 

7A 

JENNIE    L.    BALLARD 

TUNNELTON 

8989' INDIANA 

1. 

40    27 

79    23 

890 

c 

MRS.    MARY    E,    WE 1ME» 

TURTLEPOINT    4    NE 

90o;'mc   KEAN 

1 

41     54 

78    16 

1640 

ROBERT    0.    STRAIT 

TYRONE    1*    NE    8ALD    EAGLE 

903*. 

BLAIR 

6 

40    43 

78     12 

1020 

7A 

c 

FREDERICK    L.    FRIDAY 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

90<.2 

1 

41     55 

79    48 

1400 

7A 

c 

HAROLD    W.    HAMMOND 

UNIONIOWN 

9050 

FAYETTE 

10 

39    54 

1040 

lOP 

I  OP 

WM.    W.    MARSTELLER 

VANDERCRIFT 

9126 

WESTMORELAND 

7 

40    36 

79    33 

800 

7A 

UNITED   ENG.    •    FNDRY.CO. 

VANDEfi&RlFT    ;    W 

9133 

WESTMORELAND 

7 

40    36 

79    36 

c 

EUGENE    R,    YOUNG 

VlRGINVlLLE 

9196 

BERKS 

U 

40    31 

75    52 

350 

6A 

MRS.    MARY    M.    WRIGHT 

WARREN 

9296 

WARREN 

1 

41    51 

79    08 

7P 

GILBERT     H.     REIER 

WASHINGTON 

9312 

WASHINGTON 

11 

40    11 

80     14 

1200 

c 

PA.    OEPT.    HIGHWAYS 

WATSONTOwN 

93<.5'n0RTHUM6LAN0 

16 

41    05 

76    52 

490 

9P 

WILLIAM    BIRO 

WAYNESeuRG    2    W 

9362J GREENE 

10 

39   54 

80     13 

980 

6P 

SAMUEL    6.    GREENLEE 

9367    GREENE 

10 

39   54 

940 

c 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

WEBSTER    MILLS    3    SW 

93801  Fulton 

12 

920 

c 

WILLIAM    D.    COVER 

WELLSBORO    3    S 

9i.0el  TIOGA 

16 

41      43 

77     16 

1920 

7A 

7A 

STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


WEST   CHESTER 
WEST   GROVE    1    SE 
WEST    HICKORY 
WH1TES6URG 

WILKES-BARRE 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSPOPT    wB    I 


YORK  2  S  I 
YORK  HAVEI 
Y0UN6SVILLE 
ZION  GROVE 
ZIONSVlLLE    3    SE 


PUMP    ST* 
ILTER    PLANT 


950  3 
9507 
9655 


9938 
9950 
9966 
9990 
9995 


CHESTER 

CHESTER 

FOREST 

ARMSTRONG 

LA2ERNE 

.  BLAIR 
YCOMING 
NORTHAMPTON 
I  BEDFORD 
I  YORK 

YORK 
YORK 
WARREN 
SCKUYLKlLL 


79  25 
79  24 

75  52 

78  12 

76  55 

75  18 
78  32 


76  44 

76  43 
79  20 
76  13 


LY  LOCAL  NEWS 
CONARO-PYlE  CO. 

.  HELEN  F.  KINNEAR 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  MARY  G.  MIRHAK 

3N    K.    81  DOLE 
I   U.S.    HEATHER   BUREAU 
MRS.    MART    0.    MOELZEL 
WALTER    C.    RICE 

YORK    WATER    COMPANY 


METROPOLITAN 
HENRY  CARLE T' 
JAMES  0.  TEE' 
LESLIE    HOWAT' 


-KISKIUINrrASl 


lO-MOSONCAHELA.       11-OHIO,       12-POTOMAC,       13-L 


!  OIO'AHIO;      H-SCHDYLKILL; 
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Delayed  datfi   and  corrections  will   be 
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tables. 
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and  Wind"  Table  i 
Long-tern  means  i 


Irenes  of  temperati 
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^corded  during  24   hoi 


Septentwr  1956. 


r  shown  by  footnote  folli 


I   end tog  at    tine  i 


llnatologli 


"Snowfall   and   Sno*  < 


other  causes   of    lo< 
■n  Ground"  Table,    ai 


In    Inches  and  wind  aoven 

wing   the   "Evaporation  an< 
tloo. 

>eriod  1921-1950,  adjusted  to  i 
or  Ice  on  the  ground.  Sanplei 
al   Snowfall"  Table   Include  sm 


Irport,    New  Cuaberland, 


ioX   In  ntlea.     Honihly  degree  dsj   totals 
I  Wind-  Table.      Haa  and  Nln    In    "Evaporation 


Entries   of   i 


on  grotiDd 


saving 

time. 

Snow  or 

ground    in    the   "Snowfall   and   Snow 

In    the 

Station   Index  the  letters  C.   G,   H 

C 
G 
H 
J 

Recording   Rain  Gage   Station.      Ho 
•■Soil   Temperature"  Table. 
"Snowfall    and    Snow   on   Ground      Ta 
■Supplemental    Data"   Table. 

nil  except  Weatbei 
ading  "Observation 
special  purposes,  i 
3  no  snowfall  and/< 


u  and  PAA  sta 
nd  Tables",  1: 
'  published  la 
'   on  ground    in 


cate   the   following: 
In   "Hourly   Precipli 


OTHER    REFERENCE   KOTES 


Interpolated  ' 


■CllniBlologlcal  Data"  Table 
les  for  monthly  precipltatio 
"Supplemental    Data"  Table; 


and  the  "Daily  Temperature"  Table  is 
I  totals  nay  be  found  in  the  annual  li 
Daily   Precipitation"   Table;    "Evaporai 


I  Ground"  Table 
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■ 
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^I^H 

PENNSYLVANIA  - 

MARCH  1961 

TEMPERATURE 

AND 

PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest 

Temperature : 

79°  on  the  29+ 

at 

3  stations 

Lowest 

Tempera 

ture: 

-1°  on 

the 

17th 

at 

Titusville 

Water 

Works 

Greatest  Total  Precipitation:   6.50  inches  at  Newell 
Least  Total  Precipitation:   1.70  inches  at  Clearfield 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.58  inches  on  the  9th  at  Lake 

Minisink 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   19.5  inches  at  Pleasant  Mount  1  W 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   10  inches  on  the  25+  at 

Pleasant  Mount,  and  on  the 
2nd+  at  Sizerville. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
MARCH   1961 


Tempefatufo 


POCONO    MOUNTAINS 

FREELANO 

HAWLEY 

PLEASANT    MOUNT    1    W 

SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

STROUDSBURG 

DIVISION 

EAST    CENTRAL    MOUNTAINS 

ALLENTOWN    WB    AP  R 

ALLENTOWN    GAS    CO 
BETHLEHEM    LEHIGH    UNIV 
PALMERTON 
PORT    CLINTON 

DIVISION 

SOUTHEASTERN    PIEDMONT 

COATESVILLE    1    SW 
DEVAULT    1    W 
EPHRATA 
GEORGE    SCHOOL 
GRATERFORO    1    E 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  W 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL    OREXEL    INST    OF    TEC 

PHILADELPHIA    WB    AP  R 

PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
PHOENIXVILLE    1    E 
OUAKERTOWN    1    E 
READING    WB    CITY  p 

WEST    CHESTER 

DIVISION 

LOWER    SUSQUEHANNA 

ARENOTSVILLE 
8L0SERVILLE    1    N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG    1    ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG    W8    AP  R 

MERCERSBUPG 

SHIPPENSBURG 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

DIVISION 

MIDDLE    SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH    CENTER 
LEWISTOWN 
"IILLVILLE    2    SW 
tEWPORT 

bUNBURY 
■(ILLIAMSPORT    WB    AP 

DIVISION 

UPPER  SUSQUEHANNA 

:ANT0N  1  NW 
>IXON 

:AGLES  MERE 
-AWRENCEVILLE  2  S 
tONTROSE 

'OWANDA 
(ELLSBORO  3  S 

DIVISION 


I  I 
<  S 


43. B 
43.8 
38.9 
*5.2 

43.0 

46.3 


48.2 
48.3 
48.1 
47.1 
48.8 


51.3 
50.4 
49.8 
49.6 

48.7 

49.7 
53.8 
49.0 
49.6 
51.5 

49.5 
50.8 
51.4 
52.1 
51.6 

52.2 
53.8 
52.0 
50.5 
52.1 


50.6 
49.0 
52.1 
50.8 
51.6 

52.5 
50.0 
51.9 


22.7 
24.1 
20.2 
28.0 
27.1 

25.3 


29.7 
30.3 
34.8 
29.2 
26.0 


30.7 
30.9 
31.8 
30.8 
29,2 

33.6 
30.9 
30.2 
29.8 
36.0 

29.7 
30.2 
33.2 
35.4 
34.5 

37.3 
30.5 
30.5 


31.1 
31.0 
30.1 
31.6 
33.3 

32.5 
33.0 
31.5 
31.6 
32.2 


50.4 

29.9 

46.0 

23.8 

50.0 

30.7 

44.9 

26.0 

50.2 

28.9 

48.7 

28.5 

46.6 

29.7 

42.5 

24.4 

45.3 

24.5 

39.8 

23.6 

46.2 

26.8 

39.7 

22.6 

46.5 

26.1 

41.3 

23.8 

iii 


33.3 
34.0 
29.6 
35.6 
35.1 

35.8 


39.0 
39.3 
41.5 
38.2 
37.4 

39.1 


41.0 
40.7 
40.8 
40.2 
39.0 

41.7 
42.4 
39.6 
39.7 
43.8 

39.6 

40.5 
42.3 
43.8 
43.1 

44.8 
42.2 
41.3 
42.2 
41.2 


40.9 
40.0 
41.1 
41.2 
42.5 

42.5 
41.5 


40 

.2 

34 

.9 

40 

.4 

35 

.5 

39 

.6 

38 

6 

38 

2 

38 

2 

33 

5 

34 

9 

31 

7 

36 

5 

31 

1 

36, 

3 

32. 

6 

33. 

8 

1.1 

.6 
1.2 


1.5 
•  0 

2.3 
.6 


75 

28 

73 

28+ 

74 

6 

75 

6 

70 

29 

74 

29 

72 

28 

73 

28 

59 

6 

73 

29 

66 

29 

72 

5 

68 

29 

73 

5 

69 

6 

978 
954 

1089 
873 
922 

897 


801 
90 
721 
827 
846 


736 
749 
741 
761 
801 

716 
694 

779 
775 
651 

778 
756 
697 
651 
672 

524 
701 
72  6 
702 
731 


739 

765 
736 
729 
695 

689 
720 
715 
591 
653 


755 
924 
757 
908 
780 

809 
822 


972 
927 

1025 
878 

1041 

882 

1000 


Pfocipilahon 


3.20 
2.87 


4.48 
3.44 


4.47 
4.03 
4.43 
3.96 

4.03 

4.18 


4.08 
4.89 
4.04 

3.79 
4.27 
3.96 
4.00 
5.26 

4.29 
3.88 
4.75 
5.03 
5.17 

4.90 
4.65 
4.43 
4.26 
4.79 


3.96 
3.88 
4.50 
5.14 
4.52 

3,98 
4.19 
5.45 
4.42 
3.56 

4.35 


3.59 
2.99 

3.95 
3.88 
3.47 

4.00 
3.75 


I  Jl 
See 


1.28 
.23 


.35 
.42 


.15 
1,25 


.41 
.95 


.10 
.04 
.56 
1.26 
.56 

.09 
1.32 
1.72 


0 

3.44 

0 

3.18 

0 

1.75 

0 

3.91 

0 

2.19 

0 

2.14 

.70 
1.03 
.91 
.75 
.66 

1.15 


1.17 
1.13 
1.50 
1.06 


1.02 
1.22 
.76 
1.01 
1.00 

.99 
.82 
.80 
.82 
1.12 

.86 

.76 

1.05 

1.11 

1.13 

1.12 
1.09 
1.04 
1.09 
1.07 


.51 
.54 
.80 
.98 
•  85 

.95 
.95 


14.2 

19.5 

5.0 

9.3 

13.4 


5.0 
3.6 


6.4 
2.3 


3.5 

T 


2.0 
6.6 
2.5 
5.0 
1.5 


4.0 
8.5 
5.0 


4.5 
12.5 


10.5 
11.5 
4.0 
18.3 

9.0 
12.0 


See   Reference   Noles   Following   Sration   Inde 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
MARCH    1961 


Tempefaluie 


Ptecipilalion 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 
OU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBU9G  FAA  AP 
RE NOVO 
RIOGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  5  ENE 
BUR6ETTST0WN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  5  0AM 

INDIANA  3  SE 

MIDLAND  DAM  7 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //P 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
UNIONTOWN 

WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CORRY 
COUDERSPORT  3  NW 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


47.6 
46.3 


45.4 

42.7 
49.6 
47.5 
46.2 


48.6 
53.3 

45. B 
4S.e 
49.6 

48.7 
49.8 
46.8 


52.5 

46.0 
50.4 
48. 7M 
53.1 

49.6 
44.3 
55.7 
49.5 
50.3 

51.6 
52.4 
54.5 
52.9 
49.8 

52.0 
47.5 
50.9 
49.3 
53.3 

54.6 


41.0 
46.1 
43.5 
45.2 
41.9 

52.9 
45.3 
50.6 
48.7 
50.1 

46.3 
42.9 

45.5 
49.0 
45.8 

43.5 
46.4 


27.2 
27.2 
24.7 
28.2 
26.7 

26.4 
28.8 
26.6 
29.4 


29.5 

30.7 
26.7 
30.2 
29.0 

31.5 
30.8 
30.8 


32.7 
30.3 
29.1 
29. 3M 
31.4 

30.1 
26.4 
30.9 
30.1 

30.1 


34.2 
31.5 
36.1 
32.9 

32.7 

36.3 
24.7 
31. IM 
31.6 
36.0 

33.1 


25.0 
28.0 
25.0 
27.3 
24.1 

31.0 
29.4 
34.7 
30.5 
30.2 

28.5 
24.1 
28.4 
26.8 
27. 2M 

25.9 
28.4 


36.8 
33.9 
38.2 
36.1 

34.6 
39.2 

37.1 
37.8 

36.8 


39.1 
42.0 
36.3 
39.5 
39.3 

40.1 
40.3 
38.8 


42.6 
38.2 
39.8 
39. OM 
42.3 

39.9 
35.4 
43.3 
39.8 

40.2 

42.9 
42.0 
45.3 
42.9 
41.3 

44.2 

36.1 
41  .OM 
40.5 
44.7 


33.0 
37.1 
34.3 
36.3 
33.0 

42.0 
37.4 
42.7 
39.6 
40.2 

37.4 
33.5 


34.7 
37.4 


2.6 

3.0 


73 

7 

70 

27 

76 

27+ 

74 

28  + 

75 

27+ 

74 

27 

74 

27 

75 

28 

76 

27 

74 

27 

74 

27 

73 

28 

72 

6 

73 

27 

3.3 
3.7 
4.6 
3.3 


849 
866 
958 
825 
893 

936 
791 
859 
836 


798 
707 
883 
768 
788 

762 
758 
805 


686 
827 

777 
800 
697  I 

776 
919 
669 
773 
764 

678 

706 
603 
676 
729 

638 
888 
725 
754 
626 

648 


985 
857 
946 
884 
983 

708 
848 
685 
782 

764 

850 
968 
863 
828 

867 


0 

0  0 

0  2 

0  2 

0  1 


932 

847 


21 
26 

0  16 

1  19 
18 


2  3  S 

See 
o  ^  ►^ 


3.34 
2.95 
3.41 

4.08 

4.02 
3.11 

3.36 

3.47 


4.67 
5.05 
4.22 

4.43 


5.30 
4.68 


2.38 
5.64 
3.85 
4.02 
4.25 

6.16 
5.23 
3.62 
3.85 
4.19 

3.52 
3.45 
6.50 
2.19 
3.48 

3.68 
3.51 
3.56 


3.08 
4.29 
3.85 
3.54 
2.85 

4.53 
2.13 
4.23 
3.22 
3.45 

3.36 
3.55 
3.57 
D5.13 
3.58 

3.90 
2.75 


.40 
.55 
.39 

.19 
.06 


.66 

1.04 

.15 

.03 

.27 


.59 
.75 
.63 


1.20 

1.10 

.71 


.85 

1.02 

.61 

.88 

1.17 

1.22 

.72 

.76 

.86 

.59 
.80 
.85 
.50 
.94 

1.03 
.70 
.97 
.60 
.91 


.56 
.96 
.90 
.58 
.56 

.78 
.36 
1.19 
.67 
.62 

.57 
.76 
.65 

.75 


7.5 
7.0 
5.5 
2.1 


6.0 
9.9 


11.5 

5.0 
6.0 
4.5 
4.5 

3.5 


1.1 
6.9 

T 
.0 

T 

5.6 

.3 

1.0 
.2 


.0 

T 

1.4 


1.0 
3.0 


.5 
1.3 


4.0 

2.0 

11.3 

9.9 


15.3 
3.8 
1.0 
8.5 

3.0 
5.5 


See  Relefer^ce  Notes  Following  Slal'on  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ACNE  TON  I A    LOCK.    S 
ALLENTONN   WB    AP  R 

ALLENTOHN    OAS    CO 
ALTOON*  HORSESHOE    CURVE 
ARCNDTSVILLE 


Day  of  Month 


AUSTINBURC  2  M 

2.03 

8AKERST0WN  J  WNW 

?.3a 

BARME& 

3.1) 

8EAJ  CREEH  PAM 

3.Te 

SEAR  GAP 

3.19 

BEAVER  FALLS 

2.72 

eEAVERTOKN 

3.66 

SECMIELSVILLE 

3.ai 

BELLEFONTE  4  S 

BERNE 

3.52 

BERWICR 

3.^9 

BETHLEHEM 

3.64 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

4.43 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

5.64 

BLOiERVlLLE  1  N 

3.88 

fiOSMELL  1  SH 

4.7% 

BRADOOCH  LOCK  2 

3. 82 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

3.08 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  SlA 

2.62 

BREEZEWOOD 

5.00 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BRUCETON  1  S 
eUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  W 
9URNT  CABINS  2    NE 

BUTLER 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLL  TOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CMARLEROl  LOCH  4 

CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLATSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

COATESVILLE  1  SH 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE  6  E 

connellsville 
conshohochen 

C0O<S6URG 

CORAOPOLIS    NEVILLE     IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

COU^ERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEHSIDE 
CRESSON  2  SE 
DANVILLE 

DEVAULT  1  W 
OUON 
DONEGAL 
DONOR A 
OOTLESTOWN 


EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
ESENSBURG 

EDIN60R0 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPhRAT* 
EOUINUNK  2 

ERIE  we  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
EARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 

FREELAND 
GALETON 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  0AM 
GLENMOORE 

GLENWILLARO  DASH  DAM 
GOULOSBORO 
GRATERFORO 

GRATERFORD  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENVILLE 
HANOVER 
HARRIS8URG  W8  AP 

HARRISBURG  NORTH 
MAWLEY 

HOLLISTERVILLE 
HOLT WOOD 
HONESOALE  4  NW 

HONEY  BROOK  I  W 
MOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
MUNTSOALE 
HYNOMAN 

INLIANA  3  SE 
JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

KEGG 

MTTaNNING    LOCK    7 
KRESGEVILLE    3    W 
LAKE    MTNISINK 
LAKEVILLE     1    NNE 


.65 

D5 

05 

02 

51 

45 

4.131 

5.75 
3*441 

5.23 
3.62| 

4.46| 

3.341 


2.671 
2.95! 
2.99| 


3.69       .08 


5.24 

3.45 
3.98 


3.20       .05 


,99 
.32  1.02 
.34    1.10 

.34 


.10       .05       .75 


1.03'  .0 
1.07'  .1 
.99I     T 


,ZZ       ,04       ,70 


13         U         15 


.35 

,04 

.73 

.16 

.72 

,27   T 

.60 

.57 

.18   T 

•09      .■«  .07 

.21      .«>  T 

.02      .70  7 

•17      .20  .02 

7  .36  7 

.36 


.03      .70 

.46      .03 
•  34      7 

.13      .16 


16  I    17   I    18 


05      7 
01      .04 


19      20      21      22      23      24 


25      26      27 


.40 
.14 
.30 

1.17 
.16 
.16 


.06 

.06 

.36 

.14 

.76 

.23 

.37 

.11 

.SO 

•  60 

.18 

.10 

.35 

.31 

.16 

.36 

1.05       .07 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHI6HT0N 

LEWIS  RUN  3  SE 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 

LYNCH 

MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBUR&  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADVILLE  1  5 
MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
HERCERS6URG 
MEYERSDALE 

MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 

MONTROSE 
MORGAN TOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MYER5T0WN 
NATRONA  LOCK  4 

NESMAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
PALM 

PALMER TON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBUR6  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKEHTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RE NOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIOGWAY  3  W 

RUSHVILLE 

SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

SHAi«>KIN 

SHIPPENS6UR6 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STRAUSSTOWM 
STROUDSBURG 

STUMP  CREEK 

5UNBURY 

SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAQUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  '.  W 


TROY 

TURTLEPOINT  *  NE 
TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

UNIONTOWN 

VANDERGRIFT 

VIRGINVILLE 

WARREN 

WATSONTOWN 
MAVilESBURG  2    W 
WELLS80R0  3  S 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

WEST  HICKORY 
WHITES6URG 
WILKES  BARRE 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


1.75 

4.00 

.01 

.04 

3.97 

.13 

2.9". 

.05 

T 

3.95 

T 

.10 

3.41 

.10 

T 

3.42 

.06 

.10 

3.83 

3.58 
3.45 


3.59 

5.03 
5.17 


Day  of  Month 


4.05 

.02 

4.59 

.12 

4.98 

.08 

3.31 

3.57 

3.4^8 

.28 

D5.13 

5.45 

T 

4.46 

.35 

4.1' 

3.56 

3.45 
3*20 
2.87 
3.61 

4.42 


58 

90 

11 

19 

52 

69 

16 

14 

64 

80 

39 

71 

75 

78 

78 

14 

79 

71 

69 

21 

.05 

.23 

.75 

u 

.44 

.18 

.60 

.13 

32 

.75 

.50 

.83 

.06 

.93 

.14 

36 

.59 

.28 

.20 

.07 

.47 

.13 

.29 

.05 

.50 

.16 

.20 

.06 

36 

T 

.35 

46 

.04 

.30 

.26 

.10 

15 

.77 

.14 

17 

T 

.12 

22 

.56 

.25 

40 

.85 

.45 

25 

.09 

.43 

.61 

.94   .16  .02 

1.03   .14  .03 

.25  .09 

.36  .16 

,47  .05 


.42 


.70 


.25 


.49 

.07 
1.14 


1.02 
.68 

.98 


10    II    12 


13      14      15 


.23   I 
.03 


16      17       18  I    19      20      21 


.01 

,16 j  .04   .02 
T 

.04'  T     T 
T 

.19  .10   .05 

.09        T 


.10   I     •<" 
.11 i  .03   .03 


.56   .06  1  .02   7 


I     T 

.01  ' 

.12   T     I 


.06 
.12 


.17   .90 
.52 

.40 


I     T 
T 
.07   .02 

T     T 

.20   .10 


.041  .30 

.33   .07 
.23   .17 


.04   T 
T     .04 

.05   .07 


,19   ,06   .03 


25      2e      27      28      29   '  30 


.15   .06   .03 


.21,  .04 

.341  .11 

T 

.481  .03 


.03 

.01 

.46 

.08 

.03 

T 

.04 

.87 

.15 

.09 

.2* 

.27 

.31  .09 
,03  .33 
,97   .08 


.05   ,58  .04 

,56  .06 

.71  .16 

.20   .01  .35 


.01   .23 
.33 

.17   T 


.22   T 
.34 

.28 


i 
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Continued 


«OLF$eURG 

VMK    )    S&H   PUMP    STA 

YORl  HAVEN 

tlOtt      GROVE 

2ICM$ViLLE    3    SE 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  I  U  I  15    I   16  I   17  I   18  I    19  I  20  I  21   I  22  I  23  I  24 


25      26      27      28      29      30      31 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

DUE  CO  FIELD  RSCB  LAB 

8  INCHEo 

HAS 
UIN 

35 
35 

35 
34 

41 
35 

41 
39 

44 
39 

46 
41 

46 
42 

42 
38 

38 
38 

38 
37 

37 
35 

39 
35 

39 
38 

39 
38 

39 
37 

38 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
34 

38 
35 

37 
35 

39 
37 

40 
38 

40 
38 

42 
37 

44 
38 

48 
42 

48 
46 

46 
42 

43 
40 

42 
39 

40.4 
37.7 

LAMDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  All 

31 

32 

32 

34 

38 

45 

42 

40 

36 

33 

33 

33 

37 

37 

37 

37 

32 

32 

34 

33 

33 

35 

35 

33 

37 

36 

38 

43 

44 

42 

38 

36.2 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

HAX 
HIN 

33 
32 

39 
31 

47 
32 

41 
37 

55 
40 

56 
48 

49 
43 

41 
35 

39 
34 

36 
32 

34 
31 

44 
32 

36 
33 

38 
34 

43 
35 

36 
32 

36 
30 

31 
30 

32 

31 

45 
31 

44 
35 

39 
31 

34 
33 

34 
33 

46 
32 

51 
33 

57 
37 

54 
43 

53 
40 

48 
35 

39 
33 

42.3 
34.5 

4  INCHES 

MAX 
HIN 

33 
32 

38 
31 

44 
32 

40 
37 

52 
40 

54 

47 

49 
44 

42 
36 

39 
35 

34 
33 

34 
32 

42 
32 

36 
34 

38 
34 

42 
36 

37 
33 

37 
32 

32 
31 

33 
31 

43 
32 

41 

36 

39 
31 

34 
33 

34 
33 

43 
33 

48 
33 

52 
38 

50 
43 

50 
40 

45 
36 

39 
34 

41.1 
35.0 

8  INCHES 

HAX 
HIN 

35 
33 

36 
32 

39 
33 

39 
37 

46 
39 

49 
45 

48 
45 

44 
38 

39 
37 

37 
35 

35 
34 

38 
34 

37 
35 

37 
35 

39 
36 

39 
35 

39 
33 

33 
32 

34 
33 

39 
33 

41 
36 

41 
35 

35 
34 

35 
34 

39 
34 

43 
35 

46 
39 

47 
43 

46 
42 

44 
40 

40 
37 

40.0 
36.2 

12  INCHES 

HAX 
HIN 

35 
34 

35 
33 

37 
34 

37 
37 

41 
37 

45 
42 

45 
44 

44 
40 

40 
39 

39 
37 

37 
36 

37 
35 

37 
36 

37 
36 

38 
37 

40 
36 

40 
35 

35 
34 

35 
34 

38 
34 

40 
35 

41 
36 

36 
35 

35 
35 

37 
35 

39 
36 

42 
38 

43 
42 

43 
42 

43 
41 

42 
39 

39.1 
36.9 

16  INCHES 

MAX 
HIN 

36 
34 

35 
34 

36 
35 

37 
36 

40 
37 

43 
40 

45 
43 

44 
41 

41 
39 

40 
38 

38 
37 

37 
36 

37 
37 

37 
37 

38 
37 

41 
37 

42 
36 

36 
35 

36 
35 

38 
34 

40 
36 

41 
37 

37 
36 

36 
35 

37 
35 

38 
36 

40 
38 

42 
41 

43 
42 

43 
41 

42 
40 

39.2 
36.1 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  veeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

LandisTille  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
is  kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


U.ENTOWN   WB  AIRPORT 
JIE   WB  AIRPORT 
IRHISBDRG   WB  AIRPORT 
3ILADELPHIA   WB  AIRPORT 
ITTSBURGH  WB  AIRPORT   2 
SADING   WB  CITY 
niANTON   WB   AIRPORT 
XLIAHSPORT    WB   AIRPORT 


Wind  direction 


a. 


WNW 

sw 

WNW 


u  «  > 


16 
14 


Wind    speed 
m.  p.  h. 


11.9 
13.5 

9.0 
10.4 
11.2 
11.6 

9.5 


£  a 


38++ 

37++ 

31 

35 

30++ 

56 

29 


(D  O  w 
5    J 


6 
10 


8 
28+ 


Relative    humidity  averages  • 
percent 


69 
71 


72 
79 


Number  of  days  with  precipitation 


62 
64 


S  o  i  I  .5  . 


20 


19 

!  19 

!     22 
i     18 


6.5 
8.5 
7.0 
6.6 
7.7 
6.3 
7.5 
7.4 


s  loUowing  SlaUoo    Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANl 
MARCH  19« 


Da;  Of  Month 


23      24      25      26      27 


ALLENTOWN  W8  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
BAKERSIOWN  3  WNU 
BELLEFONTE  U    S 
BERWICK 

BETHLEHEM  LEHl&H  UN  1 V 
BLAIRSVILLE  b    ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BR00K.V1LLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  Z    W 
BURNT  CABINS  2  NE 


CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  N 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NU 
DEVAULT  1  W 


DU  BO  IS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  I  SW 
FARRELL  SHARON 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


35   49 
25   29 


43   36 
25   28 


45  38  51 

26  30  26 

32  48  61 

28  29  35 

39  36  48 

20  24  32 


41   38   51 
27   29   32 


17   24   35 


20   30   33 


37   51 
23   32 


38   35   50 


20   20   25 


36   52   68 
23   30   25 


38   50 
26   32 


29   42 
19   24 


38   51 
30   28 


44   37   53 
24   2  8   30 


32   32   27 


20   24   40 


31   42 
10   21 


41   50   64 
25   32   36 


20   22   26 


32   42 
28   26 


41   51   67 
30   27   35 


MAX 

31 

28 

MIN 

18 

20 

MAX 

42 

51 

MIN 

28 

32 

MAX 

34 

42 

MIN 

20 

27 

MAX 

36 

33 

MIN 

26 

26 

MAX 

38 

33 

MIN 

17 

18 

MAX 

36 

51 

MIN 

25 

30 

MAX 

36 

51 

MIN 

27 

32 

MAX 

40 

MIN 

32 

30 

MAX 

38 

53 

MIN 

35 

34 

68   58 
39   40 


52   68 

39   41 


70   66 
43   50 


66   71 
51   58 


61   72 
36   50 


61   68   65 


63   67 
55   55 


51   65 
40   40 


65   69 
53   56 


61   67 
49   52 


71   68 
48   53 


50   63   65 


55   68   53 
39   38   51 


35   35   35 


52   69 

49   57 


54   68   68 
46   50   50 


61   37 
37   30 


48   61 
39   33 


60   42   36 


62   48 
39   34 


67   48 
44   30 


60   38 
36   33 


54   32 
27   26 


57   35 
29   30 


72   45 
43   33 


46 

69 

55 

45 

35 

40 

39 

24 

59 

58 

64 

49 

38 

51 

40 

33 

69 

63 

64 

46 

43 

48 

41 

32 

63 

63 

59 

33 

43 

47 

32 

30 

66 

73 

62 

57 

56 

53 

41 

33 

59 

75 

48 

64 

40 

42 

41 

36 

64 

65 

73 

54 

43 

45 

45 

37 

62   38   34 
30   27   23 


67 

60 

57 

31 

37 

44 

29 

12 

73 

61 

64 

40 

39 

40 

39 

31 

46 

71 

53 

50 

30 

42 

38 

26 

60 

68 

52 

38 

46 

48 

32 

30 

68 

76 

66 

51 

50 

52 

41 

33 

66 

66 

60 

39 

47 

49 

36 

28 

43 

63 

53 

47 

36 

40 

40 

25 

68 

72 

67 

44 

44 

47 

40 

32 

63 

68 

56 

35 

50 

49 

35 

28 

58 

68 

64 

42 

32 

50 

38 

26 

47 

74 

58 

54 

28 

44 

41 

26 

60   64 
50   30 


38   38   28 


34   44   53 
22   19   24 


41   34   45 
24   20   22 


30   54   55 
17   16   32 


24   19   27 


30   55   55 
20   15   26 


39   30   47 
17   15   19 


34   43   52 
29   26   30 


24   50   51 
16   15   27 


41   34   54 
23   19   27 


33   30   60 
23   15   20 


34   53   62 
22   11   26 


38   2  3   35 


36   57   63 
23   17   25 


34   56   64 
25   21   27 


30   23   45 


34   61   60 
22   16   21 


42   36   50 
25   18   22 


32   39   58 
20   13   18 


24   39   41 


il       36   41 


24   19   29 


40   28   37 
17   12   13 


24   50   50 


36   63   61 


28   47   45 


31  56  54 

21  13  26 

26  50  52 

13  10  27 

34  23  38 

13  7  13 

39  24  38 

19  13  15 

36  48  60 

24  18  28 


36   32   56 
22   18   18 


24  22      32 


41   37   52 
31   33   36 


55   40   43 
29   31   34 


62   39   46 


51   50   50 
38   39   35 


52   36   43 
28   28   32 


30   32   37 


31   33   36 


32   32   31 


33   33   34 


32   36   36 
28   31   27 


32   35   29 


56   47   45 
22       39   35 


33   33   38 


21   36   36 


41   33   37 
25   26   32 


31   30   36 


47   46   55 


43   41   41 
22   31   31 


30   33   32 


34   37   39 
26   29   30 


31   34   37 


43   36   38 
24   28   34 


38   40   42 
30   32   29 


55   49   53 
35   35   33 


27   32   32 


25   25   31 


46   49   51 
36   37   37 


27   29   31 


45   34   40 
26   29   32 


51   36   39 


35   35   32 


35   33   36 


39   39   39 


41   33 
21   16 


52   40 
34   16 


44   34 
24   10 


55   40 
32   17 


49   34 

24   11 


50   33 
27   10 


52 

45 

35 

36 

24 

14 

44 

55 

44 

35 

36 

18 

47 

50 

32 

37 

27 

14 

45 

40 

25 

17 

50 

35 

26 

10 

50 

34 

25 

10 

42 

36 

33 

16 

32 

22 

18 

13 

26   14   13 


46   32 
32   22 


54   38   36 
31   12   17 


27   26   39 


28   33 

15   10 


53   34 
27   10 


51   35 
30   15 


49   30 
24   12 


45   29   25 


51   38 
30   15 


44   38 
26   18 


41   33   41 


35   26   45 


31   23   37 


30   28   40 


49   38 
23   11 


43   30   38 


43   30   24 


47   36   50 
26   14   18 

37   30   40 


16   15   16 


40   29 
22   IS 


37   49 
31   28 


42   38 
19   29 


34   50 
28   24 


42   39 
27   29 


49   51 
37   26 


19   18   24 


42   47 
30   24 


36   48 
33   36 


46   49 
34   23 


42   38 
24   27 


34   40 
20   17 


38   49 
27   21 


48   49 
20   19 


43   50 
29   24 


43   49 
18   21 


39   34 
10   20 


38   53 
28   27 


39   50   48 


36   46 
29   16 


46   53 
34   19 


19   31   26 


42   51 
27   27 


38   46 
31   19 


34   39 
27   14 


36   50 
26   29 


46   36 

10   24 


42   46 
28   22 


53   56 
33   22 


39   45 
30   19 


36   30 
12   22 


43   56 
35   22 


45   46 
27   21 


41   36   43 


42 

37 

47 

10 

19 

19 

38 

52 

47 

29 

26 

26 

37 

41 

46 

25 

22 

29 

42 

36 

45 

21 

29 

26 

43 

56 

52 

32 

2* 

36 

45   36   46 
29   30   33 


46   44   37 
29   30   33 


34   35   42 
26   28   32 


47   34   37 
28   30   32 


47   47 
34   36 


25  25  30 

46  40  42 

33  30  33 

43  35  44 

32  32  35 

35  38  36 

29  29  32 

40  35  38 

27  29  32 

33  35  35 

29  30  31 


39   40 
32   35 


50 

36   39 


46   47 
34   39 


46   40   36 
20   29   30 


36  37  36 

30  28  31 

52  48 

37  35  36 

50  43  39 

30  32  34 

41  37  40 

32  31  32 

42  41  40 

33  33  33 


37  33  37 

26  29  30 

44  3T  46 

29  30  34 

50  46  36 

18  30  32 

34  38  46 

22  28  30 


48   47 
32   35 


35   40 
29   34 


42   40   31 
27   28   29 


35  34  38 

33  35  38 

25  26  30 

40  34  35 

27  26  30 

46  36  37 
16  30  32 

40  36  48 

31  31  33 

47  46  40 

36  37  32 

46  36  44 

26  29  35 

48  46  42 
38  40  37 


43   57   71 
42   38   44 


27   31   43 


46   53   62 

33   34   39 


50   60   71 
29   27   30 


38   43   53 


54   61   71 
35   29   34 


26  22 

55  64 

28  24   36 

50  50   61 


50   65 
26 


47   59   71 
29   25   32 


52 
22 


32  31  42 

43  38  54 
32  22  27 

44  56  70 
26  20  34 

56  67  76 

26  21  39 


33  36  49 

29  24  25 

53  64  76 

32  29  33 


44   57   74 
32   31   47 


56 

30 


52   64   74 
33   33   40 


74   59 
42   44 


70   75 
41   45 


67   51 
45   3* 


73   75 

40   42 


74   56 
50   36 


71   68 
39   29 


73   62 
41   42 


47   43 
26  22 


52  45 
24  27 

53  40 
27 

55 

33  25 

5  3  42 

41  33 


62   48   46   37 
47   30   22   26 


71  71 
44  41 

61  41 
36  27 

62  49 

40  35 

75  62 

42  35 

72  64 

41  39 

73  63 

39  36 

65  67 

40  35 

74  61 
39  41 


54   4S 
34   32 


66   53 
43   36 


51 

34   27 


40   38 
22   15 


70   76   61 
39   4*   37 


72   65 
40   37 


66   43   39 
42   33   25 


24 

45 
16 


64   52   36   40 
34   30   22   11 


74   59 
41   43 


50   45 
30   27 


49   58 
22   24 


60   68 
31   37 


70   73 
31   40 


60  44 
36   30 


72   55 

48   33 


67   52 
39   33 


63   66 
43   34 


40   37 
63   48 


52 

26  20 


52 
26 


44   30   21 


39 
23 


70  64   49   41 
32   33   26   15 

71  70   58  46 


73   61 
42   43 


63   42 

37   32 


37   47 
23  22 


56   51 
25   27 


66   52   47   48 
45   38   30  26 


See  HefereDCe  Notes  Following  Station  Index 
-  40  - 


CoDUnusd 


DAILY  TEMPERATURES 


FORD   CITY    «    S   DAM 

FRANIILIN 

FREELANO 

&EORCE  SCMOOL 

&EItY$aUR6 

ORATERFORU  1  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRIS8URG  Ub  AP 

MAWLEY 

HOLTWOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  $E 

JAMESTOMN  2    NM 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAHRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK.   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 

MIDLAND  DAM  7 

MILLVILLE  2  SM 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1961 


Day  Ol  MoDlh 


37   36   10 
26   31   33 


ii       iO      61 
27   30   tl 


31   43   41 
19   20   36 


40   38   is 
24   30   30 


43   41   51 
26   31   35 


42   36   51 
22   23   32 


38   52   62 
26   28   41 


42   37   52 
27   30   30 


35   51   67 
27   34   32 


33   34   46 
16   21   25 


39   50   64 
29   34   33 


47   38   50 
26   27   26 


37   47   60 
27   32   31 


54   70 
35   52 


49   68 
31   30 


61   55 
33   36 


68   54   71 
42   45   47 


63   55 

34   35 


57   67 
38   49 


69   56 

37   45 


52   59 

41   40 


28   29 

50   72 


65   50 
26   39 


56   69 
35   52 


4*   44 
32   32 


40   36 
30   25 


62   38 
38   30 


66   37 
36   32 


41 

36 

50 

59 

61 

26 

26 

34 

37 

45 

43 

38 

49 

62 

52 

32 

33 

31 

30 

43 

37 

33 

45 

56 

55 

15 

26 

30 

29 

35 

39 

48 

64 

55 

69 

32 

31 

28 

39 

49 

38 

53 

66 

58 

72 

24 

29 

31 

33 

39 

42 

35 

51 

64 

54 

25 

30 

26 

33 

40 

34 

39 

60 

45 

72 

19 

24 

30 

29 

38 

42 

35 

52 

65 

53 

23 

29 

27 

30 

39 

41 

38 

51 

67 

47 

27 

27 

28 

28 

39 

39 

34 

50 

62 

44 

25 

26 

27 

28 

39 

36 

34 

44 

57 

58 

29 

29 

30 

33 

36 

40 

56 

59 

59 

65 

33 

36 

38 

42 

42 

35 

45 

59 

53 

68 

26 

33 

35 

43 

53 

39 

34 

50 

59 

60 

25 

30 

33 

35 

41 

39 

50 

60 

53 

69 

24 

19 

36 

35 

50 

43 

44 

53 

70 

51 

28 

32 

26 

39 

43 

39 

52 

60 

58 

66 

32 

30 

40 

43 

56 

38 

33 

46 

60 

46 

22 

25 

26 

30 

36 

35 

30 

41 

56 

45 

17 

^2 

24 

35 

36 

36 

50 

64 

55 

68 

23 

29 

35 

36 

38 

45 

51 

65 

53 

69 

21 

31 

28 

39 

39 

44 

51 

62 

58 

69 

26 

30 

39 

43 

53 

40 

45 

57 

64 

68 

35 

32 

36 

42 

52 

42 

35 

53 

67 

50 

25 

26 

26 

28 

40 

40 

51 

65 

61 

68 

32 

31 

44 

48 

56 

39   34   29 


64   68   39 
46   38   32 


45   41 
33   31 


45   51   31 
36   26   24 


42   42 
36   33 


51   35   33 


10   U   U   13   14   15  le   17   18 


34 


29   57 
16   23 


50   47 
14   29 


32   35   42 


35   45 
22   24 


34   56 

24   30 


35   46 
17   20 


37   57 
21   23 


55   60 
22   28 


27   37 
11   15 


37 

45 

27 

30 

49 

38 

36 

33 

36 

33 

26 

29 

59   43 
35   30 


60   38 
35   31 


36   40 
24   27 


60   36 
35   31 


36   32 
53   34 


45  34 

30  30 

46  45 
36  33 

38  34 

31  24 


44   38 
30   29 


66   38 
35   32 


52   40 
37   26 


51   33 
30   27 


34 

57 

56 

39 

17 

16 

28 

33 

57 

53 

45 

48 

14 

26 

33 

36 

25 

45 

43 

44 

10 

24 

33 

35 

26 

52 

57 

39 

15 

25 

38 

35 

32   2  3   40 


58   62 
19   32 


48  63 

le  25 

34  49 

18  25 

37  40 

10  34 

34  53 

17  25 


25  22  22 

42  33  44 

21  17  20 

35  25  49 

17  11  12 


28   26   34 


47   43   30 
39   24   23 


51 

40 

31 

29 

51 

42 

30 

28 

49 

44 

30 

28 

53 

54 

40 

33 

57 

37 

36 

32 

53   31   31   25 


55   56 

15   30 


33   27   44 


53   43 
26   36 


46   47 
34   35 


43   42 
20   23 


59   41 
30   34 


55   42   47 
35   34   37 


58   40 
26   32 


42   44   47 
35   36   32 


35   34   35 
42   44   55 


24   28   31 

43   40   55 
36   37   35 


50 


34   33 
13   15 


33   48 
11   18 

29   35 


41   35 
18   15 


43   35   39 
29   30   32 


48   40 
33   34 


60  39  44 

28  33  35 

37  41  45 
25  33 

59  39 

31  32  35 

56  38  47 

30  35  36 

53  35  41 

29  30  34 

47  35  42 

28  31  32 

44  42  52 

38  40  40 


32   33   35 


42   42   43 
32   36   33 


28   28   30 


33   19   17 


52   41   35 
35   12   15 


35   50 
12   18 


58   42   39 


37   44 
18   20 


35   40 
21   20 


32   33 
15   14 


34   47 
12   11 


48   48   52 
28   21   25 


32   41 
22   19 


42 

20 

41  40  51 

20  28  25 

43  41  51 

30  31  26 

43  37  49 

17  30  24 

41  55  54 
35  20  33 

45  40  53 

20  30  28 

39  51  48 

32  32  28 

42  35  45 
11  22  15 

38  49  46 

32  34  29 

45  34  53 

13  25 

48  53 

34  22 


45   44   46 


43   44   42 


20 
48 


44 

28 

29 

48 

39 

23 

11 

15 

25 

19 

49 

30 

35 

49 

46 

27 

14 

18 

22 

29 

40 

27 

28 

42 

37 

22 

4 

6 

15 

15 

42 

36 

43 

41 

57 

20 

16 

14 

32 

25 

52 

38 

42 

39 

54 

35 

18 

15 

29 

29 

54 

42 

34 

41 

37 

33 

17 

16 

21 

29 

38 

33 

45 

40 

42 

20 

9 

5 

28 

27 

54 

42 

36 

44 

37 

33 

17 

11 

26 

27 

55   38   37 


35   35 
13   13 


39 

60 

57 

38 

19 

29 

34 

33 

58 

55 

46 

48 

21 

29 

40 

41 

29 

38 

48 

35 

12 

14 

24 

28 

20 

31 

37 

32 

5 

5 

24 

25 

45 

58 

40 

39 

19 

25 

31 

33 

50 

58 

50 

50 

24 

32 

34 

31 

51 

51 

50 

47 

17 

25 

37 

38 

52 

61 

61 

48 

23 

30 

45 

42 

34 

53 

59 

37 

18 

19 

23 

33 

58 

58 

47 

48 

19 

23 

38 

40 

30   30 
10   10 


38   41 
20   20 


35   40 
12   17 


45   40   51 


37 

50 

22 

23 

35 

47 

20 

20 

54 

50 

29  32  33 

47  35  37 
29  31  32 

45  43  37 

29  30  32 

48  45  41 
35  34  35 

50  36  37 

28  30  32 

37  35  49 

32  32  33 

44  43  34 

18  28  32 

40  38  50 

33  33  34 

48  35  39 

29  30  32 

40  44  43 

34  34  37 

44  45  45 

34  33  37 

54  34  40 

31  28  34 

44  36  36 

30  30  31 


28   31   29 

46  38   52 

30  31   33 

47  39   36 

31  32   33 

41 
32 

49 
29 


44   51   62 
31   26   32 


36   51   65 
25   23   35 


37  29  37 

51  98  63 

35  34  37 

47  47  56 

32  27  34 


28  26  38 

54  56  63 

33  30  42 

54  63  73 

40  36  37 


45   39   52 


33 

25 

52 

57 

35 

33 

45 

50 

35 

29 

40   43 
32   34 


37   36 
31   32 


27 
9 

26 
13 

30 

47 

9 

13 

40 

41 

IS 

15 

32 

49 

16 

22 

35 

32 

12 

9 

29 

20 

4 

3 

42 

42 

15 

13 

34 

42 

14 

13 

34 

48 

9 

21 

34 

50 

19 

26 

40 

39 

17 

14 

35 

52 

15 

20 

34  35 

36  48 

30  26  28 

46  39  »8 

26  20  26 

43  50  49 
32  17  31 

44  36  55 

27  26  27 

50  50  45 

32  27  37 


44   35 
12   25 


40 

34 

37 

43 

3 

20 

15 

16 

37 

49 

46 

40 

30 

23 

24 

29 

36 

50 

46 

48 

21 

28 

30 

32 

46 

S4 

54 

»7 

36 

19 

35 

36 

50   50   55 
40   30   37 


44   36 
17   26 


50   55 
36   23 


51   51   75 
32   25   31 


37   48   52 


28  ,  29  I  30  I 

L I [ 

74  63  51 

40  36  25 

63  48  49 

44  36  27 

68  62  50 

44  33  22 


68  75  55  49 

42  45  37  24 

73  73  61  51 

43  43  37 

68  74  58 

42  43  36 

66  49  44  47 

46  35  26  19 

74  77  62  54 

44  42  37  31 

73  59  50  41 

43  43  36  30 

69  73  54  40 
30  40  31  21 

74  59  52  41 
42  45  37  31 


73   72   57 


55   52   47   43 


25 

50 
30 

46 
22 

63 
30 


39  27  32 

50  52  59 

34  30  32 

45  56  71 

35  22  27 

49  54  61 

34  31  32 

46  54  63 
34  31  31 


37 

39 

30 

32 

44 

43 

34 

36 

46 

42 

24 

33 

35 

39 

30 

32 

50 

45 

39 

39 

40 

36 

29 

31 

40 

34 

26 

30 

36 

46 

31 

33 

35 

49 

31 

33 

48 

45 

44 

37 

50 

47 

38 

39 

37 

35 

30 

33 

47 

46 

37 

37 

43   53   52 

34   25   30 

41   49   60 
33   25   28 

54   60 
39   37 

48   50   71 
33   32   37 

61 

30 


3  7   35   26 


73   59   47 


47   37   30   26 

70   53   46   40 
35   32   24   13 

40 
26 

75   71   56   46 
38   42   36 

66   73   57 


55   48 
36   30 


36   42   35 


37   49 
29   28 


49  60  73 

24  25  32 

45  54  64 

34  30  32 

53  65  74 

33  32  43 


47   56   66 
29   26   36 


52   59 
36   31 


53   6*   74 
25   27   36 


57   58 
36   29 


56 
29 


52   66   76 
30   25   37 


70   59   46   46 
39   37   33   17 


50 
22 


70   57   49   43 
30   35   25 

75   52   52 


73 

59 

42 

33 

73 

59 

40 

3* 

71 

58 

40 

30 

65   51   46 
45   35   27 


45 
2S 


68   49   4«   44 


31   24 
73   61 


39   42   34   25 

68   55   45   47 
46   35   27   28 


49.5 
30.1 

46.7 
30.9 

43.6 
22.7 

49.6 
30.6 

51.6 
33.3 

48.7 
29.2 

50.1 
30.2 

52.5 
32.5 

50.0 
33.0 

43.8 
24.1 

49.7 
33.6 

49.6 
29.0 

50.3 
30.1 

46.3 
26.5 

46.7 
31.5 

42.9 
24.1 

49.8 
30.8 

53.6 
30.9 

49.0 
30.2 

46.2 
26.8 

49.6 
29.6 

50.0 
30.7 

46.1 
26.2 

45.4 
26.7 

51.5 
36.0 

46.6 
30.8 

45.5 

2S.4 

♦9.0 
26.8 

51.9 
31.5 

51.6 
34.2 


70   55   47 

41   31   21 


64   66   48 
35   35   27 


50 
33 


72  60  50 

40  40  30 

69  56  51 

46  36  22 

75  65  51 

42  38  29 

73  74  60 
34  41  34 

68  53  47 

41  36  27 


39.7 
22.5 

49.5 
29.7 

50.6 
30.2 

52.4 
31.5 

54.5 
36.1 

50.2 
26.9 

52.9 
32.9 


See  Belerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  196X 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

39 
29 

52 
33 

65 

37 

59 

38 

75 
40 

59 

41 

65 

40 

43 
33 

44 
31 

37 
27 

48 
23 

61 
28 

42 
34 

40 
36 

54 
39 

43 
26 

37 

20 

45 

17 

38 
32 

52 
32 

47 
29 

44 
32 

40 
34 

50 
35 

49 
35 

50 

30 

70 
40 

75 
44 

51 
47 

S3 
37 

45 
30 

51.4 
33>2 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

34 
22 

50 
31 

63 
30 

51 
33 

69 

40 

60 

40 

59 

35 

36 
29 

41 
28 

32 

21 

42 
19 

50 
24 

38 
31 

35 
33 

51 
35 

38 
20 

30 
16 

41 
11 

37 
31 

45 
27 

45 

20 

43 
29 

35 

30 

45 
33 

42 

30 

57 
27 

69 
36 

74 
42 

59 
43 

46 
32 

42 
26 

47.1 
29.2 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

38 

30 

50 
32 

59 

37 

59 
38 

68 
39 

59 

43 

65 
40 

44 
33 

42 
32 

39 
26 

47 
28 

61 
26 

42 
38 

40 
36 

52 
39 

46 
29 

43 
26 

46 

30 

38 
33 

65 

33 

53 
35 

48 

35 

41 
35 

55 

40 

53 
38 

51 
35 

68 
42 

76 
47 

53 
46 

54 
40 

45 
34 

52.1 
35.4 

PHILADELPHIA  W8  AP 

MAX 
MIN 

38 
28 

51 
33 

60 
35 

61 
39 

68 

41 

57 

41 

64 
41 

45 
34 

42 
31 

36 
27 

46 
22 

60 
26 

42 
36 

41 
37 

51 
39 

47 
30 

37 
25 

44 
22 

39 
34 

53 
35 

50 
32 

47 
34 

41 
36 

53 
36 

51 
41 

61 
32 

71 
39 

79 
45 

63 

47 

55 
39 

46 

33 

51.6 
34.5 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

40 
36 

52 
36 

60 
40 

61 
41 

68 
42 

58 
42 

66 

42 

46 
36 

44 
34 

37 
29 

48 
26 

62 
37 

44 
39 

42 
39 

54 
42 

49 
28 

38 
22 

47 
23 

42 
35 

53 
38 

50 
34 

47 
35 

41 
37 

52 

38 

52 
43 

52 
39 

57 

50 

76 
48 

61 
47 

53 
40 

45 
35 

52.2 
37.3 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

32 

15 

42 
29 

55 
31 

50 
30 

66 
42 

61 
52 

55 
30 

31 
28 

31 
20 

21 

14 

42 
9 

45 
28 

34 
28 

39 
30 

44 
30 

30 
14 

30 
8 

35 

13 

32 
26 

46 
21 

40 
25 

31 
24 

32 
28 

39 
31 

45 
31 

57 
29 

55 
38 

54 

41 

48 
33 

44 
24 

37 
15 

42.7 
26.4 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

37 
11 

52 

30 

64 
32 

60 
32 

74 
39 

71 
40 

64 
38 

59 

29 

44 
29 

40 
26 

48 
20 

60 
28 

65 
31 

39 
34 

54 
36 

52 

35 

43 
14 

40 
21 

45 
30 

50 
30 

47 
21 

45 

30 

42 

30 

50 
32 

48 

40 

59 
24 

66 
39 

75 
39 

72 
34 

59 
39 

50 
23 

53.8 
30.5 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

32 

30 

49 
27 

60 
40 

56 
46 

66 
55 

69 
64 

58 
34 

50 
35 

41 
26 

29 
20 

68 

18 

64 
26 

38 

45 
38 

50 
34 

34 
19 

33 
14 

47 
24 

47 
30 

52 
25 

42 
37 

47 
36 

47 
36 

44 
36 

51 
31 

62 

31 

74 
45 

51 
43 

51 
33 

47 
25 

42 
27 

49.6 
32.7 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

40 
35 

51 
34 

63 

61 
49 

67 
60 

72 
60 

61 
38 

50 
38 

45 
27 

30 
ZZ 

59 

24 

55 
35 

46 
39 

49 
41 

53 
36 

36 

21 

34 

17 

49 
25 

50 
35 

52 
29 

45 
38 

49 

37 

49 
39 

47 
40 

53 
35 

52 
35 

74 
44 

54 
45 

53 
38 

48 
32 

45 
31 

52.0 
36.3 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

33 
11 

30 
21 

40 
26 

54 
12 

45 
32 

63 
34 

43 
34 

43 
24 

28 
21 

33 
13 

20 

5 

32 

37 
22 

30 
26 

34 
27 

43 
23 

31 

2 

19 
0 

39 
2 

34 
20 

37 
8 

41 
12 

42 
25 

36 
29 

40 
28 

34 
19 

44 
27 

63 
30 

55 
34 

45 
25 

32 
18 

38.9 
20.2 

PORT  CLINTON 

MAX 

MIN 

42 
19 

36 
25 

52 

26 

60 
30 

60 
35 

65 
36 

49 
36 

60 
29 

35 
25 

42 

19 

35 

16 

47 
19 

55 
ZZ 

39 
28 

41 
31 

34 
29 

44 
13 

36 

8 

43 
20 

35 
23 

51 
15 

47 
28 

42 
27 

35 
29 

47 
31 

49 
25 

50 
34 

74 
41 

7S 

40 

51 
27 

50 
16 

46.8 
25.0 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

MIN 

37 
20 

35 
26 

42 
28 

60 
32 

60 
37 

68 
52 

71 
37 

50 
26 

39 
27 

33 
16 

21 
8 

53 
14 

49 
23 

36 
30 

47 
30 

50 
21 

32 

7 

32 

10 

46 
20 

43 

17 

57 
22 

44 
28 

40 
26 

42 
26 

42 
27 

50 
23 

50 
29 

73 
36 

53 

31 

51 
20 

45 
IS 

47.5 
24.7 

OUAI^ERTOWN  1  E 

MAX 

MIN 

35 

50 
32 

62 
34 

61 
32 

71 
37 

69 
39 

61 
37 

57 
30 

40 
27 

39 
23 

49 
20 

56 
23 

51 
32 

37 
31 

52 

34 

50 
34 

36 
16 

42 

12 

40 
32 

48 
30 

46 
22 

45 
28 

40 
30 

47 
34 

45 
36 

59 

30 

59 
35 

75 
38 

70 
45 

59 
36 

50 
33 

52.0 
30.5 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

36 
26 

52 

33 

65 

40 

54 
40 

70 
42 

61 
43 

62 

42 

42 
33 

43 

35 
26 

46 
24 

59 

31 

41 
34 

41 
36 

53 

41 

44 
24 

37 
17 

45 
19 

38 
32 

52 
32 

46 
28 

41 
33 

36 
34 

49 
35 

50 
37 

51 
35 

71 
40 

75 
45 

59 

50 
38 

45 
29 

50.5 
33.9 

RENUVO 

MAX 
MIN 

39 
24 

35 
27 

50 
28 

65 
29 

45 
36 

75 

44 

68 
48 

53 

34 

32 

41 
20 

33 
19 

45 

19 

55 

31 

37 

31 

44 
36 

50 
31 

39 

14 

37 
14 

46 
15 

39 
24 

53 
24 

52 

27 

37 
32 

39 
33 

45 
36 

S4 

27 

54 
26 

75 
33 

72 
41 

52 

33 

51 
22 

49.5 
26.8 

R1D6WAY  3  W 

MAX 
MIN 

36 
16 

45 
27 

57 
31 

57 
28 

69 

43 

69 
46 

61 
36 

40 
26 

36 
27 

27 
16 

46 
7 

46 
30 

44 
30 

42 
33 

44 
33 

39 
21 

31 

4 

42 
10 

42 
32 

47 
17 

45 
22 

40 
31 

37 
32 

39 
34 

47 
33 

S9 
21 

72 
26 

59 
35 

57 
35 

46 
26 

42 
13 

47.5 
25.6 

SALINA  3  U 

MAX 
MIN 

37 
28 

47 
32 

60 
40 

58 
37 

66 

54 

72 
50 

63 

40 

45 
32 

39 
28 

29 

56 

14 

56 
25 

51 
28 

47 
37 

50 
35 

45 

20 

33 
14 

48 
18 

49 
35 

51 
22 

46 
31 

44 
34 

45 
35 

44 
37 

50 
32 

51 
25 

71 
35 

69 

43 

52 
35 

49 
21 

44 
13 

50.9 
31.1 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

44 
25 

37 
25 

49 
32 

64 
36 

62 
36 

66 

43 

47 
41 

49 
30 

35 
26 

37 
18 

27 
13 

36 
14 

43 
29 

36 
31 

40 
33 

49 
31 

34 

10 

26 

10 

48 
U 

36 
27 

44 
22 

50 
23 

46 
31 

36 
34 

42 
35 

36 
30 

51 
32 

72 
35 

72 
42 

55 
32 

34 
32 

45.2 
28.0 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
23 

45 
30 

60 
34 

48 
34 

64 
39 

53 
41 

49 
32 

34 
26 

34 
24 

26 

14 

33 
12 

40 
26 

35 
27 

35 
32 

46 
33 

33 
15 

24 
9 

44 

7 

34 
28 

41 
25 

45 
19 

43 

26 

34 
30 

36 
32 

35 

31 

50 
28 

59 
34 

70 

43 

52 
36 

38 
27 

45 

20 

43.0 
27.1 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

38 
25 

52 
28 

67 
30 

65 

40 

65 

40 

65 
52 

63 

40 

55 
33 

38 
31 

36 
23 

56 
22 

64 
29 

61 
33 

42 
32 

54 
40 

53 
32 

39 
17 

44 
16 

39 

31 

53 
26 

52 
25 

43 
28 

37 
31 

4S 
32 

55 

32 

53 
33 

73 
35 

70 
40 

50 

40 

57 
33 

SO 
26 

53.4 

31.6 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

35 
30 

48 
31 

60 
41 

54 
42 

66 
52 

66 

64 

63 
36 

45 

31 

37 

24 

29 

19 

52 

15 

50 
29 

43 
35 

45 
36 

50 
34 

41 
22 

33 
12 

46 
20 

44 
28 

52 
20 

44 
34 

45 
34 

45 
34 

41 

35 

52 
29 

62 

30 

73 
40 

56 

51 

52 
35 

45 
24 

43 
23 

49.3 
31.6 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

38 
25 

35 
25 

46 
32 

60 
40 

58 
40 

71 
54 

66 
48 

49 
33 

34 
30 

36 
19 

27 

16 

47 
IS 

61 
31 

35 
30 

42 
33 

47 
27 

31 
12 

33 
12 

40 
15 

35 
28 

49 
27 

44 
27 

33 
27 

35 
30 

45 

31 

SO 
34 

59 
37 

70 
37 

59 
36 

52 
29 

45 
26 

45.2 
29.4 

STROUDSeuRG 

MAX 
MIN 

33 
18 

50 
28 

62 
25 

51 
26 

70 
36 

65 
36 

57 
36 

35 
25 

40 
26 

27 
15 

38 

7 

50 
20 

38 
25 

36 

31 

50 
29 

36 
18 

26 

9 

37 
6 

35 
30 

44 
24 

46 
17 

45 
25 

34 
29 

45 

31 

44 
26 

25 

70 
32 

77 
37 

54 
42 

4S 

29 

44 
20 

45.3 
25.3 

SUNSURY 

MAX 
MIN 

42 
23 

35 
24 

51 
31 

65 
36 

48 
40 

65 
44 

59 
44 

58 
34 

36 
29 

41 
22 

36 
19 

50 

20 

53 
25 

38 
30 

38 
33 

50 

30 

39 

14 

35 
13 

45 

13 

37 
27 

51 
20 

52 
23 

42 
31 

35 
32 

45 
35 

52 

29 

52 
32 

72 
33 

55 
42 

59 
32 

52 
23 

46.7 
26.5 

IIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
HIN 

40 
22 

34 
28 

48 
32 

58 
31 

60 
34 

69 
46 

67 
36 

36 
26 

37 
31 

34 
16 

23 

11 

46 
16 

44 
33 

38 
31 

45 
34 

45 
24 

27 

30 
11 

47 
23 

40 
19 

51 
24 

45 
27 

40 
32 

42 
32 

39 
31 

49 
25 

50 
30 

73 
34 

5* 
35 

47 
27 

41 
17 

45.8 
27.2 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

31 
18 

45 
24 

55 
38 

50 
31 

64 
48 

64 
45 

59 

31 

35 
23 

31 
22 

ZZ 
14 

41 
6 

40 
30 

36 
31 

41 
32 

39 
31 

33 
16 

27 

-  1 

43 
13 

36 

31 

45 
16 

41 
23 

39 

31 

39 
31 

36 
32 

45 
29 

58 
22 

69 
27 

60 
37 

43 
33 

36 
25 

42 
13 

43.5 
25.9 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

35 

17 

46 

63 
34 

47 
30 

73 
40 

57 
40 

52 
36 

39 
24 

41 
25 

29 
16 

32 

11 

42 
28 

34 
23 

37 
31 

49 
34 

39 
20 

28 

9 

47 

7 

36 
30 

44 
22 

50 
15 

49 
32 

35 

29 

4* 
32 

43 
31 

5S 

22 

72 
27 

72 
37 

55 

37 

42 
30 

46 
16 

45.5 
25.1 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

40 
36 

49 
32 

66 
45 

60 
46 

69 

59 

76 

56 

60 

40 

47 

38 

45 
28 

36 
24 

62 

19 

61 
29 

49 
38 

49 
41 

51 
39 

44 
26 

35 
17 

51 
26 

52 
39 

55 
29 

45 
36 

45 
36 

47 
36 

4* 
39 

55 
35 

55 
26 

75 
47 

67 
49 

54 
40 

50 
30 

44 
31 

53.3 

35.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

34 
21 

50 
20 

58 

40 

54 
33 

70 
49 

68 
46 

62 
3i 

37 
32 

36 
24 

25 
14 

40 
12 

41 
32 

39 
30 

42 
34 

42 
33 

35 
18 

28 

e 

46 
12 

39 
33 

46 
20 

45 
26 

42 
33 

39 
33 

36 

35 

47 
30 

59 
25 

73 
30 

66 
45 

45 
35 

41 
27 

45 
17 

46.4 
26.4 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

38 
32 

50 
31 

65 
32 

63 
37 

67 
66 

74 
51 

64 
46 

48 
37 

48 
28 

34 
22 

61 

18 

62 
25 

66 
44 

52 
40 

53 
37 

49 
25 

35 
15 

51 
15 

53 
40 

55 
25 

52 
31 

53 
36 

48 
36 

45 
34 

53 
33 

54 
25 

75 
42 

72 
42 

54 
36 

52 
25 

45 
25 

54.5 
33.1 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

33 

18 

30 
23 

42 
26 

57 
35 

62 

33 

69 
39 

65 
39 

44 
24 

30 
24 

35 
11 

21 
8 

36 
10 

43 
26 

33 
26 

35 
31 

42 
23 

28 

5 

25 

5 

35 

10 

32 

20 

39 
19 

42 
22 

32 
25 

33 

30 

37 
30 

41 
25 

53 
29 

55 
40 

54 
33 

54 
26 

40 
20 

41.3 
23.8 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

44 
24 

37 
28 

54 
32 

66 
40 

61 
37 

75 
43 

54 
38 

67 
34 

38 
28 

44 
23 

38 
21 

63 
19 

62 
24 

40 
34 

47 
34 

53 

34 

45 
15 

39 
15 

47 
25 

39 
26 

54 
27 

48 
29 

43 
29 

39 
32 

SO 
34 

S3 

31 

52 
33 

70 
42 

79 
42 

61 

37 

55 

25 

52.1 
30.3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

34 
25 

49 
28 

62 
29 

46 
35 

56 
43 

67 
48 

55 
36 

36 
32 

41 
28 

32 
21 

40 
18 

51 
24 

36 
30 

39 
33 

51 
32 

37 
20 

32 
15 

42 

13 

36 
31 

46 
27 

46 
22 

41 
31 

35 

30 

41 

33 

49 
37 

50 
29 

59 
32 

73 
41 

59 
42 

46 
31 

42 
24 

45.5 
29.7 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

40 
26 

52 
29 

65 

32 

64 

36 

70 
43 

66 
62 

66 

46 

57 

35 

41 
32 

36 
26 

65 

18 

66 
26 

61 
35 

41 
35 

56 
33 

55 
34 

39 
19 

45 
15 

39 

31 

53 
27 

52 

24 

44 
32 

37 

32 

51 
34 

55 
39 

52 
25 

73 
39 

75 
39 

53 

44 

59 
36 

53 
25 

54.5 
32.2 

See  Beference  Hotes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 
MARCH  1861 


StaboD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLKNTOni  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GNU 
WTR    EQUIV 

.4 

T 

2.3 

.1 

2 

.6 

T 

1 

T 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

1.1 

T 
1 

T 

.9 

AUSTINBUBG   2   W 

SMOWTAIX 
SN  ON  ONE 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
3 

1.0 
3 

2 

1 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BRADFORD  FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

5.0 

1.0 
6 

.4 
8 

T 
6 

T 
3 

1.3 

1 

T 
2 

2.0 
2 

.8 

1 

T 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

I 

BROOKVILLE  FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

T 

3.0 

1.0 
3 

T 
3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CANTON    1    N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

2 

3 

T 
3 

3 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

1.2 
1 

1 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.5 

T 

1.0 

X 

1.0 

T 

CARROLLTOKN    2    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

T 
2 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

1.0 
4 

T 

4 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

T 
T 

3.0 
3 

1 

CORRY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
2 

T 
T 

.5 
T 

3.5 
3 

2.0 
2 

1.0 

1 

1.0 

T 

.5 

2.0 
1 

.5 
T 

.3 

T 

DOKEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DO    BOIS   7    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

.5 

2 

4.0 
3 

1.0 
3 

1 

l.O 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ERIE   ITB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1 

T 

T 

.4 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

EVERETT    1    SW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

1.5 

2.0 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

FORD   CITY    4    S   DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

GALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

2.3 

T 
2 

1 

3.0 
3 

.5 
1 

T 

T 

3.0 

_ 

.3 

GEORGE   SCHOOL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.2 

.2 

.4 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

HARBISBTJHG  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

.1 

.3 

.2 

T 

T 

.4 

T 

T 

1.2 
T 

T 
T 

1.8 

HOLTKOOD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

IRDIANA  3   SE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 

KANE   1    NNE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

6 

.2 
6 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

5.5 
5 

3.5 
9 

.3 
5 

2 

1.5 
3 

1.5 
3 

1.0 
3 

.5 
2 

.3 
2 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

1 

T 

1 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

LANCASTER   2   NE   PDMP   STA 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

LAWREHCEVILLE   2    S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

.5 
1 

T 

l.D 

1 

T 

T 

.5 
1 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

T 

MARTINSBURG   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

- 

5.2 

5 

.7 
4 

T 
3 

T 

1 

.6 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

.5 

1 

4.0 
4 

2 

2 

1 

1 

1.0 
2 

1 

1.0 

1 

4.5 
5 

2 

1 

MEADVILLE  1   S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

.5 
T 

2.6 
2 

.1 
2 

T 

T 

T 

.2 

T 

.4 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MEDIX   RUN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.5 
2 

.2 
2 

T 
T 

3.0 
3 

.5 
2 

T 

T 

T 

.8 

1 

.5 

1 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.0 
3 

3.0 

6 

T 
6 

T 
6 

4 

4.0 

7 

.1 
6 

T 
4 

.5 
5 

4 

.3 
3 

.5 
3 

3 

2 

1.0 
2 

2.0 
4 

.7 
4 

T 
4 

2 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

T 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

; 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

PHILIPSBURG   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 

I 

- 

2 

2 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

4 

2 

- 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT   2 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

1.1 

T 

T 
T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

PLEASANT   MOUNT   1    W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 
4 

T 
4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3.0 
6 

T 
5 

T 
4 

3 

4.0 

7 

T 
7 

T 
5 

T 
5 

5 

T 
5 

2.0 
4 

4 

4 

2.5 
6 

4.0 
ID 

T 
10 

7 

5 

3 

T 

T 
T 

T 

READING   WB   CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 

1 

T 

T 

T 

.7 

T 
T 

.5 

SCRANTON    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR    EQUIV 

.2 

T 

1.8 

2.2 
3 

.7 

.1 

3 

.8 

T 
3 

.7 

3 
.6 

1.7 

1 

.1 

2 

.5 

1 

.2 

T 

T 

.2 
T 

1.0 

.7 

1 

T 
T 

T 

T 

1.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PEMHSYLVAHIA 
MARCH  1961 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SBIPPENSBimC 

SLIPPERY  ROCK 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TOWANDA 

TOWER  CITY  5  SW 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
ITR  EQUIV 

T 

T 
T 

2.0 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

1 

T 
T 

T 

_ 

_ 

- 

1.3 

1.0 
T 

T 
T 

2.0 

1 

3.0 
3 

1.0 

.8 

2 

.4 

1.0 

1 

3.5 

4 

1.0 
2 

1.0 

T 

T 

T 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

1.0 

1 

T 
T 

1.9 

1.0 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 

; 

2.0 
2 

T 
1.0 
4.3 

1.0 
2 

.5 

T 

1.2 

1 

1.0 

1.0 
3 

8 
.5 

.8 

1 

T 

1 

4 

2 

T 

- 

- 

- 

1.0 

1 

T 
3.1 

See  leference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
UARCH  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
UARCH  1961 


> 


STATION  INDEX 


COUNTY 


OHlk    LOCK    )  0022    ALIEGHCNT 

iS    HltLS  009*    JCFffRSON 

ITOWN    hS    »P  0106    LCMICM 

iTOHH    OAS    CO  OUl    LCHKiM 

'HA    mORSESmOE    CUBVEiOlJ*    SlaIR 


AU^TIMSUflG    ?    M 
SAP^ERSIOhN    S    Wt 
RAPINE  S 
BtkO    CREEH    0AM 

SEAR    CAP 
StAvER    FALLS 
SEAVERTONN 
BECMTtLSVlLLE 
eELLEFOMTC    4    S 


ecAiN 

BLAJRSVILLE    fr    ENE 
8LAICESLEE   CORNERS 
eLOSERvlLLE     I    N 
eOSHELL     I    SM 
aRAOOOCK    LOCK    2 

BRADFORD    FAA    AIRPOf 
SRADFORO    CNHIL    FlBf 
SRAOFORD    A    If    RES 
3REEZEM0OC 

SROOKWILLE     FAA    AIRF 


'    SUTLER 
BUTLER    ^ 
CANP    Hll 

CAMP  kl; 


carter  camp  2  w 
cedar  rum 
chadds  ford 

cha-sersburg  1  ese 
cha«le»oi 
CmarlEROI    lock   ft 
CLARENCE 
CLARION    3    SM 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVlLLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
COAIESvILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  2  £ 

CONSHOHOCKEN 

COOKSeUBG 

CORAOPOLiS    NEVILLE     1! 

CORRY 


031  J  TIOGA 
03^i,ALH6H£NT 

[0*09  WARREN 

,0*9^  LU2ERNE 

0*57  NORTHUHBLANO 
0AT5  BEAVER 
0*02  SNVOER 
,0*88  BERKS 

|0^>0, CENTRE 

; 0599  BERKS 

:0«11  COLUMBIA 

I  0629: NORTHAMPTON 


,0736  IhtOIANA 
I  07*3  MONROE 

0763  CUMBERLAND 
|0821 'SOMERSET 
0861  ALLEGHENY 

0065  MC  KEAN 
.,0e67'MC  KEAN 
0860  I MC  KEAN 
0905  BEOFORO 
1002  JEFFERSON 

1033  ALLEGHENY 
lliT3  SOMERSET 

i  1067j8eoforo 
i  1105  washington 

i  1115  huntingdon 

.  hsoIbutler 

1135(8UTLER 
1198  CUMBERLAND 
1203iLrCOMING 
1215  BRAOFORD 

123*  CUMBERLAND 
j  1255  CAM6SIA 
1  1262  POTTER 
'  1301  'LYCOMING 

13*2'DELAWAflE 


135* 


, 1372  WASHINGTON 
1377  WESTMORELAND 
1*80  CENTRE 
l*85'CLARION 

,1505  LEHIGH 
1512, WASHINGTON 
1519  CLEARFIELD 
1529;mC  KEAN 
1589  CHESTER 

i 
1705 'SOMERSET 
1710  FAYETTE 

1720  CRAWFORD 

1721  CRAWFORD 
1723(FAVETTE 


iNTGOMER' 
LEGHENY 


(1806  POTTER 


COUDERSPORT    6    E 

1809 

POTTER 

COVINGTON    2    WSH 

CREEKSIDE 

1861 

INDIANA 

CRESSON    2    SE 

1B95 

CAMBRIA 

CUSTER    CITY    2    w 

1978 

MC     KEAN 

MONTOUR 

D£ VAULT     I    w 

2116 

OINGMANS    FERPT 

PIKE 

DUON 

WYOMING 

DONEGAL 

2183 

WESTMORELAND 

DONOR A 

2190 

WASHINGTON 

OOYLESTOWN 

BUCKS 

DRIFTWOOD 

22*5 

CAMERON 

DU   BOIS    7    E 

2Z(,i 

CLEARFIELD 

OUNLO 

2298 

CAMBRIA 

OUSHORE    2    SSW 

2325 

SULLIVAN 

EAGLES    MERE 

EAST    BRADY 

2363 

SULLIVAN 

EBENSeuRG 

CAMBRIA 

EDINSORO 

251* 

ERIE 

EMPORIUM    1    N 

2635 

CAMERON 

ENGLISH    CENTER 

26** 

LYCOMING 

EPHRATA 

2662 

LANCASTER 

EOUINUNK    2 

WAYNE 

ERIE    CO    FIELD    RSCH    LAB 

2673 

ERIE 

ERIE    WB    AIRPORT 

2682 

ERIE 

EVERETT    1    SW 

2721 

BEDFORD 

FARRELL     SHARON 

281* 

FORO    CITY    *    S    0AM 

ARMSTRONG 

FRANKLIN 

3028 

VENANGO 

FREELAND 

3056 

LUZERNE 

GALETON 

3130 

POTTER 

GEIGERTOWN 

3189 

GEORGE    SCHOOL 

3200 

BUCKS 

GETTYSBURG 

3218 

ADAMS 

GETTYSBURG    1     S 

3223 

GIFFORD 

3237 

MC     KEAN 

GLENCOE 

SOMERSET 

GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

3311 

ELK 

glenmoore 

3321 

CHESTER 

GLEN   ROC< 

YORK 

GLENWILLARD    DASH    0AM 

33*3 

GOULOseORO 

WAYNE 

GPATERFORO 

3*35 

MONTGOMERY 

GRATERFORD    1     E 

MONTGOMERY 

grat;  1  N 

3*38 

GREENSBORO    LOCK    7 

3503 

GREENE 

GREENSBURG    2    E 

3515 

OREENVILLE 

3526 

MERCER 

HANOVER 

3662 

YORK 

MARRISBURG    WB    AP 

3699 

YORK 

MARRISBURG    NORTH 

370* 

HAWLEY 

3758 

WAYNE 

HAWLEY    1    s    DAM 

3761 

WAYNE 

HOLLIDAYSBURG 

*001 

BLAIR 

HOLLISTERVILLE 

*008 

WAYNE 

HOLTWOOO 

LANCASTER 

HOME 

*027 

HONESDALE    *    NW 

WAYNE 

HONESDALE    6    NNW 

*0** 

WAYNE 

HONEY    BROOK    1    W 

CHESTER 

HOOVERSVILLE 

4058 

SOMERSET 

HOP   BOTTOM    2    SE 

HUNTINGDON 

*159 

HUNT INGDON 

»0  30 

5»  55 

hi   00 

•0  )9 

*1  40 
*I  07 

*0  ' 


*0  3 
41  04 
40  37 
40  36 


*1  *0 

*0  13 

*0  35 

*1  37 

41  31 

39  52 

39  56 
*0  08 

40  09 

41  03 


78  59 

75  26 

75  21 

78  29 


79  59 
T9  02 
75  44 


77  *5 
77  27 
75  37 


39 

48 

79 

2? 

3S 

50 

7^ 

?? 

8C 

ft] 

4fi 

1R 

40 

01 

79 

36 

40 

01 

79 

33 

4C 

Oft 

75 

19 

*1 

70 

*c 

09 

41 

55 

79 

41 

*9 

78 

08 

41 

*6 

77 

93 

41 

07 

40 

ftl 

79 

*U 

27 

78 

3* 

*1 

55 

78 

*1 

ftO 

58 

76 

40 

05 

75 

33 

41 
41 

13 
32 

75 

52 

*0 

07 

79 

23 

4C 

10 

79 

97 

la 

75 

*l 

20 

08 

*1 

06 

78 

38 

:; 

?9 

11 

?■; 

41 

24 

35 

40 

37 

ftO 

29 

78 

*3 

*1 

52 

80 

OB 

32 

78 

1* 

26 

17 

*u 

11 

75 

10 

*1 

91 

75 

13 

42 

13 

79 

91 

42 

05 

80 

17 

40 

0(1 

23 

:s 

14 

80 

30 

41 

23 

79 

*9 

*1 

01 

75 

54 

41 

40 

13 

79 

90 

40 

13 

74 

96 

39 

50 

77 

14 

39 

14 

41 

bl 

78 

36 

49 

51 

41 

34 

78 

36 

*0 

06 

79 

*7 

39 

40 

33 

80 

n 

15 

79 

40 

1* 

75 

27 

40 

14 

75 

76 

40 

3fi 

39 

79 

95 

in 

41 

2* 

80 

23 

39 

4B 

76 

59 

40 

13 

76 

IB 

76 

9ft 

ftl 

29 

41 

26 

75 

11 

*0 

26 

78 

2^ 

41 

23 

79 

26 

39 

50 

40 

45 

79 

Oft 

41 

37 

75 

19 

41 

39 

79 

18 

40 

06 

75 

96 

78 

95 

*3 

.0 

29 

78 

01 

OBSntVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS   OF   eNGlNCCRS 

charles  h.  allen 
u.s.  weather  bureau 
lehioh  valley  gas  oiv 
altoona  water  bur. 


STATE    COL.    EXP.STA 

otto  o.  bacon 
pgm.  cut  flower  co. 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 

roaring  creek  water  co 
howard  r.  kemp 
marlin  r.  ettinger 
paul  w,  fisher 
rockview  prison  farm 

floyd  w.  irump 

amer.  car  ♦  fnory.  co. 

vitalian  master 

lehigh  university 

pa.  dept.  frst.  *  wtrs 

u.s.  weather  bureau 
walter  wildrick 
mrs.  bessie  m.  willders 
mrs,  emma  shaulis 
corps  of  engineers 


■EO. 


TIOl 


AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT , 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA.  TURNPIKE  COHM. 
FED.  AVIATION  AGENCY 

AUSTIN  R,  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 

SMITH  TWP.  MUN,  AUTH. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO, 
JOSEPH  N.  HOBART 
ESLIE  D.  DOWLING 
IRS. MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  f.  MAURER 
ICHARO  L.  MENKEN 
ATHRYN  T.  KREIGHBAUM 
.  EARL  TOUCHTON 

CHARLES  A,  BENDER 

ENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SS  VELDA  SWANCER 
PA.  ELECTRIC  CO. 


ILLIA' 


DOTTERER 


TAYLOR 
.TILLIE  M 
LA.  ELECT: 


IC  CO. 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 

CARLYLE  SHELDON 
.  PALLA  J.  TAUTIN 
MARSHALL  8.  MENEFEE 


HARR 


C.  . 


ilLA,    ELECTRIC    CO. 
I.    OEPT.    FRST.    *    WTI 
;H.    COKE    +    CHEM.    CO 
ICHARO    T.    MOUNTAIN 


SS    ELIZABETH    NEl 

lARLES    R.    DAVIS 

CALVIN    R.    PACKARD 

CORPS    OF    ENGINEE"' 

FRED    A.    PLEMPEL 


IN, 


ICTIVE    12/59 
lARIE    H.    LlTTl 
JRNPIKE    COMM. 


HAROLD    J.    KUSCHEL 
PA.    TURNPIKE    COMM. 
THEODORE    F,    MATHUES 
GEORGE    HART 
SIDNEY    KENNEDY 
CITY    OF    OU    BOIS 

MRS.    D.    L,    WHITE 
ROBERT    J.   OBERT 
FRANCIS    e.    HANLEY 
A.    8.    KEMPEL 
ROBERT   A,    WASSER 

EDINBORO    ST.    TCHR.    COL. 
MRS.    TALLIE    M.    BRITTON 
WILLIAM    SUDERS 
STANLEY    L.    vON    NEIOA 
MRS.    HENRIETTA    MURRY 


FIELD    RESEARCH    LAB 

U.S.    WEA 

■HER    BUREA 

■IKE    COMM. 

SHARON    S 

EEL    CORP. 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

JAMES    A- 

RHOAOS 

VNDREW    B 

.    EVANSHA 

K.    GALE 

SALTER    C 

GEORGE    M 

.    HART 

HUGH   C. 

•^C     ILHENNY 

NATIONAL 

MILITARY 

INACT 

VE    12/59 

CORPS    OF    ENGINEERS 

JOHN    J.    SHRAOER 
MRS.    E.    C.    MC    WILLIAMS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
DANA    L.     SHAY 

RLES    A,    LEISTER 

TE    CORRECTIONAL    INST 
M,    LEITZEL 
CORPS    OF    ENGINEERS 
,,    OEPT.    HIGHWAYS 
EARL    MILLER 

MOVER  EVENING  SUN 
S.    WEATHER    BUREAU 

GEORGE    S.    BEAL 

MRS.  KATHERINE  BATES 
POWER  *  LIGHT  CO. 


PA,    POWER 
PA,    POWER 
MRS.    EDNA 
GEORGE    C. 

NGLER 

♦    LIGHT    CO. 

+    LIGHT    CO. 

M.    BUSH 

WILLIAMS 

FRIEND    E. 
S.    H.     KUR 

JOSEPH    J, 
JAMES    R. 

Z 

SANAUSKAS 
jIENGER 

INDIANA  J  SE 
JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 

JERSEY  SHORE 


KARTMAUS 

KEGG 

KETTLE  CREEK  DAM 
KIITANNING  LOCK 
KREGAR  «  SE 
KRESGEVILLE  3  W 


LAURELTON  STATE 
LAWRENCEVILLE  2 
LEBANON  3  W 
i  LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 
LOCK  HAVEN 

LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE  1  SI 


COUNTY 


BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC    KEAN 


RIO 


CENTER    2    SE 


MARTINSBURG    FAA    AP 

MATAHORAS 

MC    CONNELLSBURG 

MC    KEESPORT 

MEADOW    RUN    PONDS 

MEAOVILLE    1     S 
MEOIK    RUN 
MERCER   2   NNE 
MERCER    HIWAY    SHEO 
MERCERSBURG 

MERWINSBURG 
MEYERSOALE 
MIDLAND    DAM    7 
MILAN    2    N 
MILANVILLE 

MILLERSBURG    2    E 
MILLHEIM 

MILLVILLE    2    SW 

WNTROSE 

MORGANTOWN 
MT    GRETNA    2    SE 
MOUNT    POCONO    2    N 
MOUNT    UNION    1    N 
MUHLENBURC    I    SE 

MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA    LOCK    ft 
NEFFS    MILLS    3    NE 
NESHAMINY    FALLS 

NEW   CASTLE    1    N 

NEWELL 
NEW    PARK 
NEWPORT 


NORfilSTOWN 
NORTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 


510*|CLINTON 

6109    CLINTON 
5160|hONROE 
5275    FOREST 
5336    CLEARFiei 
9342    CLEARFIEl 


9  368 


S470JPIKE 
5526  FULTON 
5573  ALLEGHEN 
ZERNE 


MERCER 
MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 
SOMERSET 

BEAVER 
BRADFORD 


BERKS 

LANCASTER 

MONROE 


6111  WESTMORELAND 
6176 {LEBANON 
6151  ALLEGHENY 
617* !huNT JNGOON 


(ESTHORELANO 


PALMER TON 
PARKER 
PARKER  I  E 

PAUPACK  2  Wi 
PHIL  ORExEL 


INST    OF 


PHILADELPHIA    k 
PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
PHILIPSaURG    FAA    A 
PHOENIKVILLE    1    E 

PIKES    CREEK 

PINE    GROVE    1    NE 

PITTSBURGH  WB  CIT 
PLEASANT  MOUNT  1 
PORT    CLINTON 


iPOT' 


VlLLE 


PUNXSUTAWNEY 
PUTNErVILLE    2    SE    DAM 
OUAKERTOWN    1     E 

RAYMOND 

READING    WB    CITY 
RE NOVO 
RENOVO    5    S 

IICES    LANDING    L    6 

tlOGWAY    3    W 

(OCHESTER  I  N 
RUSMVILLE 
RUSSELL 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  9 

SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

SELLERSVILLE    2    Nw 

SHADE    GAP    2    NE 

SHAMOKIN 

SHEFFIELD    5    W 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY    ROCK 

SMETHPORT    HIGHWAY    SH( 
SOMERSET    FAlRviEW    ST 
SOUTH      CANAAN    1    NE 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING    GROVE 


6326 

LEHIGH 

6370 

MONTGOMERY 

6396 

ERIE 

BRADFORD 

6681 

MONTGOMERY 

6689 

CARBON 

6721 

ARMSTRONG 

672* 

16762 

PIKE 

!6879 

PHILADELPHIA 

6889 

PHILADELPHIA 

6899 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

6939 

LUZERNE 

6954 

SCHUYLKILL 

6993 

ALLEGHENY 

6997 

ALLEGHENY 

;7116 

SCHUYLKILL 

17161 

SCHUYLKILL 

17217 

JEFFERSON 

7229 

ARMSTRONG 

7310 

POTTER 

'7318 

BERKS 

'  7ft09 

CLINTON 

CLINTON 

7*25 

7**3 

GREENE 

7477 

ELK 

79*0 

7729 

WARREN 

7732 

LANCASTER 

7739 

INDIANA 

7782 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

80261  WARREN 
8073    FRANKLIN 
B149|CAMER0N 
8155] CAMERON 
BUTLER 


8190 


40 

36 

79   07 

1102 

57 

77    01 

41 

30 

80    28 

1090 

41 

12 

77    19 

9*1 

*0 

20 

78    95 

121* 

78    55 

1275 

*1 

78   46 

1790 

41  06 

40  43 

41  50 

40  09 

40  14 

41  09 

40  2ft 

41  13 

ftO  26 

40  22 

40  37 

40  40 


40    54 

13 

880 

41    59 

07 

1000 

40    20 

40    19 

28 

490 

40    90 

43 

580 

41    ftl 

43 

lOftO 

41    50 

39 

40    35 

39 

480 

41    08 

27 

680 

ftl    08 

27 

630 

41    03 

30 

41    36 

03 

1299 

40    50 

26 

1460 

40    53 

78 

** 

1280 

80  28 
76  31 
75  08 


75  94 

76  26 
75  22 


40    07 

75 

21 

75 

42    12 

106( 

ftl    55 

76 

16 

162C 

40   26 

79 

32 

385 

40   48 

79 

37 

439 

41    05 

41 

llAC 

ftl    06 

79 

40 

HOC 

41    24 

75 

14 

39   57 

75 

11 

30 

39    53 

79 

19 

7 

39    95 

79 

1? 

32 

78 

09 

1918 

75 

30 

105 

41    18 

76 

08 

1320 

*0    34 

76 

27 

535 

40    30 

80 

18 

1151 

*0    27 

*1    ft* 

75 

77 

1800 

40    35 

76 

02 

*50 

40    42 

76 

11 

690 

40    57 

79 

00 

1300 

79 

17 

1270 

41    14 

7T 

2035 

*1    5* 

78 

229( 

39    57 

80 

775 

41    25 

78 

1*20 

40    *3 

80 

90C 

87C 

*1    56 

39    55 

76 

270 

*0    *6 

79 

1320 

40    31 

79 

40    12 

7fl 

78C 

41    55 

79 

40    41 

79 

783 

41    29 

79 

7*6 

41    20 

9*C 

40    23 

93C 

40    12 

77 

92C 

40    48 

76 

770 

*t    42 

79 

1920 

40    03 

77 

70S 

41     19 

78 

79C 

41    36 

78 

123C 

41    04 

80 

1349 

ftl    *8 

78 

1510 

40    01 

79 

2140 

41    31 

75 

1400 

39    51 

1520 

39    52 

76 

OBSERVATION 

TtME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


METRO  P.   DOROSH 

OONALO    LEHMAN 

CLYMER    WATER    SVC.    CO, 

ARCHIE   LAIN 

PA,    OEPT.    FRST,    ♦    MTR 

GEORGE    R.    WAOOELL 
JOHNSTOWN    TRIBUNE 
CITY   OF    JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A,    ANDERSON 
WILLIAM    J.    HOWE 

PA.  TURNPIKE  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

INACTIVE    12/59 
CITY    OF    BETHLEHEM 

INACTIVE    12/59 
MRS.     IRENE    FOREMAN 
MRS.    GLADYS    REINEKE 
LANCASTER    WATER    BUR. 
LANCASTER    WATER    BUR. 

PA,    STATE    COLLEGE 
PA,    OEPT.    OF    WELFARE 
MARRY    P,    HOWLAND 
LEON   MILLER 
THOMAS    DONNACHIE 

GOODWIN    S.    DEFREHN 
JOEL    R.     LA    MONT  I    JR. 
RUSSELL    LINEMAN 
AMERICAN    VISCOSE    CO. 
JOHN    P.    FREY 

HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 
CORPS   OF   ENGINEERS 


FRANCES    E.    SCHEIBNER 


SUN   OIL    CO. 


CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 
HARRY  a  ISLAND 
MRS.  HELEN  H.  SHIVES 
NATIONAL  TUBE  CO. 
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PENNSYLVANIA  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   85°  on  the  26+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   16°  on  the  20th  at  Coudersport  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   8.09  inches  at  North  East  2  SE 

Least  Total  Precipitation:   2.48  inches  at  Scranton  WB  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.82  inches  on  the  25th  at  Susquehanna 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   27.0  inches  at  Gouldsboro 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   15  inches  on  the  14th  at 

Gouldsboro 
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LOWER  SUSQUEHANNA 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

56.3 
55.5 
58.2 
56.5 
56.5 

37.2 
37.1 
36.2 
37.0 
38.8 

45.8 
45.3 
47.2 
46.8 
47.7 

-  3.7 

-  5.0 

-  4.4 

-  4.6 

84 
80 
84 
62 
83 

25 
26  + 
24 
24 
25 

26 
27 
26 
27 
29 

4 

3 
20+ 
20  + 

4 

563 
552 
536 
546 
525 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

9 

14 

12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

7.31 
4.77 
6.07 
4.44 
5.18 

3.67 
.93 

2.33 
.99 

2.71 

2.00 
1.12 
1.75 
1.04 
1.92 

13 
13 
10 
13 
13 

4.0 
8.0 
5.5 
3.3 
6.0 

2 
3 

2 
T 
3 

13  + 

10 
10 
13  + 
13 

8 
7 
8 
9 

7 

5 

4 
4 

3 
4 

2 
2 
2 

2 
2 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP          R 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

58.2 
56.8 
55.7 
56.8 
58.8 

38.1 
39.4 
35.9 
37.3 
37.0 

48.2 
48.1 
46.8 
47.1 
47.9 

-  3.8 

-  2.8 

-  4.4 

84 
82 
84 
81 
84 

26  + 

24 

25 

24 

24 

29 
30 
27 
28 
25 

4 

9 
20 
20+ 

4 

610 
509 
550 
639 
514 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

3 

12 

13 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

5.77 
4.55 
6.41 
4.40 
5.19 

2.28 
1.59 
3.12 

2.59 

1.33 
1.13 
1.75 
1.13 
1.53 

26 
13 
13 

10 
13 

2.0 
2.5 

9.0 

1.6 

1 
1 
4 
T 
0 

13 
10 
10 
13  + 

7 
8 
7 
8 
8 

5 

5 
5 
3 
5 

3 
1 
2 
2 
2 

DIVISION 

47.3 

-  4.2 

5.61 

2.14 

4.6 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 

57.0 
52. 2M 
55.9 
52.8 

57.1 

35.1 
30. 6M 
36.9 
33.0 
35.5 

45.1 
41.  4M 
46.4 
42.9 
46.4 

79 

77 
83 
75 
85 

24 
25 
25 
25 
25 

26 
18 
28 
22 
25 

9+ 
1 
21  + 
9 
4 

555 
700 
558 
554 
564 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
22 
11 
19 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.90 
6.70 
5.45 
4.05 
5.70 

2.15 

.76 
1.02 
1.15 

.89 
1.50 

10 
10 
10 
10 

10 

T 

0 
2 
1 
4 

14  + 
13  + 
10 

7 
11 
9 
9 
9 

2 
5 
4 
3 
5 

0 
1 
2 
0 
2 

SUNBURY 

TOWER  CITY  1  S 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

55.1 
52.9 
54.3 

36.3 
34.7 
35.5 

46.2 
43.8 
45.4 

-  3.7 

81 
31 
75 

25 
25 

24 

25 
23 
25 

9 
3 

9 

660 
530 
581 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13 

16 

9 

0 
0 
0 

3.57 
5.45 
5.45 

.12 
1.92 

.90 
1.00 
1.24 

10 
10 
10 

7.9 

3 

3 

13 

10 

9 
10 
10 

2 
5 
3 

0 

1 
3 

DIVISION 

44.8 

-  4.9 

4.80 

1.32 

4.0 

UPPER  SUSQUEHANNA 

CANTON  1  NW 
EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANDA 

48.7 
47.5 
52.5 
47.5 
54.2 

32.2 

31.5 
35.3 
31.4 
32.8 

40.5 
39.5 
43.9 
39.5 
43.5 

-  2.4 

-  3.8 

73 
72 
72 
59 

75 

25 
25 
24 
25 
24 

23 
22 
21 
21 
19 

9+ 

3 

9 

9 

9 

730 
755 
524 
758 
639 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 

0 

20 
21 
9 
21 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

5.19 
4.50 
5.39 
6.01 
6.20 

3.79 
2.27 

.91 

.62 

2.04 

1.73 

.83 

10 
23 
25 
25 
25 

13.0 
3.0 

23.0 
7.0 

7 
5 
3 
12 
2 

10 
14  + 
13 
10 
10  + 

12 
14 
9 
13 
11 

4 
4 
4 
2 
4 

0 
0 
2 
1 
0 

WELLSBORO  3  S 

47.2 

31.2 

39.2 

71 

25 

23 

20+ 

754 

0 

1 

21 

0 

4.82 

.86 

26 

19.0 

13 

14 

10 

5 

0 

DIVISION 

41.0 

-  4.2 

5.35 

2.22 

14.0 

See   "lefererice   Notes   Following   Siaiion   Index 


I 

I 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

■ 

■ 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

PENNSYLVANIA  ' 

CONTINUED 

APRIL  1961 

Tern 

petature 

P 

tecip 

fatton 

<  s 

I  i 
<  s 

1 

III 

X 

1 

1 

a 

No  oi  Days 

J 

1  J  1 

(3 

1 

Sno 

>.  Sleoi 

No  ot  Ds/s 

Station 

MaN 

-J 

S 

II 

1  s 

1 

o 
o 

1 
5 

5 

§ 

5  c 
II 

fel 

u 

Oi^ 

CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 

52.1 

32.5 

42.3 

77 

25 

21 

12+ 

573 

0 

0 

20 

0 

4.7 

OU  BO  IS  7  E 

49.5 

31.8 

40.7 

72 

23 

21 

20+ 

724 

0 

0 

21 

0 

5.40 

1.43 

13 

13.5 

2 

13  + 

10 

4 

1 

EMPORIUM  1  N 

'.8.3 

30.7 

39.5 

70 

25 

20 

9 

758 

0 

1 

21 

0 

5.17 

.81 

13 

11.5 

5 

10 

12 

6 

0 

LOCK   HAVEN 

54.7 

34.4 

44.6 

-    5.6 

78 

25 

24 

9 

504 

0 

0 

14 

0 

D  3.91 

.53 

1.14 

13 

8.5 

4 

13 

7 

4 

1 

MADERA 

49.5 

31.3 

40.4 

75 

25 

21 

1 

732 

0 

1 

20 

0 

5.01 

1.04 

23 

6.7 

3 

18 

12 

4 

1 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

47.4 

31.5 

39.5 

73 

24 

19 

20 

760 

0 

1 

20 

0 

4.81 

.95 

13 

6 

14  + 

10 

4 

0 

RENOVO 

55.5 

34.9 

45.2 

78 

25 

25 

9+ 

587 

0 

0 

12 

0 

5.30 

1.92 

1.53 

13 

4 

13 

8 

4 

I 

RID5WAY  3  W 

51.2 

31.8 

41.5 

-  3.4 

70 

24 

19 

20 

595 

0 

0 

19 

0 

5.81 

2.14 

1.14 

13 

7.5 

1 

13 

12 

4 

2 

STATE  COLLEGE 

50.8 

34.7 

42.8 

-  5.7 

76 

25 

25 

2 

552 

0 

0 

15 

0 

4.22 

.70 

.97 

13 

13.4 

5 

13 

9 

3 

0 

DIVISION 

41.8 

-  4.9 

4.95 

1.38 

9.4 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

51.9 

33.6 

42.8 

-  5.4 

77 

24 

24 

2 

559 

0 

0 

17 

0 

6.53 

2.46 

1.08 

16 

14.5 

4 

10 

15 

5 

1 

BURNT  CABINS  2  NE 

55. 7M 

35. 2M 

45. 5M 

84 

24 

24 

20 

591 

0 

0 

13 

0 

7.17 

2.10 

13 

6 

6 

3 

E8ENSBURG 

48.8 

30.0 

39.4 

-  5.5 

71 

24 

19 

2 

761 

0 

1 

23 

0 

4.87 

.93 

.89 

26 

12.0 

4 

13 

12 

4 

0 

EVERETT  1  SW 

54.7 

36.2 

45.5 

64 

25 

29 

3+ 

590 

0 

0 

16 

0 

5.09 

5.0 

HUNTINGDON 

55.7 

33.9 

44.8 

-  4.6 

84 

25 

25 

20 

503 

0 

0 

17 

0 

4.75 

1.25 

1.15 

13 

4.0 

3 

13 

10 

5 

1 

JOHNSTOWN 

50.6 

35.6 

43.1 

-  7.0 

75 

25 

21 

2 

550 

0 

1 

13 

0 

5.97 

1.60 

1.05 

25 

1.0 

1 

18 

1 

KEGG 

54.5 

34.4 

44.5 

78 

24 

25 

17  + 

609 

0 

0 

17 

0 

4.55 

1.09 

25 

9 

4 

1 

MARTINSBURG  FAA  AP 

51.3 

35.2 

43.3 

75 

24 

25 

2 

647 

0 

0 

16 

0 

3.51 

.57 

16 

4 

13 

9 

2 

0 

DIVISION 

43.6 

-  5.2 

5.46 

1.81 

7.5 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAK.ERSTOWN  3  WNW 

54.2 

36.6 

45.4 

75 

24 

25 

3+ 

588 

0 

0 

13 

0 

5.79 

.76 

13 

13 

6 

0 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

48.6 

32.9 

40.8 

71  |24 

21 

3+ 

721 

0 

1 

21 

0 

5.44 

.95 

25 

11.3 

3 

18  + 

18 

3 

0 

BURGETTSTOWN  2  W 

52.0 

32.5 

42.3 

78 

25 

22 

30 

578 

0 

0 

19 

0 

6.53 

1.71 

26 

11 

5 

2 

BUTLER 

52. 4M 

33. 9M 

43. 2M 

-  5.2 

76 

25 

24 

3 

555 

0 

0 

15 

0 

5.57 

2.03 

.84 

13 

.0 

0 

0 

CLAYSVILLE  3  W 

54. 3M 

34. IM 

44.  2M 

-  5.5 

78 

24 

21 

8 

523 

0 

0 

12 

0 

6.83 

3.32 

1.92 

25 

1.5 

2 

2 

11 

5 

2 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

50.8 

33.9 

42.4 

79 

25 

23 

2 

677 

0 

0 

15 

0 

4.83 

.97 

1 

4.5 

3 

18 

13 

2 

0 

DONEGAL 

47.2 

29.3 

38.3 

72 

24 

18 

2 

801 

0 

3 

24 

0 

5.00 

1.42 

25 

11 

2 

1 

DONORA 

57.7 

32.9 

45.3 

-  7.6 

79 

25 

20 

2 

597 

0 

0 

18 

0 

6.49 

2.96 

1.43 

25 

1.0 

T 

29 

14 

4 

1 

FORD  CITY  It    S  DAM 

51.4 

34.1 

42.8 

76 

25 

25 

20 

553 

0 

0 

15 

0 

5.72 

1.12 

23 

2.0 

1 

2 

13 

4 

1   . 

INDIANA  3  SE 

52.5 

34.3 

43.4 

75 

24 

25 

30+ 

542 

0 

0 

14 

0 

5.50 

.89 

23 

2.4 

1 

18  + 

15 

5 

0 

MARION  CENTER  2  SE 

48.4 

32.2 

40.3 

72 

25 

23 

2 

735 

0 

1 

21 

0 

5.90 

.95 

13 

15.7 

3 

29  + 

14 

5 

0 

MIDLAND  DAM  7 

54.6 

37.8 

46.2 

78 

24 

26 

2 

550 

0 

0 

6 

0 

5.53 

.85 

26 

T 

T 

2  + 

9 

6 

0   ' 

NEW  CASTLE  1  N 

54.2 

35.0 

44.6 

-  4.4 

78 

25+ 

23 

2 

611 

0 

0 

14 

0 

5.42 

1.87 

.78 

1 

.0 

0 

13 

3 

0   ) 

NEWELL 

55.4 

37.7 

46.6 

79 

25 

25 

2 

551 

0 

0 

5 

0 

7.61 

1.90 

25 

.0 

0 

1 

NEW  STANTON 

55.4 

34.7 

45.1 

82 

24 

25 

30+ 

594 

0 

0 

14 

0 

3.72 

1.19 

10 

7 

3 

2    ; 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

52.5 

35.4 

44.0 

-  4.8 

77 

24 

24 

3 

627 

0 

0 

15 

0 

5.21 

2.02 

1.05 

25 

5.9 

I 

16  + 

11 

4 

1  i 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 

53.9 

39.3 

46.6 

-  5.2 

78 

24 

28 

2 

551 

0 

0 

2 

0 

5.50 

2.42 

1.41 

25 

2.8 

0 

9 

4 

1  . 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

49.9 

29.4 

39.7 

75 

25 

19 

2 

754 

0 

0 

22 

0 

5.33 

.71 

13 

3.3 

2 

18 

14 

4 

0 

SALINA  3  W 

53.1 

34.4 

43.8 

75 

25+ 

22 

3 

530 

0 

1 

14 

0 

5.42 

.85 

25 

T 

0 

14 

2 

0 

SLIPPERY  ROCK 

51.7 

35.1 

43.4 

75 

24 

21 

2 

542 

0 

0 

14 

0 

5.05 

.38 

25 

3.0 

3 

3 

12 

4 

0 

STOYSTOWN 

50. 8M 

40.  9M 

45. 9M 

75 

25 

574 

0 

0 

0 

1.07 

13 

2 

UNIONTOWN 

55.3 

37.7 

46.5 

-  6.1 

79 

24 

27 

30+ 

555 

0 

0 

5 

0 

5.08 

2.30 

1.37 

25 

1.8 

0 

11 

3 

2 

WAYNESBURG  2  W 

55.8 

34.5 

45.2 

-  5.8 

80 

24 

23 

8+ 

597 

0 

0 

12 

0 

5.95 

2.35 

1.17 

26 

T 

T 

18  + 

12 

5 

2 

DIVISION 

43.7 

-  5.9 

5.76 

2.02 

3.1 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

45.8 

30.7 

38.3 

66 

24 

20 

9 

796 

0 

20 

0 

5.92 

1.24 

24 

18.5 

5 

13 

12 

4 

2 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

49.4 

32.4 

40.9 

72 

24 

22 

2 

715 

0 

20 

0 

4.90 

.74 

15 

7.8 

3 

16 

14 

3 

0 

CLARION  3  SW 

46.6 

29.0 

37.8 

68 

24 

18 

2 

811 

0 

25 

0 

5.53 

.85 

13 

1 

13  + 

15 

4 

0 

CLERMONT  4  NW 

47.7 

31.9 

39.8 

68 

24 

18 

20 

751 

0 

20 

0 

3.94 

.68 

25 

18.5 

8 

13 

12 

2 

0 

CONNEAUTVILLE 

48.8 

32.3 

40.6 

73 

25 

22 

2 

725 

0 

IB 

0 

D  4.34 

1.00 

25 

8.3 

7 

3 

10 

3 

1 

CORRY 

49.9 

31.9 

40.9 

-  4.8 

69 

15 

21 

2 

717 

0 

0 

20 

0 

5.97 

2.99 

1.70 

25 

20.7 

7 

3  + 

17 

5 

COUOERSPORT  3  NW 

47.4 

29.0 

38.2 

59 

25 

16 

20 

797 

0 

1 

25 

0 

6.29 

l.ll 

25 

22.3 

8 

13 

13 

5 

EAST  BRADY 

54.3 

35.2 

44.8 

78 

25 

25 

2 

602 

0 

0 

11 

0 

5.55 

.79 

13 

16 

5 

ERIE  WB  AIRPORT 

49.1 

34.9 

42.0 

-  2.3 

70 

24 

26 

2 

681 

0 

0 

12 

0 

7.11 

3.61 

1.74 

24 

8.9 

3 

3 

13 

4 

FARRELL  SHARON 

53.5 

38.6 

46.1 

-  4.5 

76 

24+ 

28 

2 

555 

0 

0 

6 

0 

4.85 

1.54 

.85 

16 

14 

1 

FRANKLIN 

51.9 

34.3 

43.1 

-  2.7 

73 

24 

23 

2 

649 

0 

0 

14 

0 

5.95 

2.28 

.80 

25 

4.0 

3 

3 

14 

5 

GREENVILLE 

53.5 

34.0 

43.8 

-  4.1 

75 

24 

23 

2 

629 

0 

0 

16 

0 

5.51 

2.80 

.95 

25 

9.8 

3 

2  + 

17 

* 

JAMESTOWN  2  NW 

49.5 

32.3 

40.9 

74 

25 

22 

2 

716 

0 

1 

17 

0 

7.51 

4.06 

1.37 

25 

6.0 

4 

3  + 

14 

7 

KANE   1  NNE 

47.6 

31.1 

39.4 

67 

25  + 

19 

9 

753 

0 

1 

23 

0 

5.01 

.94 

25 

15.2 

5 

3 

16 

6 

MEAOVILLE  1  S 

48.9 

33.3 

41.1 

-  5.1 

72 

25 

23 

3 

709 

0 

1 

17 

0 

5.59 

3.15 

1.57 

25 

13.4 

5 

3 

15 

4 

MERCER  2  NNE 

51.3 

32. 5M 

41. 9M 

74 

24 

19 

3 

674 

0 

0 

18 

0 

5.84 

.90 

29 

4.0 

3 

3  + 

5 

0 

TIONESTA  2  SE  DAM 

49.2 

31.5 

40.4 

72 

25 

23 

9+ 

732 

0 

1 

17 

0 

7.32 

2.13 

25 

7.0 

6 

3 

13 

5 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

48.1 

30.7 

39.4 

70 

24 

18 

20 

759 

0 

3 

21 

0 

5.15 

1.54 

25 

8.0 

4 

3  + 

15 

3 

WARREN 

51.3 

33.2 

42.3 

-  3.8 

71 

24 

22 

20 

574 

0 

0 

17 

0 

5.80 

3.23 

1.37 

25 

7.5 

4 

3 

14 

6 

DIVISION 

41.1 

-  5.1 

5.07 

2.40 

11.2 

See   Releience   Nofes  Following  Siaiion   Inde* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ACMETONIA   LOCK    3 
ALLENTOWN   MB    AP  R 

4LLENT0WN    GAS    CO 
ALTOONA   HORSESHOE    CURVE 
ARENOTSVILLE 

AU&T INSURG    2    H 

BAKERSTOWN    3    WNH 

BARNES 

BEAR    CREEK.    DAM 

BEAR    GAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
BECNTELSVILLE 
BELLEFONTE  t    S 
BERNE 

BERWICK 

8ETHLEHEH 

BETHLEHEN  LEHJGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BOSWELL  1  SH 
BRAOOOCK  LOCK.  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
8REEZEW00D 

8R0OKVILLE  FAA  AIRPORT 
BRUCE TDN  1  S 
BUFFALO  MILLS 
3URGETTST0WN  2    W 
BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  .1UN 
CHAODS  FOKO 
CMAM8ERSBURG  1  ESE 

CMARLEROI  LOCK  4 
CLARENCE  I  £ 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 
CLERMONT  U    NW 
COATESVILLE  I  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 

CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONSMOMOCKEN 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEKSIDE 


SE 


CRESSON  2 
DANVILLE 
DEVAULT  1  w 
DONEGAL 
DONOR A 

DOYLESTOWN 

OU  BO  IS  7  E 
OUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRAOY 

ESENSBURG 

EDINBORO 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 

EQUINUNK  2 
ERIE  MB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  *,  S  DAM 

PRANKLIN 

FREELANO 
GALETON 

GEI6ERT0WN 
GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HA2EL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 

GLENWKLARD    DASH    DAM 

G0ULDS60R0 

6RATERF0RD 
GHATEK-ORO    1    E 
GREENSBORO    LOCK    7 
GREENVILLE 
HANOVER 

WftRRlSauRG  we  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 

HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOD 

HONESDALE    4    NW 
HONEY    BROOK    1    W 
■fOP    BOTTOM    2    SE 
HUNTINGDON 
^UNTSOALE 

nNDMAN 
INDIANA    3    SE 
JAMESTOWN    2    NW 
>ERSEY    SHORE 
'OHNSTOWN 

■ANE       1    NNE 

•  ARThAUS 

.EGG 

.ITTANNING    LOCK    7 

-RESGEVlLLE     3    W 


7.25 
5.00 
6.A9 


5.99 
5.97 
5.33; 


.85 

.02       T 
■04       .04 
-55       .11       .1 
•20      .10 

.10      .02 


•05  .02 

.66  .05 

.46  .02 

-41  • 

.35  .03 


-01 


.60       .15 

.05       .12 

.67       .02 

.12       T 
.13      T 

.22    D.21    D.40 


.02 
T 

.16 


10       U       12       13      14      15 


.75       .05       .39 


.30 
.30 
-02       .04 
T 
1.15 

.02  .32 
.22 
-29 

T  .10 


.11       .11       T 


.13 
.65 
1.41 


1.50 
1.01 
.Bl 
1.70 


.28       .35       T 


i.35       .74 


D.40 

,14 

D.eo 

.33 

.06 

.60 

■  40 

.10 

.45 

1.25 

1.24 

1.02 

.08 

.84 

1.40 

.37 

2.53 

.29 

.08 

.45 

.08 

.25 

.03 

.21 

.47 

1.40 

« 

1.75 

.77 

.05 

.02 

1.43 

.85 

.24 

.Ift 

.28 

.30 

.7? 

.42 

.05 

.?4 

.05 

1.13 

T 

.05 

.75 

T 

.36 

.13 

1.71 

T 

.57 

.57 

.47 

T 

.43 

,72 

.34 

.59 

1.12 

.03 

.24 

.72 

.23 

.45 

.75 

.12 

.12 

19      20      21 


.IB       T 
T  .0 

.27,      T 


.05 

T 

.02 

.17 

.Ul 

.16 

.06 

.03 

.18 

T 

.16 

.03 

.11       .60       .11       T 


.11       .38       T 


.02       .53       .11 


22      23      24 


25      26      27 


.92 


.1^4     1.10 
.U5    1.52 
1.06      T 
2.03       .58 
.09    1.02 


.67 


.13 


.14  1.55 

.16  1.10 

.03  1.71 

.70  .45 


07 

.03 

.11 

25 

.50 

.4? 

08 

.60 

.16 

.70 

05 

1.00 

.08 

.03 

.86 

08 

.03 

.20 

.59     1,70       .13 


.26       .13     1.93       ,39 
T  1,74     1.48       f 

•45  .30    1.03 


.12    1.12       .11 


.60       .03     1.37 


.20 

.50 

.20) 

.00 

.35 

.01 

.07 

.47 

.12 

.72 

,36 

.33 

.86 
.30 

, 

.62 

.66 
.54 

28      29      30 


.09 

1.40 

,04 

.03 

.a 

.72 

.08 

.0? 

,01 

.97 

.01 

.12       ,15       T 


.01       .32       .01 


.05       .05       T 


See  releiencc  notes  followi 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13       14       15 


16       17       18 


25      26      27      28      29      30 


LAKE  HINI5INK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDESVlLLE  2  NW 
LAWRENCEVIULE  2  S 

LEBANON  i    W 
LEHIGMTON 
LEWIS  RUN  3  SE 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 

LYNCH 
MADERA 
MAHAFFET 

MAPLE  GLEN 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINS6URG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 

MERCER  2  NNE 

MERCERSSURG 
MEYERSOALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 

MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

MONTROSE 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYER5T0WN 
NATRONA  LOCK  >* 
NESHAMINY  FALLS 

NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRl STOWN 

NORTH  EAST  2  SE 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PAUPACX  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPS6URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 


6,39 

5.58 
4*69 
7,29 
5.45 
D3.91 

3.71 


50       .01       T 


A. 05 
4.83 
6.01 


5.70J 


5.6a 

I 

8.0« 
5.52 
3.60j 
4.581 
5.46| 

4.821 


PIKES  CREEK 

3.37] 

32 

.03 

PINE  GROVE  1  NE 

4.821 

34 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

5.2ll 

75 

.08 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

5.50 

58 

.08 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

6,9^ 

43 

.16 

PORT  CLINTON 

4.94 

41 

POTTSVILLE 

5.55: 

66 

.06 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

5.33i 

65 

.25 

OUAKERTOWN  1  E 

5.77] 

45 

.05 

RAYMOND 

7. Oil 

40 

.07 

READING  WB  CITY         R 

4.75 

08 

T 

RENOVO 

5.30: 

54 

T 

REW 

8.08 

42 

.30 

RICES  LANDING  L  6 

6.21 

77 

.25 

RIDGWAY  3  W 

5.81 

.39 

.14 

RUSHVILLE 

6.30 

.19 

,05 

RUSSELL 

6.88 

.51 

• 

SAGAMORE  1  S 

3.89 

.25 

.15 

SALINA  3  W 

5.42 

.42 

.04 

SAXTON 

5,67 

.65 

SCHENLEY  LOCK  5 

5.85 

.83 

.20 

SCRANTON 

4.69 

,30 

.28 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

2.48 

.02 

•  02 

SHAMOKIN 

4.91 

.33 

.06 

SHIPPENS6URG 

4.40 

■  41 

T 

SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 

SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 
STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 

STUMP  CREEK 

SUNBURY 

SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  0AM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  4  W 

TOWANOA 

TOWER  CITY  1  5 

TROY 

TYRONE  4  NE  BALO  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 


UNIONTOWN 

VANDERGRI 

VIRGIN' 

WARREN 

WATSONTOWN 


LLE 


WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
..EST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  S 
WEST  KICKORY 


5.85 

.52 

.02 

5.22 

.57 

,07 

5.48 

.33 

,17 

3.67 

,35 

.11 

7,15 

.07 

.06 

- 

• 

.77 

6.08 

.38 

.02 

5.74 

,57 

.37 

- 

•  38 

.03 

6.80 

.50 

.23 

S.li 

.40 

.02 

5.95 

.67 

.13 

4.82 

.19 

.05 

5.89 

.58 

T 

.09 
.ff6 

T 

.03 

T 

.04 

T 

T 

T 

03   .021   .02 


.02 

.15 
.03 


.03   .07   T 


1.00 

.kS 

.75  D 

.to 

.91 

.32 

,H 

.67 

1.09 

.0« 

l.w> 

.98 

1.20 

.34 

.63 

1.17 

1.15 

.06 

1.07 

.69 

1.20 

.Oi 

T 

.85 

.25 

.60 

.05 

.71 

.21 

1.15 

.03 

1.1* 

.48 

.83 

.01 

1.10 

.29 

.26   .23   T 


.51   .08   T 


1.75   .04 


.53   .05   .09| 


.26 

1.23 

.08 

1.53 

.20 

.70 

.25 

.61 

.07 

.05 

1.14 

.20 

.39 

.05 

.67 

.15 

.30 

.23 

.50 

T 

1.42 

.97 

.56 

.26 

• 

.55 

.18 

T 

1.15 

.47 

.8? 

.01 

.84 

.46 

I 

.54 

.69 

.03 

1.14 

.24 

.15 

.38 

.02 

.29 

.05 

.45 

.18 

.31 

.21 

.15 

.75 

.05 

.39 

.11 

.56 

1.97 

.15 

- 

.00 

.12 

.72 

.00 

.11 

1.02 

.92 

,13 

1.23 

.60 

.13 

.47 

.26 

.35 

.05 

.00 

.34 

,41 

.06 

.T* 

,91 

.20 

1.03 

.57 

.08 

.70 

.20 

.34 

T 

.30 

1.18 

.36 

.24 

.7*6 

T 

.11 

.02 

.65 

.98 

.04 

2.03 

.92 

.19 

1.33 

.11   .02   .01 


.02   .63   .07 


.94  1.551 1.80 

.23 

.18 


.55  1.001  1.84 


.38 

.02 


.18'  1.07   .30 


.75   .37 
.88 

.w2  1.34 


•06  2.13   .74   .01 


.48 

.54 

1.37 

42 

.06 

•  13 

66 

.Oil 

•  05 

04 

.25 

.68 

•  86 

•  33 

T 

.18 

T 

03 

.58 

.05 

1.00 

OonUnu«d 


DAILY  PRECIPITATION 


Statton 

1                  ,..       , 

Day  of  "Month 

(S 

'      1 

M 

3 

4    1    S    1    6 

7    1 

8    1 

9 

10  1 

u  1 

12 

13  1   14   I   15 

16 

17   1 

18 

19  I 

20 

21 

22  1 

23   1 

24 

25  1 

28   I 

27 

28  { 

29   1 

30 

31 

WITESeuRC 

6.081 

.80 

.30 

T 

.11 

.oa 

T 

T 

.12 

.96      .13 

.91 

.28 

.26 

T 

1.33 

.19 

.10 

1.03 

.OA 

7 

.60 

7 

•IIICS    8ARRE 

3.61 

.17 

.02 

.o: 

T 

.04 

.01 

.0? 

T 

.91 

.63      .37 

.02 

.30 

I 

.10 

7 

.A2 

.10 

.12 

.09 

7 

7 

■  ULIAM&SURG 

».0» 

.^1 

.10 

.05 

.15 

.23 

T 

.lA 

.96                   T 

.«6 

T 

.13 

T 

7 

1.13 

.10 

7 

.36 

.A8 

MILLIAMSPOAT    MQ    AP 

8.AI. 

.la 

.07 

T 

.02 

T 

.46 

1.2« 

.34 

1.10      T           .02 

1.01 

.03 

.09 

.02 

7 

.33 

.23 

.16 

7 

.18 

7 

HOLf^auRO 

».6& 

.60 

.01 

.09 

T 

1.10 

T 

i.ia     .02 

.96 

.9A 

.01 

7 

.lA 

.33 

.01 

.02 

.99 

.19 

.01 

TOftfc    J    SSW    PUMP    STA 

6.19 

.69 

T 

•  06 

T 

l.AO 

.09 

1.93 

.60 

.OA 

7 

.02 

.37 

.08 

.31 

.61 

.39 

.08 

tORl   fHVEN 

».«» 

.90 

.02 

.02 

.97 

.01 

.99      .39 

.21 

.A7 

I 

T 

7 

.02 

.20 

7 

.02 

.80 

.01 

.10 

JIMSVILLE    J    St 

A. 9^ 

.3^ 

.07 

T 

.89 

.09 

.92       .AS 

.33 

.18 

T 

.02 

.Al 

.01 

.70 

.49 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  dilection 

Wind 
m. 

p.^--* 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

£  as 

s 

Stabon 

s 
i 

> 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

1 

< 

Jl 

J 
0        1 

a      1 

9 

1 
0  - 
ft   « 

M 

tH 

at 

o  n 

Q. 

Oi 

o 
3 

1 

o 

? 

4 

H 

ALLKinXJira   WB   AIRPORT 

w 

16 

14.2 

51++ 

w 

26 

79 

79 

53 

61 

7 

5 

6 

1 

1 

0 

20 

- 

6.9 

SRIE   WB   AIRPORT 

wsw 

13 

12.4 

40++ 

ssw 

16+ 

85 

83 

73 

79 

9 

4 

9 

1 

3 

0 

26 

- 

8.5 

HARRISBTOG  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

11.5 

32 

w 

26 

67 

66 

48 

52 

7 

6 

3 

4 

1 

0 

21 

63 

7.4 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

NW 

16 

11.9 

39 

E 

13 

69 

68 

49 

55 

4 

5 

7 

0 

2 

0 

18 

52 

6.8 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT   2 

wm 

15 

11.4 

35++ 

WSW 

16 

74 

75 

62 

67 

8 

9 

7 

3 

1 

0 

28 

33 

8.5 

READING   WB   CITY 

- 

- 

15.0 

57 

N 

16 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

6 

1 

2 

0 

19 

53 

7.0 

SCRANTON   WB   AIRPORT 

HW 

13 

10.6 

35 

E 

16 

80 

83 

58 

64 

11 

8 

5 

2 

0 

0 

26 

40 

7.9 

WILLIAMSPORT   WB   AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

53 

59 

6 

6 

7 

0 

3 

0 

22 

- 

8.1 

loiM  loUowing  Station    |nd« 
-    55   - 


DAILY  TEMPERATURES 


SteUon 


ALLENIOWN  WB  AP 

ALLENTOWN  CAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

ARENDTSVILLE 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  1 V 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  i    V 

BURNT  CABINS  Z    NE 

BUTLER 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CHAMBERS8URG  1  ESE 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLERMONT  4  NW 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 

DONEGAL 


DONORA 

DU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 

tPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1961 


Day  Of  Montli 


42   42 
32   29 


44   43   42 
32   34   30 


35   34 
29   24 


32   33   31 


46   45 
33   25 


40   39 
25   25 


42   40 
32   26 


34   37   35 


33   32 
30   2i 


39   43   40 
31   30   27 


33   26   31 
28   21   25 


35   30   38 
32   22   28 


42   39   35 
30   26   23 


40   40 
32   29 


44   36   37 
23   27   24 


45  41  51 

32  32  31 

31  30  32 

29  18  22 

43  36  48 

33  24  26 

32  34  42 

30  25  31 

44  45  44 
32  34  29 

42  39  33 

27  23  26 

46  37  32 

31  22  26 


35 

33 

31 

21 

34 

31 

27 

20 

43 

42 

32   31   30 


28   18   22 


29   20   24 


MAX 

33 

33 

3(i 

MIN 

31 

21 

24 

MAX 

40 

38 

31 

MIN 

24 

26 

22 

MAX 

40 

41 

42 

MIN 

34 

25 

26 

MAX 

33 

32 

38 

MIN 

26 

19 

21 

MAX 

42 

35 

30 

MIN 

22 

23 

24 

MAX 

42 

39 

36 

MIN 

18 

29 

28 

MAX 

43 

41 

51 

MIN 

32 

34 

30 

MAX 

37 

34 

34 

MIN 

32 

26 

30 

MAX 

39 

40 

38 

MIN 

32 

29 

29 

51   52 

30   35 


46   51   50 
28   31   36 


42   55   46 
28   30   35 


49   59 
33   41 


43   51   51 
30   26   39 


26   30   32 


52   51 
28   37 


50  48  50 

34  38  39 

34  52  41 
25  22  31 

49  50  59 

28  30  36 

35  46  39 
25  28  32 

37  51  42 

29  30  35 

41  44  57 

29  25  28 

47  59  56 

25  35  41 

44  41  57 

30  26  31 

38  39  47 

26  28  30 

52  61  50 


34   47   41 
26   23   31 


43   56   50 
32   23   38 


38   48   45 


54   52   57 


46   39   55 
29   31   37 


38   50 
23   33 


49   45 
27   32 


35   46   40 
25   28   31 


54   52 
32   35 


50   38 
26   30 


36   50   48 


24  27  29 

41  57  48 
32  27  37 

36  52  44 
21  24  31 

37  39  50 
27  28  30 

42  44  52 

26  31  32 

53  56  53 

27  32  43 

37  50  43 

30  31  33 

47  46  60 

30  33  38 


8   9 


52   49   52 
32   32   24 


42   41   43 
33   28   27 


51   51   47 
39   34   30 


42   41   47 
35   28   30 


49   49   54 
29   32   26 


49   49 
38   37 


49   50   48 
38   34   30 


33   33   44 
27   22   20 


42   44   46 
29   23   31 


42   42 
34   26 


44   40   42 
30   26   23 


53   50   49 
35   32   27 


38   34   29 


40   35   42 
27   23   22 


45   49   45 
33   21   33 


36   38   48 
30   28   27 


54   54   51 
32   33   27 


41   41   44 
34   30   ■'0 


48   47   38 
30   29   25 


39   40   49 
27   26   23 


34   35   43 
27   25   17 


53   50   54 
28   31   29 


42   49 
32   38 


32   34   33 


41   48 
31   33 


48   48 
32   34 


51   49 
32   32 


41   46   50 


38   44 
32   29 


48   45 
32   34 


35   41 
31   30 


46   43 
34   3  3 


44   50 
33   37 


27   29   30 


46   5  3 
30   37 


46   51 
33   40 


3*   45 
29   30 


43   54 
36   35 


36   42 
28   30 


55   45 
33   39 


40   44 
34   32 


37   49 
32   31 


36   39 
29   30 


39  59  61 
33  37  35 

53  43  58 

32  33  37 

40  57  64 
31  35  33 


40   60   71 
32   31   45 


30   34   39 


28 

50 
31 

24 

51 
26 

24 

50 
28 

40 
31 

35 
26 

42 
22 

42 
30 

43 
25 

40 
24 

44 
35 

40 
29 

50 
30 

40 
28 

37 
23 

41 
23 

42 
30 

40 
27 

38 
20 

48 
29 

46 
29 

45 
21 

52 

33 

51 
33 

50 
29 

38 
32 

38 
29 

51 
28 

47 
33 

46 
31 

46 
30 

49 

49 

53 

42 

59 

29 

36 

35 

35 

36 

36 

42 

45 

32 

52 

28 

24 

28 

27 

28 

45 

55 

55 

42 

62 

32 

30 

30 

31 

30 

40 

46 

45 

38 

55 

32 

31 

26 

32 

34 

45 

33 

41 

44 

32 

27 

30 

27 

30 

29 

41 

50 

51 

44 

62 

35 

36 

29 

33 

38 

38 

43 

39 

38 

54 

28 

27 

25 

24 

31 

50   39 
28   33 


46   52 
32   39 


■  1   46 
32   30 


40   55 
34   36 


35   58 
29   32 


48   45   59 
33   34   41 


40   57   65 


42   58   64 
32   36   35 


32   35   36 


45   39 
30   31 


44   61 
30   38 


45   59   66 


36   55 
29   29 


39   54 
30   30 


34   34   37 


46   45 
34   33 


40   57   69 
32   35   36 


35   49   58 


43   37   53 
29   32   37 


48   38 
25   32 


42  60  68 

33  36  41 

41  51  67 

35  36  44 

48  40  59 

31  39  37 


56   48 
29   34 


62   51   57 
41   29   34 


46   44 
29   31 


64   57   55 
47   28   36 


48   46 
31   29 


43  31  30 

62  55  50 

42  29  33 

49  56  45 

41  38  38 

56  42  36 

30  29  29 

64  55  53 

44  29  34 

49  36  36 

28  28  25 

56  42  41 

29  31  31 

72  43  45 

39  31  32 

65  54  51 
41  29  33 


60   45   45 
38   29   30 


60   55   52 
43   27   34 


60   53   49 
43   29   34 


56   45   37 
31   26   27 


33   32   33 


52   40   38 


71   61   60 
45   28   32 


39   30   30 


38   36   35 
31   31   32 


55   38   41 
30   30   27 


54   41   40 
31   27   20 


61   58   48 
37   33   35 


51   59 
36   29 


49   55 
37   32 


51   60   57 


31   22   32 


32   27   28 


45   56   59 
33   30   42 


50   53   59 
34   33   33 


42   59   56 
30   21   37 


50   60   56 
30   24   32 


44   53   63 
33   23   26 


46   53   64 


30   26   30 


73   70   79 


55 

61 

36 

26 

55 

60 

31 

27 

49 

58 

27 

20 

54 

63 

32 

22 

40   56   55 


50   55   61 
35   30   29 


30   29   35 


51   62 
33   22 


44   57   59 
32   16   25 


54   58   63 

35   33   40 


26 

26 

22 

28 

47 

49 

59 

66 

29 

28 

33 

26 

43 

40 

48 

57 

29 

30 

29 

21 

48 

44 

41 

44 

27 

29 

30 

27 

44 

46 

54 

65 

33 

34 

31 

27 

43 

40 

46 

58 

27 

27 

29 

23 

33  26  29 

57  56  51 

44  32  35 

59  42  42 

32  32  35 

66  56  52 

30  30  32 


65  73  72 

46  51  49 

68  70  77 

47  44  51 

63  74  72 

43  50  52 

61  66  75 

50  42  57 

61  69  69 

48  43  46 

71  70  79 

51  46  48 

71  70  80 

53  56  56 

63  69  71 


65 

66 

38 

44 

65 

72 

39 

49 

64 

66 

43 

43 

73 

84 

35 

56 

70 

43 

64 

67 

40 

44 

72 

64 

48 

51 

71 

82 

47 

52 

63 

68 

39 

42 

66 

78 

43 

54 

65 

68 

40 

50 

75 

71 

52 

49 

69 

70 

45 

46 

59 

67 

37 

46 

66 

68 

40 

45 

66 

68 

36 

39 

69 

81 

49 

55 

64 

72 

36 

50 

70 

76 

78   68 
52   46 


73   62   59 
56   44   32 


84  82  65 

56  58  39 

74  67  59 

69  49  32 

77  69  58 
49  49  31 

78  67  65 
55  53  37 

79  66  63 
58  56  49 

67  58  57 

55  42  34 


SO   60 
57   58 


61   56 
55   36 


65   60 
56   35 


78   68 
57   46 


79   64 
59   52 


76   66 
62   45 


73   64 
45   52 


81 

67 

57 

55 

81 

63 

54 

50 

64 

56 

52 

36 

72 

64 

57 

49 

29   21   29 


47   47   62 
30   27   23 


57   59   64 
36   32   34 


35   30   46 


33   30   32 


70 

76 

40 

54 

72 

70 

38 

42 

63 

65 

36 

40 

72 

77 

45 

50 

66 

71 

38 

51 

61 

66 

37 

44 

68 

71 

39 

40 

59 

80 

52 

54 

60 

70 

40 

48 

70 

75 

51 

61 

55   60   58 
54   38   30 


79   74   56 
55   49   33 


73   67   46 
49   42   29 


84  69  59 

50  48  42 

52  52  56 

50  34  26 

79  54  65 

54  44  32 

70  64  55 

53  41  30 

72  65  57 

47  54  32 

76  67  62 
57  47  33 

57  60  56 

54  36  28 

70  62  50 

42  45  31 

77  71  52 

48  54  30 

80  57  62 

58  59  40 

52  52  60 

43  36  35 

84  76  67 

60  43  40 


56   50 
40   35 


62   60   57 
44   45   35 


59   48   58 
36   33   27 


62   62   53 
42   36   32 


50 

57 

38 

29 

59 

60 

35 

28 

66 

59 

35 

31 

48   47   42 


53 

42 

55 

32 

30 

29 

59 

50 

56 

45 

40 

32 

53 

38 

50 

34 

28 

25 

50 

45 

54 

32 

29 

25 

62 

55 

48 

32 

37 

22 

50   55   59 
42   36   27 


65   49 
35   30 


55   61 
39   30 


43   39   30 


39   60 
29   22 


57   48   59 
34   37   24 


44   64 
36   20 


63   56 
42   36 


36   34   25 
52   46   51 


61 

56 

45 

57 

29 

33 

31 

27 

59 

64 

45 

53 

32   32   22 


50   67   56 


50  40  52 

32  25  22 

64  53  61 

38  33  25 

55  44  54 

35  32  25 

58  55  51 

39  33  28 


48   58 
35   27 


56   46   63 
31   29   26 


60   65   46 
33   34   23 


63   60   53 


50   59   60 


50   44   54 
39   35   34 


57   51 
36   30 


54.7 
36.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ConltniMd 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1961 


Day  Of  Month 


FARRELL  SHARON 

F0«0  CITY  «  S  DAM 

FRANKLIN 

FREELAND 

SEORSE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATERFORO  1  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 

HANLEY 

HOLTMOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAHESTONN  2  NW 

JOHNSTOKN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAKRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LENISTOUN 

LOCIC   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

HARTINSBURG  FAA  AP 

HEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 

MIDLAND  DAM  7 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEM  CASTLE  1  N 

NEWELL 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


*0   3A 
26   27 


37   38 
23   27 


33   36 

20   19 


A3   AS 
35   35 


*»   Al 
33   33 


♦  5   42 
32   29 


3S   39 
23   26 


45   43 
33   30 


41   49 
32   33 


38   39 
31   27 


42   50 
35   31 


38   38 
26   30 


36   42 
25   27 


39   32 
22   24 


32   34 
21   25 


36   30 
21   23 


37   47 
26   29 


44   53 
33   29 


44   42 
33   29 


36   40 
31   34 


43   42 
32   30 


42   39 
35   33 


43   40   39 


36   32 
24   25 


48   55 
36   34 


34   29 
23   24 


36   43 
25   29 


38   30 
24   23 


MAX 
MIN 


44   41 
29   32 


36   46 
25   29 


38   37 
31   26 


35   34 
28   26 


42   50 
30   28 


40   48 
33   29 


40   42 
26   29 


42   56   47 
33   32   40 


45   40   55 
31   26   32 


40   54   45 
30   27   36 


41   47   46 
20   26   37 


47   53   51 
24   32   35 


52   50   60 
29   35   41 


49   51   51 
25   30   35 


41   57   49 
30   26   35 


54   51   61 
29   30   36 


49   58   51 
31   36   39 


43   44   49 
30   25   30 


48   55   51 
33   37   42 


49   43   59 
30   32   32 


39   54   46 
30   26   36 


39   53   46 
28   23   33 


53   48   61 
30   34   41 


44   59   42 
34   32   40 


41   46   50 
26   28   34 


49   53   50 
25   30   34 


50   55   51 
29   34   40 


43   56   47 
30   24   37 


42   42 
33   31 


42   45 
35   28 


45   41 
30   29 


54   54 
33   32 


52   51 
39   34 


52   53 
34   32 


44   43 
30   28 


52   53 
37   32 


50   48 
37   36 


47   45 
29   30 


50   48 
36   37 


49   50 
39   33 


42   52   52 
34   38   37 


43 

42 

35 

35 

40 

51 

33 

35 

41 

41 

25 

25 

54 
32 

46 
34 

50 
32 

49 
35 

43 
35 

48 
32 

49 
34 

51 
32 

49 
32 

48 
34 

53 
28 

45 
38 

50 
30 

52 
30 

41 
33 

36   39   51 
29   24   31 


34   37   50 
24   28   31 


40   58   48 
30   32   26 


52   57   55 
28   34   43 


50   50   54 
25   32   37 


41   49   45 
31   34   36 


50   50   55 
27   32   37 


47   50   60 
32   36   35 


44   49   56 
28   32   36 


40   39   5  3 
28   29   30 


53   56   57 
34   38   43 


37   36   52 
27   26   28 


40   52   46 
30   32   38 


37   39   50 
28   24   31 


46   38 
28   27 


40   43 
35   31 


44   37 
30   26 


52   46 

32   31 


53   52 

31   34 


52   51 
30   33 


42   40 
35   35 


52   52 
34   34 


47   49 
30   35 


48   48 
35   33 


33   28   24 


57   53 
38   36 


38   41 
32   25 


43   40 
31   29 


48   37 
30   27 


41   38 
29   25 


51   51 
37   33 


42   39 
31   26 


52   48 
29   31 


52   50 
34   40 


31   2  6   30 


43   44 
39   29 


33   34   29 


51   47   53 
33   33   33 


45   51 
33   39 


54   37 
28   32 


35   38   34 


47   48 
33   32 


49   40 
32   33 


44   42   47 
35   34   32 


27   31   22 


48  5  3  51 

31  40  28 

47  44  51 

32  36  28 

45  46  49 

33  33  24 

50  45  52 
33  34  30 

49  45  53 
29  35  31 

51  41  50 
32  33  28 

44  37  47 

28  33  26 

49  54  53 

39  42  38 


40   45   43 
32   35   30 


49   39   50 


32   35   30 


45   55 
37   35 


50   39 

27   32 


24  31  26 

44  50  50 

31  34  30 

44  56  52 

32  30  29 


40   35   32 


42 
37 

64 
37 

50 
33 

42 
33 

42 
33 

61 
35 

25   30   34 


41   63   69 
33   35   39 


49   49   61 
32   33   42 


42   59 
33   40 


51   36   50 
32   32   29 


42   58   64 
34   40   40 


48   44 
30   32 


42   59 
33   37 


16   17 


45 
34 

42 
34 

42 
31 

38 
33 

46 
33 

56 
38 

43   61   66 
33   35   37 


50   45 
33   33 


42   52   55 
32   35   32 


52   43 
34   33 


49   43   51 
33   32   41 


49   44 
32   33 


43   40 
29   32 


44   52   64 
37   39   45 


43   38   58 
31   32   34 


39   56 
32   36 


45   40   59 
34   35   38 


42   59 
29   34 


48   48   60 


44   60   72 


53   42 
32   32 


30  31  31 

40  58  65 

32  35  37 

40  59  66 

31  37  39 

42  61  69 

34  30  40 

52  52  68 


56   42 

40   38 


40   32   32 


58   41 
38   32 


56   51 
34   29 


38  30  37 

68  56  55 

45  32  37 

62  59  58 

42  32  33 

57  41  45 

34  30  32 

70  59  57 


58   44 
33   25 


57   57 
40   3  3 


50   45 
36   32 


35   30   32 


62   43 
38   32 


66   48 
47   29 


58   49 
31   26 


62   60 
46   29 


64   55   58 


41   31   33 


57   55   56 


65   52   53 


65   49   53 


62   47 
35   29 


53   58 
47   41 


68   41 
38   29 


55   49 
31   30 


57   41   44 


67   56 

45   30 


59   46 
35   36 


65   48 
38   26 


55   55 
39   29 


55   57 
33   28 


55   44 
35   36 


60   55 
32   49 


52   63 
25   32 


53   52   55 
34   27   36 


46   59   59 
30   29   32 


49   52   62 


50   54   59 


57   64   63 
30   26   42 


52   56   61 
35   31   36 


39   33   39 


31   25   25 


61   58   62 


50   54   63 


29   25   37 


30   24   39 

45   51   63 
36   31   32 


29   29   28 


32   28   30 

57   60   65 
36   31   29 


35   31   28 


63   67 
23   28 


50   65   60 
34   30   29 


34   28   28 


33   25   29 
42   50   59 


22 

24 

50 

62 

38 

42 

51 

61 

28 

34 

51 

57 

28 

35 

52 

62 

25 

38 

60 

67 

26 

37 

57 

60 

27 

29 

62 

57 

32 

42 

61 

61 

28 

28 

42 

55 

27 

30 

58 

51 

29 

34 

50 

66 

35 

39 

63 

53 

25 

41 

55 

66 

30 

37 

61  76  76 

55  42  62 

58  64  69 

40  44  45 

60  69  73 

50  43  49 


48   48   42 


80   58   70 
44   44   48 


68   70   75 


65   75   75 


73   72   82 
60   52   54 


66   69   68 


49   53   52 


56   69   75 


55   58   67 
46   38   46 


58   59   57 


73   73   78 


50   51   49 


54   73   59 


70   69   72 


33   50   61 


57   74   73 


59   67   67 


71   74   78 


59   63   68 


54   58   67 


58   65   74 


60   76   75 


63   70   57 


62   65   64 

37   41   42 


70   67   79 


49   50   52 


58   58   74 
51   45   53 


70  62  66 

61  45  33 

76  66  54 

62  47  31 


70   68   61 


80   83   72 


83   81   51 


80   80   70 


73   62   62 


80   56   63 
60   49   44 


63   71   67 


82   69   59 


51   56   36 

69   62   52 
53   45   30 


60   42   27 


75   58   57 
59   60   37 


75   65   61 
55   43   35 


84   69   60 
51   56   41 


80   81   65 
52   59   47 


65   63   63 
61   46   33 


82   80   65 
54   59   39 


78   71   60 


75   66   65 


83   72   60 


60   46   30 


69   62   56 
58   42   36 


73   61   60 
65   41   29 


84   80   63 
55   58   40 


73   63   66 
60   43   38 


69   62   60 
44   56   35 


82   65   60 
53   48   40 


79   67   60 


59   49 
35   39 


60   53 
37   35 


55   45 
35   34 


55   60   62 
38   38   28 


6  0   62 
40   43 


60   51 
44   39 


60   59   55 


59   46   60 


52   66   60 


50   54   69 


52   65 
37   39 


56   46   57 


60   46 
33   33 


60   52 
30   32 


61   57   51 


59 

69 

55 

37 

40 

32 

62 

47 

55 

41 

42 

33 

62   59   57 


64   52 
39   38 


58   60 
32   33 


63   60   61 


58   52 
33   31 


68   45 
36   35 


35   34   28 


56   45 

30   31 


60   61   52 


54   48 
39   37 


62   59 
38   35 


58   55 
38   39 


38  38  33 

50  49  58 

36  36  27 

67  58  56 


63.5 
3t.b 

51.4 
34.1 

51.9 
34.3 

50.8 
31.5 

57.2 
36.2 

55.5 
38.8 

56.0 
35.6 

53.6 

34.0 

58.2 
38.1 

56.8 
39.4 

51.7 
32.1 

56.3 
39.3 

55.7 
33.9 

52.5 
34.3 

49.5 
32.3 

50.6 
35.6 

47.6 
31.1 

54.5 
34.4 

58.7 
37.2 

55.6 
36.2 

52.5 
35.3 

56.4 
36.1 

55.9 
36.9 

54.7 
34.4 


69.2 
42.3 

48.4 
32.2 

51.3 
35.2 

48.9 
33.3 


66.7 
36.9 


64.6 
37.8 


62.8 
33.0 


47.5 
31.4 


55.5 
35.9 


56.9 
37.0 


54.2 
35.0 


See  Beference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1961 


Da;  Of  Month 


NEWPORT 

MAX 
MIN 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

PHIL  DREXEL  INST 

OF  TEC 

MAX 
MIN 

PHILADELPHIA  WB 

HP 

MAX 
MIN 

PHILADELPHIA  PT 

3REEZE 

MAX 

MIN 

PHILIPSBURG  FAA 

UP 

MAX 
MIN 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

MIN 

PITTSBURGH  WB  AP 

2 

MAX 
MIN 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

PLEASANT  MOUNT  1 

W 

MAX 
MIN 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

PUTNEYVILLE  2    SE 

DAM 

MAX 
MIN 

OUAK,ERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

RENOVO 

MAX 
MIN 

RIOGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

5H1PPENSBUR6 

MAX 
MIN 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

STOYSTOWN 

MAX 
MIN 

STROUDSBURG 

MAX 

MIN 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

TIONESTA  2    SE  DAM 

MAX 
MIN 

TITUSVILLE  WATER 

WORKS 

MAX 
MIN 

TOWANDA 

MAX 
MIN 

TOWER  CITY  1  5 

MAX 
MIN 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

WARREN 

MAX 
MIN 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

WILLIAMSPORT  WB  AP 


YORK.  3  SSW  PUMP  STA 


32   32 


36   *7 
2B   28 


«5   51 
31.   31 


39   44 
30   29 


38   36   35 


48   46   52 
36   36   35 


33   32   36 
28   22   23 


44   51 
33   30 


39   33   44 
32   25   24 


37   45 
28   32 


43   33   37 


29  26  27 

43  37  34 
24  19  21 

44  43  47 
32  33  28 

43  42  50 

34  31  34 

49  42  40 
26  31  30 

35  35  36 
32  23  25 

39  42  44 

32  25  22 

50  40  39 
28  31  27 

36  35  38 
31  25  26 


40   50 
31   30 


34   40 
21   23 


38   34 
25   27 


37 

44 

29 

28 

42 

42 

29 

30 

35 

31 

23 

23 

32 

32 

21 

24 

31   28   28 


29 

23 

37 

51 

27 

28 

35 

36 

24 

27 

32   25   23 


25   23   23 


33   28   30 


44   5  3 
35   30 


57   49 
31   39 


54   54 
35   40 


27   30   35 


55   56 
36   41 


52   56   57 
32   36   42 


54   53 
40   43 


48   43 
28   33 


54   53 
30   38 


56   42 
28   37 


36   43 
26   27 


47   52   55 
20   25   31 


52   51 

33   34 


30  35  39 

45  46  57 

34  34  36 

38  50  49 

29  31  35 

41  54  47 

30  25  37 

41  44  48 

30  33  35 

40  45  45 

29  26  33 


30   28   35 


42   54 
30   32 


4S   47 
30   31 


55   51 
36   34 


49   46 
30   30 


57   54 
36   36 


53   56 
39   38 


37   36 
27   25 


53   52 
31   33 


42   45 
32   28 


37   33   35 


39   39 
27   25 


49   52 
28   30 


43   42 
30   23 


51   50 
37   34 


44   38 
31   29 


42   42 
39   29 


35   32   26 


45   40 
32   28 


32   28   30 


42   42 
34   30 


50   44   53 


48 

50 

47 

47 

27 

31 

28 

28 

50 

56 

48 

49 

34 

37 

36 

34 

39 

52 

46 

37 

26 

32 

32 

28 

49 

44 

39 

33 

23 

33 

29 

26 

50 

48 

46 

44 

24 

32 

30 

30 

47 

52 

46 

48 

31 

35 

32 

33 

57 

47 

47 

50 

35 

40 

37 

32 

53 

47 

41 

39 

31 

32 

30 

28 

55 

50 

45 

46 

24 

38 

35 

23 

37 

47 

42 

39 

28 

30 

29 

24 

46 

51 

55 

57 

33 

36 

38 

37 

52 

48 

46 

47 

37 

38 

36 

29 

60 

57 

53 

51 

26 

43 

31 

33 

47  54  54 

36  39  34 

40  48  51 

33  39  30 

49  51  52 
36  42  38 

50  54  53 


49   52   54 


35  43  40 

31  32  25 

51  51  53 

31  42  28 

41  51  52 


44   52   53 
33   41   37 


33   33   23 


42   49   48 
36   35   27 


57   40   46 
29   33   33 


35   42   48 
30   34   28 


31   38   31 


40   52   49 


44   40   49 
28   32   31 


32   35   37 


31   33   29 


51  41  50 

27  32  30 

50  39  50 

25  33  25 


36   46   42 


48   41   49 
31   32   28 


45   51   48 
37   36   33 


44   48   45 
29   32   25 


37   35   28 
41   37   39 


56  50  51 

31  38  35 

40  49  49 

33  33  29 

46  53  51 


51   44   62 
31   33   35 


42   61   74 
32   39   35 


42   60   64 

37   37   42 


32 

33 

52 

42 

35 

36 

40 

50 

26 

31 

52 

51 

24 

30 

50 

45 

28   29   35 


50  69  61 

33  34  34 

40  60  68 

35  40  44 

48  42  62 

32  32  38 

40  68  66 

33  36  32 

41  59  71 
33  35  42 

54  39  61 

32  33  36 


31   32   33 


43   60   66 
32   40   38 


40   59   67 
33   35   43 


41   40   64 
32   39   52 


36   53   62 
31   32   30 


44   40   68 
29   34   33 


38   56   67 
31   34   33 


46   53   66 
31   33   32 


49   42   57 
31   33   36 


41   59   72 
35   37   43 


41   68   70 
32   35   36 


42   61   73 
33   29   35 


41   36   50 
31   31   35 


33   39   37 


33   37   39 


33   37   38 


62   46 

33   34 


61 

46 

54 

35 

38 

29 

65 

68 

60 

45 

47 

42 

67 

67 

59 

42 

44 

37 

62 

65 

59 

44 

46 

42 

56 

53 

43 

36 

29 

29 

65 

63 

60 

36 

43 

29 

70 

58 

44 

44 

31 

31 

34  34  34 

66  41  46 

32  24  29 

63  51  55 

40  24  26 


57  69 

40  2  8 

55  57 

42  35 

63  60 

40  31 

60  43 

34  28 

62  43 

36  31 

66  48 

36  31 

45  49 

33  29 

66  65 

43  29 

57  41 

33  31 


40   33   33 


62 

41 

35 

38 

46 

55 

34 

26 

67 

52 

46 

26 

70 

46 

35 

31 

33   28   30 


55   53 
40   2  6 


54   50 
42   25 


61   46   45 


37   31   30 


36   30   32 


64 

44 

39 

28 

63 

62 

46 

29 

5U 

52 

33 

30 

65 

56 

54   65   60 
32   25   34 


54   60   66 
39   35   37 


48   60   65 
36   26   29 


53   59   53 


64   58   64 
39   36   34 


52   60   63 
41   40   41 


45   54   54 
27   19   38 


54   60 
34   29 


33   32   41 


53   62 
40   35 


38   39   56 
30   24   27 


52   62 
24   26 


42   51   51 
26   21   31 


61   51 
36   27 


57   62   64 
39   37   37 


51   52   55 
33   27   30 


49   62   61 
29   19   28 


51   62   60 
30   26   35 


45   46   64 
36   32   32 


42   57   63 

32   27 


55   52 
36   26 


54   61   56 
34   29   42 


46   49   60 
33   29   32 


39   46   57 
32   39   46 


50   61   56 
29   24   31 


52   62   66 

37   27   29 


33   26   29 


65   75 
35   61 


59   70 
62   45 


75   70 
63   53 


71   71 
51   62 


72   70 
52   51 


72   73 
62   55 


54   65   73 


74   73 
51   51 


62   66 

48   43 


54   67 
51   45 


61   64 
41   41 


66   74 
40   47 


68   62 
42   39 


73   71   ai 


74   71 
62   53 


55   72 
36   43 


69   58 

60   38 


63   58 

51   44 


56   72 

33   47 


86   79   63 
66   59   41 


49 

60 

54 

55 

64 

32 

18 

29 

49 

39 

50 

60 

66 

70 

70 

30 

25 

26 

50 

41 

49 

49 

60 

64 

70 

31 

28 

27 

43 

50 

55 

65 

60 

71 

59 

38 

27 

42 

53 

47 

50 

55 

58 

60 

69 

34 

22 

40 

48 

42 

53 

65 

54 

70 

65 

35 

24 

34 

45 

45 

42 

40 

57 

60 

65 

31 

23 

26 

42 

37 

50 

51 

63 

66 

58 

34 

35 

32 

49 

50 

51 

60 

64 

71 

71 

36 

31 

29 

51 

46 

54 

61 

55 

75 

73 

33 

27 

30 

46 

50 

58   71   76 


72  72  81 

48  48  61 

68  59  75 

51  42  54 

60  70  70 

47  46  46 

67  57  66 

62  43  66 

71  72  76 

46  46  43 

57  74  72 

35  51  52 

67  58  67 


58  39  36 

83  72  62 

52  51  45 

75  55  51 

68  48  38 


49   50   44 

64   70   61 
54   52   48 


57   36   31 


84   74   52 
46   48   42 


69   54   51 
67   41   33 


60   54   51 
43   62   36 


61 

61 

57 

69 

46 

46 

43 

41 

69 

53 

69 

69 

28  29   30   31 


56  62 

41   42 


55   41   26 


80   56   51 
48   47   40 


82   67   63 
66   49   44 


57  54  69 
53  43  30 

76  ^2  60 

58  34  31 


49   59   41 

71   63   61 
66   43   38 


72   61   50 
59   48   32 


75   69   55 
52   61   37 


75   58   65 


74   68   67 
63   45   36 


54  59  38 

72  65  47 

49  42  33 

67  66  68 

52  40  29 

69  63  51 

53  45  34 

81  75  64 

54  57  40 


73   53   67 


65   51   64 


79   65   65 


71   62   52 
44   48   32 


61   84   71 
51   67   40 


71   66   61 
67   47   40 


69   52 

59   40 


69  48  50 

35  33  25 

52  69  50 

44  43  37 

55  53  59 

43  39  30 


46   44   38 


64 

59 

59 

46 

45 

42 

62 

46 

52 

34 

29 

27 

63 

56 

36 

43 

68 

47 

58 

38 

34 

31 

66   46   69 
39   39   36 


64   46 
35   29 


60   67 
34   39 


60 

60 

45 

49.9 

33 

29 

22 

29. « 

61 

57 

59 

57.5 

39 

43 

36 

35.2 

51 

57 

60 

57.7 

45 

43 

38 

39. S 

67 

64 

58 

65.5 

40 

39 

30 

34. S 

68 

46 

55 

51. S 

30 

31 

23 

31.1 

59 

47 

55 

53.1 

34 

35 

25 

34.4 

66 

61 

63 

53. < 

42 

40 

34 

35.1 

55 

50 

63 

50.1 

39 

36 

31 

33.! 

61 

62 

50 

66. ( 

41 

38 

30 

37.: 

66 

49 

67 

61.- 

34 

33 

31 

35.1 

58 

59 

48 

60. ( 

40 

37 

31 

34.1 

67 

66 

43 

50. i 

60 

37 

41 

40.; 

57 

55 

66 

54.1 

36 

36 

32 

32.1 

64 

52 

58 

56. 

45 

41 

35 

36.. 

60 

54 

46 

49.. 

33 

34 

26 

31.' 

53 

44 

53 

46. 

29 

31 

23 

30.1 

62 

53 

56 

64.. 

36 

37 

29 

32. 

51 

56 

49 

52.! 

38 

41 

34 

34. 

69 

50 

56 

65. 

37 

35 

27 

37. 

63 

46 

57 

61. 

33 

33 

28 

33. 

50 

49 

57 

65. 

35 

35 

25 

34. 

59 

64 

48 

47. 

37 

33 

29 

31. 

61 

63 

60 

58. 

40 

40 

34 

37. 

59 

56 

60 

54. 

46 

41 

35 

36. 

63 

56 

50 

58. 

41 

41 

28 

37. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANI* 
APRIL    1961 


StetioD 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

CONrLUKNCK 

1    SW    DAM 

EVAP 
KIND 

- 

.12 
102 

139 

77 

.24 
113 

.07 
86 

.03 
88 

.00 
108 

.02 
69 

.07 
78 

• 
127 

48 

58 

.63 
92 

.13 
34 

.08 
74 

.14 
115 

133 

« 
67 

.04 
39 

.17 
29 

46 

.10 
120 

.12 
2 

.17 
120 

.08 
87 

.15 
88 

.17 
60 

.04 
70 

.10 
115 

B2.76 
82466 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Time 

Day  of  montb 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

KRIK  CO   FIELD   RSCH   LAB 

8    INCHES 

lUX 
■IN 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

38 
36 

40 
37 

40 
38 

40 
37 

41 
37 

40 
39 

44 
39 

42 
39 

40 
39 

47 
40 

47 
44 

47 
45 

44 
42 

43 
41 

48 
41 

48 
43 

47 
45 

47 
46 

52 

45 

54 
50 

54 
50 

50 
47 

51 
45 

50 
47 

47 
45 

52 
43 

44.8 
41.6 

LAHDISVILLE   2  NW 

2   IMCEES 

8  All 

38 

37 

36 

36 

38 

41 

39 

38 

37 

38 

40 

38 

37 

38 

42 

45 

41 

42 

42 

41 

41 

47 

50 

52 

53 

56 

50 

50 

47 

45 

42.5 

STATE  COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 
HIN 

36 
35 

39 
33 

41 
33 

41 
33 

49 
33 

40 
36 

41 
35 

38 
32 

42 
31 

'I'i 

41 

39 
33 

35 
33 

49 
33 

53 
38 

47 
39 

46 
35 

46 
37 

46 
37 

58 
34 

51 
39 

59 
47 

66 
47 

62 
50 

59 
54 

58 
49 

61 
43 

53 
46 

49 
41 

54 
38 

47.9 
38.0 

34 

33 

4    INCHES 

HAX 
UIN 

36 
35 

38 
34 

40 
33 

39 
33 

46 
34 

40 
36 

40 
35 

37 
33 

40 
32 

36 
34 

41 
34 

38 
33 

35 
34 

46 
33 

50 
37 

46 
40 

44 
36 

44 
37 

44 
37 

55 
35 

49 
40 

56 
46 

62 
47 

59 
50 

58 
54 

57 
49 

57 
44 

52 
47 

48 
43 

51 
39 

46.1 
38.5 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

38 
37 

37 
36 

39 

35 

38 
35 

41 
36 

41 
38 

39 
37 

37 
35 

38 
34 

37 
36 

39 
35 

38 
36 

37 
35 

41 
35 

45 
38 

45 
42 

42 
38 

42 
39 

42 
39 

47 
38 

46 
42 

51 
45 

55 
48 

54 
50 

55 
51 

54 
51 

52 
47 

51 
48 

48 

46 

48 
43 

43.9 
40.1 

12    INCHES 

HAX 
UIN 

39 

38 

38 
37 

37 
36 

37 
36 

39 
37 

39 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
36 

38 
37 

37 
36 

38 
37 

38 
36 

38 
36 

41 
38 

42 
41 

42 
40 

41 
40 

41 
40 

43 
39 

44 
42 

47 
44 

49 
46 

50 
49 

51 
50 

51 
51 

50 
48 

50 
48 

49 
46 

46 
45 

42.3 
40.8 

16    INCHES 

MAX 
UIN 

40 
39 

39 
38 

38 
37 

38 
37 

39 
37 

39 
39 

39 
38 

39 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

39 
37 

38 
37 

38 
37 

40 
38 

42 
41 

42 
40 

41 
40 

41 
40 

42 
40 

43 
42 

45 
43 

47 
46 

49 
48 

50 
49 

50 
49 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

47 
45 

42.2 
41.0 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedling  grapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

Landisvllle  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
is  kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


State  College  2 


Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 
clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer, 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1961 


Station 

Day  o(  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

T 

T 

1.4 

1 

T 

1.5 

T 

T 

T 

AUSTINBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
1 

T 

4.0 
4 

4.0 
4 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.* 

1 

2.0 

.4 

3 

T 
2 

T 
2 

T 
I 

T 
T 

T 

T 

1.4 

2.4 

4 

T 
2 

4.9 

1 

5.0 

5 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

2.0 

T 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 

2 

T 

1.0 

1.0 
1 

2.0 
3 

T 

T 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

7 

4 

2 

4.0 
6 

4 

T 

T 
T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

2 

1.5 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 

1.0 

3 

1 

T 
1 

T 
T 

1.0 
1 

T 

4.0 

4 

T 
3 

T 

5.0 
5 

3 

3.0 
3 

T 
T 

3.0 
3 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3 

4.0 

5.0 

7 

T 
5 

T 

.5 

.2 

T 

T 

2.0 
T 

.7 

.3 

T 

1.0 

2.0 

1.0 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 

1.5 
1 

T 
T 

T 

.5 

4.0 
2 

1 

T 
1 

3.0 

2 

T 

1.0 

T 

1.5 

T 

T 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

T 

T 

2 

2 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.6 
1 

1.1 
2 

.1 

3 

.1 

1 

T 
T 

.9 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4  S  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

T 
T 

T 
T 

T 

6ALET0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

T 

1.0 
1 

1.0 

1 

4.5 
5 

6.0 
6 

4 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.2 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 
T 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

' 

T 

.4 

1.7 

.4 

T 

T 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.2 
1 

T 

T 

T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

2.5 
3 

2.0 

5 

.3 
4 

T 
3 

1.0 

2 

.5 
1 

.5 
1 

T 

3.5 

4 

.7 
3 

T 
1 

.9 
3 

.2 
2 

1 

.7 

1 

1.2 
1 

T 
T 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

T 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.7 

T 

T 
T 

- 

- 

1.2 

2.0 

3 

T 

- 

4 

1 

- 

- 

.6 

T 

T 

- 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 

1 

.7 

1 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

3.2 

4 

2.9 
6 

.3 

4 

T 
3 

T 

.2 

T 

.1 

T 

T 

.4 

T 

T 

.1 

1.4 

1 

1.8 

1 

T 

T 

T 

MEDIX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.9 

1 

.7 

1 

T 

T 

T 

.6 

1 

T 

T 

1.3 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2. a 

2 

1.5 
3 

.1 

1 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

.2 

T 

.2 

T 

T 
T 

12.0 
12 

2.0 
6 

T 
5 

.5 

5 

3.5 
6 

3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

PHILIPSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

- 
5 

5 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

2 

6 

6 

- 

- 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.9 

.8 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.9 

T 
T 

.7 

.9 

T 

.6 

1 

.1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2.0 

4 

T 
3 

T 
2 

1 

.5 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

S.O 

e 

2.5 

9 

T 
6 

4.4 

10 

3.0 
9 

6 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.8 

1 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

4.0 
3 
.5 

T 
1 

4.0 
2 
.2 

1 

T 

SHIPPENSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

4.0 
T 

4.0 
T 

T 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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SStSi 


CONI INUrD 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1961 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SLIPPERY  ROCK 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TOWANOA 

TOWER  CITY  I  S 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1.0 

1 
1 

2.0 
2 

2 
.3 

l.O 

2 

3.0 

4 

1.0 

1 

.3 

1.0 

3 

2.0 
5 

T 

T 
T 

T 

T 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

- 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

_ 

5.0 
3 
.7 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 
1 

2.5 

1 

1.5 

T 

- 

- 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 

T 

.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

See  teieience  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1961 


MV=ii  ;#J  i.  i^U^^i  ^svi'rj,=  'r  '  \i   Mill  '• 


•     ^E        Hill    J! 

\ 


•    ♦  ♦ 

5  * 

o   e  0  -0-  »  .^  • 


62   - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1961 


e  <n 

o  a 

u  <i> 

<H  u 


•u  a 

a  3 

-p  o 

■H  S 


U  3 
3  U 
O  -H 

as  *> 


cs  o 
3  a 


d  O 
S  <H 

K  n 

o  a 

u  a 

o.  s 


STATION  INDEX 


STATION 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENS  MILLS 
ALLENTOWN  WS  AP 

:NTOWN  GAS  CO 

XlNA    HORSESHOE    CU«V£ 

APOLLO    2    W 
ARENOISVILLE 

TINBURG    1    W 
BAKEffSTOWN    3    WNVl 
BARNES 


EEK 


BEAR 
BEAR  OAP 
BEAVER  F, 
BEAVERIOl 
eeCHTELS' 

BELLEFON 


BLAIRSVILLE  6  ENE 
XESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  I  N 
BOSMELL  1  SW 

BRADOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNIRL  FIRE  %M 
BRADFORD  4  W  RES 
BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  FAA  ArRPORT 
BRUCE  TON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURCETTSTOWN  2  W 


BIN 


RUN 


I    NE 


CARROL 
CARTE 
CEDAR 


CHADDS  FORD 
CHAMBERSSURG  1  I 
CHAR L ERG  I 
CMARLEROi  LOCK  ■ 

CLARENCE 

CLARION  3  SW 


COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 

CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 
COOKSeuRG 

COHAOPOLlS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
COUOEHSPORT  6  E 
COVIN&TON  2  WSW 

REEKSIDE 


DEVAUL 


DINCMANS  FERRr 
DUON 
DONEGAL 
OONORA 

doylestown 
'driftwood 

JOU  80 IS  7  E 
[ DUNLO 

lOUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EDINBORO 
EMPORIUM  I  N 
ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUlNuNK  2 

ERIE  CO  FIELD  HSCH  LAB 

ERIE  wa  AIRPORT 

EVERETT  I  SW 


GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

lYSBURG 


GLENCOE 

*  HAZEL  2  NE  I 
GLENMOORE 
GLEN  ROCK 
GLENWILLARO  DASH 

GOULDseORO 
GRATERFORD 
GRATERFORD  1  E 

iNSBOHO  LOCK 
GREENS8URG  2  E 

GREENVILLE 

IISBURG  W8  AP 
HARR1S8URG  NORTH 
HAWLEY 

HAWLEY  1  S  DAM 
MOLLJDAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 

I  HOlTWOOD 
HOME 

HONESOALE  <t  NW 
HONESOALE  6  NNH 
EY  BROOK  \  W 
HOP  BOTTOM  Z  SE 
HUNTINGDON 


CX)UNTY 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 
LEMIGH 


WESTMORELAND 
ADAMS 
TIOGA 
ALLEGHENY 


LUZERNE 

NORTHUMBLANO 

BEAVER 


MONROE 

CUMBERLAI 

SOMERSET 


.  JBRAOFOOD 
I  CUMSERLANt 
.'CAMBRIA 

' 'potter 


505  LEHIGH 
512  WASHINGTON 
519  CLEARFIELD 
52<>  MC  KEAN 


53<.  MC  KEAN 


120    CRAWFORD 
12\    CRAWFORD 


2171 

WYOMING 

21B3 

WESTMORELAND 

2221 

SUCKS 

22'.5 

CAMERON 

2265 

CLEARFIELD 

2298 

CAMBRIA 

2325 

SULLIVAN 

2343 

SULLIVAN 

2353 

CLARION 

2466 

CAMBRIA 

251A 

ERIE 

2635 

CAMERON 

LYCOMING 

2662 

LANCASTER 

2671 

WAYNE 

26.3 

ERIE 

ERIE 

2721 

BEDFORD 

2B14 

MERCER 

I'iUl 

ARMSTRONG 

3028 

VENANGO 

3056 

LUZERNE 

3130 

POTTER 

3169 

BERKS 

3200 

BUCKS 

3218 

ADAMS 

3237 

MC  KEAN 

3298 

SOMERSET 

3311 

ELK 

CHESTER 

3330 

YORK 

33*3 

ALLEGHENY 

1415 

USn^gomery 

3437 

MONTGOMERY 

3515 

WESTMORELAND 

41 

1? 

76 

55 

40 

39 

75 

?6 

40 

36 

75 

28 

40 

30 

78 

29 

40  50 

30 

900 

40  46 

760 

40  45 

10 

640 

40  22 

3B 

400 

40  51 

47 

UIO 

40  31 

00 

325 

41  04 

IS 

570 

40  37 

2? 

400 

40  36 

23 

450 

40  20 

3j 

750 

2048 

41  06 

36 

1650 

40  16 

22 

650 

40  IS 
40  04 

39  57 

40  23 

40  05 
40  52 
40  51 

40  15 

41  16 

41  40 
40  13 
40  35 


40  01 

41  20 


41  44 

40  41 

40  27 

41  55 
40  58 

40  05 

41  13 
41  32 

40  07 
40  10 

40  16 

41  20 
41  06 

40  IT 

41  29 
41  24 

40  59 

40  29 

41  62 
41  32 
41  26 

40  11 

41  51 

42  13 

42  OS 

40  00 

41  14 

40  43 

41  23 
41  01 


40  13 
39  50 
39  4S 


41  15 

40  14 
40  14 


79  54 
79  53 
76  55 


75  57 
79  23 
79  52 


79  37 
76  43 
eo  06 


40 

11 

76 

51 

40 

18 

76 

54 

41 

29 

75 

10 

41 

28 

79 

11 

26 

39 

50 

76 

20 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLEY  GAS  OIV 
ALIOONA  WATER  BUR, 


PA.  STATE  COL.  EXP. 
OTTO  D.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CHEEK  WATER 
HOWARD  R.  KEMP 


LEHIGH  UNIVERSI 


U.S.  WEATHER  BUREAU 

WALTER  WILDRICK 

MRS.  BESSIE  M.  wILLOt 


CORPS  OF  EN( 


ION  t 


FIP 


AUSTIN  R. 
ALVIN  W.  ' 
CLIFFORD  ( 


DEPT. 
lATER  DEPT. 
KE  COMM. 

ION  AGENCY 

lANGES 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTH 

PA.  TURNPIKE  COMM, 
ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  MOBART 


RED  SPENCER 


KREIGhBAUM 


CARROLL  I 

ROBERT  F 
RICHARD  I 


CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  VELDA  SWANCER 

PA.  ELECTRIC  CO. 
WILLIAM  J.  DOTTEREH 
MFCRS.  L.  f    H.  CO. 
IRA  TAYLOR 
ms.  TILLIE  M.  SIMONDS 

HRS.  TILLIE  H.  SIHONOS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
S.  CAHLYLE  SHELDON 


MRS.  PALLi 


TAUT 


PGH.  COKE  +  CHEM.  CO. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
Miss  ELIZABETH  NEFF 
MRS.  HENRIETTA  0  OEITER 
CALVIN  R,  PACKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEMPEL 

INACTIVE  12/59 
HRS.  MARIE  H.  LITTLE 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

THOMAS  A.  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F.  MAThueS 
GEORGE  HART 

SIDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
HRS.  D,  L.  WHITE 
ROBERT  J.  08ERT 
FRANCIS  B.  HANLEv 

A.  e.  KEHPEL 
ROBERT  A.  WASSER 
EDINBORO  ST.  TCHR.  COL. 
MRS.  TALLIE  H.  BRITTON 
WILLIAM  SUOERS 

STANLEY  L.  VON  NEIOA 

MRS.  HENRIETTA  MURRY 
FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM, 

SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  A.  RHOADS 
ANDREW  e.  EVANSHA 
STANLEY  G.  LUSH 

WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 


CORPS  OF  ENGINEERS 

DANA  L.  SHAY 
CHARLES  A.  LEISTER 
STATE  CORRECTIONAL  . 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 


R    EVENING    SUN 

'EATHER    BUREAU 

S.    BEAl 

ATHERINl 


MRS. 

PA.    POWE 

JOHN    H.    RINGlER 

PA.    POWER 

PA.    POWER 

MRS.    EDNA 


GHT  CO. 
6HT  CO. 
BUSH 


GEORGE    C.    WII 
FRIEND    E.    WAI 
S.    H.    KURTZ 
JOSEPH    J.    SANAUSKAS 
JAMES    R.    GIENGEft 


JERSEY    SHORE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 

KARTHAUS 

KEGC 

KETTLE    CREEK   DAM 
KITTANNIN6    LOCK    7 
KREGAR    4    SE 
KRESGEVILLE    3    W 

LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 
LAKE    MINISINK 
LAKEVILLE    1    NNE 
LANCASTER    2    NC    PUMP    STA 
LANCASTER    2    NE    FILT    PL 

LANDISVILLE    2    NW 
LAURELTON    STATE    VILLAGE 
LAWRENCEVlLLE    2    S 
LEBANON    3    W 
LEBANON    3    SW 

LEHIGHTON 

LE    ROY 

LEWIS    RUN    3    SE 

LEWISIOWN 

LOCK    HAvEN 


MAHAFFEY 

MAPLE    GLEN 
MAPlETON    DEPOT 
MARCUS    HOOK 
MARIENVlLLE     1    SW 
MARION    CENTER    2    SI 

MARTINSeuRG    FAA    Al 

MATAMORAS 

MC    CONNELLSBURG 

MC    KEESPORT 

MEADOW  Run  ponds 
meadville   1   s 

MEDU    RUN 
MERCER    2    NNE 
MERCER    MIWAY    SHED 
MERCERSBURG 


COUNTY 


CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

TIOGA 

CRAWFORD 

LYCOMING 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
HC  KEAN 
CLEARFIELD 

BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 

MC  KEAN 


TIOGA 

LEBANON 

LEBANON 


5109 

CLINTON 

5160 

MONROE 

5275 

FOREST 

5336 

CLEARFIELD 

5342 

CLEARFIELD 

5366 

MONTGOMERY 

5301 

HUNTINGDON 

5390 

DELAWARE 

FOREST 

5408 

INDIANA 

LANVlLLE 

LLERSBURG  2  E 
LLHelM 

LLVILLE  2  SW 
LROY 

; montrose 

morgan town 
mt  gretna  2  se 
mount  pocono  2  n 
mount  union  i  n 
muhlenburg  1   se 

[murrysville 
Imyerstown 
i  natrona  lock  4 
neffs  mills  3  ne 


FRANI 


MONROE 

SOMERSET 

BEAVER 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

SUSQUEHANNA 


NESI 


MIN 


NEW    CASTLE     1     N 

NEWELL 
NEW    PARK 
NEWPORT 
NEW    STANTON 

NEW    TRIPOLI 

: NORRISTOWN 
j NORTH    EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 


PARKER    1    E 

PAUPACK    2    WNW 

PHIL    DREKEL    INST    OF    TEC 


PMILIPSBURG    FAA    AP 
PMOENUVlLLE     1     £ 

I  PIKES  CREEK 

iPINE  GROVE  1  NE 
I  PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
Pleasant  mount  i  w 

PORT  CLINTON 

jPOTTSVILLE 

'PUNKSUTAWNEY 
|PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
,OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAJtTON 
SCANDIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  5 


5956  BERKS 

CASTER 
6055  MONROE 

6067;m1FFLIN 
6090  LUZERNE 

6111  WESTMORELAND 
6126  I  LEBANON 
6151  ALLEGHENY 
6174  HUNTINGDON 
6194  BUCKS 

6233  LAWRENCE 

6246  FAYETTE 

6289  YORK 

6297  PERRY 

6310  WESTMORELAND 

6326  LEHIGH 
6370  MONTGOMERY 
ERIE 

BRADFORD 
MONTGOMERY 


6396  I 

6621 

6661 


>  CARBON 

.  ARMSTRONG 

I  CLARION 


PHILADELPHIA 
PHILADELPHIA 
CENTRE 
CHESTER 


SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAYNE 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

6UCKS 

POTTER 

BERKS 


SCR. 


ITON 


SCRANTON  W8  ' 


SHEFFIELD  5  W 
SMIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 


SLIPI 


■  ROCK 


SHETHPORT    HIGHWAY    SHED 
SOMERSET    FAIRVIEW    ST 
SOUTH      CANAAN    1    NE 
SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING    GROVE 


744  3 

GREENE 

7477 

ELK 

7540 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

7729 

WARREN 

7732 

LANCASTER 

7739 

INDIANA 

7782 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

7655 

WARREN 

7863 

ARMSTRONG 

7902 

LACKAWANNA 

7905 

LUZERNE 

BUCKS 

7965 

HUNTINGDON 

7978 

NORTHUMBLAND 

8026 

WARREN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue„ 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U„  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 

-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature**  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S,T,  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Dociunents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C,  for  65  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Priee:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Sujnmary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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PENNSYLVANIA  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   89°  on  the  15+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   18°  on  the  5th  at  Clermont  4  NIV 

Greatest  Total  Precipitation:   5.33  inches  at  Hop  Bottom  2  SE 

Least  Total  Precipitation:   1.57  inches  at  Hanover 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.80  inches  on  the  10th  at  New  Tripoli 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  53  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  28+  at  9 

stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Weatherwise,  May  was  an  unusual  month  in 
several  respects.   Temperatures  averaged 
well  below  normal,  freezing  occurred  as 
late  as  the  end  of  the  month  and  snow  was 
reported  in  several  areas  as  late  as  May 
27th. 

Daily  temperatures  were  below  normal  most 
of  the  time  with  average  departures  2  to 
5°  for  the  coldest  May  in  many  years  and 
one  of  the  coldest  of  record.   Frequent 
outbreaks  of  cold  Canadian  air,  especially 
near  the  beginning  and  end  of  the  month 
sent  the  mercury  to  record  lows  for  the 
date  on  several  occasions.   During  both 
of  these  periods  below  freezing  tempera- 
tures were  reported  over  a  wide  area  of 
the  state  and,  while  the  lowest  tempera- 
tures occurred  near  the  beginning  of  the 
month,  the  most  noteworthy  were  the  low 
readings  near  the  end  of  the  month  which 
set  new  records  not  only  for  the  date 
but  for  so  late  in  the  season.   The 
coldest  day  of  the  month,  as  judged  by 
the  average  daily  temperature,  occurred 


on  the  27th  when  daily  values  were  as 
much  as  15  to  25°  below  normal.   Some 
moderation  of  afternoon  highs  were 
noted  during  the  balance  of  the  month 
but  night-time  minima  remained  mostly 
in  the  30's  and  40's.   Below  freezing 
temperatures  were  reported  at  several 
locations  as  late  as  the  30th.   Kane 
had  a  low  of  25°  while  several  other 
northern  stations  each  recorded  30°. 
On  the  same  date  Philadelphia  reported 
the  coldest  Memorial  Day  of  record 
when  temperatures  averaged  a  cool  53°. 

As  a  result  of  the  cold,  snow  flurries 
were  observed  at  a  number  of  places  as 
late  as  the  end  of  the  month.   However, 
most  of  them  melted  before  or  as  they 
hit  the  ground. 

Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania 
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ARLISLE 

HAMBERSBURG    1    ESE 
ETTYSBURG 

ANOVER 

ARRISBURG  WB  AP  R 

ERCERSBURG 

HIPPENSBUR6 

ORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 

MIDDLE    SUSQUEHANNA 

ERWICH 

NGLISH  CENTER 
EWISTOWN 
ILLVILLE  2  SW 
EWPORT 

kJNBURY 
ILLIAMSPORT  WB  AP 

DIVISION 

UPPER    SUSQUEHANNA 

»NTON    1    NW 

IXON 

»6LES    MERE 

^WRENCEVILLE    2    S 

3NTR0SE 

3WANDA 
iLLSBORO  3  S 


64.5 
65.4 
60.9 
68.5 
66.6 

68.1 


68.3 
68.') 
68.2 
67.3 
67.5 


68.6 
68.2 
68.7 
68.5 
67.1 

67.4 
70.4 
67.1 
67.7 
70.4 

67.0 
67.7 
69.8 
69.4 
68.5 

69.9 
72. OM 
70.6 
69.6 
69.6 


68.5 
66.7 
70.1 
68.1 
68.1 

70.0 
68.6 
57.9 
69.9 
71.7 


70.8 
55. 9M 
58.6 
65.5 
69.0 

69.2 
68.1 


61.9 
57.5 
61.6 


42.5 
41.0 
39.2 
45.1 
45.5 

42.8 


46.9 
47.1 
53.5 
44.5 
41.5 


47.6 
48.1 
48.3 
46.3 
45.9 

50.1 
47.1 
46.5 
46.0 
52.4 

45.5 
46.2 
49.3 
51.0 
48.5 

53.1 
46.  9M 
45.0 
50.4 
45.8 


48.4 
46.0 
49.4 

48.1 
49.5 
46.1 
46.9 
47.0 


46.4 
37. 2M 
45.7 
43.2 
45.8 

45.5 
45.2 


42.3 
40.0 
41.3 
42.5 
41.2 

42.4 
40.5 


53.5 
53.2 
50.1 
56.8 
56.1 

65.5 

54.2 


57.6 
57.8 
50.9 
55. 9 
54.5 


58.1 
58.2 
58.5 
57.4 
56.5 

58.8 
58.8 
56.8 
55.9 
61.4 

55.3 
57.0 
59.5 
60.2 
58.6 

51.5 
59. 5M 
58.3 
60.0 
57.7 

58.5 


57.8 
57.1 
59.3 
57.1 
58.8 

59.1 
59.1 
57.0 
58.4 
59.4 

58.3 


58.6 

51. 6M 
57.2 
54.4 
57.4 

57.4 
55.7 


52.1 
53.8 
51.5 
54.8 
51.5 

55.2 
51.1 


2.8 
4.3 
3.4 


5.3 
4.6 


4.3 
3.3 


36 
39 
36 
30 
33 

39 
32 
31 
31 


38 
41 
37 

44  27 
30 


359 
365 
458 

271 
293 

301 


233 
225 
216 
243 
272 

202 
208 
269 
254 

140 

278 
258 
191 
157 
214 

138 
203 
233 
178   0 
228   0 


237 
254 
204 
253 
215 

211 
204 
255 
224 
208 


223 
411 
252 
325 
244 

252 
264 


395 

359 
414 
321 
418 

312 
423 


3.80 
3.35 
3.02 
3.30 

3.67 


2.36 
2.66 
2.97 
3.49 
3.49 


2.03 
4.02 
2.97 
4.45 
2.31 

2.13 
3.14 
2.70 
2.65 
2.94 

2.21 
2.52 
3.42 
3.78 
3.38 

2.95 
2.59 
3.04 
3.38 


2.70 
1.97 
2.20 
2.79 


1.57 
2.03 
1.98 
2.19 
1.83 

2.14 


3.00 
2.94 
3.80 
3.05 
2.52 


69 


3.26 
2.79 
2.85 
3.41 

3.21 

3.37 
3.55 


.42 
1.18 

.81 

.47 
.91 


1.61 
1.66 

1.00 

.57 

1.27 

1.59 


2.32 

1.05 


1.22 
.97 


1.75 
.95 


.20 

1.04 

1.88 

1.43 

.31 


1.72 
2.66 
2.03 
1.36 


2.58 
1.67 
2.27 

2.70 

2.13 


1.09 
1.37 


.70 
.86 


.46 
.90 
.50 
1.10 
.40 

.97 
.81 
.63 
.64 

.71 

.58 

.58 

.77 

1.50 

1.17 

1.14 
.72 
.45 
.95 
.82 


1.06 
.51 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


8 
10 

7 


10 
9 


1 

1  0 

2  0 


See   Refeience   Nores   Followir-.g   Slal;on   lnde< 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperaluie 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RE NOVO 
RlOewAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBUR6 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

K.EGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BUR6ETTST0WN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 


PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK, 
STOYSTOWN 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  i.  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLERMONT  ^t  NW 
CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


//R 
R 


65.9 
65.4 
63.0 
68.1 
64.0 

62.2 

70.2 
67.0 
64.9 


66.1 


69.  4M 
62.8 
66.4 
68.9    42 


-  § 

<  i 


42.4 
40.7 
37.7 
43.3 
38.2 

40.9 
42.0 
38.2 
44.5 


65.4 
66.8 
64.1 


66.7 
62.6 
66.7 
65.  9M 
69.4 

65.3 
60.7 
71.5 
66.1 
67.2 

64.5 
69.8 
68.2 
66.4 
66.9 

57.9 
64.1 
67.1 
67.1 
61.7 

59.0 
70.1 


51.1 
65.  4M 
63.7 
65.1 
65.2 

65.4 
63.3 
71. 5M 
62.7 
69.0 

67.9 
69.7 
64.0 
52.9 
63.4 

66.4 
64.1 
63.5 


43.5 

44. 4M 

40.3 


45.5 
43.1 


44.6 
43.1 
36.4 
39. 2M 
40.6 

41.0 
37.3 
41.9 
41.0 
42.0 

41.0 
42.2 
45.1 
41.3 
43.5 

47.7 
36.5 
41.4 
44.0 
40.6 

45.8 
41.7 


38.8 
36. 3M 
40.3 
38.8 
39.0 

40.4 
36.5 
43. OM 
44.4 
45.5 

42.2 

41.5 
39.7 
34.9 
39.7 

37.7 
38.5 
37.4 
41.3 


54.2 
53.1 
50.4 
55.7 
51.1 

51.5 
56.1 
52.5 
54.7 

63.3 


54.6 
56. 9M 
51.6 
55.4 
55.9 

55.5 
55.0 
54.4 


56.7 
52.9 
52.6 
52. 6M 
55.1 

53.2 
49.0 
56.7 
53.6 
54.6 

52.8 
55.0 
56.7 
54.9 
55.2 

57.8 
50.3 
54.3 
55.6 
51.2 

57.4 
55.9 


50.0 
50. 9M 
52.0 
52.0 
52.1 

52.9 
49.9 
57. 3M 
53.6 
57.8 


55.1 
55.5 
51.9 
46.9 
51.5 

52.1 
51.4 
50.5 
54.3 

52.6 


3.6 
5.3 


4.5 
5.5 
4.8 
5.7 


1.5 
4.2 


2.8 
3.4 


62  15+   30 
82  25    28 


81  15 
83  16 
87  10 


15 

16+  I 
15 
14 

16+ 
15+ 
15  + 


32  5 
30   5 

33  5 


342 
371 
450 
298 
427 

415 
293 
384 
329 


319 
255 
412 
296 
290 

311 
318 
336 


282 

381 
385 
368 
310 

370 
496 
272 
359 
325 

386 
286 
273 
32* 
311 

244 
453 
338 
307 
420 

262 
2«>1 


466 

434 
398 
411 
395 

378 
466 
251 
370 
251 

317 
302 
407 
494 

415 

398 
425 
441 
345 


0  10 
0  10 
0   0   0 


0  11 
7 

0  10 
0 


1.90 
2.99 
3.52 
2.43 
3.10 

2.09 
2.52 
3.51 
2.26 

2.70 


3.33 
2.41 
2.65 
1.97 
3.15 

2.77 
1.99 
1.94 


3.67 
4.32 
2.62 
3.52 
2.86 

3.49 
3.69 
2.86 


L.89 
.63 
-  2.19 


1.00 
2.02 


2.73 
2.68 

3.59 
2.85 
3.30 
3.33 

2.60 

2.67 
3.23 
3.54 

3.06 
3.13 


.41 
1.12 


3.62 
3.86 
2.96 
2.60 
2.63 

4.03 
3.24 
3.50 
2.05 
2.11 

2.80 
2.06 
2.56 
3.06 
2.60 

3.64 
3.27 
3.96 

4.00 

3.11 


1.82 
1.32 


1.14 
1.59 

1.57 
2.00 
1.39 


.22 

1.02 


.45 

1.06 

1.00 

.56 

.69 

.40 
.65 
.72 


.71 
.40 
.56 
.45 
.65 


.85 
.66 
.62 

.70 
.59 

.98 
.61 
1.40 
.66 
.59 

.62 
.65 

.70 
.65 
.67 


.82 

1.08 
.66 
.71 

.70 

.63 
.92 

.78 
.48 


.52 
.60 
.66 
.72 
.82 

1.20 
.60 
.77 
.95 


0  0 
0 
0  0 
0  0 
0     0 

0     0 

0     0 

0 

0 


0 

2 

3 

I 

2 

0 

2 

11 

2 

0 

6 

11 

6 

7 

9 

9 

9 

8 

9 

7 

6 

7 

7 

See   Reference   Notes   Following   Starion   lnde« 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


MCTONIA    LOCK    3 
.LCMTOWN    we   AP  R 

.LENTOHN   &AS    CO 
.TOONA   HOR&CSHOC    CURVE 

tCN[)T:>VILLE 

JSTINSURG    2    W 
kKEIt:iTOMN    i    HNH 

LAR    CRtEH    0AM 
LAR    GAP 


JiVER    FALLS 

2.59 

JkVERTOwN 

3.69 

CMTELSVILLE 

Z.Sfr 

I.LEFOWTE    ♦    i 

1.90 

RNE 

2.65 

RHlCK. 

3.00 

TNLEHEM 

2.69 

TMLEhEM    LEHIGH 

JN!V 

2.97 

AIRSVILLE    6    ENE 

4.32 

OSERVILLE     1    N 

1.97 

(SWELL     1    SW 

[ADOOCK.  loci;  2 

tADFOAD    FAA    AIRPORT 
*OFORO    CNTRL    FIRE    STA 
lAOFORO    4    H    RES 

lEEZEwOOD 

lOOKVlLLE    FAA    AIRPORT 

lyCETON    1    s 

IFFALO  MILLS 

ROETTSTOHN  2  H 

HNT  CABINS  2  NE 


RLISLE 

flROLLTOWN  2  SSE 
RTER  CAMP  2    H 
OAR  RUN 
AOOS  FORD 

lAMBERSBURG  1  ESE 
ARLEROl  LOCK  A 
ARENCE  1  E 
AUSSVILLE 
AYSVIU-E  3  W 

EARFIELO 
ERMONT  «  NW 
ATESVlLLE  1  SW 
MfLUENCE  1  SW  DAM 
NFLUENCE  1  NW 

UNEAUTVILLE 
NNEAUTVILLE  6  E 
HNELLSVILLE 
HSMOHOCKEN 
OKSBURG 

RAOPOLIS  NEVILLE  IS 

RRY 

UOERSPORT    3    NW 

UDERSPORT    6    E 

VlNGTON    2    W&W 

EEKSIDE 
ESSON    2    SE 
NVILLE 
VAULT    1    H 
XON 

NEGAL 
NORA 

YLESTOWN 

60 IS    7    E 
SHORE    2    SSM 

GLES    HERE 
ST    BRADY 
ENS SURG 
INBOftO 
PORIUM    1    N 

GLISH    CENTER 

HRATA 

UlNUNK    2 

IE    we    AIRPORT 

ERETT    1     SW 

RRELL    SHARON 

RO   CITY    *   S    DAM 

ANK.L1N 

EELAND 

LET  ON 

IGERTOWN 
ORGE    SCHOOL 
TTYSBURG 

EN    HAZEL    2    NE    0AM 
ENMOORE 

ENWILLARO    OASM    DAM 
JLOSBORO 
ATEHFORO 
ATERFOftO    1    E 
EENSBORO    LOCK    7 

EENVILLE 
HOVER 

WIISBURG   WB    AP 
RRISeuRG   NORTH 

WLEY 

LLISTERVILLE 
LTWOOO 

NESDALE  t,  NW 
NEY  BROOK  1  W 
P   BOTTOM    2    SE 


NTINGDON 
NT  SCALE 
NDMAN 
DJANA 
KESTOWN    2 


SE 


RSEY    SHORE 
UNSTOWN 
NE       1    NNE 
RTHAUS 


2.43 
2.96 

3.20 


2.20 
3.26 
3.28 
3.73 


2.60: 
2.03 
3.49 
3.51 


3.5ft 


«.02| 
2.7^ 


2.65 
3.5* 
3.52 


.22 
.15 

.30 


2.03       .11 


2.02       ,09 


.05 
.O* 


3.20 

T 

,09 

.01 

2.77 

.10 

T 

3.08 

.02 

.04 

2.99 

.25 

1.99 

.11 

• 

.66 

.231 

.77 

14 

.36 

.40 

.47 

.43 

.201 

.48 

45 

•  02 

.01 

.19! 

.10 

.19 

.36| 

.35 

22 

.42 

.13 

.49 

.26 

.10 

.601 

.04 

.46 

.04 

•  43 

.02 

- 

.14 

.58: 

.55 

.72 

.07 

.24i 

.17 

.35 

,07 

.05 

,31 

•  22 

.16 

.69 

,6H 

.32 

.10 

.12 

.46 

.01 

.39 

,17 

.40 

.06 

.25 

.37 

.10 

.64 

,03 

.33 

.31 

.62 

.53 

•  28 

.13 

.90 

.37 

.24 

.14 

.30 

.34 

03 

.22 

.27 

.06 

.02 

28 

.08 

.07 

.60 

.23 

.06 

.06 

46 

.17 

.01 

.06 

T 

.48 

.07 

.06 

.26 

.54 

,03 

.66 

.57 

•  39 

.03 

.66 

.56 

.19 

.03 

.02 

.06 

•  4* 

.01 

.32 

.40 

.36 

,05 

,50 

1.26 

.04 

.42 

.55 

.57 

,10 

.65 

.27 

.04 

T 

,60 

01 

,47 

,34 

,01 

.15 

.50 

.16 

.59 

.01 

.86 

T 

.31 

.53 

•  01 

.67! 

.56 

•  55 

-15 

.251 

.05 

.49 

T 

.43| 

.16 

13      14      15    I   16      17      18  I    19      20      21   ,  22      23      24  i  25      26      27  .  28      29      30      31 


1,00 
.50 


.21   T 
.35 

.25   T 


.22   .17   T 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14       15 


19      20      21       22      23      24 


25      26       27      28      29      30 


KITTANNING    LOCK    7 
KJt£SGEVILLE    3    W 
LAKE    HINISINK 
LAICEVILLE     1    NNE 
LANCASTER    2NE    PUHP    STA 

LANOISVILLE    2    NW 
LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    3    W 
LEHIGHTON 
LEWIS    RUN 


SE 


LEWIS TOWN 
LOCK   HAVEN 
LONG  PONO  2  W 
LYNCH 
HADE R A 

MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
NAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

MART1NSBUR&  FAA  AP 

MATAHORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEADVILLE  1  S 

HEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSDALE 
HILANVILLE 

MlLLHEiM 
HILLVILLE  2    SW 
MILROY 
MONTROSE 
HOR&ANTOWN 

HT  GRETNA  2  SE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESMANINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  2  NW 
PALM 
PALMER TON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVlLLE  I  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 
POTTSVlLLE 
POTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  we  CITY  R 

REHOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RIOGWAY  3  W 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
5INNEMA HONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  nOUNTAlN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 
STROUDSBURO 
STUMP  CREEK 
SUNfiURY 
SUSQUEHANNA 

SUTERSVILLE 

TAMAQUA 

TAHAOUA  h    N  DAM 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA 

TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FlLT  PLANT 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
VIRGINVILLE 

WARREN 
WATSON TOWN 
WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 


3.90 

3.89 

3. SO 

2.t3 

4.4S 

♦  .30 

3.10 

3.09 

3.77 

3.01 

2.9* 

3.59 

1.94 

5.13 

1.70 

2.80 

2.60 

2.7* 

3.Sk 

1.9i 

2.2f 

3.55 

4.03 

3.05 

4.39 

3.21 

2.21 

2.52 

2.60 

2.79 

3.69 

2.85 

3.30 

2.66 

2.52 

3.33 

5.25 

3.42 

2.77 

2.65 

3.49 

2.97 

3.78 

3.31 

2.95 

2.09 

2.5S 

3.31 

2.56 

2.80 

2.67 

3.35 

3.4t 

2.81 

3.23 

3.04 

4.11 

3.3E 

2.52 

4.38 

3.24 

3.51 

2.84 

3.47 

2.68 

3.54 

2.85 

2.84 

3.02 

3.30 

2.78 

2. IS 

3.2C 

3.6t 

3.08! 

.20 


3.32       .02      ,35 


.021 


T  .011      T 

.10] 
T  .10 

.28      T 


.05. 


.11       .02       T 


.34 

.05 


1.14 
1.50 
1.17 
1.14 


.02       ,21       .01       T 


.01 
.03 

.141 


>oi<?s  loUowing  Siai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

,1- 

— t - 

Day  of  Month 

'     1 

2    I 

3    !    4 

a|6 

'1 

8    I 

9 

10  1 

11     1 

12 

13  I   14   1   15 

16  1   17 

|.8 

19  1  2C 

1    ^' 

22  1  23  1  24 

25       ?'■ 

1        31 

miTCSBURG 

!     2.39 

,     2.90 

I 

.1* 

T    ! 

•  22 

.07 
.09 

.93 

.99 

t 

.32 

T 

.06      .02 

T 
•  92 

.29 

.t: 

.,.       ~ 

.20 

.27 

.19 

.67 

.69 

I 

.21 

T 

.36 

.09      T 

.07       T             T 

T 

■ILLlAHSSURG 
blLLlAMSPORT    MB    AP 

2.«* 

.03 

.0« 
.20 

.91 

.76 

.10 

.33 
.39 

.33 

.66 

.66 

.01 

I 
.01 

:r. 

.03 

.01                   .30 

•  29 
.21 

.16 

.67 

T 

.02 

.13 

.01       .03 

.09 

.21 

.It.       .0 
T 

7 

.11 

.16 

TOWi    )    iiW    PUMP    STA 
TORI    htAVCN 

:iON6viLi.c   }  se 

2.19 
1.S3 
1.71 
J. 13 

.02 

T 
.16 

.20 
.30 

T 

.la 

.16 
.3) 
.29 

.11 
.02 
.08 
.26 

.01 

.02 
.21 

.00 
.16 
.03 
.36 

.20 

.31 
.27 

T 

.02 

.09      .01 

.60 

.79 
T 

.01 
.39 

.29 

■  06 
.09 
.12 

•  13 

.0* 
•  S2 

■  01 

.16      T 

.45 

.91 

.02 

.02 

.09 
.10 
.09 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

'ercent  of 

possible 

sunshine 

1 

Station 

1 

O    a    q 

sal 

0 

1 

1^ 

£  1 

0     a 
a    1 

Is 

II 

o  t. 

a 

a 

s 

at 
o 
jT 
o 

1 

O 

tn 

0) 

T 
O 

o 

il 

1 

3 

III 

ALLENTOWN   WB   AIRPORT 

NW 

10 

11.3 

46++ 

w 

3 

80 

77 

54 

62 

5 

7 

7 

1 

0 

0 

20 

1 

6.9 

ERIE   WB   AIRPORT 

WSW 

13 

12.2 

30++ 

s 

15 

77 

73 

63 

65 

8 

4 

6 

0 

0 

0 

IS 

1        - 

6.6 

HARRISBURG    WB   AIRPORT 

W 

16 

8.8 

33 

w 

g 

71 

70 

50 

56 

7 

7 

7 

0 

0 

0 

21 

53 

7.1 

PHILADELPHIA    WB   AIRPORT 

WSW 

17 

9.5 

30 

NW 

3 

74 

74 

57 

61 

6 

6 

6 

0 

1 

0 

19 

54 

6.9 

PITTSBURGH    WB   AIRPORT    2 

WSW 

11 

9.5 

35++ 

S 

8 

72 

75 

53 

55 

4 

5 

7 

1 

0 

0 

17 

49 

7.6 

READINC    WB    CITY 

- 

- 

11.6 

45 

SW 

9 

- 

~ 

- 

3 

4 

5 

3 

0 

0 

15 

47 

6.8 

SCRAHTON   WB   AIRPORT 

NJiW 

14 

10.3 

27 

NW 

3+ 

72 

71 

49 

55 

7 

4 

7 

2 

0 

0 

20 

48 

7.4 

WILLIAIISPORT    WB   AIRPORT 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

51 

58 

2 

6 

10 

1 

0 

0 

19 

- 

7.6 

DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAr  1961 


Day  Of  Month 

s. 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

1 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 

HIN 

39 

59 

40 

68 
38 

63 

36 

68 

39 

69 

36 

66 

46 

75 
58 

82 
66 

66 
65 

60 
53 

63 
62 

71 
57 

81 
58 

78 
59 

76 

64 

71 
47 

65 

49 

47 

70 
49 

69 

45 

63 
46 

65 

43 

77 

43 

82 
54 

76 

44 

54 

42 

74~ 
41 

71 

45 

66 

40 

77 

40 

68.3 
46. < 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 
MIN 

59 
39 

56 
42 

59 

36 

58 
36 

62 
36 

67 
38 

60 
47 

69 
61 

77 
56 

84 
56 

67 
52 

60 
51 

63 
62 

71 
68 

82 
59 

79 
62 

77 
46 

70 
49 

66 

47 

59 

46 

69 

46 

71 
50 

64 
41 

67 
42 

77 
50 

83 
60 

76 

41 

63 

40 

76 

46 

71 
40 

66 

41 

68. t 
47.1 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

42 

55 
32 

50 
37 

59 
33 

63 

30 

59 

44 

72 
46 

76 

54 

82 
53 

66 

47 

63 
47 

58 
54 

76 
56 

81 
53 

62 
53 

73 
65 

66 
33 

63 

48 

53 
47 

62 
36 

62 

44 

52 

44 

64 
38 

72 

34 

60 
47 

76 

41 

49 
35 

72 
36 

70 
52 

63 
35 

74 
39 

66.1 
43.! 

ARENDTSVILLE 

MAX 
MIN 

61 
«2 

58 
43 

56 
41 

56 
34 

64 
34 

64 
47 

52 
46 

67 
48 

77 
56 

86 
58 

68 

55 

57 
54 

66 
55 

68 
59 

81 
54 

81 
61 

77 
45 

68 

48 

67 

46 

64 

43 

68 
46 

70 
43 

64 
39 

69 
42 

76 

50 

83 
58 

72 
39 

67 
42 

78 
49 

72 
39 

If 

66.! 
47.1 

BAKERSTOMN  3  WNW 

MAX 
MIN 

64 
31 

65 
31 

49 
37 

57 
32 

60 
34 

65 

54 

72 
57 

73 
58 

76 
57 

72 

45 

76 
46 

76 
69 

81 
59 

86 
60 

87 
63 

85 
55 

61 
36 

61 
56 

61 
46 

63 
42 

62 

46 

57 
36 

63 

34 

72 
35 

79 
42 

79 
39 

46 
33 

70 
36 

71 
63 

64 
33 

76 
35 

68. 'i 

44. ( 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

MIN 

58 
34 

59 
34 

51 
36 

66 
31 

62 
29 

65 

37 

62 

45 

72 
48 

74 
49 

64 
46 

68 
42 

66 

44 

6S 
55 

74 
53 

81 
57 

81 
66 

62 
34 

66 

43 

64 
46 

57 
39 

67 
41 

64 
44 

52 
33 

64 
39 

77 
47 

79 
56 

60 
34 

52 
36 

74 
49 

67 
32 

67 
43 

65.1 
42. < 

BERWICK 

MAX 
MIN 

59 

36 

67 

40 

57 
37 

61 
36 

67 

33 

67 

38 

73 
49 

76 

58 

84 
56 

60 
53 

68 
46 

70 
56 

76 
60 

83 
57 

83 
69 

60 
59 

73 
44 

67 
49 

64 
48 

69 

47 

70 
42 

62 
49 

62 

41 

77 
47 

82 
46 

82 
49 

50 
41 

76 
37 

76 
48 

66 

34 

76   70>t 
36  1  46. < 

BETHLEHEM  LEHIOH  UN  I  V 

MAX 
MIN 

58 
46 

64 
46 

56 

46 

62 

46 

68 
46 

66 

46 

70 
50 

75 
62 

81 
68 

66 
69 

66 
66 

60 
65 

70 
60 

79 
64 

79 
64 

75 
66 

72 
56 

66 
56 

59 
52 

66 

54 

66 
56 

62 

55 

64 
50 

74 
63 

81 
63 

80 
55 

55 
46 

72 
47 

72 
52 

64 
50 

76 
48 

68.2 
53.! 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

HIN 

61 
41 

45 
28 

42 
32 

56 
29 

59 

35 

55 

46 

66 
61 

71 
64 

76 
56 

61 
43 

64 
48 

67 
53 

74 
56 

81 
57 

61 
62 

66 
47 

65 
38 

58 
48 

51 
44 

68 
36 

58 

42 

46 
39 

66 

36 

70 
35 

76 
62 

67 
36 

42 
31 

70 
36 

63 
48 

61 
33 

71 
43 

62. ( 

43.1 

BLOSERVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

60 
41 

55 
42 

63 

43 

56 
39 

62 
36 

64 
45 

53 
46 

65 
51 

73 
60 

61 
54 

69 
52 

57 
52 

62 
54 

66 
58 

80 
57 

78 
56 

79 
46 

69 

50 

65 
47 

64 
42 

66 
44 

66 

46 

61 

40 

66 
43 

76 
49 

81 
60 

67 

40 

53 
39 

78 
51 

69 
40 

68 

43 

66.- 

47.1 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 
32 

47 
25 

47 
29 

61 
29 

61 
27 

52 
39 

70 
48 

63 

63 

66 
46 

61 
38 

70 
36 

71 
55 

75 
57 

61 
52 

80 
65 

56 
35 

63 
29 

61 
45 

46 
40 

60 
36 

54 

42 

45 
33 

56 
33 

69 
32 

72 
61 

61 
34 

43 
32 

68 
36 

67 
33 

57 

30 

71   61.1 
36  1  36.1 

BRADFORD  «  W  RES 

MAX 

HIN 

46 
22 

46 
28 

52 
27 

61 
22 

62 
27 

72 
45 

72 
49 

70 
52 

62 
36 

74 
30 

74 
64 

76 
53 

66 
46 

66 
47 

80 
44 

62 
27 

64 
44 

52 

42 

63 
32 

61 
37 

48 
37 

66 
26 

70 
26 

75 
39 

74 
34 

44 
32 

71 
30 

71 
42 

58 
26 

72  ,  65.1 
30  i  36.: 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
39 

47 
31 

52 
36 

56 
26 

62 
25 

54 
40 

69 

50 

69 

54 

75 
50 

67 
44 

71 
38 

66 
56 

77 
52 

81 
46 

82 
67 

6U 
35 

67 
32 

58 
52 

52 

44 

63 
36 

65 

44 

49 

41 

64 
33 

72 
32 

75 
41 

58 
38 

46 
35 

71 
35 

62 
39 

61 
30 

73 
35 

63.- 

40.: 

SURGE TTSTOWN  2    W 

MAX 

MIN 

60 
29 

64 
26 

53 
30 

53 
23 

60 
25 

62 

40 

73 
61 

70 
55 

77 
53 

75 
46 

63 
37 

76 
54 

76 
50 

79 
45 

65 
51 

86 
49 

63 

30 

67 
41 

62 
48 

62 

30 

66 

35 

60 
33 

65 

31 

65 
29 

75 
35 

79 

44 

45 

30 

64 
31 

73 
46 

65 
30 

66   66.- 
32   36. < 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

60 
46 

66 

40 

63 

30 

65 
28 

65 
46 

70 
45 

74 
54 

61 
52 

70 
52 

60 
61 

69 
56 

80 
67 

80 
60 

66 
59 

71 
38 

70 
49 

60 
47 

65 
37 

65 
38 

64 

44 

65 

34 

74 
36 

82 

42 

80 
62 

54 
39 

75 
37 

76 

34 

78  1  69.1 
37  1  44. < 

BUTLER 

MAX 
MIN 

58 

45 

64 
29 

61 
36 

60 
29 

59 
26 

65 
36 

72 
49 

74 
54 

73 
43 

65 
39 

75 
49 

76 
56 

86 
48 

66 
66 

62 
31 

70 
37 

59 
36 

58 
32 

63 

39 

54 
32 

60 
32 

76 

40 

76 
43 

44 
36 

73 
35 

66   65. < 
32  1  39.. 

CANTON  1  NN 

MAX 
MIN 

53 

33 

56 
36 

49 

34 

50 
34 

66 
35 

60 
36 

57 
46 

69 
47 

68 
55 

76 
46 

56 
37 

66 

40 

66 
53 

73 
57 

79 

57 

74 
66 

67 
36 

67 

40 

60 
44 

59 

42 

63 

43 

60 
43 

49 
37 

55 
41 

71 
44 

74 
53 

66 
35 

46 
35 

70 
43 

66 
35 

59 

40 

61. t 
42.. 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

57 
42 

69 

43 

66 
42 

66 
39 

67 
35 

59 
45 

68 
47 

77 
66 

83 
60 

69 
67 

63 
64 

63 
56 

68 
56 

83 
58 

83 
56 

77 
61 

69 
46 

69 

49 

66 

48 

70 
46 

69 
46 

64 
46 

68 

41 

76 
42 

84 
60 

80 
61 

56 
42 

78 
42 

76 
52 

69 
38 

79 
43 

70.J 
46.> 

CHAMBERSBURO  1  ESE 

MAX 
MIN 

53 
46 

56 
43 

55 
40 

64 

30 

65 

30 

54 
49 

66 
46 

76 
64 

84 
56 

67 
55 

59 
53 

63 
55 

69 
57 

80 
57 

80 
63 

75 
61 

69 
42 

67 

60 

61 
49 

67 
40 

66 

41 

62 
44 

68 
38 

75 
37 

83 
46 

79 
46 

54 
39 

77 
40 

72 
54 

66 
36 

77 
40 

66. 
46.1 

CLATSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

64 
43 

53 
28 

59 

30 

61 
24 

61 
25 

76 
49 

75 
54 

79 
56 

77 
57 

70 
48 

72 
39 

78 
55 

80 
50 

85 
46 

84 
54 

64 
51 

67 

34 

64 
46 

63 
49 

63 
31 

62 
38 

58 
35 

65 
34 

74 

3U 

79 
36 

76 
42 

54 
32 

73 
32 

71 
64 

67 
30 

74 
32 

69. < 
40. 

CLERMONT  4  NM 

MAX 
MIN 

58 
34 

50 
28 

48 
28 

56 
26 

62 
18 

66 
32 

68 
46 

72 
48 

70 
52 

67 
38 

76 
30 

72 
64 

80 
66 

87 
62 

78 
54 

76 

50 

62 

30 

58 

40 

60 
44 

62 

36 

68 

40 

50 
38 

58 
36 

66 
28 

73 
48 

70 
44 

42 
34 

70 
40 

68 
46 

62 
23 

72 
28 

65. 
36. 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

60 
39 

69 
45 

61 
38 

68 

37 

64 
36 

68 
39 

57 
48 

72 
53 

76 
57 

86 
58 

65 
57 

68 
52 

67 
53 

70 
68 

82 
60 

79 
62 

77 
47 

72 
46 

70 
49 

61 

46 

67 

60 

71 
47 

63 
42 

68 
46 

70 
46 

83 
59 

77 
42 

53 

40 

76 

48 

69 
39 

67 
37 

66.1 
47.. 

CONFLUENCE  1  SU  DAM 

MAX 

MIN 

66 

29 

60 
33 

51 
37 

65 

30 

59 
26 

63 
'1 

62 

49 

67 
51 

81 
60 

60 
46 

66 

47 

63 
65 

72 
53 

79 
50 

84 
63 

84 
66 

64 
36 

71 
37 

61 
48 

56 

38 

56 
39 

62 
42 

66 
37 

63 
32 

70 
36 

78 
42 

56 
34 

48 
33 

72 
46 

66 
34 

62 
36 

66. 
41.1 

CONNEAUTVILLE 

MAX 

MIN 

69 
40 

56 
28 

52 
37 

51 
29 

52 
25 

66 
42 

66 
51 

74 
49 

72 
66 

66 
37 

56 
33 

79 
50 

79 
45 

79 
44 

60 
46 

62 
52 

53 

20 

63 

43 

64 

40 

60 
30 

60 
41 

56 
39 

56 
32 

62 

3U 

74 
42 

76 
38 

60 
36 

61 
34 

73 
50 

73 
29 

61 

40 

65., 
39.1 

CORRr 

MAX 
MIN 

61 

44 

49 
26 

50 
31 

65 
28 

63 

26 

62 
39 

72 
60 

69 
52 

66 
57 

64 
36 

77 
35 

75 
58 

78 
55 

83 
50 

82 
60 

65 
46 

63 

30 

62 

46 

54 
43 

65 
31 

62 

42 

51 
39 

61 

30 

72 
30 

76 
47 

71 
36 

46 
34 

72 
36 

66 
47 

60 
29 

73 
39 

65.' 
40.' 

COUDERSPORT  3  NW 

MAX 
MIN 

56 
26 

46 
22 

49 
30 

64 
29 

61 
21 

56 

30 

72 

45 

66 
62 

73 
49 

61 
40 

71 
31 

68 
54 

76 
58 

80 
40 

78 
62 

66 

46 

62 
28 

62 
41 

54 
43 

62 
32 

56 
35 

46 
38 

59 

33 

70 
29 

76 
38 

69 
36 

44 
30 

70 
31 

62 
41 

59 
25 

72 
26 

63. 
36. 

DEVAULT  1  W 

MAX 

MIN 

68 

44 

56 
43 

66 
41 

64 
39 

66 
43 

56 
46 

71 
46 

78 
59 

85 

55 

64 
57 

59 
51 

64 
53 

69 
55 

79 
60 

76 
59 

75 
68 

70 
46 

69 
48 

59 
46 

63 
46 

68 
47 

63 
45 

66 
43 

75 
46 

80 
56 

76 
43 

59 

40 

74 
40 

66 
46 

64 
41 

75 
46 

66. 
46. 

DIXON 

MAX 
HIN 

56 
29 

56 

30 

65 
36 

55 

34 

59 
28 

64 
26 

63 
30 

76 
48 

74 
57 

83 
50 

64 
37 

73 
40 

70 
53 

82 
54 

67 
54 

80 
59 

76 
36 

67 
39 

68 
44 

56 

45 

66 
38 

68 

36 

54 

34 

64 

34 

76 
43 

80 
43 

63 
39 

50 
36 

75 
36 

69 
32 

63 

33 

67. 
40.1 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

56 
38 

46 
28 

44 
28 

66 

24 

66 
22 

60 
44 

64 
46 

74 
46 

74 

50 

58 

42 

60 

44 

68 
46 

74 
48 

60 
46 

60 
52 

58 
39 

62 
29 

56 
46 

54 

40 

54 
26 

56 
32 

48 
36 

56 
28 

64 
26 

72 

38 

62 
34 

38 
29 

68 
32 

58 
42 

56 

28 

68 
36 

60. 
37. 

DONORA 

MAX 
MIN 

67 
42 

62 

30 

60 
34 

65 
27 

66 

30 

73 
47 

76 
52 

76 
63 

80 
55 

70 
44 

74 
44 

79 
53 

83 
53 

87 
50 

87 
58 

62 
52 

71 
33 

63 
51 

62 
45 

67 
34 

64 
36 

58 
47 

68 
34 

75 
32 

81 
41 

78 
37 

52 
31 

76 
34 

72 
52 

66 
31 

76 
36 

71. 
41. 

OU  BO  IS  7  E 

MAX 
HIN 

57 
38 

56 
26 

52 

33 

56 
26 

62 

24 

62 

34 

70 
47 

69 
51 

77 
49 

66 
46 

66 

44 

64 
55 

75 
56 

82 
49 

82 
68 

77 
63 

65 
31 

66 
61 

53 
45 

61 
35 

59 
43 

50 
41 

62 
32 

71 
32 

75 
45 

74 
37 

45 
33 

70 
34 

69 
61 

60 
29 

72 
33 

65.' 
40. 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

53 

30 

54 
32 

51 
33 

61 
31 

56 

34 

60 
36 

57 
43 

63 
46 

66 

54 

76 
46 

57 
40 

69 
42 

64 
55 

72 
57 

77 
67 

72 
65 

68 
37 

66 
39 

62 
42 

66 

40 

63 

40 

63 

42 

48 
35 

5b 
41 

70 
46 

73 
53 

57 
32 

45 
it* 

69 

39 

65 
33 

59 
36 

61. ( 
41. 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

66 
39 

64 
30 

54 
39 

60 
30 

66 
27 

65 
42 

73 
60 

76 
65 

72 
54 

73 
47 

79 
39 

77 
60 

60 
55 

68 
50 

67 
53 

76 
64 

7U 
36 

70 
52 

57 
48 

65 
36 

66 
36 

76 
32 

61 
43 

SO 
42 

75 
36 

76 
62 

65 

34 

78 
36 

71.' 
43.1 

EBENSBURG 

MAX 

MIN 

59 
39 

52 
28 

46 
34 

57 
26 

68 
25 

55 
44 

68 

44 

72 
52 

76 
49 

61 
41 

61 
42 

60 
60 

75 
63 

77 
49 

81 
61 

68 
62 

65 
31 

59 
47 

49 

43 

69 
36 

60 
41 

46 

40 

60 
30 

69 

40 

75 
43 

63 
37 

46 
31 

7u 
34 

65 
48 

61 
33 

71 
34 

62.1 

40. 

EMPORIUM  I  N 

MAX 
MIN 

54 
27 

56 
26 

49 

30 

50 
27 

57 
24 

63 
32 

52 
45 

72 
60 

65 

50 

76 
44 

65 

34 

72 
38 

70 
55 

77 
49 

82  1  80 
53  1  52 

62 
31 

66 
32 

62 
46 

50 
36 

65 
37 

59 

40 

48 
34 

61 
31 

72 

40 

75 

51 

64 
31 

47 
31 

70 
36 

63 
26 

60 
30 

63.1 
37. 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
HIN 

56 
29 

68 
29 

64 
33 

55 
26 

65 
26 

73 
46 

71 
51 

81 
60 

65 
36 

71 
37 

64 
57 

83  1  80 
52   *9 

70 
33 

67 

33 

67 
44 

55 
42 

67 
34 

65 
36 

62 
34 

62 
33 

It 

78 
38 

56 
38 

50 
31 

75 
35 

69 
29 

66 
29 

65.' 
37. 

EPHRATA 

HAX 
MIN 

59 
42 

69 
41 

59 
41 

66 
36 

67 
38 

57 
46 

66 

46 

76 
56 

82 
57 

71 
67 

62 
54 

66 
64 

66 
57 

79 
59 

77   77 
60   64 

71 
44 

70 
49 

61 
46 

68 
46 

7U 
47 

64 

44 

66 
42 

75 
43 

80 
53 

71 
66 

61 

41 

75 
39 

62 
66 

68 
40 

75 

43 

68. 
48. 

ERIE  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
33 

48 
32 

46 
37 

54 
34 

66 
33 

60 
46 

67 
57 

72 
54 

68 
46 

49 
37 

65 
36 

79 
60 

77 
58 

81 

60 

82 
62 

63 

38 

54 
36 

66 

47 

54 
46 

61 
39 

54 
47 

56 
43 

59 

40 

71 
39 

76 
65 

56 
36 

51 
40 

68 
49 

62 
47 

66 
36 

72 
50 

62. 
44.' 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CoatlDutd 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY  1961 


D*r  Of  Month 


iveRCTT  1  S» 

FAKHei-L  SHARON 
FORD  CITY  «  S  DAM 
FRANKLIN 

FRCELAND 
UWQl    SCHOOL 
OeiTYSBURO 

CRATERFORO  1  t 

6REENVILLE 

HANOVER 

HARRlSauRb  VB  AP 

HAWLEY 

MOLTKOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NU 

JOHNSTOWN 

HANE   1  NNE 

KE(iO 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  w 

LENISTOWN 

LOCH   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MEAOVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 


8   9   10   U   U   13   14   IS  16   17   18 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


40 


i9      i* 

3«   S7 


»*   A9 
36   AO 


92 
3« 


SO   SI 

3«  3a 


57   60 
♦♦   37 


46  AA   AA 


SB   S7  is 
37   4A   38 


60   60 
A3   42 


56   57   56 
45   43   44 


65 
34 


54   61 

3a   32 


58   68 
35   33 


5]   65 

30   27 


5«   65 
31   28 


55   61 
32   33 


58   63 
30   34 


56   58 

40   38 


57   61   65 


6»   67 
29   28 


59   66 
35   36 


63   66 

40   39 


51   59 
32   30 


70   70 
56   60 


71   75 
51   54 


70   69 
53   54 


70   76 
56   56 


74   78 
49   A7 


65   79 
52   58 


70   77 
50   64 


70   70 
56   55 


57   80 
56   58 


78   86 
67   61 


73   73 
47   55 


57   55 

43   39 


60   60   56 
44   40   39 


53   49 
29   40 


60   51 
27   36 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


62 

36   40 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


55  58 

31  23 

60  61  53 

43  35  40 

60  60  58 

41  43  37 

69  58  58 

40  42  3B 


68   50 
35   41 


61 
34 

60  55  67 
40  42  35 

61  69  58 
34  43  46 

59  60  54 

34  38  39 

55  59  50 


58  62  62 

50  49  46 

60  49  48 

42  28  37 

58  49  48 

44  36  37 

66  60  50 

33  28  37 

63  51  60 

38  28  36 

63  56  57 

44  42  42 

57  55  54 

34  38  38 

50  62  48 

29  34  34 


61   63 

39   40 


53   65 

31   29 


59   65 
29   26 


50   65 
27   25 


49   59 
36   32 


51   55 
26   21 


62   63 

33   30 


65   67 
32   33 


58   63 
31   33 


56   58 
32   29 


57   65 
31   33 


58   65 
35   34 


58   63 

30   30 


52   57 
28   24 


65   71 
47   45 


68   61 
28   32 


68   62 
34   33 


51   66 
30   28 


57   63 
25   23 


57   66 
34   32 


55   60 
33   37 


47   52 
34   33 


66   69   73   81 


57   56 
40   38 


57   57 
39   37 


66   57   53 

37   30   39 


62   66   54 
48   36   39 


61   55 
33   35 


62   65 
34   42 


59   65 
27   25 


56   60 
32   30 


75   77 
54   55 


75   79 
54   50 


73   73 
63   53 


71   77 
57   64 


72   63 
49  1*9 


81   84 
55   50 


77   83 
56   57 


55   75 

53   58 


75   80 
55   53 


55   78 
51   67 


74   78 
49   57 


74   72 
49   54 


70   74 
63   49 


77   82 
50   68 


72   78 
55   54 


73   81 
55   54 


73   70 
52   55 


70   65 
51   58 


68   77 
50   54 


56   58   71 
47   65 

70   69 


75   81 
51   55 


76   86 
55   57 


72   72 
58   59 


58   76 
65   55 


62   83 
42   42 


75   65 
47   40 


68   75 

40   37 


74   66 
45   44 


84   58 
52   57 


86   58 
59   56 


83   56 
55   55 


69   80 
38   36 


87   65 
59   55 


68   59 
66   55 


80   66 
51   40 


66   51 
59   56 


87   70 
54   48 


67   70 
48   40 


59   54 
38   35 


80   66 
50   49 


68   57 
60   48 


81   66 
57   55 


84   66 
58   55 


53   74 
46   33 


86   59 
58   52 


85   71 
60   61 


84   58 
51   43 


81   57 
47   45 


69   63 
62   54 


65   69 
45   45 


57   57 
50   50 


66   65 

38   34 


58   76 
38   33 


83   70 
55   53 


82   89 
59   57 


73   81 
54   49 


80   83 
55   50 


65   78 
65   65 


60   58 
55   67 


65  59 

66  60 


62   57 
54   66 


81   87 
63   50 


70   73 
65   50 


59   82 
59   61 


58   74 
51   55 


56   78 
59   51 


70   77 
55   56 


80   85 
63   50 


77   79 
53   48 


70   80 
56   55 


73   80 
62   44 


77   81 
55   54 


49   43   5U 


31 

66   62   67 

61   43   41 


70 

54 

61 

6A 

36 

55 

46 

38 

64 

68 

61 

56 

34 

44 

48 

36 

70 

62 

68 

66 

33 

51 

46 

35 

69 

52 

58 

62 

39 

46 

41 

38 

72 

75 

74 

61 

46 

52 

45 

47 

57 

81 

78 

57 

50 

55 

65 

57 

79 

55 

59 

57 

81 

82 

78 

50 

52 

54 

55 

69 

81 

54 

58 

57 

54 

75 

84 

50 

57 

57 

57 

78 

85 

58 

64 

54 

61 

76 

82 

55 

48 

50 

70 

79 

81 

58 

51 

51 

78 

83 

85 

57 

55 

59 

76 

82 

81 

57 

58 

59 

75 

58 

45 

49 

75 

7u 

45 

48 

70 

65 

31 

50 

78 

71 

45 

45 

70 

56 

49 

52 

73 

58 

41 

42 

70 

67 

49 

52 

70 

72 

39 

38 

59 

63 

33 

50 

55 

54 

29 

42 

66 

72 

38 

51 

60 

55 

27 

31 

69 

53 

35 

45 

73 

70 

45 

47 

74 

67 

43 

45 

64 

64 

36 

43 

75 

59 

45 

48 

80   56 
61   43 


77   55 
46   37 


68   60 
54   53 


68   61 
50   54 


72   78   77 
40   36   58 


78   67 
50   49 


77   60   84 
62   60   66 


78   82 
52   47 


51   71 
56   59 


68   73 
55   57 


53   78 
52   56 


57   80 
66   58 


68   79 
57   58 


81   86 
53   50 


81   81 
54   52 


72 

72 

46 

45 

71 

58 

37 

43 

67 

67 

32 

33 

74 

71 

50 

50 

68 

56 

34 

37 

65 

53 

39 

5U 

55 

54 

34 

38 

55 

56 

28 

45 

73 

71 

44 

48 

71 

67 

41 

43 

70 

50 

35 

35 

68 

55 

45 

45 

68 

65 

44 

44 

69 

69 

33 

52 

67   38   61 


57   65   57 


56   59   67 


52   67   50 


57   57   69 

50  t*t*       44 


54   58   69 

60   48   48 


54   64   55 
46   45   38 


62   66   59 
52   50   49 


62   63   68 

49   39   40 


55   62   61 
49   33   45 


50   59   63 


63   55   62 

50   39   44 


45   30   33 


i8   40   40 


62   58   71 
49   46   49 


64   50   66 


69   65   63 

46   45   42 


48   45   44 

58   61   70 
61   46   46 


69   58   70 


52   52   53 


52  69  71 

50  61  55 

52  60  60 

46  35  39 

63  60  62 

48  42  40 

61  60  66 
45  32  43 

58  64  57 

43  26  39 

56  54  58 

49  41  41 

66  60  57 

47  44  42 

63  50  62 

43  42  41 

68  57  70 

45  46  47 

52  57  59 

46  46  44 

62  65  58 

47  33  42 

51  60  51 

60  37  41 


23 

67   58 

41   35 

56   66 


58   58 
40   36 


53   65 

40   35 


59   63 

43   41 


70   56 
47   41 


69   55   67 

46   40   45 


70   53   65 
46   39   43 


57   66   78 
37   34   32 


70   55   68 

45   40   42 


52   57   78 


57   63   52 


62   65   74 

50   47   46 


68   58   68 
39   38   37 


53   54   72 


56   55 
39   31 


45   39   36 


57   46   61 
39   30   28 


56   64   73 
41   36   35 


66   68   75 
47   41   43 


69   51 
43   40 


69   63   67 

42   40   42 


24   25 


69   60 
48   39 


51   49   62 


51  48  50 

49  52  70 

42  35  34 

50  60  7U 

43  37  41 

56  52  61 

40  36  32 

55  64  74 

36  28  29 

68  62-  69 

44  37  41 

55  56  62 

45  39  40 

54  49  56 

44  39  40 

62  58  75 

42  38  42 


69   57 
42   41 


60   66   75 
38   35   31 


63   69   66 
43   38   36 


82   61 

40   34 


78   54 
42   38 


78   54 
48   36 


74   50 
42   36 


81   77 
57   41 


82   68 
63   39 


80   77 
52   41 


77   56 
38   35 


63   74 
56   39 


71   52 

44   42 


60   68 
45   38 


74   53 
48   44 


84   65 

43   38 


72   48 
41   35 


74   76   44 


73   81   55 
44   54   37 


75   42 
35   32 


68   48 
41   36 


77   55 
53   42 


83   74 
58   41 


70   49 
39   39 


81   69 
51   41 


83   66 
45   41 


62   50 
54   40 


78   53 

43   34 


75   58 

47   44 


75   46 
40   34 


69 

67 

66.4 

40 

40 

44.4 

65 

77 

69.0 

40 

42 

46.5 

65 

63 

66,1 

31 

36 

41.0 

64 

75 

67.9 

30 

39 

42.2 

59 

71 

64.5 

36 

40 

42.5 

68 

61 

68.5 

40 

39 

46>3 

71 

58 

68.1 

42 

45 

49.4 

67 
38 

65 
39 

67.1 
45.9 

66 

45 

36 

36 

75 

43 

39 

36 

73 

50 

36 

32 

82 

65 

66 

39 

77 

64 

50 

39 

76 

58 

49 

35 

72 

55 

40 

36 

70 

53 

42 

40 

79 

61 

36 

35 

82 

45 

45 

35 

39 

47 

61 

72 

35 

40 

47 

71 

36 

40 

73 

56 

38 

39 

69 

76 

30 

36 

72 

57 

42 

44 

66 

77 

42 

46 

71 

61 

35 

33 

63 

76 

42 

46 

74 

68 

35 

35 

63 

74 

30 

34 

60 

53 

29 

37 

52 

63 

39 

40 

50 

60 

25 

30 

64 

76 

36 

39 

58 

78 

39 

39 

59 

59 

38 

37 

60 

76 

31 

35 

71 

57 

39 

39 

72 

69 

37 

37 

73 

68 

33 

36 

57 

62 

30 

31 

69.7 
41.5 


70.0 
48.1 


58.6 

49.5 


65.4 

41.0 


67.4 
50.1 


68.9 
42.9 


67.2 

42.0 


55.4 
45.5 


62.9 
34.9 


56.8 

43.1 


68 

78 

48 

52 

61 

61 

32 

36 

62 

74 

39 

41 

58 

62 

30 

36 

62 

72 

28 

32 

72 

69 

37 

39 

69 

65 

35 

38 

56 

55 

35 

34 

66 

74 

38 

39 

65 

76 

38 

38 

66 

75 

30 

36 

55 

58 

36 

38 

67.1 

46.5 

67.0 

42.5 

67.7 

46.0 

68.6 

46.7 

68.1 

43.3 

64.0 

38.2 

70.4 

52.4 

64.5 

41.0 

64.1 

44.6 

53.4 

39.7 

66.4 

37.7 

67.9 

46.1 

65.5 

43.2 

51.9 

41.2 

57.0 

45.5 

67.7 

46.2 

69.6 

42.2 

68.2 

45.1 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY  1961 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

63 
33 

57 
42 

57 
42 

60 
33 

64 

31 

67 

34 

55 
44 

73 

49 

78 
56 

83 
68 

70 
52 

60 
53 

64 
57 

70 
59 

S3 
56 

81 
6U 

75 
44 

70 
47 

66 

49 

66 
47 

70 
47 

69 

44 

60 
39 

67 

41 

81 

45 

83 
49 

69 
42 

55 

41 

80 
47 

73 
38 

71 

41 

69.0 
45.8 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

66 
26 

53 
32 

54 
35 

62 
27 

69 
29 

68 
53 

71 
53 

78 
58 

75 

45 

66 

47 

72 
40 

79 
57 

76 
53 

66 
49 

88 
54 

65 
55 

70 
34 

62 
53 

61 

45 

67 
35 

64 

37 

55 
42 

66 

35 

75 
32 

81 
40 

60 
30 

50 
36 

76 
36 

64 
40 

65 
32 

72 
39 

66.4 
41.3 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

59 

42 

60 
44 

60 
42 

63 
38 

67 
39 

60 
44 

75 

50 

80 
59 

86 
55 

66 

60 

62 
63 

65 
53 

70 
57 

80 
69 

80 
60 

78 
63 

72 

48 

67 

51 

63 
49 

68 

51 

72 

60 

66 

49 

67 

75 
46 

83 
54 

76 
45 

55 
42 

76 
40 

69 
63 

67 

44 

76  1  69.6 
44  1  49.3 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

53 
31 

57 

41 

66 
36 

61 

31 

66 

33 

58 

34 

66 

48 

74 
59 

80 
68 

67 

53 

62 

50 

62 
52 

70 
68 

SI 
60 

77 
61 

76 
52 

70 
46 

64 
45 

54 
47 

67 
45 

68 
38 

61 
44 

64 
39 

76 
41 

81 
46 

71 

41 

55 
39 

75 
38 

72 
43 

64 
34 

77  1  67.3 
36  1  44.5 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

56 
'»6 

69 

45 

59 

48 

64 

43 

66 

47 

59 
46 

70 
51 

77 
60 

85 
55 

68 
61 

63 
61 

63 

52 

70 
56 

78 
60 

78 
59 

78 
65 

72 

50 

6S 
63 

61 

46 

68 

51 

70 
53 

67 

51 

70 
46 

75 

50 

81 
68 

79 
46 

54 

41 

82 
43 

70 
54 

65 
44 

76 

49 

69.4 

51.0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

5e 

44 

60 
41 

60 
41 

62 

37 

66 

43 

58 

42 

68 
50 

76 
59 

84 
66 

67 
59 

61 
52 

66 
61 

70 
67 

77 
69 

77 
59 

77 
62 

70 
49 

68 
47 

60 
48 

66 

50 

70 
60 

65 
47 

67 
41 

73 

44 

60 
56 

78 
43 

55 

42 

73 
41 

70 
53 

66 

41 

74 
43 

68.5 
48.6 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

58 

50 

59 
47 

56 
47 

64 
45 

67 
49 

59 

49 

69 

50 

77 
62 

85 
56 

70 
62 

64 

53 

63 
54 

71 
5S 

80 
63 

81 
62 

78 
67 

74 
52 

69 
54 

62 

50 

69 
54 

72 
56 

66 
54 

70 
50 

76 
52 

62 

58 

77 
46 

55 

44 

76 
45 

73 
66 

67 
60 

77 

50 

69.9 

53.1 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

53 

40 

45 
31 

50 
34 

58 

31 

60 
24 

47 
40 

68 

45 

70 
52 

77 
50 

64 

46 

61 
45 

59 
53 

72 
67 

78 
57 

78 
58 

62 

40 

64 
33 

59 
47 

52 

41 

60 
37 

59 
43 

48 
39 

59 
33 

72 
34 

77 
63 

66 
34 

46 

32 

69 
37 

66 
38 

60 
31 

71 
34 

62.2 
40.9 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

59 
35 

60 
44 

64 
30 

67 
32 

64 
37 

73 
42 

79 
56 

85 
56 

80 
67 

65 

53 

66 
52 

75 
55 

89 
56 

80 
59 

80 
64 

74 
48 

72 

47 

62 
46 

69 
49 

71 
45 

69 
46 

68 

40 

76 

41 

81 
48 

80 
56 

58 
42 

76 
41 

74 
53 

67 
37 

76 
36 

72.0 
46.9 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

MIN 

64 

40 

64 

33 

52 
37 

60 
32 

63 
32 

74 
53 

70 
57 

76 
55 

78 

54 

61 
46 

75 

43 

77 
57 

78 
55 

82 
53 

S3 
59 

62 
42 

66 

36 

59 
52 

60 
44 

62 
36 

59 

41 

54 
42 

64 
34 

76 
36 

77 
49 

62 
37 

51 
34 

72 
42 

64 
42 

66 
37 

73 

40 

66.9 
43.5 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

MIN 

66 
42 

53 
38 

51 
41 

60 
37 

66 
38 

70 
52 

70 
62 

77 
59 

77 
50 

65 
48 

73 
49 

77 
60 

81 
62 

84 
67 

S3 
65 

66 
46 

69 

41 

62 
55 

59 

50 

63 

43 

62 
ft5 

66 
43 

65 
42 

75 
42 

78 
61 

66 
39 

52 
36 

74 
46 

66 
49 

66 
42 

76 
46 

67.9 
47.7 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

48 
25 

48 
31 

49 
29 

45 

30 

51 

31 

57 
27 

59 

34 

69 

49 

70 
54 

78 
46 

56 
34 

69 
43 

67 
49 

73 
51 

SO 
50 

76 
56 

70 
34 

61 
38 

61 
41 

48 
41 

6U 
36 

63 

45 

48 
41 

65 
34 

67 
41 

73 
64 

60 
34 

46 
34 

70 
42 

65 
30 

55 
32 

60.9 
39.2 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

60 
34 

59 
38 

59 
29 

60 
28 

62 

29 

65 

30 

66 
44 

64 

47 

76 
66 

SI 

50 

67 
49 

60 
49 

65 
52 

68 

64 

81 
63 

77 
66 

76 

42 

70 
40 

65 

43 

58 
44 

69 
39 

70 
46 

63 
36 

67 
35 

76 

40 

82 
50 

69 

37 

\l 

76 

41 

71 

31 

65 
32 

67.5 

41.5 

PUTNEYVILLE  2    SE  DAM 

MAX 
MIN 

55 
26 

63 
25 

50 
29 

51 
23 

69 
23 

62 
32 

58 
46 

71 
52 

73 
50 

76 
42 

65 
38 

74 
46 

72 
52 

79 
48 

82 
52 

86 
60 

62 
28 

68 
32 

60 
43 

53 
28 

63 
34 

56 

37 

52 
28 

65 
27 

73 
35 

72 

43 

49 
32 

47 
29 

70 
39 

60 
28 

63 
33 

64.1 
36.5 

OUAKERTOMN  1  E 

MAX 

MIN 

59 
35 

59 
42 

58 
37 

60 
31 

66 

35 

66 

34 

70 
47 

77 
54 

84 
66 

64 
57 

66 
46 

62 
62 

70 
66 

83 
56 

81 
60 

80 
64 

74 
45 

72 

46 

62 
46 

68 
47 

7U 
41 

68 
46 

66 

40 

76 
42 

81 
51 

80 
66 

61 
39 

74 
37 

74 
63 

66 

40 

75 
36 

70.6 
46.0 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

58 
49 

59 

45 

59 
44 

64 
39 

68 

44 

57 
44 

68 

50 

78 
69 

86 
57 

68 
57 

63 
57 

65 
56 

70 
58 

83 
61 

81 
63 

77 
56 

71 
48 

68 
51 

59 
48 

70 
51 

70 

50 

66 

60 

69 
46 

77 
49 

83 
58 

76 
45 

65 

44 

76 
43 

71 
51 

67 
43 

77 
46 

69.6 

50.4 

RENOVO 

MAX 

MIN 

63 
32 

61 
35 

57 
35 

59 
32 

66 

31 

71 
32 

57 
39 

77 
51 

71 
55 

85 
62 

74 
42 

74 
43 

69 
59 

86 
56 

89 
66 

68 
66 

72 
39 

74 
39 

69 
49 

57 

39 

72 

42 

69 
44 

62 

39 

67 
39 

81 

40 

84 
46 

59 
39 

53 
34 

78 
36 

75 
36 

70 
37 

70.2 
42.0 

RIDOWAY  3  M 

MAX 

MIN 

59 
32 

59 
25 

52 
36 

57 
26 

65 
21 

65 

30 

72 
46 

68 
50 

75 
47 

67 
42 

75 
33 

71 
57 

79 

61 

86 
48 

86 
60 

71 

50 

69 
31 

68 
46 

53 
47 

66 
35 

60 
37 

49 
41 

62 
32 

73 
29 

76 
36 

71 
39 

47 
36 

72 
29 

70 
46 

61 
28 

75 
31 

67.0 
38.2 

SALINA  3  U 

MAX 
MIN 

63 
46 

60 
29 

49 
28 

58 
28 

62 

27 

63 
48 

63 
52 

74 
55 

75 
52 

66 

48 

69 

41 

74 
56 

81 
54 

84 
61 

85 
57 

79 
53 

67 
33 

67 
52 

59 
49 

60 
34 

57 
42 

54 
39 

64 
34 

72 
31 

77 
41 

76 
32 

47 
28 

72 
30 

69 

61 

62 
28 

73 
36 

67.1 
41.4 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

56 
35 

56 
38 

55 
39 

53 

40 

66 

38 

65 
39 

67 

44 

73 
50 

76 
58 

84 
50 

70 
43 

72 

46 

70 
54 

82 
69 

88 
59 

83 
59 

83 
42 

68 
43 

69 
34 

56 

47 

67 
46 

71 
47 

56 
46 

62 

47 

75 
48 

82 
51 

66 

39 

46 
39 

76 
45 

68 
35 

63 

40 

68.5 
46.1 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

36 

52 
37 

62 
37 

58 
36 

62 

36 

63 
39 

70 
48 

73 
59 

80 
68 

61 
47 

68 
42 

69 
52 

77 
58 

82 
68 

82 
58 

74 

46 

66 

43 

66 
48 

54 
48 

67 
46 

69 
44 

53 
47 

60 
43 

72 
46 

80 
64 

67 
41 

49 
39 

75 
41 

72 
43 

62 

40 

76 
39 

66.6 
46.5 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

61 
44 

58 

40 

55 
41 

65 
33 

66 
34 

62 

45 

68 
48 

73 
65 

84 
58 

81 
55 

69 
53 

62 
54 

66 
65 

83 
56 

80 
65 

80 
60 

70 
42 

66 

50 

62 

46 

68 

41 

68 

45 

65 
45 

67 

39 

75 

4U 

60 
55 

79 
52 

65 

38 

79 

40 

76 

65 

67 
37 

76 
42 

69.9 
46.9 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

63 

43 

52 
32 

49 
37 

58 
32 

63 
32 

61 
46 

71 
64 

70 
54 

70 
66 

67 
41 

76 
42 

76 
57 

80 
56 

S4 
5* 

83 
62 

78 
48 

68 
30 

65 
51 

59 
46 

62 
38 

53 
43 

54 
40 

66 
39 

75 
37 

77 
53 

72 
38 

49 
35 

72 
40 

69 
53 

66 
36 

73 
40 

67.1 

44.0 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

56 

34 

57 
37 

49 
36 

54 

33 

60 
34 

64 
38 

51 
47 

72 
48 

74 
55 

83 
50 

65 
46 

62 
46 

63 
56 

76 
58 

83 
59 

79 
69 

67 
41 

62 

42 

64 
47 

66 
42 

66 
42 

63 

45 

61 

39 

63 
42 

75 
44 

80 
65 

63 
36 

50 
37 

73 
49 

67 

40 

65 
43 

64.9 
44.6 

STOYSTOWN 

MAX 
MIN 

55 

42 

59 
38 

48 
36 

48 
39 

56 

41 

60 
46 

59 

47 

68 
62 

74 
52 

72 
43 

62 
46 

68 
40 

66 
42 

72 
42 

SO 
47 

80 
42 

62 
32 

66 
43 

58 

33 

62 
34 

68 
33 

68 

41 

62 
33 

60 
35 

63 

47 

75 
52 

66 
32 

4S 
33 

69 
42 

63 

36 

58 
35 

61.7 
40.6 

STROUOSBURG 

MAX 

MIN 

55 

30 

58 

40 

65 

31 

62 
32 

67 

30 

66 

30 

68 
45 

76 
66 

78 
56 

67 
53 

64 
46 

62 

60 

74 
64 

84 
68 

79 
54 

75 

60 

71 
44 

67 
42 

56 

42 

70 
46 

70 
37 

68 
43 

67 

34 

75 
40 

81 
44 

71 
40 

51 

38 

74 
39 

76 
49 

64 

34 

70 
32 

68.1 
42.8 

SUN6URY 

MAX 
MIN 

60 
39 

57 
40 

57 
40 

59 
32 

65 
32 

67 
34 

66 

41 

72 

48 

77 
58 

86 
55 

68 
49 

67 
50 

69 
57 

75 
57 

84 
58 

82 

60 

75 
46 

70 
47 

68 
48 

64 
49 

70 
44 

68 
46 

60 
39 

66 
42 

SO 
46 

82 

51 

64 

40 

56 
38 

78 
51 

73 
35 

72 
38 

69.2 
46.6 

TIONESIA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

56 
39 

63 
27 

50 
32 

62 
28 

56 
26 

66 
33 

57 
45 

74 
52 

69 
51 

68 

40 

66 
35 

76 

40 

74 
61 

60 
48 

63 
52 

84 
53 

60 
33 

68 
34 

59 
46 

55 
36 

65 
37 

57 

41 

61 

36 

63 
32 

73 
38 

75 

41 

43 
35 

47 

31 

70 

40 

62 
31 

66 
36 

64.1 
38.6 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

59 
37 

47 
34 

47 
34 

53 
26 

63 
22 

60 
32 

70 
47 

68 
50 

66 

60 

64 
37 

73 
28 

72 
57 

81 
47 

82 
44 

80 
48 

65 
44 

64 
29 

59 
44 

54 
45 

62 

30 

58 
37 

49 
38 

59 
32 

69 
31 

72 
38 

70 
36 

44 
33 

68 
28 

66 

41 

58 
26 

70 
34 

63.6 
37.4 

TOWANDA 

MAX 

MIN 

58 
30 

54 
38 

54 
36 

57 
33 

64 
29 

61 
29 

76 

47 

73 
57 

82 
53 

62 
49 

70 
35 

69 

53 

80 
56 

86 
52 

81 
55 

76 

57 

63 

37 

67 

42 

59 
46 

67 
45 

67 

40 

55 
44 

61 
36 

76 
46 

80 
43 

74 

40 

60 
38 

76 

35 

70 
50 

63 
32 

76 
31 

68.0 
42.4 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

64 
48 

55 
33 

59 
37 

63 
31 

67 

34 

76 
52 

71 

59 

79 
60 

81 
57 

64 

51 

71 
60 

78 
60 

81 
60 

86 
54 

88 
60 

68 
52 

68 
38 

63 
58 

61 
51 

65 
36 

63 
39 

57 
45 

66 
35 

73 
35 

78 

43 

68 

40 

46 
37 

73 
42 

67 
60 

65 
36 

73 
38 

69.0 
45.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

62 

43 

51 
27 

52 
32 

57 
31 

65 
27 

57 
37 

75 
50 

74 
54 

71 
68 

68 
38 

80 
34 

77 
68 

83 
56 

88 
51 

86 
58 

72 
48 

66 
34 

63 
62 

53 
46 

66 

40 

60 
42 

49 
41 

63 
35 

73 
32 

78 
42 

73 
38 

48 
36 

74 
31 

65 
45 

62 

30 

75 
37 

67.3 
41.3 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

63 

43 

61 

30 

59 
35 

60 
36 

63 
27 

78 

48 

77 

57 

81 
55 

80 
55 

67 

48 

75 
43 

80 
50 

80 
50 

85 
47 

86 
54 

70 
54 

71 
34 

64 
54 

63 

47 

61 
32 

63 
36 

58 
37 

64 
34 

73 

31 

8U 
38 

78 
39 

50 
31 

73 

31 

72 
62 

65 

31 

74 
32 

70.1 
41.7 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

54 
31 

55 

30 

49 
31 

51 
32 

56 
32 

60 
36 

53 

43 

70 
49 

66 
55 

74 
43 

59 
36 

67 
39 

62 
54 

74 
53 

81 
55 

74 
55 

66 

35 

60 
37 

59 
42 

50 
41 

63 
42 

64 
42 

46 

35 

59 
36 

71 
42 

74 
54 

55 

34 

47 
34 

70 
42 

62 

33 

60   61.6 
35   40.6 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

61 
42 

58 

42 

62 

38 

60 
35 

65 
37 

70 
45 

58 
45 

72 
50 

77 
54 

86 
56 

65 

54 

68 
50 

65 
53 

73 
57 

80 
53 

79 
51 

79 
45 

75 
47 

71 
46 

70 
-5 

66 
53 

73 
45 

67 
42 

7U 
45 

71 
46 

83 
39 

69 
40 

56 
41 

77 
47 

69 

40 

69   69.6 
37   45.8 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 
40 

55 

40 

67 
37 

61 
36 

67 
34 

57 
37 

70 
47 

70 
56 

81 
67 

66 

49 

69 

44 

66 
57 

73 
60 

81 
56 

79 
59 

72 
49 

68 
43 

65 
47 

60 
48 

70 
47 

67 
45 

57 
44 

64 

38 

78 
42 

82 
45 

72 
42 

52 
43 

77 
42 

73 
43 

67 
37 

79 
37 

66.1 
45.2 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
HIN 

61 
45 

59 

43 

56 
36 

64 
31 

65 
32 

64 
44 

67 
48 

SO 
53 

86 
54 

S6 
58 

66 
56 

70 
55 

70 
58 

S3 
58 

83 
68 

79 
65 

73 
45 

72 

48 

66 

50 

68 
44 

7U 
42 

67 
42 

69 
38 

76 
39 

84 
46 

83 
59 

59 

41 

77 
39 

76 
64 

66 
38 

76 
39 

71.7 
47.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  76  - 


EVAPORATION  AND  WIND 

PENNSYLVANIA 
MAY  1961 

St«Uon 

1 1 1 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BELL£FONTK  4  S 

WIND 

7 

6 

15 

10 

G 

4 

8 

9 

7 

8 

3 

.09 
6 

.09 
6 

.17 
6 

* 
5 

.15 
10 

.19 
8 

.11 

4 

.22 

9 

.06 
8 

.23 
10 

.09 
6 

.09 
5 

.15 
8 

.22 
10 

.51 
17 

.24 
8 

.16 
14 

.07 

n 

.21 
R 

.21 

252 

CONFLUKNCK  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
44 

.09 
52 

.17 
92 

.15 
103 

.18 
64 

.08 
31 

.05 
28 

61 

.21 
27 

.15 
88 

.17 
48 

.01 
58 

.16 
45 

.18 
22 

.23 
39 

.22 
49 

.16 
85 

.21 
37 

.03 
56 

.08 
48 

.10 
39 

.00 
57 

.09 
50 

.13 
47 

.19 
50 

.24 

64 

.07 
100 

.03 
69 

.20 

5R 

.08 

41 

.21 

B4.09 

FORD  CITY  4  S  DAM 
JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

EVAP 

- 

.10 
52 

.18 
157 

.07 
70 

.16 
49 

.15 
34 

.09 
49 

.02 
45 

.04 
45 

.15 
S2 

.12 
61 

.17 
36 

.19 
79 

.18 
57 

.18 
28 

.20 
3 

.25 
57 

.13 
63 

.17 
36 

.01 
43 

.07 
89 

.11 
3 

.04 
26 

.03 
30 

.15 
45 

.20 

64 

.22 

55 

.09 

68 

.06 
66 

.25 

76 

.14 

59 

.22 
43 

B4.19 
B1644 

WIND 

- 

- 

- 

- 

30 

48 

* 

96 

45 

48 

10 

.17 
59 

.23 
22 

.22 

42 

.05 
37 

.16 
17 

.06 
38 

.10 
27 

.09 
28 

.04 
15 

.16 
19 

.09 
29 

.17 
28 

.25 
47 

.02 
39 

.08 
26 

.19 

55 

.14 
30 

.17 
17 

B1074 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Day  of  month 

0 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

EHIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

MAX 

MIN 

53 
49 

51 
47 

-_ 

54 
47 

53 
47 

52 
49 

58 
51 

59 
55 

58 
55 

57 
51 

55 
50 

64 
54 

67 
60 

70 
61 

69 
65 

66 
58 

60 
53 

57 
56 

56 
54 

59 
51 

57 
54 

56 
51 

59 
51 

61 
52 

66 
57 

63 
52 

53 
49 

60 
50 

60 
55 

60 
52 

62 
54 

8  INCHES 

59.2 
53.0 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

MAX 

47 

48 

45 

44 

44 

48 

50 

53 

56 

57 

57 

56 

57 

58 

60 

61 

54 

55 

55 

53 

54 

52 

51 

53 

54 

59 

52 

50 

55 

52 

52 

53.0 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
44 

52 
43 

52 
40 

54 
39 

61 
39 

47 
45 

59 
46 

64 
53 

69 
53 

64 
54 

58 
51 

58 
54 

69 
55 

75 
58 

71 
59 

63 
57 

69 
51 

61 
55 

57 
53 

62 
49 

60 
50 

55 
52 

59 
47 

67 
48 

71 
53 

61 
52 

- 

; 

; 

- 

; 

61.2 
50.0 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

51 
44 

50 
44 

50 
41 

52 
40 

58 
40 

48 
46 

56 
46 

60 
52 

65 
53 

62 
54 

57 
52 

57 
54 

66 
55 

70 
58 

68 
59 

62 
58 

66 
52 

60 
55 

56 
53 

60 
50 

58 
51 

54 
52 

57 
48 

64 
49 

68 
53 

60 
53 

54 
49 

63 
47 

60 
54 

63 
49 

64 
51 

59.3 
50.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
45 

48 
46 

47 
43 

48 
43 

51 
43 

50 
47 

52 

46 

56 
51 

59 
53 

58 
55 

56 
53 

55 
54 

60 
55 

63 
57 

63 
59 

62 
59 

61 
54 

59 
56 

56 
55 

57 
52 

56 
53 

55 
53 

55 
51 

58 
52 

61 
54 

60 
56 

55 
52 

57 
50 

57 
55 

58 
52 

59 
53 

56.2 
51.8 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

48 
45 

48 
47 

49 
46 

51 
49 

54 
51 

55 
54 

55 
53 

53 
53 

56 
53 

58 
56 

59 
57 

59 
58 

58 
55 

57 
56 

56 
55 

55 
53 

55 
54 

54 
53 

53 
52 

55 
52 

57 
54 

57 
56 

56 
53 

54 
51 

55 
54 

55 
53 

56 
53 

53.7 
51.9 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
46 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

47 
45 

47 
47 

48 
46 

SO 
48 

52 
50 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 
52 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

57 
55 

56 
56 

56 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

54 
52 

55 
54 

56 
56 

56 
53 

53 
52 

54 

54 

54 
53 

55 
53 

52.7 
51.6 

v-^ia    n,^    ir^^i 

Ground  Cover:   Seedling  grapes 


Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loa 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

LandisviUe  2  m   -  ^l°P^f^«--^^^^G""e  slope  to  the  west    Soil  Type:   ^ffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
IS  Kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loaM.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  I^SntloSeter. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
HAY    1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUSTINBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

B300KVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CARROLLTOWN  2  3SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

MEADVILLE  1  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HEDIX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PITTSBURGH  VfB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

See  reierence  notee  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 


PEIfNSYLVANIA 
MAY    1961 


■   /£  s       '  ^    \     t    i  f  M  I  I  s|l  it 


?* 


I A  r  ^ 


•    O  -"     k\  s 


s    -.0.        A    "i*    • 


J     5!  Hill      t! 

«'H        Ml  J*  I? 

^«      urn  oeC-o-a>>Aaf 


4->    C 

a  3 
■p  o 


cd  O 
3  a 
a  u 


V  u 

a  o 

S  <H 

»<  ID 

o  0. 

u  e 
o.  e 


M  Q 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
MAY   1961 


-  80 


STATION  INDEX 


STATION 


*CNCTMIA   LOCK    S 
ALLCNS    HILLS 
I  M.LCNTOIIN    VS    *» 
ALLCNTOHN    OAS    CO 
ALTOONA    MOftSESMOE    CURVE    01 

APOLLO   ;   « 

ARCNOTSVILLC 
AUSTlHBUftO    ;    ■ 
0AKER&TOMN    J    HNW 
BARNES 

aEAIt    CREEK    DAM 


BEAVER    FALLS 

SEAVERTOMN 

8ECHTELSVILLE 

atLLEFONTE    A    ! 

eEftNE 
BERWICK 

StTMLEHEM 

t  SETmlEHEM   lemi 


11,   LEHICH 


WESTMORELAND 


BLAIN 

Blairsvilli 

BLAKESLEE  ( 
9L0SE»VILLI 
aOSnELL    1     * 


SOAOFORO    FAA    AIRPO 
BRACFORO    CNTRL    FIR: 
9RAOFOR0    fc    w    RES 
BREEZEWOOD 

BROOkvILLE    FAA    AIRi 
BRUCE TON    1     S 
BUCKSTOWN    1    SE 
BUFFALO    MILLS 
9URGETTST0HN    2    M 

BURNT    CABINS    2    NE 
'  SUTLER 

buTler  substation 


CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEOAR  RUN 

CHAODS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROl 


0»30  CENTRE 
0S99  BERKS 
0611.  COLUMBIA 
0629;  NORTHAMPTON 
06)«<  NORTHAMPTON 

Qf2y   PERR* 
0T36  INDIANA 
;  0T«3  MONROE 
,  0T63'  CUMBERLAND 
0821!  SOMERSET 

0S61  ALLEGHENY 
'  08691  MC  KEAN 
,  0867  MC  KEAN 
0868  MC  KEAN 
0905  BEDFORD 

1002  JEFFERSON 
1033  ALLEGHENY 
10T3j  SOMERSET 
I  lOST  BEDFORD 
1105  ■ 


ON 


1115 

MUNTINCOON 

;i30 

BUTLER 

,115 

BUTLER 

.198 

CUMBERLAND 

K'03 

LYCOMING 

1215 

BRADFORD 

,234 

CUMBERLAND 

255 

CAMBRIA 

262 

POTTER 

1301 

LYCOMING 

342 

DELAWARE 

FRANKLIN 

372 

WASHINGTON 

in 

WESTMORELAND 

«0  S5 
)9  45 

«2  00 
40  S9 


CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 


15121  WASHINGTON 
1519|  CLEARFIELD 


1589  CHESTER 
1705  SOMERSET 
1710  FAYETTE 
I  1720  CRAWFORD 

172J  CRAWFORD 


]  17371  MONTGOHER' 


]  CORAOPOLIS    NELVILLE     IS 

177: 

ALLEGHENY 

1  CORRY 

1790 

ERIE 

COUDEflSPORT    3    NW 

POTTER 

CDUOERSPORT    6    E 

1809 

POTTER 

COVINGTON    2    WSW 

TIOGA 

■  CREEKSIOE 

INDIANA 

1  CfiESSON   2   SE 

CAMBRIA 

1  CUSTER   CITY   2   W 

1971 

MC    KEAN 

OANVILLE 

2013 

1  OEVAULT    1    M 

2116 

■:  HESTER 

OINGMANS    FERRY 

2160 

PIKE 

01  ICON 

2171 

WYOMING 

DONEGAL 

2183 

WESTMORELAND 

DONOfiA 

WASHINGTON 

,  OOY^ESTOWN 

2221 

DRIFTWOOD 

22*5 

CAMERON 

00   BOIS   7   E 

2265 

CLEARFIELD 

DUNLO 

2298 

CAMBRIA 

DUSHORE   2   SSW 

2325 

SULLIVAN 

EAGLES   MERE 

23A3 

SULLIVAN 

EAST    BRADY 

2363 

CLARION 

EBENSBURC 

2466 

CAMBRIA 

EDIN6OR0 

2514 

ERIE 

EMPORIUM    1     N 

2635 

CAMERON 

ENGLISH    CENTER 

LYCOMING 

EPHHATA 

ll7z 

LANCASTER 

EQUINUNK    2 

2671 

WAYNE 

ERIE    CO   FIELD    RSCH    LA8 

2673 

ERIE 

ERIE  WB   AIRPORT 

26fl2 

ERIE 

EVERETT    I    SW 

BEDFORD 

FAfiRELL    SHARON 

281* 

MERCER 

FORD    CITY    *    S    DAM 

ARMSTRONG 

FRANKLIN 

302B 

LUZERNE 

FREELANO 

3056 

GALE TON 

POTTER 

CEIGERTOWN 

3189 

BERKS 

GEORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

ADAMS 

GETTYSBURG    1    S 

3223 

ADAMS 

GIFFORD 

MC    KEAN 

GLENCOE 

3298 

SOMERSET 

GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

33U 

ELK 

GLENHOORE 

3321 

CHESTER 

6LEN   ROCK 

3330 

6LENWILLAR0    DASH    DAM 

3343 

ALLEGHENY 

GOULDSBORO 

3394 

WAYNE 

GRATERFORD 

3435 

MONTGOMERY 

GRATEHFORD   1    E 

MONTGOMERY 

GREENSBORO    LOCK    7 

GREENE 

GREENSBURG    2    E 

3515 

WESTMORELAND 

GREENVILLE 

3526 

MERCER 

HANOVER 

3662 

YORK 

MARRIS6URG    WB    AP 

3699 

HARRISBURG    NORTH 

3704 

DAUPHIN 

HAWLEY 

3758 

WAYNE 

HAWLEY    1    S    DAM 

3761 

WAYNE 

HOLLIDAYSBURG 

4001 

BLAIR 

HOLLISTERVILLE 

4008 

WAYNE 

HOLTWOOD 

4019 

LANCASTER 

HOME 

4027 

INDIANA 

honesoale  a  NW 

4043 

WAYNE 

HONESDALE    6    NNW 

404* 

WAYNE 

HONEY    BROOK    1    W 

4047 

CHESTER 

MOP   BOTTOM   2   SE 

4066 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

4159 

HUNTINGDON 

41  09 
40  18 
40  04 
39  5 


40  05 
40  92 

40  51 


39  52 

39  56 

40  08 
40  09 


15   41  *4 


40  2 

41  55 
40  58 

40  0' 


41 

1, 

41 

32 

4C 

10 

40 

41 

20 

41 

17 

29 

*1 

2* 

40 

59 

29 

41 

52 

41 

32 

41 

26 

40 

n 

41 

51 

42 

05 

40 

00 

41 

14 

40 

43 

41 

?1 

41 

41 

44 

40 

13 

n 

39 

5t 

4r 

41 

51 

39 

49 

41 

3* 

40 

39 

*E 

40 

" 

41 

15 

14 

40 

39 

47 

40 

18 

41 

24 

39 

48 

13 

18 

41 

29 

41 

28 

40 

26 

23 

5r 

40 

45 

41 

37 

41 

39 

06 

41 

4J 

40 

29 

79  49 
78  55 
75  26 
75  28 

78  29 

79  16 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


79  54 
79  5 
76  55 


79  3 
78  03 
77  53 


76 

17 

^5 

33 

7* 

52 

79 

?3 

79 

'.? 

75 

08 

7n 

nn 

ra 

43 

25 

/6 

35 

79 

37 

ao 

08 

7? 

14 

76 

10 

75 

13 

/9 

51 

flO 

1? 

78 

23 

ao 

30 

79 

30 

/5 

54 

75 

50 

74 

56 

77 

1* 

78 

36 

78 

51 

78 

36 

rs 

47 

44 

80 

13 

75 
75 

27 

26 

79 

31 

80 

23 

76 

51 

76 

'>4 

75 

10 

75 

11 

78 

2* 

75 

26 

79 

06 

75 

19 

75 

/5 

56 

75 

" 

01 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  M.  ALLEN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLEY  GAS  Dlv. 
ALTOONA  WATER  BUR. 

EUGENE  R.  YOUNG 

PA.  STATE  COL.  EXP.STA, 

OTTO  0.  BACON 

PGM.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CREEK  WATER  CO, 
HOWARD  R.  KEMP 
MARLIN  R.  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 


STATION 


ROCKVIEW    PRISON    FARM 

FLOYD   W.     TRUMP 

LAKE    MINISI 

AMER.    CAR    *    FNDRY.    CO. 

VITALIAN    MASTER 

LANCASTER    2 

LEHIGH   UNIVERSITY 

LANCASTER    2 

PA.  OEPT.  FRSI.  *  WT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WlLDfilCK 
MRS.  BESSIE  M.  WILLD 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT . 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

FED.  AVIATION  AGENCY 
AUSTIN  fl.  COOPER 
ALVIN  W.  MANGES 


SMT 


I  TWP.  I 


AUTh 


PA.  TURNPIKE  COMM. 
ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  D.  DOMLING 

MRS. MILDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.  KREIGHBAUI 

E.  EARL  TOUCMION 
CHARLCS  A,  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  VELOA  • 


PA.  ELECTR 
WILLIAM  J. 
MFGRS.  L. 
IRA  TAYLOR 
MRS. 


IE  M.  SIMONDS 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 
PHlLA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
S.  CARLYCE  SHELDON 

MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 


ELECTRIC  CO. 
FRST,  *  W 


PA.  DEP 

PGH.  COKE  ♦  CHEM.  CO. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
MISS  ELIZABETH  NEFF 
MRS.  HENRIETTA  D  DEI Ti 
.  PACKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  A,  PLEMPEL 
NACTIVE  12/59 

marie  h.  little 
turnpike  cohm. 

Thomas  a.  hotalen 

HAROLD  J.  KUSChEL 

IKE  COMM. 
THEODORE  F,  MATHUES 
GEORGE  HART 


A.  B.  KEMPEL 
EOINBORO  ST. 


FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  A.  RHOADS 
ANDREW  B.  EVANSHA 
STANLEY  G.  LUSH 

WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  H.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 
NATIONAL  MILITARY  Pi 
INACTIVE  12/59 

MRS.  MARY  M,  HARTMAI 


MRS.  E.  C.  MC  WILLH 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CHARLES  A.  LEISTER 
STATE  CORRECTIONAL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT,  HIGHWAYS 


EVENING  SUN 
iTHER  BLREAU 
■.    SEAL 

HERINE  BATES 


PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RINGLER 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO, 
MRS.  EDNA  M,  BUSH 

GEORGE  C,  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
S,  H.  KURTZ 
JOSEPH  J,  SANAUSKAS 
JAMES  R,  GIENGER 


I  JERSEY  SHORE 
j  JOHNSTOWN  2 


TLE  CREEK  DAM 


TE  MC  KEAN  PARK 


MRS. 


:  landisville  2  nw 

LAURELTON  state  VII 
'  LAWRENCEVILLE  2  S 
I  LEBANON  3  W 
,  LEBANON  3  SW 

LEHJGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  S£ 

LEWISTOWN 

LOCK  HAVEN 

LOCK  HAVEN  2 


MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

t  MARIENVILLE  1  SI 
■  MARION  CENTER  2 


matamoras 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 


,  MERCER  2  Nf 
.  MERCER  HlHj 
I  MERCERSBURt 


MILLERS8URG  2  E 


MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  POCOMO  2 
!  MOUNT  UNION  1  , 
I  MUHLENSUfiC  1  S 

'  MURRYSVILLE 


NORRISTOWN 
NORTH  EAST 
PALM 


ADELl 


t:   PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
I  PHILIPSBURG  FAA  AP 
!  PHOENIXVILLE  I  E 
I  PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

I  PITTSBURGH  WB  AP  2 
r|  PITTSBURGH  W9  CITY 
,  PLEASANT  MOUNT  1  W 

PORT  CLINTON 
■  POTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  OAM 

OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 
'  READING  WB  CITY 


?1CES  LANDIf 


ROCHESTER  1  I 


SCRANTON  WB  AIRPORT 
SELLEHSVILLE  2  NW 
SHADE  GAP  2  NE 
SHAMOKIN 
SHEFFIELD  '<    W 


CANAAN  1  NE 


CUMBERLAND 

SEOPOfID 

INDIANA 

tioca 

crawford 

lycoming 


CLEARFIELD 

BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 


LANCASTEF 

UNION 
TIOGA 
LEBANON 
LEBANON 

CARBON 


5160 

MONROE 

FOREST 

53  36 

CLEARFIELD 

5342 

CLEARFIELD 

5368 

MONTGOMERY 

5381 

DELAWARE 

540r 

FOREST 

b408 

INDIANA 

5454 

BLAIR 

PIKE 

5526 

FULTON 

5573 

ALLEGHENY 

5601 

LUZERNE 

!  5676]  MONROE 


5775j  OAUPHIN 
5790|  CENTRE 
5817  COLUMBIA 
5825|  MIFFLIN 
!  5915  SUSOUEHA 


I  5956 


BERKS 
LANCASTER 

MONROE 
MIFFLIN 
LUZERNE 

WESTMORELAI 

LEBANON 

ALLEGHENY 


LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 


PHILAOELP 

PHILADELPi 

CENTRE 

CHESTER 

LUZERNE 

SCHUYLKILI 


71611  SCHUYLKILL 

721  7J  JEFFERSON 
7229!  ARMSTRONG 
7239  BUCKS 
7310  POTTER 
7318  BERKS 

'409  CLINTON 


■0  BEAVER 

■7  SUSOUEHAN 

9  WARREN 

Zi  LANCASTER 
.9!  INDIANA 


782  \ 


7905  LUZERNE 
7938  BUCKS 
7965  HUNTINGDON 
7976;  NORTHUMBLAND 
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PENNSYLVANIA  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   96"  on  the  30th  at  Carlisle  and  on  the  14th  at 

Hawley 

Lowest  Temperature:   29°  on  the  16th  at  Coudersport  3  NW 


Greatest  Total  Precipitation:   8.00  inches  at  Newell 
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12 
14 
14 
30+ 

51 
42 
43 
41 
54 

17 
16 
15 
16 
16 

7 
13 
30 
30 

2 

2 
2 
3 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.37 
3.08 
3.75 
2.47 

3.37 

-  .04 

-  .95 

-  1.41 

-  .22 

.34 
.57 
.78 
1.25 
.80 

4 
21 

9 
22 

9 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

11 

10 

6 

8 

4 

1 
2 
1 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP        R 

79.8 
79.9 
81  .9 
80.3 
80.0 

57.3 
56.6 
60.6 
62.7 
59.7 

68,6 
58,3 
71.3 
71.5 
59.9 

-  2.2 

92 
90 
94 
92 
92 

13 

30+ 

13 

13+ 

30 

44 
43 
50 
54 
48 

17 
17 
17+ 
16+ 

17+ 

17 

27 

6 

9 

15 

2 

2 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.07 
2.78 
3.67 
3.17 
2.95 

-   .92 

.46 
.81 
.80 
1.19 
.74 

21  + 

21 

22 

14 

14 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
6 

7 
8 

0 

1 
5 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY           R 
WEST  CHESTER 

81.7 
82.6 

P0.9 
SI. 9 
81. 9M 

53.7 
58.3 
56.5 
61.7 
56. 8M 

72.7 
70,5 
68,7 
71,8 
69. 4M 

-  .4 

-  1.4 

.0 
.5 

-  1.4 

92 
92 
92 
94 
94 

13+ 

30+ 

13 

13 

14 

54 
45 
43 
48 
48 

15 

17+ 
17+ 
16 
16 

5 
14 
25 

7 
16 

: 

1 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,14 
3.68 
2.94 
1.98 
3,04 

-  .84 

-  .55 

-  1.49 

-  1.78 

-  .93 

.65 
.76 
.99 
.47 
.93 

14 
27 
22 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
10 
6 
7 
6 

3 
3 
3 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

70.0 

-  1.2 

3.17 

-   .82 

.0 

LOWER  SUSQUEHANNA 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

31.6 
70.7 
83.3 
80.7 
81.2 

S6.8 
57. 1 
58. 9 
56.3 
59.1 

69.2 
58.4 
71,1 
58,5 

70,2 

-  1.1 

-  .5 

-  2.6 

-  1.4 

94 
92 
96 
94 
93 

14+ 

14 

30 

12 

14+ 

43 
45 
42 
40 
44 

16 
16 
16 
16 
16 

28 
26 
19 
30 
22 

3 
1 
4 
3 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.44 
5.70 
3.59 
4.38 
4.53 

-  .43 
1.60 

-  .32 
.63 

1.16 

1.94 

2.25 

1.13 

.81 

1,51 

22 
22 
22 

14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 

0 
0 
0 
0 

4 

8 

10 

10 

5 

2 
3 
2 
4 

3 

1 
1 
1 

0 

2 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP          R 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBUR6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

81.3 
81.2 
31.2 
91.5 
83.8 

58.9 
50.5 
55.7 
57,3 
58.3 

70.1 
69.9 
68,5 
69.4 
71.1 

-  1.5 

-  1.2 

-  .5 

93 
94 
92 
91 
93 

13 
30 
14+ 
13+ 

12 

45 
41 
40 
39 
41 

16 
15 
16 
16 
16 

20 
22 
39 
22 
14 

2 

4 

2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.80 
1,93 
4.03 
4.00 
4.67 

.09 

-  1.71 

.11 

.90 

1.78 
.92 

1.18 
.78 

1.06 

15 
21 
22 

3 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

3 

10 

10 

12 

3 
2 
2 

4 
2 

1 

0 

1 

0 

1 

D I V I  S I  ON 

69,6 

-  1.5 

4.01 

.30 

.0 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 

82.9 
70. OM 
82. 2M 
78.3 
SI. 7 

55,6 
47, OM 
54. 5M 
53.1 
54.0 

69.8 
53. OM 
69. 4M 
55.7 
67,9 

94 
89 
94 
89 
92 

13 
14 
14 

14 
13 

39 
34 
40 
38 
39 

15 

16+ 

17+ 

16 

16 

28 
104 
33 
57 
35 

2 

0 
2 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.04 
3.88 
2.11 
2.19 
3.12 

.46 

1.39 
.80 
.70 
•  89 

1.42 

22 
10 

10 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 
5 

7 
6 

2 

4 

1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

91.6 
91.0 

55.4 

55.5 

58.5 
68.3 

-   .9 

94 
92 

13 
12 

39 

40 

16 
16 

28 
28 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.41 
5.11 

1.95 
1.69 

2.53 
2.26 

22 
21 

.0 
.0 

0 
0 

6 
6 

4 
3 

1 

2 

DIVISION 

57.4 

-  i.9 

3.55 

.17 

.0 

UPPER  SUSQUEHANNA 

CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 

74.1 
79.7 
72.0 
79. <. 
75.2 

52.5 
50.2 
53.4 
54.0 

51.6 

63.3 
65.0 
62.7 
56.7 
53.4 

-   .3 

85 
90 
84 
90 
87 

13 

14+ 

13 

13 

14 

39 

33 
41 
38 
37 

15 

1 

15 

16 

1 

89 
71 
99 
51 
93 

■  0 
2 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.00 
3.39 
5.92 

4.11 
3.09 

.76 

,80 
1,37 
1.85 

.95 
1.11 

24 
10 
22 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

5 

9 

U 

7 

4 
3 
4 
3 
2 

0 

1 

3 
0 

1 

TOWANDA 
WELLSBORO  3  S 

91.1 

T>.1 

52.0 
51.5 

66.6 
62.8 

-   ,5 

92 
85 

13 

14 

38 
37 

16+ 

15 

44 
103 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

2,71 
4,75 

-   .45 

.55 

1.01 

22 
22 

.0 
,0 

0 
0 

7 
9 

2 
4 

0 

1 

D 1 V 1  S  I  ON 

54,4 

-  l.l 

4,14 

.83 

.0 

k 


See   Releter.ce   Notes   Foliowma   Siarion   Index 
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5  1 

5 

i 

CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

79.2 
76.2 
75.1 
81. 0 
76.0 

53.0 
51.1 
48.4 
53.0 
48.2 

66.1 
63.7 
61.8 
67.0 
62.1 

-    2.9 

91 
86 
87 
92 
86 

13 
13 
13 
14  + 
13 

35 
35 
35 
38 
35 

15 

16 

16+ 

15 

15 

50 
89 

130 
43 

125 

1 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.42 
6.15 
5.09 

5.11 

1.05 
1.73 
1.30 
2.00 
1.14 

10 
14 
24 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

10 

8 

8 

3 

5 
4 
2 
5 

2 

2 
2 

1 
1 

PHILIPSBURS  FAA  AP 
RE NOVO 
RIDGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

7".. 2 
92.7 
77.9 
78.5 

48.5 
52.5 
49.3 
55.3 

51.4 
67.6 
63.6 
65.9 

-  1.4 

-  1.5 

85 
94 
87 
90 

12 
13 
13 

14  + 

30 
39 
35 
40 

16 

1 

15+ 

15 

133 
42 
84 
45 

0 
5 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.19 
3.59 
3.95 
3.29 

.15 

.04 

-   .17 

.92 
.85 

1.12 
1.00 

9 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

8 

7 
6 

5 
3 
3 
3 

0 
0 

1 
1 

DIVISION 

64.5 

-  1.9 

4.49 

.75 

.0 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
E8ENSBURG 
EVERETT  1  SW 
JOHNSTOWN 

78.1 
81.3 
75.6 
79.5 
79.6 

53.3 
53.4 
49.7 
55.2 
55.3 

65.7 
67.4 
62.7 
67.4 
57.5 

-  1.7 

-  2.8 

-  2.4 

89 
91 
87 
90 
92 

12 
14 
12 
13 

13 

37 
35 
34 
39 
41 

15 
15 
16 
15 
16 

58 
43 
109 
39 
42 

0 
2 

0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

3.71 
4.73 
3.46 
2.83 
4.95 

-  .99 

-  1.40 

.39 

.54 
.95 
.87 

1.19 

21 
21 
22* 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

10 

8 

11 

3 
5 
3 

5 

0 
0 
0 

1 

ICEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

79.5 
77.0 

52.3 
55.4 

55.9 
65.2 

92 
88 

12 
12 

38 
39 

15 

15 

53 
52 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.81 
3.28 

.94 
.92 

2 
8 

.0 
.0 

0 
0 

8 

3 
2 

0 
0 

DIVISION 

56.1 

-  2.2 

3.58 

-   .51 

.0 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

81.5 
74.8 
77.3 
79. OM 
79.8 

55.2 

54.9 
49.7 
51. OM 
51.7 

68.4 
64.9 
63.5 
65. OM 
65.8 

-  4.4 

-  3.3 

93 
86 
89 
92 
91 

30 
13  + 
13 
13 
12 

39 
41 

11 
35 

4 
15 
15+ 
15 
15 

48 

55 

114 

82 

57 

4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.65 
4.70 
5.52 
3.24 
4.52 

-   .58 

.24 

.84 
1.20 
1.29 

.79 
1.36 

14 

10 

10 

2 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 

10 
9 

10 

1 
4 
4 
2 
3 

0 

1 

2 
0 

I 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  <.  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

76.8 
73.1 
80.5 
77.3 
78.3 

51.9 
47.5 
52.0 
52.6 
51.5 

64.4 
50.3 
66.3 
55.0 
54.9 

-  6.4 

89 
85 
91 

90 
91 

13 

12 
13  + 
13 
12 

39 
34 
38 
38 
37 

16+ 

16+ 

16 

16 

16 

81 
158 
52 
81 
72 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.74 
5.24 
4.22 
3.07 
5.55 

.23 

.96 

1.00 

.80 

.63 

1.55 

10 
1 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
9 
8 
9 

7 

6 
5 
4 

1 
5 

0 

1 

0 
0 
3 

MARION  CENTER  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

75.4 
81. 0 
30.2 
90.5 
77.0 

51.5 
53.5 
56.7 
52.2 
53.2 

63.5 
57.3 
68.5 
66.4 
65.1 

-  2.1 

-  3.5 

86 
91 
93 
92 
89 

14+ 

12 

13 

12 

12 

39 

37 
44 
37 
42 

4  + 
15 
15 
15 

4 

93 
50 
32 
57 
73 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.06 
4.51 
8.00 
4.01 
4.21 

.80 
.14 

1.17 
1.53 
1.85 
1.68 
.98 

10 
30 
15 
30 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

10 
5 

12 

3 
3 
8 
3 

3 

1 
2 
2 

1 
0 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STCYSTOWN 

79.0 
77.2 
78.1 
77.9 
75.2 

59.8 
48.0 
53.0 
54.3 
51.3 

58.9 
52.6 
65.5 
55.1 

53.3 

-  2.8 

92 

88 
90 
89 
85 

12 

13 
12 
12 
14  + 

46 
32 

38 

40 
34 

15 
15 
16 
16 
15 

23 

114 
58 
53 

108 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
2.90 
5.55 
3.59 
3.53 

.39 

1.22 

.54 

1.09 

1.15 

.66 

2 

14 

10 

2 

9 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
11 
9 
9 

4 
1 
5 

2 
2 

1 
0 

1 

1 

0 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

77.8 
73.6 

55.9 
51.7 

66.9 
65.2 

-  1.3 

-  4.5 

89 
91 

12 
12 

43 

37 

15+ 
16 

40 
73 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

5.17 
4.47 

.39 

.10 

1.46 
1.10 

2 

10 

.0 
.0 

0 
0 

9 
8 

5 

4 

1 

1 

D I V I  S  1  O.N 

55.4 

-  3.5 

4.54 

.09 

.0 

NORTHWEST  PLATEAU 

1 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  i  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

72.5 
75.4 
75.5 
72.5 
77.3 

49.5 
47.0 
50.5 
47.4 
49.0 

51.0 
61.2 
53.0 
50.0 
53.2 

83 
86 
85 
83 
87 

13 
13 
13 
12 
13+ 

32 
30 
36 
33 
30 

16 
15 
15 
15 
15 

142 

137 
101 
159 
111 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.95 
4.29 
4.29 
4.28 
4.56 

1.65 
.95 
.72 
.91 

1.28 

10 

8 

1 

13 

14 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 

11 

11 

6 

5 

5 

5 
4 
4 

1 

0 

0 
0 

1 

CONNEAUIVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  3  MW 
EAST  BRADY 
ERIE  W5  AIROORT 

76.3 
76.0 
75.4 
81. 7M 
73.9 

50.3 
50.6 
46.2 
54. 2M 
55.5 

53.3 
63.3 
50.8 
58. OM 
54.7 

-  3.1 

-  .8 

90 
87 
90 
92 
90 

14+ 

30 

13 

12 

13 

34 
33 
29 

40 
41 

16 
15 
15 
15 
15 

108 
97 

142 
35 
95 

2 
0 

1 

3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.54 
3.81 
3.65 
5.19 
3.90 

-   .39 
1.03 

.91 

.99 

.80 

1.32 

1.31 

2 

8 
22 

14 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

9 
10 
11 

4 

3 
3 
4 
2 

0 
0 

0 

1 
1 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 

80.0 
78.1 
81.0 
75.4 
75.3 

57.2 
53.5 
52.4 
51.1 
45.7 

68.6 
55.8 
65.7 
63.3 
50.5 

-  3.3 

-  1.3 

-  1.9 

93 

90 
93 
88 
86 

29 

12 
13  + 
13 
14+ 

42 
39 

38 
35 
31 

16 
16 
15 
15 
15 

35 

50 

53 

112 

155 

3 

1 
4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.31 
3.65 
4.69 
4.57 
4.47 

1.79 
.01 
.82 

1.11 

1.83 
.62 
.57 
.98 

1.32 

10 
9 
23 
30 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 

13 

9 

9 

5 

1 
3 
5 

4 

2 
0 
0 
0 

1 

MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

75.1 
77.1 
76.3 
74.6 
73.8 

51.2 
48.9 
50.8 
49.3 
52.3 

63.2 
53.0 
63.5 
61.5 
65.6 

-  4.0 

-  1.3 

87 
88 
87 
84 
90 

13 

12 

14 

30+ 

13 

39 
32 
38 
33 
37 

17+ 

16 

16 

17+ 

15+ 

117 
101 

98 
138 

65 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.04 
7.15 
4.08 
3.23 
5.04 

3.11 
.46 

3.08 

1.25 

.88 

.52 

2.07 

14 
10 
10 
23 
10 

.0 

:S 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
16 
7 
10 
10 

4 
5 
4 
1 

3 

2 
2 

0 
0 

1 

DIVISION 

63.5 

-  3.3 

i 
1 

4.64 

.75 

.0 

Following    :!iilic 

-  86    - 


DAILY  PRECIPITATION 


^W^^i^IIC'IMk*"' 


Day  of  Month 


ACNE TON 1 A    LOCK 

s 

A. 14 

.6B 

ALLCNTOMN   WB    AP                       R 

2.0< 

.02 

ALIEITOWM   GAS 

:o 

2.6: 

.02 

•LIOWA   HOHSESMOE    CURVE 

S.71 

.OB 

AKCNOTSVILLE 

3,** 

.02 

AU)T|NSURO    :    K 

♦  .51 

.06 

BAKfRSTOWN    )    M 

NH 

3.6; 

.34 

•ARNES 

6.0! 

T 

SCAR   CREEK   0A4 

h,2-< 

.04 

SEAR    GAP 

4.21 

>oa 

tEAVE*    FAILS 

2.B9 

.» 

•CAVER TOWN 

*.00 

MCNTELSVILUE 

2.0- 

T 

•ELLEFCWTE    *    S 

3,62 

iERNE 

2.Aa 

BERwlCiC 

3.0* 

.03 

8ftt«.EM£H 

2.06 

T 

BlAIRSvILLE    b 

:ne 

*.70 

.11 

BtOSERVILLE    1 

5.70 

.08 

•OSHELL    1    SW 

b*ho 

.53 

BRAOOOCK.    LOCK 

S.13 

.42 

BRADFORD    FAA    A 

RPORT 

S.96 

.53 

BRADFORD    CNTRl 

FIRE    STA 

».6B 

.03 

BRADFORD   *   M   RES 

*.29 

.03 

SREEZEWOOO 

A. 36 

.08 

BROOKVILCE    FAA 

AIRPORT 

*.29 

.72 

BRUCE  TON    1    S 

6.06 

.73 

BUFFALO   MILLS 

3,85 

.28 

BURGEITSTOMN    2 

w 

5.52 

.44 

BURNT    CABINS    2 

NE 

«.73 

BJTlER 

3.24 

.05 

CAMP    MILL 

2.25 

T 

CAMP   KLINE 

*.59 

CANTON    1    NW 

4.00 

T 

CARLISLE 

3.59 

8       9       10      U       12      13      14      15 


CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 

CMAMBERS8URG  1  ES£ 
CHARLEROI  LOCK  4 

CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLERMONT  (.  NW 
COATESVILLE  I  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNEAUTVILLE 

CONNEAUTVILLE  6  E 

CONNELLSVlLLE 

CONSMOHOCKEN 

C00KS8URG 

CORAOPOLIS    NEVILLE     IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NM 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  W5W 

CREEKS  IDE 

CRESSON    2    SE 
DANVILLE 
DEVAULT    1    W 
DIXON 
DONEGAL 

DONOR A 
DOVLESTOWN 
OU    BO  IS    7    E 
OUSHORE    2    SSW 
EAGLES    MERE 

EAST  BRADr 
EBEN5BURG 
EDINBORO 

EMPORIUM    1    H 
ENGLISH   CENTER 

EPMRaTA 
EOUINUNK    2 
ERIE    WB    AIRPORT 
EVERETT    1    SW 
FARRELL    SHARON 

FORD   CITY    (t    S    DAM 
FRANKLIN 
FREELANO 
GALE  TON 

GEIGERTOWN 

GEORGE    SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN    HAZEL    Z    NE    DAM 

GLENMOORE 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

G0UL0S90R0 

ghaterford 

GRATERFORD  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 

GREENVILLE 

HANOVER 
MARRiSBUBG  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HOLLISTERVILLE 

HOLTwOOD 
HONESDALE    k    HW 
HONEY    BROOK     1     M 
MOP    BOTTOM    Z    SE 
HUNTSDALE 

MYNOMAN 
INDIANA    3    SE 

JAMESTOWN    2    NW 
JERSEY    SHORE 
JOHNSTOWN 

KANE       1     NNE 

karthaus 

KEGG 

KITTANNING    LOCK    7 

KRESGEVILLE    3    W 


4,41 

.10 

.20 

.52 

3.57 

.05 

.05 

».«6 

.02 

.37 

.1? 

3,39 

.05 

.04 

5.24 

1.00 

.95 

•  03 

4.2? 

.68 

.61 

.32 

2.96 

.38 

6.16 

.05 

.53 

.27 

4.15 

.03 

.09 

6.92 

.21 

.11 

.09 

5.19 

.09 

.90 

.05 

3.46 

.08 

.13 

.28 

3.48 

.07 

.90 

4.09 

.07 

.19 

.07 

3.88 

T 

.15 

3.65       .09 


4.53 

.06 

, 

4.45 

.18 

.35 

.23 

4.30 

.25       . 

4.06 

.24 

.34 

.11       . 

4.03 

.07 

T 

1.77 

.01 

,09       . 

2.60 

5.00 

.43 

.50 

.33       . 

4.69 

.25 

.45 

.27 

3.80 

.09 

.01       . 

1.93 

.05 

.02 

.11 

3.44 

.09 

.02 

.03       . 

2.77 

.07 

.01 

, 

3.74 

,04 

.03 

T 

3.37 

.01 

.01       . 

2.96 

.03 

.03 

T 

3.32 

t 

.01 

.30 

.54 

.07 

1.06 
.19 
.99 
.1* 

1.3» 

.06 
.84 
.08 
1.00 


1.16 
.45 

3.37 


1.2<L 
,80 
.85 

1.60 
1.65 
1,30 


.01     1.02    1.55 


.21 

.63 

.15 

.64 

.54, 

.32 

.25 

.90 

.75 

.39 

.39 

.15 

.57 

19      20      21 


0?l 

.13 

15 

.74 

60 

.03 

' 

.61 

52 

T 

28      29      30 


1.94 

T 

.27 

.02 

.27 

.11 

.77 

.02 

.03 

.01 

T 

.07 

.29 

.11 

.23 

.52 

.02, 

.30 

.92 

.02, 

.12 
1.061 


1 

1 

■ 

DAILY  PRECIPITATION 

PEIWSYLVWIIA 
JUIC  19M 

Continued 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    1    2        3 

4    5  1  6 

7        8        9 

10    1   11    1   12 

13      14      15 

16      17       18 

19      20      21 

22  I  23   I  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   I  30 

31 

LAKE  MINISINK 

2.49 

.05   .01   .02 

.05 

.13 

•44   .09 

,09 

,71   7     .22 

7     .90   .09 

.01 

LAKEVILLE  1  NNE 

2.74 

,05 

.03 

,29 

,95   ,04 

,04   .17 

7 

1.09 

7     .12 

LANCASTER  ZNE  PUMP  STA 

3.08 

,02   .04   .21 

.02        .13 

.27   ,20 

.08 

.12   ,04   .20 

.57 

.07   .02   .24 

,49   7     ,22 

,02       .1* 

LANOISVILLE  2  NW 

3.75 

.02        .48 

.24       .14 

,07   ,7B 

,11 

,31   ,07 

.02 

.71        .35 

,04   ,1*   ,19 

.02       .04 

LAWRENCEVILLE  2  S 

4.11 

.15   .42 

.77   .21 

,54       7 

,39 

,95 

.16       ,16 

,19 

.21 

LEBANON  3  W 

2.47 

7     .05 

.24 

.14   .22 

,29 

,08 

.01 

1,29       .06 

,02   ,01   ,10 

1 

LEHIOHTON 
LEWIS  RUN  3  SE 

3.59 

5.37 

,05       7 
,13   ,65 

.15 

.65 
.83 

1,05   .05 
1.07   T     .53 

,15 

.05   .75 

7 
.04 

1,20       ,10 
,43       .70 

,09   ,10 
,06   ,13 

7 

LEWISTOWN 

2.11 

7     .05   .03 

.05 

.23 

.70   .02 

.08   .15 

,07 

,29 

,44 

1 

LOCK   HAVEN 

.02   .12   7 

,01 

.01   .51 

2.00   .02 

- 

,08 

,43       .17 

,29 

LONG  POND  2  W 

5.32 

.02   7 

.23 

.22 

,71   .15 

.02        ,11 

2,74        .99 

.36   .10 

.02       .09 

LYNCH 

MADERA 

-    1.00 

3.20 

.70   ,24 

,10 

.29       .20 

.10   .19 

5.11 

4,72 

.41 
.09   .40   .15 

,17 
,25 

.51 
.03  1.12 

1.14   .04 
.68   .12 

7     .43   ,60 
,24   .40 

,01 

,94        ,76 
,94        ,11 

.09   .06 
,05   ,11 

.02 

MAPLE  GLEN 

4.72 

,04       ,19 

,12 

7        1.06 

.27   .03 

.67   .» 

,90   ,03   ,02 

.04   ,16   ,03 

.02 

MAPLETON  DEPOT 

2.14 

,07       ,05 

,07 

7     T     .30 

.59 

.12 

.13 

,44 

,37 

MARCUS  HOOK 

3.37 

7     7     .22 

.08 

.01   .80 

.19 

.49   .03 

.59 

,22        ,20 

,01   .03   ,90 

MARION  CENTER  2    SE 

4.06 

.08   .35   .04 

,12 

.38 

1.17   .04   .06 

.13   .55 

.10 

,60       ,16 

,08   ,20 
,27 

,43 

.09 

.07 

MARTINSBURG  FAA  AP 
MATAMORAS 

3.28 
2.43 

.09   .20   .16 

.04 

7 
7 

.92   .26 

.12 

.23 

.94   .07 

.04   .60 

.11 

.46 

7 
,99   7     ,06 

MC  CONNELLSBURG 

4.95 

.06   .11 

,54 

,02   ,03   ,46 

.85 

.02  1.18 

.03 

1,49        .04 

,05   ,02   ,09 

.27 
,49 

MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 

MEDIX  RUN 

4.83 
7.04 
5.06 

.43   ,29   .03 
.11   .39   .01 
.05   .25   .07 

.02 

.49 

1.11 
.04   .70 

1.60 
.21 
.28   .05 

.65 

.25  3.08   .20 
.09  1.26   .3* 

.60 
.67 
.12 

•  17 

.53 
1.10        .28 

,22 

,01   .02 

.09   .20 

MERCER  2  NNE 

7.16 

.12   .63   .25 

.32 

1.25   .10  1.08 

.32   .48   .90 

,10 

.10        ,4« 

.10   ,19 

,70 

MERCERSeURG 

4.03 

,12        ,10 

.25 

.24   .08   .10 

.89 

.48 

,34  1,10       ,07 

,11   ,01   .06 
.19 
.09 
.12 

,04 
,10 

MEYERSDALE 
MILANVILLE 
MILLHE IM 

4.18 
4.26 

3.47 

,94   ,21   .55 

.04   7 

.27   7 

,25 

7 

.17 
.87 
.92 

.76 

.38   .73   7 
1.00   T 

.21   .27 

.04 

.31   .33 

,10 
,08 

1,91       ,04 
,44   7 

MILLVILLE  2  SW 

2.19 

7     .11 

,04 

.35 

.25   .20 

7         .09 

,09 

.16 

MILROY 

2.96   T     .16 

.88 

.76 

.03   .38 

.22 

.49 

,04 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

3.09   .04   .09 
3.07   T     T     .22 
2.781       .10   .26 
1.50   I 

7          7 

.02 
.29 

.01   .36 
.23   .15 

.01   .42   .20 

.10   T 

.22   .64 
.35 
.17 
.19 

.01   .24   .06 
.32   .46   7 
.05   .08   .02 
.22 

,46 
,81 

1.11       .13 
,16   7     ,07 
,33   .11 

.43       .06 

.10 
.22   ,07   .29 

,07   ,07   .06 
.04   ,11   .06 

,11 

NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 
NEW  PARK 

4.031   .23   .24   .04 
4.36'  T     .56   .05 
4.61|  .15  1.10   .05 
6.00'  .95  1.00   .90 
5.12   .05       .28 

.06 

.10 

.26 

.04   .18 
.47   .25 
.03   .27 
.85 
.23 

1.01   .01   .41 
.08 
.62 
.70 
.27 

.07   .77 

.37   .47   .06 

.24 

.75  1.85 

.21   .79 

,22 
,85 

,10 
,50 
1,66 

.23       ,27 
.45       .10 

,03       .22 

.10   .09 

,23       ,10 

.10 
.12   .12   .31 
.06   .11 

,09   .91 

.19 

1,63 
.39 

NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

3.12|  7         7 
4,01   .49   .76   7 
2.79I  I         .07 
3.67   .01   7     .68 
4.08!      1.70 

.18 

.14 

.07        T 

.15        .23 
T     .33 
7     .64 

7          .55 

.08   .78 

.94   7 

.60 

.31 

.20   .06 

.17 

7 
.04   7 
T     .18 

7     .51 

.20 

T 
7     ,11 

,63 

7 
,25   .35 

1,42         ,04 
7 
,29   ,39   ,01 
.00   .01 
7     .05   .29 

.11   ,03 
7 

,10   7     ,07 
.01   7     .72 

7 

,02 
1.68 

.03 

,29 

ORWELL  2  NW 

PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PAUPACK  2  WNW 

2.73 
3.09 
4,09 
2.75 

.14   T 

7          .14 
.27  1.08   .11 
.05   .04 

.33        .IB 
.20 

.83 

.14   .05 

.36  1.12 

,Z2 

.08 

.32   .10 

.06 

.09 

.42        .66 

.35   .35 

.10        .17 
.42 
.03 

.58   .52   .30 
,14 

.03 
.15 

1.05       .16 
.73       .32 
.15   .01 
.23   7     .02 

1.29       .09 

.10   .19   .29 

.34       .02 
.10   .19 

.10   ,06 

i 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

3.17 
2.95 
3.14 

7         ,02 

7     7     .10 

7     .03 

T 
.01 

T     .30 
T     .52 

.41 

.08       7 
.23       7 
.06 

1.19   .02 
.74   7 
.65   .01 

.56 
.45 
,99 

7 
,60 

.30       ,12 
.22   7     .09 
,25       ,09 
.72   ,16   7 

,14 

.19   .09   .30 

.16   .02   .42 
,97   .09   .42 

7 

7     ,14   ,76 

.29 

PH1LIPS8URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  I  E 

5.1; 
3.51 

.29   .28   .09 
,11   ,09 

.69   .92 

.73   .13 

,80 
,21 

.04   ,90   ,01 
,34   ,25 

PIKES  CREEK 

3.54 

,05   ,05 

.20 

.48 

.63   .30   .02 

,04 
,10 
,04   .63 

,01 

1.90       .02 
2.88   T 

.29 

,31   ,07 

7         .01 

PINE  GROVE  1  N£ 
PITTSBURGH  WB  AP  2          //R 

4.9e 
4.21 

,04 

.60   .98   .04 

.33 

T 

,10 
,22   .14   .15 

1.05 
.15 

.13 
.29 

.48   .11 
7     .05   .02 
1.37       .35 

,12 

,09 

.42 
.25 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

4.2J 

.52  1.22   ,06 

T 

.01   .16   .37 

.54 

7     ,64 

.11   ,25 

.30   .39 

PORT  CLINTON 

4,1! 

,15 

.57 

,06 

,54 

POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

6.5i 
2,9( 
2.9* 
3.9( 
1.9 

,10   .09   ,03 

7 

,10   ,45 

7     .02   ,20 

.43 

.*>B                     .06 
,01        .32 

,20 

.49 
.11    .04 
.02   .72 
.05   .06 

1.39   .02 
.38   .03   ,10 
.02 

.43   .02 
.06 

.68 

,54   ,31 

,24 

.16   .17 
7     .15 

.02 

,10 
.47 

2,78   .01   .77 
.44       .14 
•  99   7     ,03 
,99       .67 
,03   ,27 

.16   .06 
.16   .07 
.03   .65   .15 

.13 
.17   .04   ,11 

.Oi 
,04 

.01 

RE NOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 

RUSHVILLE 

3.61 
5.5* 

4.3 
3.9 
3.7 

7     ,18   T 

,97 
.67   ,96   .72 
.06   .26   .11 
r   .05   .08 

.02 
.22 

T     .84 
.09  1.12 

.08   .46 
.08   .31 

.85   .07 
1.25       .70 

.70 
1.12        .01 
1.18   .50 

.25   .08 

.47 

,21   ,37 
.01   .89 
.01   .05   .10 

.11 

,07 

7     ,60 

,39       .56 

•         .76 
.42 

.02 
1.08       .11 

T     ,34 

,12   .06 

.33 

.22 

.0 

RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCHENLEY  LOCK  & 

3.9 
2.4 
5,5 
2.5 

4,5 

.07   .65 
.   ,10   ,20   ,15 
>   ,25   ,36   ,0e 

,09   7     .2<< 
3   .10   .23   .03 

.10 

T 

.12 

T     .88 

.10   .25 

,70   .92 

.05   7     .46 

,03   ,57 

.80       .2. 
.25   .10   ,08 
1,09   .01   .IC 
.57 
.50   7    1.0( 

.02   .10 
7     .19 
.51 

.10   .34 
.60   .11 

,32 

.10 

.02   .41 

.11 

,12              ,3e 

.25   ,16   ,2! 

,18   7 
,41   7     7 
.07       ,3^ 

,16   ,14 

,08 

.17 

.02   ,12 

,03   ,17 

7 
,08 

,70 

.16 

SCRANTON 

4.28!  .04   .03 

.25 

.90 

.43   .37   ,n 

:  .39   .01   .01 

1,21       .2- 

.06   .16 
1.79 
.55   .10   .0 
.85       .6 

.20 
.10 

.13   .01 
.15   ,03   .OS 
,04   .12 

T 

SCRANTON  we  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

5INNEMAH0N1NG 

3.80   .02   .08   .4C 
5.20   .11   T     T 
4.00   .05   T     .76 
3.98   .06   .25   .0 

.09 

T 
T 

.34   .17 

1.10 

.11   .26 

.17   .43 

.37   T     .6 

.69       ,K 

.67 

.57   .02 

.04   .03 

.81 
.95   .18 
.46   .29 

1,3* 
,0E 
,4! 

7 

.28 

SUERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 

4.92i  .16   ,25   .3C 
3.59   .09  1.15   .01 

7     .IC 
.3« 

.72 

,35       ,1 

.06   .26   .35 
.02        .33 

,0 
.0 

,1 

.0 

1.11       1.2 
.10   7     .1 
.66       .0 

1.40       .0 

.32 

.04   .21 

.55 

T 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

5.15  1.00   .37   .6 

.04 

.28   .14 

.69 

.17   .93 

1.50 

.26  1.11 

■  08 

.05 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 

4.18   .10        .0 
4.58   .05       T 

.75 

.28        .Ot 

.IE 
.70   .0. 

1   .06 
.17 

.62       .4 

3   .05   .05   .If 

I          .62 

STATE  COLLEGE 

3.29   T     .15   T     .04 

.8? 

1.00   .01 

.02   .52 

:i 

1.2 

.49       7 

1   .45       .0 

1,06       ,1 

I      ,07   ,08   ,0 

,79       ,4 

.17 
.11 
i      .02   .25   .01 
.31   7     ,0 
.07   .07 

STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 

STROUDSeURG 

3.53   .43   .27   .42   .01        .0 
2.58   7              .20 
3.73   .05   T     .02 

.04   .6< 

.22 

.28  1.0( 

.58 

.50   I 

.32       7 

.31   .09 

7         .08 

.12   .05 

.01 

.03 

STUMP  CREEK 

5.37   .07   .56   .17   .06 

.08   .7. 

.30   .06   .0 

I      .29  1.18   .47 

SUNBURY 

5.41        .05        .03 

.9 

.75   .13 

.61 

I  2,53        7 
1  1,11        ,2 
)11,82       ,2 
7  3,50      1.9 
7   ,42        .9 

.28   .0 
1        .12 
3       .14   .1 
8 
9                   .30 

.05 

SUSQUEHANNA 
TAMAOUA 

TAMAOUA  k    H    DAM 
TAMARACK  2    S  FIRE  TOWER 

2.97   .02   .03   .16 

4.36                 .20 

7.61 

1.43   .14   .16   .05 

7     .2< 
,4 
,7 

.33   .2 

;  .20   .76            .08   .08 

11.23   .05                 .10 
ll.27   .07 

.76                 .46   .31 

,1 

.0 

.1 

TIONESTA  2  SE  DAM 

4.08   .07   .43   .06 

.53   .53   .88            .05   .87   .23 

.0 

9   .20   7     7 

.05   .08 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  *  W 

TOWANDA 

TROY 

3.23   .09   .33 
4.50   .12   .68   .02 
2.71   .08   ,06       T 
4,15   .10   .13 

.41   .17   .45   .07   .16   .01   .30 

1.48   .28       .15   .03   .08   ,1C 
.12   .40   .50   .48       ,15   T     .OC 
,03   ,53   ,46   .23   .68        .06   .IC 

.13   .3 
.5 

7 
.0 

3   .11   .02   .36   .02   .55 

.55   .01   .05       .23 

b  1.07       .38       .32 

7 

TURTLEPOINT  i*    N£ 

4.37   .03   .47 

,32   .68  1.10       .12        .48   .1, 

,73         ,14   .04   .14 

TYRONE  t*    NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 

3.63   .03   .28        .05 
3.39   .04   .94 

,26   ,93                   .58   .46                              "wj   .'-        ■•-        

.24   .56   ,23   .01   .05            .10                           .63   ,06   ,01   .34   .ue   .05 
.12   .36   .50             7     .23   .01                              .83        7     .09 

:46  M      .14   .81             .59                           .12   .35       .45   .02   .07 

.06 

.91 

UNIONTOWN 

VANDERGRIFT 

5.17   .55  1.46   .11 

4,42   .08   .19   .07   .06 

.06 

VIRGINVILLE 
WARREN 

4.02              I     .63 
5.04   .05   ,60 

.04   .34  1.53                 .15                                    .50       •"    ,„   '.    •' 

.09   .77  2.07       .18        .05   .12                           -33   .12       .28   .J"   •'• 

.26  .22       .68                 .27                               1.85   .05   .03        .18 

.03   .01  1.10                 .64   .26                           .17   .23            .02 

.07   .73   ,78   .10   .06   .03   .38   .09                              .68  1.01        .38        .26 

1 

.05 
.08 

WATSONTOWN 

3.87   .05   .20   T 

.04 

WAYNESBURG  2  W 
WELLS60R0  3  S 

4.47   .42   .74   .80   .01 
4.75   .04   ,14 

WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 
WEST  HICKORY 
WHITESBURG 

3.04  .03   .11 

4.68        7          .12        .0 
3.76   .08   .25 

3.05  .09   .20   T 

.09   .27                   .38   .60                                   ."                   •"-       -l 
3   .07        T     .74                  1.35   .66                                  1-05              ."6   I     -5 
.76  1.20            .25   .12   .23                           .03   .15       .15   .15   .40 
:44   .59        .21              .51                              ,14   .42   7     .29   .16 
.90   .46   .13        7     7     .36                                  1.60        .28        .20   7 

9 

7   ,01 

,02 

WILKES  BARRE 

4.37   .03   .07        .32 

Se*  teleitnce  noles  lollowing  SlaliOti  Inde. 
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DAILY  PRECIPITATION 


OonUnuad 

PeNNSYLVANIA 
JUNE    1961 

Station 

1 

Day  of  Month 

'     1 

2    1 

3 

4|5 

1     ^ 

7    1 

8    1 

9 

10  I  u  1 

12 

13  1   U   1   IS 

16      17  1   IB 

19  I  20 

21 

22  1  23 

24 

25  1 

26   1 

27 

28 

29   I  30 

31 

KILLIAHSeuRG 

■  ILLIANSPWr    as   At 

T«»lt    3    SSW   PUMP    STA 
TOKH   MAVE« 

HON      GROVE 
tlONSVILLE    9    SE 

2.sa 

s.u 

2.99 

2.M 

«.12 
2.« 

.0} 
■  11 

.0> 
.0* 

.09 

T 

.21 
.22 

.02 

.30 

.11 

.02 
.19 

.71 
.03 

.09 
.02 
.12 

.16 

.47 

.03 
.17 

.o» 

.09 
.01 

T 

.21 

T 

.22 

.19 

.9« 
.96 

.08 
.07 
.24 

.99 

.43      .02 

1.47 
.94 

.la 

.27 

.40 
.11 

T 

.03      .38 
T            .06 

.01       .32 

1.06      .40      .39 

.09      .02 

.12 
.92 

.09 

2.26 

.oa 

.49 

.69 

7 
.96 
.26 
1.09 

1.71 
.97      t 

.16 

.19 

.06 

.01 

.29 

.02 
.26 
.03 

.06 

.0* 

I 

.03 
.09 

.3a 

.23 

.21 

.13 

.09 
.20 

.01 

.01 
.10 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   a\ 
percent 

7:00  p       j      1 
EST             !       " 
i 

Number  of 

1 — r- " 

days  with 

precipitation 

s  i  1 

1 

Station 

1 

i 

III 
ill 

1 

s 

> 

< 

■1    E 

.2       "^ 

5     J 

9 

IS 
O  H 

°s 

1-t 

7:00  a 

EST 

1:00   p 

EST 

!    o> 

I 
o 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

H 

1  si 

ALLENTOWN    WB   AIRPORT 

sw 

18 

9.2 

28++  j      SE 

21+ 

83 

1 
82             52 

63 

6 

9 

2 

1 

0    ;   0 

18 

- 

5.7 

ERIE    WB    AIRPORT 

wsw 

17 

11.2 

29++  ,    wsw 

2+ 

81 

79             65 

62 

6 

6 

3 

1 

1             0 

17 

- 

5.9 

HARRISBURG    WB    AIRPORT 

w 

16 

7.5 

29       ,        W 

2 

80 

80       '      52 

62 

6 

10 

0 

2 

0             0 

18 

70 

5.9 

PHILADELPHIA    WB   AIRPORT 

wsw 

23 

8.1 

26       ,        N 

14 

79 

78 

58 

64 

7 

6 

2 

2 

0             0 

17 

65 

6.4 

PITTSBURGH    WB   AIRPORT    2 

sw 

18 

7.0 

35++      WNW 

23 

85 

87 

61 

63 

1 

9 

2 

3 

0       '      0 

15 

66 

6.5 

READING    WB    CITY 

- 

- 

9.1 

34        1         S 

21 

- 

- 

- 

2 

8 

7 

0 

0       1      0 

17 

67 

6.0 

SCRANTON    WB   AIRPORT 

SW 

17 

8.6 

42              SW 

2 

77 

80 

55 

61 

2 

8 

3 

1 

10 

15 

62 

5.7 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

w 

13 

6.1 

32          WSW 

1 

86 

85 

50 

I      57 

3 

[      4 

3 

1 

11 

13 

- 

5.8 

MOWTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

I 

■ 

■ 

I 

n 

Season  ol  1960  -  1961 

PENNSYLVANIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

ACMETONIA  LOCH  3 

T 

T 

ie.6 

20.0 

20.2 

T 

1.0 

59.8 

ALLENTOWN  WB  AP 

T 

16.3 

22.1 

16.8 

5.0 

2.9 

65.  1 

ALLENTOWN  GAS  CO 

T 

12.3 

23.3 

17.0 

3.6 

1.8 

58.0 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

2.5 

.5 

24.4 

23.8 

25.4 

11.5 

14.5 

T 

102.6 

ARENDTSVILLE 

T 

17.0 

24.4 

22.3 

2.0 

4.0 

69.7 

AUSTINBURG  2  W 

T 

11.0 

14.0 

26.0 

5.0 

12.0 

T 

68.0 

BAKERSTOWN  3  WNW 

T 

18.7 

17.1 

16.8 

1.1 

T 

BARNES 

3.0 

1.5 

22.5 

19.0 

29.0 

6.5 

5.5 

87.0 

BEAR  CREEIC  DAM 

1.5 

- 

- 

13.0 

7.0 

17.0 

BEAR  GAP 

T 

20.0 

37.0 

19.0 

3.0 

6.0 

86.0 

BEAVER  FALLS 

.3 

15.  l" 

14.0 

15.4 

2.1 

.7 

T 

47.6 

BEAVERTOWN 

T 

19.6 

_ 

20.5 

14.5 

BECHTELSVILLE 

T 

14.9 

17.5 

18.0 

1.5 

T 

61.9 

BELLEFONTE  4  S 

_ 

14.5 

13.1 

24.0 

4.7 

BERNE 

T 

11.5 

15.0 

18.8 

1.5 

2.0 

48.8 

BERWICK 

T 

T 

12.7 

23.2 

12.8 

2.3 

T 

61.0 

BETHLEHEM 

T 

16.0 

19.0 

16.5 

3.5 

1  .0 

66.0 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

T 

- 

_ 

T 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

2.4 

5.0 

34.1 

37.4 

33,9 

6.9 

11.3 

131.0 

BLOSERVILLE  1  N 

18.0 

27.6 

18.1 

6.6 

8.0 

78.3 

BOSWELL  1  SW 

3.0 

2.5 

30.0 

31.4 

33.3 

5.0 

5.0 

110.2 

BRADOOCK  LOC<  2 

T 

- 

_ 

_ 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

1.4 

7.0 

19.6 

32.2 

23.1 

_ 

18.5 

_ 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

4.5 

29.0 

22.0 

6.5 

8.3 

_ 

BRADFORD  4  tf  RES 

6.8 

- 

- 

- 

BREEZEWOOD 

1.0 

1.0 

15.5 

22.0 

35.0 

3.0 

9.0 

86.6 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

1.0 

1.0 

22.3 

24.7 

4.0 

7.8 

BRUCETON  1  S 

T 

1.0 

14.0 

12.0 

_ 

BUFFALO  MILLS 

- 

23.5 

30.0 

8.5 

10.5 

_ 

BURGETTSTOWN  2  W 

T 

- 

13.5 

" 

T 

- 

BURNT  CABINS  2  NE 

T 

. 

16.0 

_ 

27.0 

5.0 

. 

. 

BUTLER 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CAMP  HILL 

T 

19.5 

21.7 

17.0 

2.0 

3.6 

63.7 

CAMP  KLINE 

18.0 

16.0 

18.0 

12.0 

5.0 

69.0 

CANTON  1  NW 

T 

T 

12.0 

13.8 

15.0 

CARLISLE 

16.5 

25.0 

15.5 

2.5 

5.6 

65.0 

CARROLLTOWN  2  SSE 

1.0 

4.0 

30.6 

31.4 

31.4 

9.2 

20.0 

T 

127.6 

CARTER  CAMP  2  W 

- 

1.0 

- 

14.0 

26.0 

13.0 

23.0 

CEDAR  RUN 

14.0 

11.0 

12.0 

5.0 

T 

42.0 

CHAODS  FORD 

- 

- 

CHAMBERSauRG  1  ESE 

T 

17.4 

22.1 

24.7 

5.0 

3.3 

72.5 

CHARLEROI  LOCK  <. 

T 

T 

16.5 

18.5 

17.5 

T 

1.0 

63.5 

CLARENCE  1  E 

- 

- 

_ 

CLARION  3  SW 

1.5 

T 

18.0 

18.6 

32.5 

2.0 

_ 

_ 

CLAUSSVILLE 

- 

- 

CLAYSVILLE  3  W 

T 

7.3 

16.5 

15.0 

T 

1.6 

40.3 

CLEARFIELD 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

T 

LLERMONT 

4.0 

4.0 

29.5 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

CLERMONT  4  NW 

- 

- 

_ 

- 

25.0 

25.0 

_ 

18.5 

T 

_ 

COATESVILLE  1  SW 

- 

19.2 

- 

- 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

T 

T 

33.5 

32.5 

32.0 

5.6 

4.5 

T 

108.1 

CONFLUENCE  1  NW 

T 

26.8   j   32.5 

34.6 

2.0 

3.5 

99.4 

CONNEAUTVILLE 

- 

- 

8.3 

CONNEAUTVILLE  6  E 

- 

5.3 

37.1 

17.5 

18.0 

1.5 

11.4 

_ 

CONNELLSVILLE 

8.5 

17.5 

20.8 

1.0 

T 

47.6 

CONSHOHOCKEN 

13.3 

17.5 

10.0 

T 

40.8 

COOKSBURG 

2.5 

2.5 

21.0 

34.0 

4.5 

3.0 

T 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

_ 

- 

_ 

CORRY 

7.4 

12.3 

40.4    \        35.4 

23.4 

11.3 

20.7 

T 

160.9 

COUDERSPORT  3  NW 

.5 

2.1 

22.7    1   21.4 

31.6 

9.9 

22.3 

110.7 

COUDERSPORT  6  E 

_ 

_ 

j 

_ 

_ 

_ 

_ 

COVINGTON  2  WSW 

T 

T 

7.0 

13.5 

18.0 

14.5 

20.0 

T 

73.0 

CREEKSIDE 

1.0 

T 

22.0 

15.0 

29.0 

1.0 

CRESSON  2  SE 

- 

15.0 

26.0 

_ 

_ 

DANVILLE 

17.2   1   18.2 

14.0 

1.0 

T 

60.4 

OEVAULT  1  W 

11.7   ■   18.4 

_ 

3.5 

2.7 

. 

OIXON 

T 

T 

19.0   1   20.0 

26.5 

10.5 

_ 

- 

DONEGAL 

T 

_ 

_ 

- 

T 

_ 

DONORA 

T 

1.0 

17.1    1   19.5 

22.0 

.3 

1.0 

60.9 

DOYLESTOWN 

1 

24.5 

T 

- 

DU  BOIS  7  E 

1.0 

3.0 

25.0      18.0 

24.0 

7.5 

13.6 

T 

92.0 

DUSHORE  Z    SSW 

1.5 

.5 

20.3      18.5 

21.6 

11.0 

20. 0 

T 

93.4 

EAGLES  MERE 

2.0 

.5 

29.0      18.0 

15.5 

11.5 

18.0 

T 

94.6 

EAST  BRADY 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

EBENSBUR5 

3.0 

3.0 

23.8 

26.1 

39.0 

6.0 

12.0 

T 

112.9 

EOINBORO 

.8 

5.0 

43.8 

35.9 

14.9 

2.0 

12.7 

T 

115.1 

EMPORIUM  2  SSW 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

EMPORIUM  1  N 

T 

T 

21.5      21.0 

25.5 

7.0 

11.5 

86.5 

ENGLISH  CENTER 

_ 

_ 

EPHRATA 

i   16.0 

17.5 

T 

T 

- 

EOUINUNK  2 

T 

T 

18.3      18.0 

20.0 

17.0 

_ 

. 

ERIE  WB  AIRPORT 

T 

5.3 

17.4      23.7 

13.6 

.7 

6.9 

T 

69.6 

EVERETT  1  SW 

1.5 

1  .0 

22.0    '   26.5 

31.0 

4.5 

6.0 

92.5 

FARRELL  SHARON 

T 

- 

_ 

- 

- 

FORD  CITY  h    S  DAM 

1.0 

T 

25.0      18.5 

23.0 

1.0 

2.0 

70.5 

FRANKLIN 

T 

T 

19.5      11.0 

20.0 

. 

4.0 

. 

FREELAND 

T 

_ 

25.0        -    1   21.0 

_ 

12.5 

_ 

GALETON 

.2 

1.0 

20.0      15.4   [   33.3 

9.4 

15.0 

94.3 

GEIGFPTOWN 

T 

21.0      17.5   1    1.0 

1.5 

_ 

GEORGE  SCHOOL 

IT. 9      16.6      14.0        .8 

.3 

49.6 

GETTYSBURG 

T 

.5 

15.5      23.0      22.7       1.5 

6.0 

69.2 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3.0 

31.3      25.5      27.5      11.5 

12.5 

T 

- 

GLENMOORE 

17.3      13.5       9.5        .8 

.5 

41.6 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

16.9      13.0   i   17.0 

.5 

.8 

48.2 

GOULOSBORO 

3.0 

1.0 

25.0 

31.0 

25.0 

14.0 

27.0 

T 

126.0 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July 


SKATCRFOKD 
SRATERFORD    1    E 
0R«T2    1    N 
GREENSBORO   LOCK    7 
GREENVILLE 

M»NOVER 

HARRISBURG  KB  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HANLEY 
HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOO 
HONESDALE  <■  NW 
MONEY  BROOK  I  W 
NOOVERSVILLE 
MOP  BOTTOM  2    SE 

HUNTINGDON 
MUNTSOALE 
HYNOMAN 
INDIANA  3  SE 
JAMESTOWN  2  NW 

JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 
KANE   I  NNE 
KARTHAUS 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KRESGEVILLE  3  W 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2NE  PUMP  STA 


LANOISVILLE  2 
LAWRENCEVILLE 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 
LE  ROY 


NW 


SE 


LEWIS  RUN 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 

MADERA 
MAMAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

HATAHORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEAOVILLE  1  S 
HEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
KERCERSBURG 
HEYERSDALE 

"IDLANO  DAM  7 
HILANVILLE 
HILLHEIM 
HILLVILLE  2  SW 
HILROY 

iONTROSE 

WRGANTOWN 

IT  GRETNA  2  SE 

<OUNT  POCONO  2  N 

4YERST0WN 

•ATRONA    LOCK    4 
lESHAMINY    FALLS 
(EW    CASTLE     I     N 
lEWELL 
lEW    PARK 

lEWPORT 

lEW    STANTON 

lEW    TRIPOLI 

I0RRI5T0WN 

lORTH   EAST    2    SE 


IRWELL  3  N 
IRWELL  2  NW 
•ALH 

'ALMERTON 
'ARKER 

'AUPACK  2  WNW 
'HIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
'HILAOELPHIA  W8  AP 
HILADELPHIA  PT  BREEZE 
HILIPSBURG  FAA  AP 

HOENIXVILLE  1  E 
IKES  CREEK 
INE  GROVE  1  NE 
ITTSeuRGH  W9  AP  2 
ITTSBURGH  WB  CITY 

LEASANT  MOUNT  1  w 
CRT  CLINTON 
OTTSVILLE 

UTNEYVILLE  2  SE  DAM 
UAKERTOWN  1  E 


Augxist 


September 


T 
3.0 


2.5 

T 
4.0 


SeoBonol  I960  -  1961 


2.0 
2.5 


11.5 
20.5 


15.8 
16.6 


17.5 
27.1 


10.3 
32.6 


11.0 
16.0 
21.7 


January 


21.5 
19.5 


22.1 
14.6 

18.5 
28.8 
24.2 

16.5 

16.9 

24.5 
27.0 
24.0 

26.2 
14.6 
25.6 


13.1 
?6.8 
19.2 


15.7 
19.7 
17.7 


20.8 

22 

7 

16.3 

16 

8 

29.2 

21 

5 

14.0 

20 

5 

17.0 

23 

5 

February 


14.6 
17.8 


20.0 
37.0 
36.2 


16.0 
28.0 


19.2 
24.7 
15.0 


21.0 
16.0 


4.0 

1.5 

14.2 

14.9 

T 


10.5 
12.0 


4.0 
2.0 


5.5 
16.0 


2.1 
4.9 
1.0 
6.5 


12.0 
10.7 


1.0 
8.5 
7.8 


13.5 
8.0 
8.5 
9.0 

18.3 
2.0 


2.0 
6.4 
2.0 


19.5 
2.3 


April 


May 


9.8 

2.0 
2.5 
3.5 

11.8 

17.5 

1.0 

18.5 

1.9 


2.4 
6.0 

6.0 

1.0 

15.2 

3.0 


6.5 

26.0 

5.5 

6.7 
5.4 


15.7 
2.2 


5.0 
15.0 


11.4 
23.0 


1.0 
3.2 


5.9 
2.8 


8.5 
3.3 


PENNSYLVANIA 


92. 
148. 


77.0 
113.0 


51.5 
69.1 


101.1 
78.6 


46.8 
72.5 
80. 0 


66.5 
44.8 


113.5 
46.2 
49.1 


76.0 
57.0 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi  I960   -   1961 


PENNSYLVANIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Marcti 

AprU 

May 

June 

Total 

RAYMOND 

T 

. 

_ 

18.5 

- 

9.4 

17.0 

T 

_ 

READING  WB  CITY 

T 

T 

11.5 

24.3 

20.4 

l.S 

.8 

58.8 

RENOVO 

T 

15.8 

- 

- 

- 

- 

- 

REW 

- 

- 

31.9 

25.0 

36.0 

16.2 

23.7 

- 

RICES  LANDING  L  6 

- 

21.0 

19.0 

1.0 

T 

- 

RIDGKAY  3  V 

5.0 

1.1 

24.1 

25.9 

23.7 

6.0 

7.5 

T 

93.3 

RUSHVILLE 

T 

12.0 

10.6 

18.8 

10.5 

6.6 

58.5 

RUSSELL 

26.0 

22.0 

23.5 

- 

- 

- 

SAGAMORE  1  S 

1.0 

23.^ 

20.5 

19.5 

1.0 

1.0 

T 

66.5 

SALINA  3  W 

1.5 

21.3 

27.2 

24.0 

T 

T 

- 

SAXTON 

14.1 

21.0 

25.0 

- 

7.0 

- 

5CHENLEY  LOCK  5 

T 

16.5 

17.0 

25.5 

T 

.5 

59.5 

SCPANTON 

13.0 

11.6 

12.8 

5.0 

2.6 

45.0 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

.4 

.7 

19.0 

19.0 

16.9 

9.3 

8.4 

73.7 

SHAMOKIN 

- 

- 

- 

16.0 

T 

- 

- 

SHIPPENSBURG 

1.0 

21.0 

30.0 

26.5 

5.0 

9.0 

92.5 

SINNEMAHONING 

T 

15.5 

13.5 

20.0 

7.0 

3.0 

59.0 

SIZERVILLE 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLIPPERY  ROCK 

26.0 

14.0 

13.0 

1.0 

3.0 

57.0 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

3.0 

7.0 

41.3 

47.0 

46.5 

16.0 

18.0 

178.8 

SOUTH  MOUNTAIN 

T 

3.4 

16.4 

27.5 

35.4 

2.9 

12.4 

98.0 

SPRING  GROVE 

T 

16.0 

- 

22.8 

T 

1.5 

- 

STATE  COLLEGE 

.9 

.3 

19.4 

24.4 

23.6 

9.9 

13.4 

T 

91.9 

STOYSTOWN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

T 

- 

STRAUSSTOWN 

T 

13.1 

20.2 

16.6 

2.4 

4.2 

56.5 

STR0UDS6URG 

T 

20.8 

34.5 

20.4 

13.4 

9.5 

T 

98.6 

STUMP  CREEK 

T 

17.2 

14.0 

14.0 

2.8 

- 

- 

SUNBURY 

r 

16.5 

16.5 

14.5 

4.5 

- 

- 

SUSQUEHANNA 

.5 

22.4 

19.8 

22.5 

10.5 

7.4 

T 

83.1 

SUTERSVILLE 

- 

- 

12.0 

- 

TAMAOUA 

T 

15.5 

19.0 

19.0 

4.0 

9.0 

66.5 

TAMAOUA  it    N  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 

.5 

1.3 

20.1 

18.8 

- 

- 

- 

- 

TIONESTA  2    SE  DAM 

3.6 

1.0 

28.5 

21.6 

29.5 

8.5 

7.0 

T 

99.7 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

3.0 

- 

22.0 

21.0 

3.0 

8.0 

- 

TORPEDO  It    W 

10.4 

7.4 

27.0 

11.2 

16.6 

10.2 

16.8 

T 

100.6 

TOWANDA 

T 

.2 

14.0 

- 

21.0 

9.0 

7.0 

- 

TOWER  CITY  S  SW 

.5 

23.0 

- 

18.5 

4.0 

- 

- 

- 

- 

TOWER  CITY  1  S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TROY 

13.6 

17.1 

27.1 

8.0 

10.0 

75.8 

TURTLEPOINT  4  NE 

- 

- 

- 

- 

5.0 

- 

- 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

18.5 

23.0 

17.0 

4.0 

7.0 

69.5 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

.3 

- 

22.1 

15.0 

3.0 

9.5 

- 

UNIONTOWN 

.4 

10.0 

18.3 

14.8 

3,0 

i.e 

T 

48.3 

VANOERGRIFT 

19.0 

19.0 

26.0 

1.0 

2.0 

67.0 

VIRGINVILLE 

- 

- 

19.0 

2.0 

6.0 

- 

WARREN 

.6 

4.2 

31.1 

20.0 

24.2 

5.5 

7.5 

93.1 

WATSONTOWN 

24.6 

23.2 

17.0 

8.0 

5.4 

78.2 

WAYNESBURG  2  W 

11.0 

16.8 

14.0 

.5 

T 

42.3 

WELLSBORO  3  S 

15.5 

20.0 

24.0 

12.0 

19.0 

T 

90.5 

WEST  CHESTER 

8.0 

19.3 

17.5 

T 

44.8 

WEST  GROVE  1  SE 

- 

27.0 

16.0 

3.0 

- 

WEST  HICKORY 

2.0 

T 

23.0 

13.0 

24.0 

5.0 

5.0 

72.0 

WHITESBURG 

1.0 

T 

25.5 

- 

25.5 

T 

1.0 

T 

- 

WILKES  BARRE 

T 

15.1 

19.6 

16.4 

5.2 

- 

- 

WILLIAMSBURG 

1.5 

T 

15.9 

23.5 

25.0 

7.2 

3.5 

76.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

T 

19.7 

20.6 

19.6 

12.5 

7.9 

80.2 

WOLFSBURG 

T 

16.8 

20.0 

29.5 

5.3 

5.0 

76.6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

T 

15.4 

25.1 

16.3 

T 

1.5 

58.3 

YORK  HAVEN 

17.5 

30.0 

17.5 

T 

T 

65.0 

ZION   GROVE 

- 

20.5 

16.0 

- 

- 

- 

- 

ZIONSVILLE  3  SE 

13.6 

21.7 

20.6 

1.6 

1.4 

58.9 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


SUUoa 


ALLENTOMN   MB    AP 
ALLENTOHN    GAS    CO 
ALTOONA   HORSESHOE    CURVE 

ARENOTSVILLE 

aAl^ERSTOWN    3    HNM 

•ELLEFONTE    *    S 

BERMICK 

BLAiRSVILLE    6    ENE 

BLOSERVILLE    1    N 

BRADFORD   FAA    AIRPORT 
BRADFORD   4   w   RES 
BROOKVILLE    FAA    AIRPORT 
SURGETTSTOMN   2    V 
BURNT    CABINS    2    NE 
BUTLER 
CANTON    1    NW 
CARLISLE 

:hAMB£RS8URG    1    ESE 
:LARI0N    3    SH 

:laysville  3  w 

ILERNONT    ♦   NH 

:oatesville  i  sm 

ONFLUENCE  1  SW  DAM 

ONNEAUTVILLE 

ORRY 

BUOERSPORT  3  NW 

EVAULT  J  w 

IXON 

3NEGAL 

>NORA 

'  BOIS  7  E 

16CES  MERE 

iSI  BRADY 

lENSBuRG 

IPORIUM  1  N 

SLISH  CENTER 

HRATA 

IE  KB  AIRPORT 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1961 


Day  Of  Month 


82   87   76 
SB   68   SA 


il   S9   66 


8*   82 
52   62 


88   B9 
57   63 


84   85 
53   61 


76   83   SO 
49   49   62 


83   86   85 
56   65   62 


80   79   68 
53   58   55 


37   88 
57   64 


78  76  63 

50  57  40 

80  79  74 

50  59  51 

82  80  70 

53  59  44 

75  83  82 

39  59  60 


86   87 
54   66 


75   83   83 
44   55   61 


72   77   78 


77   82   87 
47   51   63 


74   77   83 
47   51   60 


85   83 
47   57 


68   79   67 
48   48   60 


75   84   87 
39   50   61 


75   77 
42   46 


79   87   87 


44   51   59 

71   78   84 
49   61   60 


75   79   75 
60   58   65 


62   59   61 


83   79 
59   62 


73   78 
37   50 


79   82 
43   47 


72   77   82 
35   42   46 


48 

50 

57 

87 

90 

85 

56 

70 

66 

89 

89 

69 

55 

66 

62 

76 

76 

73 

49 

56 

55 

64 

85 

85 

53 

61 

61 

80 

76 

68 

50 

60 

48 

77 

81 

88 

53 

62 

66 

74 

82 

81 

39 

57 

59 

80 

86 

84 

83 

61 

40 

40 

55 

56 

62 

79 

83 

84 

84 

39 

49 

54 

57 

67 

74 

79 

82 

78 

45 

50 

55 

46 

50 

79 

88 

87 

84 

65 

47 

50 

64 

61 

66 

60   64   65 


85   62 
60   60 


87  66  75 

59  65  65 

81  76  68 

62  62  61 

86  63  60 

60  64  60 

78  72  68 

46  60  60 

81  77  71 

45  56  57 

81  77  71 

51  63  61 

61  84  78 
57  61  63 


77  85  86 
67  62  66 

79  64  69 

62  58  61 

75  64  90 

65  59  62 

78  90  91 
62  63  66 

72  62  67 

61  56  58 

84  89  91 


76   84 
60   61 


44   48   64 


72   76 
36   41 


74   79   76 
53   62   54 


78   77   75 
53   61   46 


60   76   70 
50   60   47 


59   68   57 


76   60   63 
33   56   57 


76   66 
56   46 

61 
57 

78 


85   66 
50   56 


60   80 
51   61 


57 


74   74 
50   56 


64   65 
55   62 


79   77   69 
50   58   57 


80   79 
53   55 


78   63   83 
34   53   52 


57   68   64 


56   64   46 


49  50  58 

70  77  82 

45  47  46 

65  79  62 

40  49  50 

76  80  80 

36  48  49 

74  60  60 

31  39  43 

76  81  65 

49  57  62 

73  78  86 
42  43  46 

70  76  76 

34  40  54 

76  84  82 

40  45  56 

74  79  82 
37  43  46 

66  72  76 

42  50  56 

79  85  67 

41  47  51 

74  81  61 

35  43  55 

70  74  80 

35  40  47 

72  78  66 

37  37  42 

76  81  84 

48  53  62 

74  81  72 

48  60  56 


86   82   73 
58   64   66 


77   75   69 


84   78   75 


86  61 

61  60 

79  62 

59  60 

60  63 
45  46 

62  77   70  I 
49  60   60 

81  76   68 

42  58   57 


66   65 
49   49 


56  62  56 

85  81  74 

59  59  60 

82  61  72 

50  61  62 

79  75  75 

51  52  61 

67  85  77 

54  64  64 


84   85   82 


81   78   76 
61   61   65 


76   78   70 
53   63   62 


86 
63 

70  84  63 

63  61  63 

75  80  62 

60  58  55 

77  81  65 

60  55  55 

78  83  63 

61  56  56 

74  61  87 

64  53  5  7 

ec  85  89 

60  56  59 

75  87 

62  56 

69  79  82 


85   89   93 
65   62   64 


63   87   94 
65   59   63 


74   77   83 
59   54   54 


86   91 
55   59 


85   67   65 


)8   56 

56 

56 

62 

0   86 

89 

91 

94 

8   66 

62 

67 

69 

0   79 

87 

89 

87 

2   60 

59 

59 

61 

5   82 

84 

90 

90 

77   83   86 


66   54   52 


66   69   52 


94   69 
63   59 


86   70   59 
64   53   45 


66   64   51 


83   65 
58   40 


86   75 
54   48 


66   69 
56   45 


69   68 
59   66 


92  B6  75 

59  64  43 

66  85  68 

62  60  42 

91  85  65 

68  65  52 

91  63  65 

66  56 

81  66  58 

55  52  37 

87  80  65 

61  61  47 

87  78  62 


44  46  51 

66  74  79 

43  47  50 

69  74  76 

37  43  47 

64  71  80 

43  47  46 

67  75 

40  45 

66  73  77 

35  40  44 

72  78  61 

39  44  47 

66  72  76 

41  50  51 


67   70   74 


67   72   75 


64 

85 

72 

54 

59 

63 

82 

85 

67 

54 

58 

64 

79 

82 

75 

82   64   67 
49   53   63 


68   82 
52   59 


73   76   65 
62   56   61 


75   76   70 


71   76   83 
61   56   59 


75   77 
51   60 


60   60   80   71   77   75 


84   86   85 
52   57   66 


76   77   68 
55   60   57 


54   55   63 
74   75   61 


30 

33 

36 

68 

72 

76 

36 

39 

41 

63 

69 

75 

35 

36 

41 

69   75   78 


39   44   49 


42   46   51 


50 

58 

54 

76 

75 

69 

43 

52 

54 

76 

76 

65 

47 

56 

57 

78 

76 

80 

45 

52 

58 

60 

82 

81 

54   52   52 

84   66   91 
59   56   59 


77   64   85 


62   57   42 


86   74   60 


72   76   80 
40   43   47 


65 

69 

33 

36 

70 

77 

35 

40 

62 

64 

30 

38 

67 

73 

45 

43 

62 

70 

39 

42 

63 

73 

34 

36 

80 
51 

65 
50 

90 
57 

76 
58 

68 
64 

90 
65 

92 

70 

87 
52 

84 
59 

87 
59 

90 
61 

90 
63 

80 

66 

62 

70 

61   51   40   33   38   40 


29   32   36 


66 1  72   77   79 


62 
66 

55 
75 

54 
79 

62 

60 

63 

84 

88 

92 

65 

60 

60 

85 

85 

87 

53 

57 

56 

70 

78 

82 

61 

74 
62 

58 
55 

58 
67 

62 

66 

89 

66 

63 

64 

76 

SO 

86 

91   84   65 
60   58   48 


86   64 
55   53 


84   62   72 


63 

41 

75 

65 

59 

45 

71 

56 

52 

39 

86 

67 

59 

37 

69 

70 

57 

37 

85 

71 

70 

52 

69 

61 

46 

45 

65   72   78 
35   36   42 


66   69   74 
34   35   3a 


72   76   79 


67   72   75 
35   39   42 


72   78   86 
40   44   46 


67   72   75 
34   38   41 


59   68   72 


34   36   38 


41   45   52 


46  50   61 

80  80   79 

42  56   57 

75  75 

52  55   57 

84  87 

55  56 


51   54   63 


44   48   54 


76   60   75 
45   52   59 


44  56 

82  85 

54  54  54 

77  77  81 

47  50  55 

79  60  70 

52  50  50 

76  75  64 

51  51  54 

75  76  68 


82  84   71 

59  60 

60  81 
47  51 

72  76   62 


75   76   72 


72   74   75 


46   50   5U 

76   77   7U 
44   50   55 


80   81   82 


27  28  29 


62   53   55 

72   72   66 
52   56   47 


71   81   81 


73   68 

50   51 


74   74   66 
47   47   50 


45   51   41 

75   80   78 
60   53   52 


50   52   47 


55  52  47 

79  84  78 

62  58  56 

79  80  74 

62  55  56 

70  67  64 

49  51  41 

75  78  73 

49  54  39 


50   50   40 


64   56   61 


57   53   43 
56   75   73 


62   63   73 
55   60   67 


61   63   58 


75   74   67 
47   56   48 


74   71 
49   45 


79   84   74 
61   60   58 


69   77   63 


70   74   66 


74   76   75 
52   54   49 


55   53   49 


73   72   67 


54  54 

75  79 

55  55   57 

76  69   77 


75  82  74 

51  54  56 

73  72  78 
51  47  50 

77  72  72 

57  61  58 

61  72  80 
53  53  56 

70  68  75 

51  47  53 

74  78  69 
51  53  57 

62  67  74 

49  60  44 

66  6ti  76 

41  46  40 


47  42   42 

77   72   75 

48  49   51 


68  70  69 

49  49  52 

81  71  79 

53  65  60 

79  70  76 

50  52  57 

64  73  75 

41  43  42 

78  72  79 

47  43  43 

76  74  76 

48  44  45 

76  81  77 

53  58  59 

70  71  66 


82   B» 
56   59 


59  65 

64  65 

53  64 

83  86 

56  61 

67  93 

56  64 


65   71   78 


66   69   76 
42   44   41 


55   55   56 

73   77   73 
48   47   50 


66 

74 

40 

42 

71 

79 

44 

47 

68 

73 

5B 

46 

69 

66 

48 

52 

75 

81 

48 

50 

67 

77 

46 

46 

72 

7U[ 

65   57   58 
70   74   67 


44   46   49 1 
73   76   73 


66   68 
66   53 


79   63   87 


41   46   54 


82   85 
57   59 


46   48   52 
79   62   81 


78   82   82 


4  7   50   62 


79   62   87 


66   58   64 


BO. 7 
57. B 


80.9 
66.1 


76.1 
53.3 


81.6 
56.6 


81.5 
66.2 


82 

67 

79.2 

54 

62 

53.0 

69 

88 

82.9 

67 

65 

56.6 

83 

80 

74.6 

69 

61 

54.9 

61 

86 

79,7 

68 

64 

57.1 

81 

81 

72.5 

55 

61 

49.5 

83 

63 

75.4 

49 

56 

47.0 

65 

81 

75.5 

61 

63 

50.5 

81 

87 

77.3 

48 

56 

49.7 

64 

86 

81.3 

53 

62 

53.4 

83 

68 

79.0 

50 

56 

51.0 

77 

82 

74.1 

66 

59 

52.5 

89 

96 

63.3 

60 

64 

66.9 

87 

90 

60.7 

56 

63 

56.3 

60 

78 

72.5 

46 

58 

47.4 

79.8 
51.7 


77 

.3 

49 

.0 

61 

.9 

57 

.5 

76 

.8 

51 

.9 

76 

.3 

50 

.3 

76 

.0 

60 

.6 

75 

.4 

46 

>2 

60 

2 

58 

7 

79 

7 

50 

2 

73. 

1 

47. 

5 

60. 

5 

52. 

0 

76. 

2 

51. 

1 

72. 

0 

53. 

4 

75.6 
49.7 


75.1 
48.4 


79.0 
47.0 


60.1 
59.0 


73.6 
55.5 


See  Reference  notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1961 


Station 

Da;  Of  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30   31 

4 

EVERETT  1  SW 

MAX 
MIN 

79 
51 

82 
66 

84 
54 

69 

50 

78 
48 

86 
60 

82 
60 

83 
66 

83 
64 

74 
63 

SO 
59 

66 
60 

90 
60 

88 

70 

79 
49 

65 
39 

76 

43 

76 
44 

80 
50 

82 

49 

83 
61 

71 
61 

82 
55 

76 

54 

78 
46 

73 
49 

73 
63 

8U 
64 

79 
66 

86 
64 

79. S 
65.2 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

8* 
58 

86 
65 

66 
62 

82 
46 

85 
52 

86 

58 

84 
58 

79 
66 

76 
66 

86 
66 

89 
65 

92 
63 

90 
68 

71 
57 

64 
52 

72 
42 

78 
48 

80 
50 

82 
62 

62 
58 

61 
58 

84 
49 

71 
60 

72 

50 

66 

54 

76 
62 

87 
50 

89 
53 

93 
62 

88 
65 

60.0 
57.2 

FORD  CITY  it  S  DAM 

MAX 
MIN 

7^ 
45 

82 
59 

84 
62 

71 
41 

75 
44 

82 

50 

83 
58 

83 
61 

78 
66 

75 
63 

60 
56 

65 
57 

90 
60 

87 
65 

76 
44 

64 
36 

70 
43 

70 
46 

78 
49 

79 
56 

80 
60 

67 
54 

76 
52 

75 
47 

69 
49 

69 
48 

71 

49 

79 
48 

82 
61 

86 
66 

77.3 
62.6 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 
64 

74 
58 

78 
41 

81 
47 

82 
53 

84 
51 

79 
64 

75 
62 

81 
65 

82 
60 

90 
56 

87 
60 

74 
64 

65 
43 

73 
39 

75 
41 

78 
45 

78 
51 

80 
58 

65 

57 

78 

49 

75 
57 

70 
60 

66 

50 

74 

48 

77 
47 

82 

48 

87 
66 

89 
63 

78.1 
63.5 

FREELANO 

MAX 
MIN 

70 
60 

80 

60 

76 
63 

72 
46 

78 
66 

80 
61 

79 
57 

81 
56 

72 
62 

82 
62 

81 
63 

84 
63 

86 

74 

74 

55 

59 
42 

67 
41 

72 
44 

74 
56 

77 
58 

84 
56 

76 
59 

77 
59 

77 
56 

67 
52 

71 
52 

67 

51 

75 
53 

77 
67 

78 
59 

82 
65 

75.8 
56.9 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

76 
45 

80 
58 

86 
69 

75 
47 

78 
50 

80 
60 

86 
62 

63 
56 

83 
64 

81 
61 

83 
64 

85 
62 

89 
64 

93 
69 

67 
51 

67 
47 

74 
46 

77 
51 

82 
58 

83 
55 

86 
66 

73 

65 

76 
58 

82 
53 

76 
59 

77 
59 

77 
58 

80 
64 

76 
59 

86 
63 

80. S 
57.7 

GETTYSBURG 

MAX 
MIN 

76 
57 

86 

60 

88 
65 

72 
49 

76 
55 

85 
64 

86 
61 

86 
67 

65 
67 

78 
67 

84 
63 

91 

64 

93 
68 

93 
71 

86 
52 

64 
44 

72 
46 

78 
50 

81 
56 

62 
58 

84 
64 

70 
62 

79 
57 

82 

60 

75 
56 

80 
58 

76 
59 

78 
55 

82 
66 

87 
64 

81.2 
59.1 

GRATERFORD  1  E 

MAX 
MIN 

75 
42 

80 
60 

86 

65 

74 
46 

76 

51 

81 
56 

85 
61 

76 

59 

60 
59 

78 
67 

62 
61 

66 
63 

86 
65 

92 
69 

85 
62 

66 
46 

71 
45 

77 
48 

60 
56 

82 
57 

86 
62 

72 
63 

77 
66 

83 

57 

74 
65 

78 
54 

75 
68 

74 
56 

82 
66 

85 
67 

79.6 
56.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

83 
54 

83 
62 

78 
55 

SO 
39 

85 
46 

88 
52 

85 
52 

80 
64 

76 
62 

84 
62 

87 
61 

93 
59 

93 
62 

74 
65 

67 
38 

74 

4U 

84 
43 

S3 
43 

81 
53 

81 
55 

62 
54 

60 

44 

80 
60 

72 
46 

68 
62 

78 
47 

82 
44 

87 
47 

90 
66 

92 
64 

81.0 
52.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

77 
50 

85 
57 

89 
65 

70 
48 

78 
57 

86 

60 

84 
62 

85 
64 

85 
67 

77 
67 

86 
62 

69 
65 

93 
68 

92 

70 

87 
62 

66 
45 

74 
47 

78 
61 

81 
57 

83 
59 

85 
62 

71 
62 

79 
61 

84 
68 

76 
66 

«1 
57 

7* 
59 

77 
67 

82 
69 

86 
62 

81.3 
68.9 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 

57 

89 

70 

71 
58 

78 

47 

85 

54 

85 
64 

83 
61 

80 
67 

74 
65 

83 
65 

86 
62 

90 
64 

91 
66 

86 
56 

66 
49 

72 
41 

76 
45 

81 
52 

84 
66 

85 
59 

72 
65 

76 
60 

84 
58 

76 
59 

81 
67 

71 
65 

76 
69 

82 
66 

90 
59 

94 
70 

81.2 
68.5 

HAWLEY 

MAX 

MIN 

74 
36 

78 
54 

81 
58 

69 

40 

75 
43 

82 
49 

83 
52 

80 
55 

81 
59 

72 
63 

SI 
58 

S3 
58 

87 
60 

96 
62 

77 
45 

63 
36 

70 
39 

75 

43 

78 
46 

80 
51 

81 
56 

68 

61 

73 
51 

8U 
53 

70 
46 

76 
50 

72 
52 

75 
51 

80 
52 

86 
54 

77. S 
51.1 

HOLT WOOD 

MAX 
MIN 

83 
58 

88 
67 

75 
60 

79 
53 

62 
56 

85 
65 

62 
64 

84 
65 

SO 
70 

66 
70 

89 
66 

90 
68 

91 
70 

86 
62 

66 
55 

73 
53 

76 
51 

82 
54 

83 

60 

84 
60 

75 
66 

76 
63 

S3 
62 

76 
61 

78 
60 

74 
69 

79 
59 

79 
59 

85 
60 

88 
65 

81.2 
61.4 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

82 

54 

83 
61 

79 
62 

75 
39 

81 

44 

82 
52 

63 
55 

80 
60 

72 
64 

80 
63 

86 
54 

91 
59 

86 
57 

80 
57 

65 
42 

71 
37 

75 
40 

78 
43 

78 
49 

80 
53 

72 
60 

76 
55 

76 
51 

68 
43 

71 
43 

72 
43 

79 
47 

82 
46 

84 

50 

82 

61 

78.3 
51.5 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

73 
52 

81 
58 

80 
55 

62 
38 

77 
47 

80 

51 

83 
49 

82 

59 

77 
61 

72 
62 

81 
61 

85 
59 

88 
63 

87 
63 

70 
46 

61 
35 

70 
37 

74 
43 

79 
63 

78 

61 

70 
62 

60 
43 

74 

47 

72 
46 

70 
49 

65 

46 

72 

41 

77 
48 

82 
57 

81 
62 

75.4 
51.1 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

74 
56 

84 
64 

84 
62 

71 
45 

78 
47 

85 
60 

83 
61 

83 
64 

79 
65 

72 
65 

60 
60 

86 
61 

92 
61 

89 
67 

76 
48 

66 

41 

74 
43 

79 
42 

80 
61 

82 
53 

85 
61 

69 

59 

79 
54 

80 
49 

72 
49 

75 
49 

72 
54 

83 
62 

86 
64 

88 
63 

79.4 
65.3 

K.ANE   1  NNE 

MAX 
MIN 

74 
38 

80 
54 

77 
48 

68 
32 

75 
39 

83 
42 

62 

42 

82 
50 

SO 
58 

71 
59 

77 
53 

S3 

51 

86 
52 

86 
58 

65 
34 

60 
31 

70 
33 

74 
35 

76 
43 

77 
51 

78 
56 

64 
49 

77 

46 

74 
48 

65 
42 

67 
44 

71 
41 

74 
38 

80 
47 

84 
55 

75.3 
45.7 

K.EGG 

MAX 
MIN 

86 
55 

86 
62 

73 
54 

78 
41 

86 

45 

84 
61 

82 
59 

84 
58 

80 
64 

79 
52 

81 
53 

92 
55 

89 
60 

79 
56 

61 
46 

69 
38 

75 
41 

79 
44 

81 

51 

83 
51 

69 
59 

77 
56 

79 
61 

74 
52 

76 

44 

69 
47 

78 
52 

81 
50 

86 
61 

88 
62 

79.5 
52.3 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

85 
57 

88 
68 

88 
64 

79 
46 

80 
49 

85 
66 

82 
60 

S3 
63 

77 
64 

84 
62 

67 
61 

91 
64 

90 
66 

87 
69 

77 
51 

74 
42 

78 
45 

81 
46 

88 
52 

89 

57 

82 
57 

78 
66 

83 
66 

79 
66 

71 
66 

76 
67 

74 
68 

81 
56 

85 
57 

89 
66 

82. S 

57.1 

LANDISVILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

75 
52 

84 
59 

89 
63 

70 
46 

77 
49 

82 
62 

84 
59 

81 
53 

69 
64 

77 
66 

86 

60 

83 
64 

90 
60 

91 
65 

85 
53 

64 

43 

72 
46 

77 
48 

60 
61 

86 
55 

86 
64 

70 
63 

76 
55 

90 
58 

74   79 
66   60 

73 
69 

74   82 
53   55 

84 
61 

80.3 
57.4 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 

MIN 

83 
53 

84 
62 

76 
64 

77 
42 

85 
48 

84 
54 

84 
47 

80 
64 

73 
61 

81 
63 

65 
60 

67 
62 

90 
64 

83 
51 

60 
41 

7U 
38 

76 
42 

79 
45 

81 
47 

82 
66 

78 
69 

75 
56 

81 

56 

71 
62 

74   72 
48   62 

74 

54 

82 
56 

88   86 
69   63 

79.4 
64.0 

LEBANON  3  W 

MAX 

MIN 

77 
44 

85 
58 

89 
65 

70 
45 

78 
50 

85 

53 

89 
60 

84 
63 

81 
63 

75 
66 

83 
61 

89 
65 

93 
65 

94 
67 

87 
52 

66 

41 

74 
44 

80 
48 

82 
63 

84 
66 

88 
68 

70 
63 

77 
51 

85 
68 

76   81 
58   53 

73 
66 

78   8*   88 
56   57   69 

81.: 
66.* 

LEWISTOWN 

MAX 

MIN 

80 
46 

89 
56 

87 
64 

76 
45 

79 
45 

89 
50 

88 
59 

87 
59 

84 
64 

75 
65 

83 
62 

89 
65 

93 
62 

94 
62 

83 
46 

67 

40 

75 
4U 

76 
45 

83 
49 

86 
66 

73 
64 

80 
55 

84 
68 

76   79 
62   62 

74 
53 

80   (6   89 

56   67   57 

82.2 
54. « 

LOCK   HAVEN 

MAX 

MIN 

79 

43 

85 
56 

66 
61 

76 
50 

82 
47 

87 
52 

89 
53 

86 
57 

63 
64 

71 
64 

84 
60 

88 
62 

92 
61 

92 
64 

78 
41 

66 
38 

73 

40 

78 
44 

81 
49 

83 
52 

84 
57 

6S 
58 

78 
51 

83 
49 

74   78 
49   50 

74 
62 

80   84   88 
54   55   67 

Sl.t 
63. C 

MADERA 

MAX 
MIN 

73 
38 

82 
52 

82 
61 

69 
39 

75 
38 

82 
42 

82 

50 

81 
58 

80 
61 

69 
62 

76 
56 

65 
56 

86 
57 

85 
57 

75 
39 

63 
35 

69 

36 

74 
38 

77 

40 

71 
41 

80 
51 

66 
56 

71 
4e 

76 
45 

69   72 
46   46 

68 
46 

75   79   82 
46   47   61 

76.0 
48. J 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

80 
62 

92 

70 

77 
63 

78 
55 

81 
60 

79 
66 

81 
64 

85 
60 

81 
71 

86 
70 

92 
68 

92 
68 

93 
75 

93 
59 

70 
56 

75 
54 

79 
55 

SO 
61 

82 
64 

84   73 
64   66 

80   85 
68   65 

78 
64 

78   78 
63   63 

69 
60 

81   83   93 
60   62   68 

81.1 
63. « 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 
MIN 

71 
39 

79 

51 

81 
56 

69 
39 

73 
41 

81 

51 

80 
55 

81 
58 

77 
61 

69 
63 

77 
62 

84 
58 

86 
60 

86 
62 

73 
48 

66 

43 

70 
44 

73 

44 

76 

41 

76   77 
53   58 

63   74   74 
58   54   46 

69   68 
46   48 

68 
47 

7  7   80   83 
48   63   52 

75.« 
61.9 

HART1NS8URG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
54 

84 
63 

71 
53 

75 
44 

83 
52 

84 
61 

82 
60 

76 
65 

70 
64 

76 
65 

84 
58 

88 
63 

85 
64 

76 
52 

60 
46 

66 
39 

71 
46 

76 
61 

7S 
55 

79   70 
58   60 

73   78   69 
58   64   51 

73   67 
62   50 

76 
63 

79   84   87 
54   66   62 

77.t 
55.« 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

73 
50 

81 
62 

80 
56 

62 

40 

77 
47 

60 
50 

83 
50 

63 
56 

77 
63 

72 
63 

80 
60 

84 
60 

87 
61 

86 
63 

67 
41 

59 
39 

68 

39 

73 

43 

78   77   74 
46   52   52 

60   74   69 
44   46   48 

69   64 

50   47 

71 

44 

77   81   86 
48   54   62 

76.1 
61.2 

MERCER  2  NNE 

MAX 
MIN 

81 

50 

80 
54 

74 
54 

75 
35 

80 
43 

83 
48 

80 
50 

76 
61 

75 
57 

80 
60 

82 
56 

86 
56 

86 
58 

78 
54 

62 
41 

7u 
32 

79 
36 

77 
40 

7" 
5C 

78   65 
54   62 

74   72   70 
43   56   42 

66   74 
46   44 

78 
40 

81   86   87 
43   62   61 

77.1 
48. < 

MERCERSBURG 

MAX 
MIN 

79 
55 

86 
58 

88 
62 

70 
43 

78 
47 

86 
63 

83 
59 

83 
64 

85 
65 

85 
65 

85 
59 

88 
60 

92 
64 

92 

70 

65 
50 

66 

4L 

7i 
41 

77 
45 

81 
5C 

66   85 
53   61 

71   SO   81 
59   56   57 

77   79 
49   52 

70 
56 

79   82   86 
62   53   63 

81.i 
55.1 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

76 

44 

80 
54 

84 
61 

69 

43 

78 
48 

81 
52 

86 

52 

82 

55 

61 
65 

71 
64 

81 
56 

85 
69 

68 
66 

89 
64 

75 
42 

65 
38 

7j 
41 

75 
46 

77   79   82 
51   63   55 

68   76   82 
61   52   53 

72   77 
49   61 

71 
63 

81   81   84 
62   54   57 

78.3 
53.1 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

72 
37 

75 
52 

80 
57 

68 
41 

73 
45 

82 
53 

79 
47 

78 
50 

79 
60 

70 
62 

79 
56 

83 
60 

65 
62 

87 
62 

69 

40 

5S 

61 

41 

72 
46 

76   77   78 
50   54   58 

66   72   78 
56   53   52 

68   75 
49   60 

69 

52 

75   79   86 
52   53   66 

76.! 
51. t 

MORGANTOWN 

MAX 
MIN 

81 
58 

85 
67 

74 
59 

75 
46 

80 
51 

84 
62 

79 
57 

80 
59 

77 
66 

62 
66 

86 
59 

90 
61 

92 
62 

85 
58 

70 
50 

72 
52 

77 
44 

60 

60 

81   84   73 
67   68   59 

78   82   73 
58   61   55 

76   74 
66   56 

72 
57 

80   84   87 
66   66   65 

79.1 
67.3 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

84 
54 

86 
67 

70 
56 

76 
54 

84 
64 

86 
63 

82 
58 

78 
62 

75 
62 

61 
64 

88 
60 

89 
63 

90 
64 

82 
58 

65 

48 

72 
45 

76 

43 

8o 
47 

82   84   71 
62   55   62 

75   85   73 
66   53   52 

78   72 
63   51 

75 
56 

81   86   90 
ii       64   60 

79. S 

66.e 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

MIN 

85 
55 

84 
63 

63 
58 

78 
41 

84 
49 

85 
52 

85 
55 

81 
64 

77 
61 

83 
63 

88 
61 

91 
60 

90 
62 

86 
59 

66 

43 

71 
31 

71 

SO 
44 

80   80   76 
68   58   56 

78   78   74 
47   61   44 

73   76 
52   49 

80 
46 

64   89   89 
49   56   63 

81.0 
53.5 

NEWELL 

MAX 

MIN 

79 
55 

86 
62 

85 
62 

74 
46 

80 
49 

85 
62 

82 
62 

86 
65 

79 
66 

74 
64 

82 
61 

89 
63 

93 
64 

89 
69 

79 
51 

bi 
44 

7* 
4" 

8o 
49 

81   82   85 
54   57   61 

68   76   77 
68   56   47 

74   71 
61   49 

76 
52 

82   86   89 
51   56   65 

80.2 
56.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

80 
44 

88 
58 

88 
48 

75 
41 

82 
49 

87 
50 

86 
59 

85 
61 

84 
66 

73 
65 

84 
61 

90 
61 

92 
62 

91 
63 

62 
48 

66   75 
39   42 

79 
41 

82   65   86 
49   53   55 

70   76   84 
62   57   57 

76   80 
62   52 

72 
65 

79   84   88 
55   57   58 

81.1 

64.0 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
-  94  - 


Coatlnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNe  1961 


StaUon 


NEW  STANTON 

NORRISTOHN 

PALMER TON 

PHIL  OREXEL  INSI  OF  TEC 

PHILADELPHIA  HS  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBUR&H  WB  AP  2 

PITTSBURGH  MB  CITY 

PORT  CLINTON 

PUTNETVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  I     E 

READING  NB  CITY 

RENOVO 

RIOGMAY  3  W 

SALINA  3  V 

SCRANTON 

SCRANTON  MB  AIRPORT 

SHIPPENS8URG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STOYSTOWN 

STR0UDS6URG 

SUNBURY 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  MATER  WORKS 

TOWANDA 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  MB  AP 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


DayOi  Month 


89   66   7« 
S5   57   49 


82   88 
62   67 


81   87   71 
58   70   51 


79   89   7* 
61   70   61 


62   71   6* 


80   80   68 
52   61   44 


80   88   81 
59   71   64 


82   82   70 


83   84   72 
56   64   55 


77   82   87 


76   81   82 


81   85   85 
56   67   61 


84   87   73 
61   72   59 


81   89   78 
39   51   60 


52   63   50 


82   83   80 
54   61   57 


77   81   67 
56   64   48 


85   88   85 
54   66   62 


81   81   79 


49 
72 

56 
81 

64 
BO 

48 

58 

68 

81 

87 

70 

54 

64 

54 

80 

86 

87 

50 

57 

60 

74 

81 

80 

41 

54 

55 

80 

77 

72 

56 

61 

53 

83 

84 

79 

51 

65 

54 

84 

84 

71 

56 

62 

59 

82 

81 

73 

54 

63 

55 

84 

83 

73 

51 

60 

60 

73 

78 

77 

45 

52 

57 

82 

90 

62 

67 

85 

86 

73 

76   83   84 
41   42   56 


78   83 
51   56 


77   82   87 
45   57   64 


76  79   83 

54  59   64 

75  80   81 

48  64   62 

80  82   83 

59  60   65 

74  82   81 

36  42   49 

78  83   86 

46  51  63 

74  80  80 
42  50  60 

78  84  82 

48  55  65 

72  78  80 

40  44  55 

71  76  82 

37  40  46 

75  81  84 
44  49  62 

78  84  86 

52  59  65 

78  85  90 

44  46  50 

77  82  83 

35  41  44 

74  81  79 

42  46  57 

71  79  86 

45  48  53 

74  81  82 

43  52  61 

75  83  83 
45  50  65 

77  82  84 

43  50  55 

74  77  85 

45  49  55 

68  76  82 

38  42  67 


40   45   68 


43  48  50 

69  77  75 

41  46  50 

74  78  79 

36  41  45 


87 

82 

60 

62 

78 

84 

63 

60 

77 

80 

68 

60 

77   83   84 
68   58   70 


77   82   80 
59   57   68 


81   84   82 
64   60   70 


77 

76 

67 

49 

62 

61 

81 

85 

79 

58 

58 

65 

82 

79 

73 

10   11   12   13   14   IS 


78   85 

38   45 


55   56   51 


57   71   54 


75   82   81 
43   47   63 


80   85   82 
40   47   49 


79   82   80 
40   43   56 


57   76   81 
41   46   55 


72   75   81 
49   51   54 


45   50   54 


66   60   60 


86   79   74 
66   67   67 


81   80   79 
61   58   59 


83   78 
55   59 


83   79   75 
58   56   64 


80   80   78 
55   51   69 


62  64  64 

82  78  73 

49  50  60 

82  80  76 

57  62  63 

87  87  86 

66  57  64 

81  82  72 

53  62  66 

86  82  76 


81  78  74 

61  64  59 

85  83  80 

58  60  63 

80  80  77 

58  60  51 

80  80  74 
67  53  54 

89  85  86 

58  68  55 

83  84  78 

5  3  64  61 

81  75  72 


84   89   92 
62   57   59 


84   89   91 
69   65   66 


83   85   90 
67   61   59 


83   87   92 
69   68   65 


82   86   89 
59   53   65 


84   91   92 
70   69   68 


74   80   86 
61   52   53 


85   90   91 
67   60   56 


80   85   89 
62   58   50 


82   88   92 


62   66   66 


70   80   86 
60   54   56 


69   55 

94   88 


82 

89 

88 

92 

84 

65 

50 

65 

65 

65 

84 

89 

93 

94 

89 

70 

55 

70 

72 

57 

75 

85 

89 

94 

93 

65 

62 

51 

52 

62 

80 

83 

86 

87 

75 

81   86   74 
47   63   62 


84   77   70 


85   79   75 


84   77   76 
60   52   64 


80   80   77 


83  82  73 

64  67  55 

6  6  85  80 

59  56  69 


61   56   55 


80   86   90 
63   58   60 


75   85   92 
66   62   64 


83   88   91 
64   60   64 


81   85   89 
63   51   61 


71   80   86 
63   60   61 


59   76   85 
61   55   58 


85   88   90 
54   59   66 


73   84   89 
66   64   64 


75   79   82 
63   59   59 


77   80   84 


84   88   90 
62   55   61 


60   86   69 
65   59   63 


82   67   89 
53   50   50 


81   67   91 
63   55   60 


68   78   81 
61   50   50 


80   66   89 
65   53   63 


66   85   92 
65   61   54 


85   89   93 
67   50   53 


92  83  65 

64  64  49 

92  89  55 

74  66  54 

90  85  68 

72  56  55 

92  88  68 

74  5  7  56 


92   88   72 
58   57   52 


87   72   53 
54   61   46 


58   65   50 


89   92   84 
69   68   45 


55   60   38 


18   19 


72   77 

37   41 


54   53   38 


85  64  63 
50  59  44 

91  93  78 

64  64  48 

90  77  54 
62  53  47 

91  85  76 
68  68  60 

86  78  56 
64  57  45 

90  90  76 

64  65  45 

85  85  75 

60  54  43 


50   52   45 


57   70   48 


86   87 
59   59 


61   52   41 


87   79   61 
63   59   50 


90   73   62 


50  62  49 

84  85  65 

61  60  39 

93  94  88 

55  65  50 

90  75  55 

53  52  45 

92  89  80 

66  58  54 


71   75   79 
53   48   52 


54  56  60 

64  70  76 

30  35  38 

74  76  81 

45  46  49 


59   73   77 


71  7  7  60 

46  52  55 

66  73  79 

36  37  41 

64  71  76 

32  37  41 

71  77  80 


74   80   82 


59   72   63 
40   42   44 


71   75   78 


59   73   77 
36   41   46 


39   43   47 


40   46   61 


72   75   79 


63   70   76 


20  21   22   23   24 


86  86  73 


84   71 
59   63 


84   71 
52   64 


83   72 
5  7   56 


84   72 
62   66 


76   69 
50   47 


86   84 
58   62 


79   81   65 
55   59   56 


82 

68 

65 

59 

82 

84 

51 

61 

79 

80 

52 

56 

84 

82 

56 

52 

86 

73 

54 

55 

86 

87 

52 

65 

78 

70 

52 

56 

79 

78 

60 

59 

82   64   86 


65 

66 

34 

41 

72 

80 

35 

36 

70 

75 

39 

42 

63   70   75 
38   40   42 


33   33   36 


38   4U   43 


37   39   43 

70   76   78 
37   41   43 


66   57   72 


69   73   61 


73   77   82 


84 

72 

61 

56 

83 

80 

55 

52 

75 

70 

59 

55 

80 

81 

59 

52 

72 

80 

62 

56 

85 

7U 

53 

63 

77   78   75 


85   76 
60   62 


75   82   71 
60   56   57 


79   82   74 
66   63   53 


58   69   51 


61   86   78 
57   67   65 


71   73   56 


54   57   63 


70   77   82 


55   75   71 

50   51   45 


63   54   50 


25   26   27   28   29   30  ,  31 


73   73 
46   45 


79   76 
60   59 


77   73 
51   62 


76   78 
52   62 


60   79 
69   59 


81   77 
65   68 


68   67 

45   50 


78   77 
54   57 


57   70 
49   47 


55   73 
57   54 


42   45   60 


70   70 
44   44 


78   78 
50   53 


65 

75 

79 

75 

59 

62 

60 

59 

83 

62 

78 

76 

54 

48 

49 

52 

78 

70 

70 

71 

47 

5u 

43 

49 

73 

70 

59 

59 

55 

45 

46 

46 

77 

86 

75 

80 

54 

56 

50 

50 

82 

70 

76 

59 

55 

53 

50 

53 

60 

77 

78 

71 

57 

55 

51 

54 

73 

69 

51 

72 

59 

49 

52 

50 

74 

78 

71 

74 

54 

51 

52 

60 

73 

73 

58 

70 

52 

44 

43 

45 

84 

74 

79 

75 

52 

50 

43 

60 

8  6   88 
47   50 


81   87 
68   61 


81   86 
56   57 


8  0   84 
59   63 


7  8   88 
54   68 


62   84 
61   54 


77   81 
48   50 


82   86 
54   55 


84   68 
56   61 


74   80 
50   51 


78   81 
43   48 


82   84   66 


77 

78 

53 

66 

75 

65 

53 

53 

83 

76 

49 

66 

79   82   70 
f>t*       60   60 


60 

81 

69 

52 

60 

55 

78 

81 

72 

47 

60 

54 

76 

76 

78 

50 

54 

57 

83 

66 

65 

54 

57 

56 

S3 

84 

74 

53 

53 

52 

63 

85 

84 

52 

55 

55 

70   78   84 
51   53   56 


73   71   57 
44   51   47 


78   84   75 
5  7   51   52 


71   76   75 


77   75   7U 
52   55   52 


53   53   47 


54   57   57 


78   62   74 


78   85   83 
53   57   57 


75   80   72 


59 

64 

48 

46 

62 

70 

44 

42 

78 

75 

45 

53 

72   70   77 


55 

73 

50 

47 

70 

70 

46 

44 

68 

59 

49 

46 

79 

8U 

55 

55 

77 

74 

50 

54 

86 
54 

88 
54 

91 
56 

80 
45 

85 
49 

66 
50 

81 
46 

86 
53 

64 
52 

81 
55 

85 
55 

89 
58 

81 
55 

86 
59 

65 
66 

81 
55 

85 

57 

68 
65 

82 
50 

65 
68 

88 
53 

79 
65 

82 
58 

86 
50 

75 
49 

82 
53 

83 
65 

82 
52 

88 
52 

66 
52 

82 

54 

84 
55 

06 
58 

78 
47 

81 
51 

66 
54 

79 

40 

84 
51 

64 
59 

47   53   66 


61 

85 

52 

54 

84 

89 

47 

55 

63 

66 

52   66   59 


76   79 
53   61 


63   87 
56   55 


80.5 
52.2 


81.9 
60.6 


79.5 
56.9 


80.3 
62.7 


80.0 
59.7 


81.7 
63.7 


74.2 
48.6 


82.6 
58.3 


77.0 
53.2 


79.0 
58.8 


80.0 
52.3 


77.2 
48.0 


80.9 
55.5 


81.9 
51.7 


82.7 
52.5 


77.9 
49.3 


78.1 
53.0 


81.3 
54.6 


78.0 
66.2 


61.5 
57.3 


77.9 
54.3 


76.6 
55.3 


75.2 
51.3 


80.5 
52.8 


61.6 
55.4 


75.3 
50.6 


74.6 
48.3 


81.1 
52.0 


77.6 
55.9 


76.8 
52.3 


78.5 
51.7 


74.1 
51.5 


61.9 
66.8 


61. U 
65.5 


Sec  Reference  Notes  Following  station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
JUNE   1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s  -  t 

BELLEFONTE  4  S 

EVAP 

.37 

.26 

.32 

.11 

.24 

.27 

.32 

.23 

.40 

.05 

.41 

.26 

.31 

.25 

.24 

.05 

.33 

.26 

.31 

.35 

.26 

.00 

.16 

^ 

.30 

,24 

33 

23 

72 

B7.32 

WIND 

10 

16 

15 

6 

8 

8 

4 

5 

6 

7 

6 

5 

5 

6 

4 

4 

3 

4 

9 

8 

10 

4 

3 

• 

13 

7 

11 

9 

6 

8 

210 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 

.18 

.25 

.16 

.13 

.20 

.21 

.15 

.13 

. 

. 

.29 

.20 

.23 

.20 

.15 

.11 

.22 

.19 

.17 

.23 

.21 

.04 

.11 

.19 

.22 

.17 

.06 

.21 

.19 

.18 

4.98 

WIND 

31 

85 

62 

36 

21 

45 

13 

13 

68 

47 

26 

19 

34 

27 

64 

48 

26 

29 

32 

52 

24 

14 

17 

62 

43 

42 

5 

20 

13 

29 

1047 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 

.18 

.20 

.22 

.15 

.20 

.21 

.19 

.14 

.17 

.05 

.16 

.24 

.23 

.18 

.15 

.13 

.18 

.20 

.21 

.25 

.17 

.03 

.21 

.26 

.04 

.06 

.09 

.19 

.19 

.20 

5.08 

WIND 

41 

89 

92 

48 

22 

33 

36 

19 

50 

27 

44 

25 

30 

32 

46 

54 

21 

18 

20 

72 

44 

34 

27 

62 

41 

43 

9 

4 

6 

22 

1111 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

.14 

.16 

.23 

.18 

.19 

.10 

- 

.14 

.05 

.05 

.15 

.18 

.20 

.10 

.12 

.13 

.20 

.19 

.21 

.25 

.13 

.05 

.20 

.16 

.16 

.07 

.15 

.29 

.09 

.22 

B4.64 

WIND 

24 

60 

41 

26 

19 

20 

13 

11 

16 

2 

15 

12 

10 

8 

40 

35 

17 

14 

33 

49 

16 

24 

20 

44 

33 

26 

0 

22 

10 

24 

684 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 

.30 

.27 

.34 

.06 

.22 

.25 

.17 

.28 

.17 

.00 

.14 

.26 

.22 

.38 

.27 

.21 

.23 

.13 

.19 

.29 

.29 

.09 

.19 

.32 

.23 

.22 

.12 

.21 

.24 

.25 

6.54 

WIND 

37 

83 

66 

29 

19 

62 

17 

61 

27 

47 

47 

13 

15 

19 

120 

97 

34 

24 

22 

48 

93 

118 

57 

102 

43 

51 

17 

26 

26 

35 

1455 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Time 

Day  oi  month 

Deptli 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCBES 

MAX 

UIN 

66 
58 

68 
64 

66 
63 

67 
60 

71 
62 

71 
65 

71 
65 

70 
68 

70 
67 

71 
67 

75 
68 

77 
71 

78 
73 

76 
67 

70 
64 

71 
63 

71 
64 

72 
65 

73 
68 

72 
65 

65 
62 

69 
65 

67 
65 

70 
63 

67 
64 

70 
64 

72 

65 

73 

67 

75 
70 

77 
72 

71.0 
65.5 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  All 

57 

61 

63 

59 

59 

63 

63 

65 

65 

66 

67 

67 

69 

70 

64 

60 

61 

60 

62 

62 

66 

65 

64 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

66 

63.6 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 
UIN 

71 
53 

72 
60 

66 
60 

73 
54 

76 
57 

75 
61 

78 
61 

73 
65 

70 
65 

75 
65 

81 
64 

81 
67 

83 
66 

11 

67 
59 

76 
56 

78 
59 

77 
61 

76 
62 

74 
62 

68 
64 

75 
62 

72 
62 

71 
59 

71 
59 

70 
59 

77 
60 

79 
61 

79 
63 

78 
67 

79.3 
61.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
53 

69 
60 

65 
61 

68 
55 

73 
57 

71 
61 

74 
61 

70 
65 

68 
65 

72 
65 

78 
64 

78 
67 

79 
67 

72 
64 

66 
60 

73 
57 

75 
60 

74 
62 

74 
63 

72 
63 

67 
64 

73 
63 

70 
63 

69 
60 

69 
60 

69 
59 

75 
61 

76 
62 

77 
64 

76  i 

67 

71.9 
61.8 

8  INCHES 

MAX 
UIN 

63 
53 

64 
60 

62 
61 

64 
57 

66 
59 

67 
62 

68 
62 

67 
64 

66 
64 

68 
64 

72 
65 

73 
67 

73 
67 

71 
66 

65 
62 

67 
60 

69 
62 

69 
63 

70 
64 

68 
64 

67 
65 

68 
63 

67 
64 

66 
62 

66 
62 

65 
61 

69 
62 

70 
64 

^5 

71 
67 

67.7 
62.7 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
55 

60 
58 

60 
59 

60 
58 

62 
59 

63 
60 

63 
61 

64 
63 

64 
63 

65 
63 

67 
64 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

66 
63 

64 
61 

65 
62 

66 
63 

66 
64 

66 
63 

65 
64 

65 
63 

65 
64 

65 
63 

64 
62 

64 
62 

65 
62 

66 
63 

67 
65 

68 
66 

64.6 
62.4 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
55 

58 
57 

59 
58 

58 
57 

60 
58 

60 
59 

62 
60 

62 
61 

63 
62 

63 
62 

65 
63 

66 
64 

66 
65 

66 
66 

65 
63 

63 
61 

64 
62 

64 
63 

64 
63 

65 
63 

64 
64 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
62 

63 
62 

64 
62 

65 
63 

65 
64 

66 

65 1 

63.1 
61.8 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
and  native  weeds.   Instrumentation: 


Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam 
Taylor  recording  thermometer. 


:   Seedling  grapes 
grass  sod  which  is 


Landisville  2  Nlf  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blu 
kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer, 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonol    1960   -   1961 


«LI.ENTOHN  we  *P 
ALLENTOKN  GAS  CO 
»LI0ONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOISVILLE 
BAKERSTOWN  3  WNW 

BELLEFONTE  <■  S 

BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

8LA1RSV1LLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  w  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
8URGETTST0WN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERS8URG  1  ESE 
CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
OEVAULT  1  W 
DIXON 
DONEGAL 

DONORA 

OU  BO  IS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  2  SSW 

EMPORIUM  I  N 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GRATERFORD  1  E 
GRATZ  1  N 
GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HAWLEY 
HOLTWOOD 
HOOVERSVILLE 

HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 
MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MIDLAND  DAM  7 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N 

NEW  CASTLE  I  N 

NEWELL 

NEWPORT 

NEW  STANTON 

NORRISTOWN 

PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHELIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 
PIIISSURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1     W 
PORT  CLINTON 


July 


August 


September 


151 
125 


65 
185 


116 

163 

70 


24  I 


222 

104 


366 
362 
429 
362 
319 

493 
367 
2*7 
418 
337 


569 

506 
487 
364 

488 
524 
357 
369 
495 


368 
413 
539 


627 
363 
496 
5  73 

339 
495 
534 
344 
521 


583 
516 
327 
397 


328 
427 
417 
478 

370 
323 
402 
438 
368 

307 
307 


430 
503 
365 
631 

420 
341 
397 
510 
378 

353 
442 
606 
2  34 


422 
505 
463 
363 
297 

479 
526 
373 

370 


375 
303 
389 


429 
230 
312 
214 
582 

355 
352 
2  84 
580 
435 


646 

1257 

600 

1254 

648 

1266 

623 

1255 

612 

1279 

687 

1367 

646 

1281 

515 

1133 

680 

1310 

582 

1223 

782 

1438 

759 

740 

1375 

735 

1349 

610 

1194 

683 

1380 

732 

1445 

623 

1242 

643 

1258 

740 

1383 

701 

1287 

609 

1215 

703 

1354 

697 

701 

1351 

820 

1497 

605 

1218 

719 

1349 

835 

1421 

618 
712 
770 
604 
740 


798 
743 
577 
597 

693 
546 
689 
666 
712 

613 
569 
639 
689 
634 


593 
707 
563 


667 
703 
699 
601 
812 

679 
611 
642 
713 
649 

630 
693 

802 
478 


659 
701 
709 
613 
590 

730 
761 
645 
619 


620 
570 
654 
542 
531 

694 
482 
577 
459 
782 

588 
648 
540 
803 
703 


1196 
1374 
1454 
1269 
1386 


1502 
1453 
1170 
1221 

1335 
1175 
1340 
1304 
1342 

1243 
1220 
1271 
1358 
1271 

1197 
1215 
1399 
1115 


1349 
1333 
1377 
1252 
1497 

1398 
1194 
1306 
1327 
1305 

1283 
1382 
1452 
1049 


1271 
1379 
1351 
1261 
1218 

1410 
1412 
1222 
1184 


1192 
1154 
1327 
1235 
1122 

1248 
1072 
1150 
1034 
1428 


12  84 
1133 
1484 
1201 


January 


1353 
1314 
1306 
1287 
1269 

1362 
1365 
1245 
1383 
1255 

1486 

1430 
1364 
1189 

1363 
1458 
1271 
1275 
1454 

1306 
1440 
1254 
1336 


1394 
1612 
1246 
1519 
1437 

1241 
1417 
1491 
1314 
1398 


1482 
1442 
1237 
1302 

1279 
1206 
1372 
1341 
1445 

1320 
1233 
1334 
1400 
1302 

1230 
1232 
1517 
1212 

1301 
1373 
1405 
1275 
1518 

1254 
1309 
1378 
1471 
1386 

1252 
1345 
1442 
1103 
1411 

1307 
1396 
1451 
1242 
1244 

1421 

1330 
1292 


1219 
1209 
1327 
1290 
1184 

136  7 
1154 
1232 
1121 
1416 

1343 
1321 
1176 
1657 
1426 


February 


969 
964 

936 
927 
805 

985 
947 
851 
956 
909 


1000 
965 
825 

1040 
1072 
890 
930 
1102 

868 

1019 

884 

955 


987 
1109 

864 
1104 
1036 

80  5 
1010 
1167 
899 
991 


1086 

1069 

882 

989 

944 
821 
998 
946 
1012 

924 
879 
942 

873 

887 

871 

1116 

900 

944 
942 

1011 
933 

1117 

934 
913 
997 
1083 
964 

937 
963 

1065 
755 

1011 

945 
1018 
933 
913 
826 

1046 
1102 
921 
913 


855 
802 
951 
872 
825 

940 
821 
862 
742 
1035 

878 

907 

784 

1157 

100  3 


798 
739 
686 

849 
765 
721 
827 
766 


857 
777 
707 

800 
9  72 
736 
729 
946 

697 
900 
736 
776 


983 
749 
927 
919 

669 
855 
1025 
708 
883 


741 
848 

768 
585 
773 
782 
978 

761 
595 
801 


689 
720 
954 
716 


786 
764 
860 
752 
958 

756 
694 
779 
878 
776 

767 
826 
893 
651 
867 

805 
863 
828 
716 
678 


778 
756 


706 
603 


827 
661 
672 
624 
936 

701 
729 
638 
1089 
845 


April 


568 
556 
659 
553 

588 

673 
566 
509 
721 
562 


716 
678 
591 

655 
730 
536 
546 


623 
751 
524 
677 
725 

717 
797 
630 
684 
801 

587 
724 
755 
502 
761 


758 
700 
513 
681 

590 
566 
663 
649 
709 

548 
525 
570 


510 
509 
684 
513 


503 
642 
716 
650 
763 

609 
508 
571 
624 
554 

568 
604 
732 
426 
736 

647 
709 
674 
6  50 
560 

6  54 
758 
580 
538 


611 
551 
564 


597 
442 
452 
428 
760 

515 
627 
551 
794 
629 


May 


PEMNSYLVANl* 


Long-term 

means 
July-June 


2  39 
239 
319 
237 
282 

342 
223 
160 
381 
2  54 

466 
434 
396 
386 
256 

388 
396 
204 
253 
461 

310 
411 
233 
370 
395 

378 
465 
226 
359 
496 

272 
371 
414 
251 
412 


450 
411 
216 
370 

296 
251 
359 
317 
359 

243 
215 
272 


211 
204 
365 
202 


290 
325 
407 
311 
494 

318 
206 
259 
321 
264 

252 
298 


336 
415 
398 
255 


326 
418 
276 
258 


288 
273 
244 


293 
167 


203 
311 


142 
137 
101 
114 


130 
104 


112 
42 
155 


117 
101 


6260 
5446 
6618 
6061 
6926 

6926 
6233 

6857 
5978 


7278 
6998 
5844 

6976 
7659 
6918 
5082 
7664 

6354 

5890 
5752 


7136 
8310 
5693 
7374 
7977 

5817 
7211 
7987 
5051 
7418 


7628 
5727 
6581 

6497 
5639 
6797 
6539 
7265 

6099 
5719 


6230 

5640 
5697 
7470 
5532 


6676 
7203 
6245 
8297 

6503 
5828 
6430 
7109 
6381 

6100 
6669 
7603 
4843 


6541 
7225 
7048 
6012 


6218 
6023 


5971 
5524 
6317 
6129 
5332 

6535 
5031 
5511 
4780 
7772 


6314 
5391 


5905 
5048 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1960  -  1961 


PENNSYLVANIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
RENOVO 

61 

1 
0 

16 
1 
0 

100 
46 
24 

532 

365 
285 

760 
626 

540 

1405 
1218 
1141 

1428 
1327 
1184 

1058 
913 
838 

888 
728 
702 

7  54 
536 
488 

453 

233 
176 

114 
25 

7 

7569 
6019 
5397 

5060 

RIDGWAY  3  W 

".7 

9 

85 

516 

744 

1406 

1292 

1470 

1024 

791 
859 

587 
695 

293 
384 

42 
64 

7323 

SALINA  3  W 

39 

62 

425 

1265 

1329 

905 

725 

630 

338 

68 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

7 

e 

1 

10 

0 
4 
0 
0 

59 
92 
30 
30 

386 
446 
332 
368 

635 
700 
612 
630 

1270 
1331 
1223 
1271 

1333 
1422 
1242 
1287 

994 

1006 
864 
876 

673 
922 
691 
754 

612 
684 
5  39 
642 

271 
293 
224 
307 

38 
44 
22 
53 

6480 
6951 
5800 
6228 

STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 

22 

5 

82 

440 

650 

1307 

1310 

951 

836 

662 

329 

45 

6639 

STROUDSBURG 

23 

10 

98 

460 

721 

1320 

1453 

1030 

897 

574 
637 

420 
301 

108 
51 

7001 
6431 

SUNBURY 

TAMARACK  2  S  EIRE  TOWER 

9 

2 

70 

394 
569 

652 
732 

1331 
14ie 

1346 
1411 

978 

809 

560 

252 

28 

TIONESTA  2  SE  DAM 

44 

10 

61 

494 

716 

1427 

1441 

1077 

867 

732 

425 

96 

7392 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA 

TOWER  CITY  1  S 

55 
19 

la 

9 

80 
73 

530 
478 

763 
697 

1415 
1341 

1509 

1081 
1033 

932 
862 

769 
639 
630 
556 

441 
312 

136 
44 

7711 

UNIONTOWN 

6 

0 

29 

324 

611 

1155 

1190 

795 

626 

262 

40 

5594 

WARREN 

26 

6 

69 

465 

690 

1312 

1345 

966 

647 

6  74 

345 

65 

6809 

WAYNESBURG  2  W 

14 

1 

45 

396 

683 

1235 

1258 

828 

648 

597 

291 

73 

6069 

WELLSBORO  3  S 

61 

32 

151 

534 

736 

1426 

1454 

1077 

1000 

764 

42  3 

103 

7761 

WEST  CHESTER 

0 

0 

40 

303 

530 

1170 

1226 

878 

731 

509 

228 

16 

5631 
6551 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

4 

2 

60 

422 

698 

1325 

1369 

976 

622 

561 

264 

28 

5898 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

0 

0 

22 

290 

569 

1183 

1282 

880 

663 

514 

206 

14 

5625 

See  Refereoce  Notes  Following  Statioo  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DELAYED    DATA 


Te 

npefalufe 



Prec, 

piratioo 

If 

S  1 
11 

1 

III 

1 
I 

a 

i 

1 

No  of  Oiyt 

1 

III 
III 

0 

a 

Snow,  SImi 

No  ol  0>n 

Snhon 

Max. 

Mir> 

J 

1] 
i  8 

s 

S 

s 

S 

° 

1 
i 
S 

bi 

JUNE    1960 



MONROE 

74.  AM 

53. 4M 

63. 9M 

1.4 

81 

5 

40 

10 

65 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.00 

1.32 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

JULY    1960 

MONROE 

76. 9M 

53. OM 

65.  OM 

-   2.0 

83 

12 

45 

5 

41 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

AUGUST    1960 

MONROE 

77. OM 

57. 4M 

67. 2M 

2.0 

85 

29 

44 

26 

22 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DECEMBER    1960 

TAMARACK    2    S    FIRE    TWR 

27.7 

10.5 

19.1 

58 

7 

-    3 

25+ 

1418 

0 

20 

31 

5 

2.02 

.80 

21 

20.1 

16 

23+ 

5 

2 

0 

JANUARY    1961 

CLERMONT    4    NW 

29.2 

7.5 

18.4 

53 

13 

-21 

21 

1440 

0 

19 

31 

12 

1.73 

.75 

1 

25.0 

23 

6+ 

4 

1 

0 

MARION   CENTER   2    SE 

27.1 

11.4 

19.3 

49 

15 

-16 

25 

1411 

0 

18 

31 

6 

2.28 

.80 

1 

27.9 

65 

25 

6 

1 

0 

RENOVO 

33.6 

12.6 

23.1 

55 

8 

-   8 

22 

1292 

0 

13 

30 

5 

1.47 

-   1.02 

.73 

1 

15 

3+ 

2 

1 

0 

FEBRUARY    1961 

CLERMONT    4    NW 

38.9 

18.0 

28.5 

60 

24 

-34 

2 

1019 

0 

7 

27 

4 

2.70 

1.02 

4 

25.0 

34 

4 

5 

2 

1 

EAGLES    MERE 

33. 6M 

12. 5M 

23. IM 

52 

26 

-23 

15 

1167 

0 

10 

6 

2.25 

.75 

26 

15.5 

5 

2 

0 

MARION    CENTER    2    SE 

36.5 

20.9 

28.7 

66    25 

9 

7+ 

1011 

0 

10 

24 

1 

4.50 

1.19 

26 

33.3 

31 

4 

10 

3 

2 

MARCH    1951 

CLERMONT    4    NW 

46.1 

25.3 

35.7 

74 

28 

5 

18+ 

900 

0 

3 

26 

0 

2.85 

.76 

10 

0 

MARION    CENTER    2    SE 

46.3 

29.5 

37.9 

73 

28 

9 

17 

857 

0 

3 

24 

0 

4.20 

.77 

5 

2.8 

2 

11+ 

11 

1 

0 

APRIL    1961 

OIXON 

52.9 

31.1 

42.0 

70 

24 

20 

9+ 

684 

0 

0 

22 

0 

4.65 

.71 

10 

11 

4 

0 

MAY    19S1 

CLARION    3    SW 

63.4 

36.3 

49.9 

80 

15 

22 

5 

461 

0 

0 

13 

0 

3.71 

.79 

7 

.0 

0 

8 

4 

0 

See   Reference   Holes   Following   Slalion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 

1 

station 

1       2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1980 

RUSSELL 

.12 

T 

.20 

T 

.04 

.12 

.03 

.30 

.03 

T 

.05 

.73 

.12 

T 

.08 

.04 

.02 

1.88 

HAY    1960 

RUSSELL 

.21 

.03 

1.01 

1.15 

.48 

.12 

.05 

.29 

.15 

.07 

.76 

T 

.03 

.05 

.26 

.09 

.46 

.03 

.13 

.09 

.64 

6.10 

JUKE  1960 

1 

MOUMT  POCONO  2   K 

.07 

.12 

.04 

1.32 

.17 

.79 

.73 

.04 

1 

.05 

3.33 

RUSSELL 

.12 

.05 

.03 

1.04 

.40 

.62 

1.05 

.04 

.08 

.06 

1.08 

.80I 

.06 

5.43 

JULY   1960 

MOUNT   POCONO  2  N 

- 

.53 

- 

- 

- 

- 

- 

i 

- 

- 

.07 

- 

AUGUST   1960 

1 

BOURT    POCOKO  2   11 

.09 

.66 

- 

.34 

.19 

.01 

.16 

- 

.31 

[ 

.16 

- 

- 

SEPTEMBER   1960 

j 

RUSSELL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.49 

.08 

.02 

.12 

.48 

T 

! 

- 

OCTOBER   1960 

LE  ROY 

.21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

" 

" 

" 

RUSSELL 

.14 

.02 

.01 

.11 

.01 

.35 

.21 

.05 

.10      .34      .10 

.08 

1.52 

NOVEMBER   1960 

i           1 

RUSSELL 

.25 

.06 

.32 

.17 

.33 

.12 

.43 

.26 

.01 

. 

.12 

.15 

T 

2.22 

DECEMBER  1960 

TAMARACK  2    S   FIRE  TWR 

T 

T 

T 

.55 

T 

T 

.10 

T 

.20 

.80 

IT                       T 

.07 

.30 

2.02 

JANUARY    1961 

CHADDS   FORD 

1.62 

.38 

.39 

1.45 

.05                               .30 

1    *•*' 

CLERMONT   4  NW 

.75 

.08 

.04 

.10 

.08 

.02 

.08 

.05 

.10 

.02 

T 

.05 

T 

.02 

.02 

.03       .05                   .12      T 

.03 

.03 

.061    1.73 

RUSSELL 

.60 

.15 

.09 

.15 

.06 

T 

.05              '                 .10      .10 

1 

T 

.03 

T           1.33 

FEBRUARY    1961 

1 

CHADDS   FORD 

1.50 

.10 

.05 

.05 

.20 

.05 

.26 

.03 

.31       .08  1     .10      .27 

3.00 

CLERMONT    4   NW 

.04 

T 

1.02 

.03 

T 

.05 

.02 

.20 

.42 

.06 

.121    .04      T           .67                   .03 

2.70 

COUDERSPORT 

.36 

1.35 

.05 

.02 

.12 

.02 

T 

.25 

.60 

.10 

.07      T                    1.80      .02 

4.76 

EAGLES  HERE 

T 

T 

.71 

.27 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

.11 

.26 

.091     .03                   .75 

T       ,T 

2.25 

KAKTHAUS 

.03 

T 

.97 

T 

T 

.14 

T 

.05 

T 

.30 

.08 

.26 

!            1            !l.58 

1 

3.41 

RUSSELL 

.05 

T 

.77 

T 

.10 

T 

.30 

.84 

.13 

.18 

T 

1.42 

3.79 

MARCH    1961 

! 

CHADDS   FORD 

.01 

.31 

.25 

.10 

.11 

1.14 

.98 

.73 

.62      .13 

.20 

4.58 

CLERMONT   4   NW 

.03 

.05 

.30 

.18 

.08 

T 

- 

.76 

T 

.07 

.46 

.12 

.08 

T 

.22 

.06 

.14 

.08       .16 

.06 

T 

2.85 

KARTHAUS 

.13 

.05 

T 

.64 

.10 

.46 

.60 

.04 

.12 

.50 

.08 

T 

T 

.18 

.11 

.38 

.14 

.09 

T 

.20 

3.82 

RUSSELL 

T 

.10 

.18 

.19 

.42 

T 

.69 

.24 

T 

.52 

.15 

.02 

.05 

.28 

.15 

.10 

.08 

T 

3.17 

APRIL   1961 

COOKSBURG 

. 

.73 

T 

T 

.01 

.27 

.12 

.63 

.13 

1.05 

.08 

• 

.50 

.16 

T 

T 

• 

.73'                 .85 

.41 

.03 

.14 

5.84 

DIXON 

.44 

.19 

T 

.02 

.03 

T 

T 

T 

.71 

.59 

.33 

.68 

.04 

.46 

T 

.02 

.01 

.08      .14!    .63 

.11 

.01 

.16 

4.65 

MAY    1961 

' 

i 

CLARION   3    SW 

.04 

.05 

.79 

.02 

.55 

.18 

.65 

.76              1 

.11 

.44I 

.12 

1    3.71 

WEST   HICKORY 

.10 

.87 

.04 

.55 

.10 

.80 

.03 

.74                           '     .35 

.70,             i 

.16 

4.44 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

• 

And 



< 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER    1960 

STATE  CCULKE  2 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

32 

31 

31 

30 

31 
30 

30 
30 

41 
33 

41 
34 

41 
34 

34 
31 

31 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

31 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

31 

30 

30 
30 

30 
29 

30 

30 

■  30 
29 

29 
29 

29 

28 

29 
29 

29 
29 

30 
29 

27 
25 

I' 

29 
28 

29 

28 

31.1 
29.6 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

34 

32 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

40 
34 

40 
35 

41 

35 

35 
32 

32 

30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 

30 

31 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

29 

28 

29 
29 

29 

29 

30 
29 

28 
26 

28 
26 

29 
28 

29 
28 

31.3 
30.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
35 

35 
34 

35 
33 

34 

33 

39 
35 

39 
36 

40 
37 

37 

35 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

32 

33 
32 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

;o 

30 

31 
30 

31 
29 

29 

29 

30 
30 

30 
30 

33.0 
32.0 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

38 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

38 

36 

39 
38 

40 
40 

39 
37 

37 

36 

36 

35 

35 
35 

35 

34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 

33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

35.0 
34.2 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
40 

40 
39 

40 
37 

38 
37 

39 
38 

40 
39 

41 
40 

41 
39 

39 
37 

38 

36 

37 
36 

37 
36 

37 
35 

36 

35 

35 

35 

35 
34 

35 

35 

36 
35 

36 
34 

1 

35 
34 

1 

34 
34 

35 
34 

35 

34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 

33 

33 

33 

33 
33 

33 
32 

36.5 
34.3 

State  college   2    -   Slope   of   Ground:      Gentle  slope   to  the   southeast.      Soil  Type:      Hagerstown   silt    loam.      Ground   Cover:      Kentucky   blue   |"=^^^P^ 

clipped   to   a   height    of    between   1    1/2   and   3    Inches.      Instrumentation:      Copper-Constantan  Thermocouple   on   recording   Potentiometer. 


#*s^- 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

JUNE  1960 

MOUNT  POCONO  2   N 

MAX 
MIN 

70 
53 

77 
45 

75 
60 

77 
65 

81 

60 

78 
45 

70 
43 

70 
40 

76 
45 

73 
56 

70 
52 

69 
56 

70 
55 

77 

53 

75 
57 

70 
59 

74 
46 

68 

54 

74 

47 

68 
49 

77 
57 

79 
66 

73 
55 

77 
51 

80 
51 

80 
51 

76 

60 

79 
64 

74.4 
53.4 

JULY  I960 

MOUNT  POCONO  2  N 

MAX 

MIN 

79 
47 

70 
45 

68 

46 

71 
52 

75 
48 

81 
48 

78 
51 

81 

47 

83 
58 

81 
56 

77 
61 

72 
60 

79 
46 

75 
58 

80 
50 

81 
63 

81 
59 

73 

50 

79 

51 

79 
62 

76 
50 

76 
51 

79 
56 

72 
58 

76.9 
53.0 

AUGUST  1960 

MOUNT  POCONO  2  N 

MAX 
MIN 

75 
48 

80 
61 

79 
67 

75 
62 

70 
58 

75 
52 

75 
50 

80 
63 

78 
54 

79 
63 

73 
59 

74 
50 

72 
60 

74 
56 

78 
65 

77 
56 

78 
55 

69 
52 

78 
52 

80 
61 

78 
62 

76 
61 

79 
46 

75 
44 

83 
57 

83 
57 

85 
67 

83 
61 

71 
65 

77.0 
57.4 

DECEMBER  1960 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

MAX 
MIN 

26 
16 

24 
16 

52 
15 

40 
15 

43 

15 

57 
29 

58 
30 

33 
32 

32 

1 

24 
4 

23 

8 

12 

5 

10 
8 

11 

6 

23 

8 

33 
23 

33 

1 

22 

10 

24 
13 

28 
8 

27 

25 

-  1 

0 
-  2 

4 
-  3 

19 
-  3 

34 
22 

40 
10 

22 

0 

37 

1 

23 
11 

21 
17 

27.7 
10.5 

JANUARY  1961 

CLERMONT  4  NW 

MAX 
MIN 

3* 
24 

28 
20 

26 

17 

24 
6 

32 
12 

45 
23 

48 
28 

43 
20 

24 
12 

32 
-  5 

41 

0 

45 
10 

53 
12 

48 
18 

48 
28 

35 
28 

37 
10 

34 
24 

25 

15 

15 

-  4 

21 
-21 

12 
-  2 

21 

-15 

14 
-  8 

13 
-10 

12 

-10 

15 

-  3 

15 

-  6 

20 
8 

17 

-  7 

27 
10 

29.2 

7.5 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 

MIN 

38 

20 

33 
22 

28 

17 

26 

S 

1 

38 
19 

42 
31 

45 
27 

27 
12 

23 

9 

32 

7 

40 
18 

41 
16 

48 
31 

49 
32 

35 
27 

35 
25 

35 
30 

33 

20 

21 

3 

15 
-  6 

-1 

8i 

-  8| 

18 

1 

15 
-16 

9 
-15 

11 
4 

13 
-  6 

12 

6 

19 
7 

16 
6 

27.1 
11.4 

RENOVO 

MAX 

MIN 

38 
16 

38 
28 

32 
26 

39 
19 

37 
17 

35 
17 

51 
21 

55 
25 

36 
19 

34 
12 

37 
12 

45 
12 

45 
17 

46 
17 

43 
21 

38 
30 

40 
22 

44 

34 

42 
23 

25 
11 

23 

-  7 

22 
-  8 

-" 

23 

4 

24 

-  3 

24 
-  4 

18 
3 

21 
2 

24 
2 

28 

5 

25 

3 

33.6 
12.6 

FEBRUARY  1961 

CLERMONT  4  NW 

MAX 

MIN 

19 
-  8 

12 
-34 

19 

-  1 

29 
17 

27 

8 

28 

7 

29 
5 

40 
12 

40 
-  1 

37 
27 

38 
21 

37 
21 

34 
23 

40 
32 

38 
22 

42 
21 

40 
32 

48 
25 

53 
32 

38 
14 

43 
13 

48 
30 

54 
35 

60 
30 

48 
30 

48 
32 

52 
28 

48 

30 

38.9 
18.0 

EAGLES  MERE 

MAX 

21 

8 

10 

21 

24 

30 

33 

33 

40 

34 

28 

34 

28 

37 

27 

36 

44 

48 

33 

32 

40 

40 

51 

52 

42 

48 

33.6 

MIN 

1 

-13 

-13 

10 

11 

14 

13 

20 

19 

16 

-2 

-21 

-21 

-23 

18 

22 

35 

19 

18 

24 

27 

33 

36 

25 

27 

28 

12.5 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 

MIN 

21 
13 

18 
-17 

15 

9 

19 

9 

27 
19 

29 
11 

33 
9 

35 
12 

29 
10 

33 
28 

32 

261 

34 
22 

28 
22 

37 
27 

41' 

20j 

42 
22 

38 
24 

50 
29 

52 

43 

46 
13 

34 
16 

40 
26 

46 
27 

57 
37 

66 
44 

52 

25 

32 
26 

37* 
33 

36.5 
20.9 

MARCH  1961 

i 
[ 

CLERMONT  4  NW 

MAX 

MIN 

35 
20 

45 

24 

54 

30 

55 
26 

65 

34 

64 
52 

60 
34 

37 
30 

36 
27 

34 
15 

45 
8 

45 
28 

36 
30 

38 

30; 

40l  42 
30'  18 

28 

5 

37 
5 

42 
30, 

42 
15 

42 

18 

42 
25 

40 
30 

40: 
32 

45 
31 

55 
22 

70 
22 

74 
38 

56 
34 

44 
24 

40 
18 

46.1 
25.3 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 

MIN 

38 
25 

41 
29 

45 
30 

58 
40 

59 
42 

65 
55 

70 
40 

41 
32 

36 
30 

31 

17 

1 

27, 

loi 

52 

25, 

51 

29| 

37i 
32, 

45:  48 
33   25 

29 
9 

34 
14 

42I 

20 

45 
20 

50 
22 

43 
30 

35 
30 

40 
32 

40 
30' 

49 
27 

60 
31 

73 
39 

64 
33 

43 
22 

45 
22 

46.3 
29.5 

APRIL  1961 

I 

1 

DIXON 

MAX 
MIN 

49 
20 

40 
30 

40 
28 

42 
32 

42 
22 

48 
26 

49 
29 

47 
30 

43 
20 

55 
22 

40, 

32 

45 

50! 

29| 

391 

54   66 
32   34 

47 

26; 

54 
28 

45: 
28 

45 
25 

62 
25 

67 
27 

69 
46 

70' 

42! 

66 
44 

6  9 
58 

68 

37 

62 
35 

61 
39 

53! 
30 

52.9 
31.1 

MAY  1961 

i 

' 

CLARION  3  SW 

MAX 

MIN 

58 
32 

44 
24 

47 
31 

56 
29 

56 
22 

54 
33 

74 
45 

64 
46 

67 
46 

64 

39 

68 

34 

6  si 
5*1 

74! 
47 

791 
44 

8O1  74 
49   45 

69 
28 

6I: 
45 

50 
42 

59 
29 

52 
35 

76 
35 

58 
29 

68 

76i 
37 

67 
39 

41 
31 

68 
27 

65 
45 

25 

69 
31 

63.4 
36.3 

Dally  Precipitation  Table: 
Equinunk  2 


Total  Precipitation  and  Departure  Table: 
Equinunk  2 


Daily  Precipitation  Table: 
Equinunk  2 


CORRECTIONS 
MONTH:   DECEMBER  1959 


ANNUAL:   1959 


month:   JANUARY  1960 


MONTH:   JANUARY  1961 


Correct  as  follows:  27th,  *;  28th,  •;  29th, 
»;  30th,  ♦;  31st,  *;  monthly  total  ,  *, 


Correct  as  follows:   December  total 
precipitation  should  be  £4.18;  annual 
total  E46.32. 


Total  precipitation  should  be  V7.65. 


Daily  Precipitation  Table: 
Clermont 


Daily  Precipitation  Table: 
Clermont 


Daily  Precipitation  Table: 
Clermont 


month:   FEBRUARY  1961 


MONTH:   MARCH  1961 


Tamaqua  4  N  Dam 


Delete  all  precipitation  data  published. 


Delete  all  precipitation  data  published. 


Delete  all  precipitation  data  published. 
Amount  on  the  19th  should  be  *. 


TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
JUNE    1961 


E  m 
o  « 


a  o 


«  o 

E«H 

x:  to 

o  a 

u  a 

a  E 


o  -a 


STATION  INDEX 


CX)UNTY 


altoona  horseshoe  CUI 

i  apollo  2  w 

I arendisville 
AUSTINSURC  ;  w 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 


BEAI 


CREEK 


9LAKFSLEC  CORNEF 
BLOSERVILLE  1  N 
eOSWELL  1  '.w 

BRADOOCK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  All 
BRADFORD  CNTRL  I 
BRADFORD  <.  W  RE: 
6REEZEW0OO 

BROOKVILLE  FAA  ( 
BHUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BUBGETTSTOWN  2  \ 


BURN 


canton  1  nw 
carlisle 

carroultown  ;  sse 
carter  camp  2  w 

cedar  run 
cmaods  forq 

CHAMSEBSflURG  1  E SE 
CHARLEROI 
CHARLEROl  LOCK  * 
CLARENCE 

CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAVSVILLE  J  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 

CLERMONT  U    NW 

COATESVILLE  1  SW 
CONfLUENCE  1  SW  DAH 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEftUTVILLE 


CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  t 
CONSHOHOCKEN 
COOKSeURG 


COyOERSPORT  3  I 
COUDERSPORT  6  1 
COVINGTON  2  wSl 


07<.3 

MONROE 

CUMBERLAND 

0621 

SOMERSET 

0861 

ALLEGHENY 

OBf.^ 

MC  KEAN 

MC  KEAN 

0B6fl 

MC  KEAN 

0905 

BEDFORD 

1002 

JEFFERSON 

1033 

ALLECHENr 

1071 

SOMERSET 

1087 

BEDFORD 

1105 

WASHINGTON 

ms 

HUNT INGDON 

mo 

SUTLER 

iijb 

SUTLER 

1198 

CUMBERLAND 

1203 

LYCOMING 

1215 

BRADFORD 

1234 

CUMBERLAND 

I2S5 

CAMBRIA 

POTTER 

1301 

LYCOMING 

n*? 

DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

iteo 

CENTRE 

1«85 

CLARION 

1505 

LEHIGH 

1512 

WASHINGTON 

40  32 

41  12 
<.0  39 


75  2b 
75  28 
78  29 


76  00 
76  15 
75  22 
75  23 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


41  16 

41  40 

40  13 

40  J5 

41  37 
41  31 


I  091   79  5*1 


I  07* 


CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTEft  CITY  2 
DANVILLE 


OINGMANS  FERRY 

DIXON 
DONEGAL 
DONORA 
DOTLESTOWN 

DRIFTWOOD 
DU  60IS  7  E 
DUNLO 

OUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 
EDINBORO 
EMPORIUM  1  V 
ENGLISH  CENTER 


ERIE  CO  FIELD  RSCH 


GEORGE  SCHOOL 
r  GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFORD 


AZEL  2  NE  DAM 


GLENWILLARD  DASI 

GOULDS60R0 
GHATERFORO 
GRATERFORD  ;  E 
GREENSBORO  LOCK 
GREENS8URG  2    £ 


1589  CHESTER 

1705  SOMERSET 

1710  FAYETTE 

1720  CRAWFORD 

1721  CRAWFORD 
1723  FAYETTE 
1729  FAYETTE 
1737  MONT60HER' 
17*9  CLARION 

1773  ALLEGHENY 
1790  ERIE 
1806  POTTER 
1809  POTTER 
1833  TIOGA 


201 3  MONTOUR 


2171  WYOMING 
2183  WESTMORELANC 
2190  WASHINGTON 
2221  BUCKS 

2245  CAMERON 
2265  CLEARFIELD 
2298  CAMBRIA 
2325  SULLIVAN 
2343  SULLIVAN 

2363  CLARION 


2721  BEDFORD 

2814  MERCER 
2942  ARMSTRONG 

3028' VENANGO 
305b  LUZERNE 
3130  POTTER 

3189'bEHKS 
3200  BUCKS 
321 8 i ADAMS 
3223  I  ADAMS 
3237|MC  KEAN 

3298  SOMERSET 


15   40  58 


40  07, 

40  10 
40  18 


75  39 
80  28 
78  261 

78  301 

TS  32| 
75  501 

79  22 

79  22 

80  22 

ao  15 


79  13 

80  05 
79  39 
78  03 
77  53 
77  07 


79  23 
79  52 
75  08 


360IMI0  MID 


4t  24 

40  59  I 

40  29 

41  52 
41  32  I 
41  261 


33' 


.LEGHEN 


1AN0VER 

4AflflI5BURG  W6  Al 
<ARRISBURG  NORTI 


HOLLIDAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
f  HOLT WOOD 

HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESOALE  6  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 


3394  WAYNE 
' 3435  MONTGOMERY 
'3437  MONTGOMERY 

3503 'GREENE 
I  3515  WESTMORELAND 

! 3526  I  MERCER 


. 4044  WAYNE 

4047!cMEST£R 
I  4066  <  SUSQUEHANNA 

41 59] HUNTINGDON 


15 

40  11, 

76  10  1 

5   41  51 

75  13| 

8   42  13 

79  51  1 

8   42  05 

80  12 

6   40  00 

78  23 

21 

80  30 

79  30 

1  1 

41  23 

79  49 

15 

41  01 

75  54 

41  44 

77  38 

14 

40  13 

75  50 

I  5 

40  13 

74  56 

1? 

39  50 

77  1* 

112 

39  48 

77  14 

!  1 

41  51 

78  36 

liz 

39  49 

78  51 

1  I 

41  34 

78  36 

15 

39  46 

76  44 

n 

40  33 

80  13 

, 

41  15 

75  27 

14 

40  14 

75  27 

14 

75  26 

39  47 

79  55 

10 

40  18 

79  31 

41  24 

80  23 

15 

39  48 

76  59 

15 

40  13 

76  51 

15 

76  54 

5 

41  29 

75  10 

5 

41  28 

75  11 

78  24 

5 

41  23 

75  26 

15 

39  50 

76  20 

1 

40  45 

79  06 

1  5 

41  37 

75  19 

1  6 

41  39 

75  17 

75  56 

41  43 

75  43 

6 

40  29 

78  01 

5P   5P 

8A 
7A   7A 


115 

MIO 

880 

7* 

1200 

960 

1360 

187 

MIO 

1220 

1410 

1050 

900 

"° 

7A 

GINEERS 
ALLEN 

R  BUREAU 
EY  GAS  0 
ER  BUfi. 


.  YOUNG 
e  COL.  E 
OTTO  O.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 


EUGENE    I 


CO. 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 
HOWARD  R.  KEMP 

.IN  R.  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

FLOYD  W.  TRUMP 

AMER.  CAR  *  FNDRT.  CO. 


U.S.  WEATHER  BUREAU 

MRS.  SESSIE  M.  WlLLDER 
MRS.  EMMA  SHAULJS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT* 
PA.  TURNPIKE  COMM. 


WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  H.    M06ART 
LESLIE  D.  OOWLING 

MILDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
ICHARD  L.  MENKEN 
ATMRYN  T.  KREIGhBAI 


HFCRS.  L.  * 
IRA  TAYLOR 
MRS.  TILLl£ 


SIMONDS 

SIMONOS 
'\C    CO. 


CORPS  OF  ENGM 

JOHN  L.  RE  10 

S.  CARLYLt  SHELDON 

MRS.  PALLA  J.  TAUin 
MARSHALL  B.  HENEFEE 
HARRY 


PA.  DEP 


ELECTRIC  CO. 


HTRS. 


PGH.  COKE  *  CMEM.  CO.  I 
RICHARD  T.  MOUNTAIN  ' 
MISS  ELIZABETH  NEFF  ' 
MRS.  HENRIETTA  0  OEITERI 
CALVIN  R.  PACKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS      | 
FRED  A.  PLEMPEL 
INACTIVE  12/59 


■  OF  OU  BOIS 

J.  0 

B. 

A.  B.  KEMPEL 

EDINBORO  ST.  ■ 

MRS.  TALLIE  H. 
WILLIAM  SUDER 

STANLEY  L.  VOI 


L.  VON  NEIOA 

LD  RESEARCH  LAB. 
.  WEATHER  BUREAU 


RON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
AMES  A.  HHOAOS 
NDREW  9.  EVANSHA 


I  C.  MC  ILHENNY 


CORPS  OF  EnGINEEi 


CHARLES  A.  LEISTER 

E  CORRECTIONAL  Ir 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS.  KATHERINE  BATES 

PA.  POWER  •  LIGHT  CO 

JOHN  M.  RINGlER 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO 

PA.  POWER  *  LIGHT  CO 


.JERSEY  SHORE 
''  JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 


KETTLE  CREEK  DAM 
IKITTANNING  LOCK  7 

KREGAR  4  SE 
iKRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN 
.LAKE  MINISINK 
,LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUI 
LANCASTER  2  NE  FH 

LANDISVILLE  2  NW 
LAURELTON  STATE  V 
LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  SW 

(.EHIGHION 
LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 
ILEWISTOWN 
LOCK  HAVEN 


MAPLE  GLEN 
MAPLE  TON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE  1  SW 

MARION  CENTER  2  • 

MARTTNSBURG  FAA  ) 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  REESPORT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MEAOVILLE  1  S 
MEDI«  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCER  MIWAY  SHEI 
MERCERSBURG 


MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  "^E 
MOUNT  POCONO  2  I 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLEnBURC  I  SE 
MURPYSVILLE 

MYERSYOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  MILLS  3  N 
NESHAMINY  falls 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 


ORWELL  2  NW 

PALMERTON 

PARKER 
PARKER  1  E 
PAUPACK  2  WNW 
r  PHIL  DREXEL  INST  OF  T( 
PHILADELPHIA  WB  AP 

t   PHILADELPHIA  PT  BREEZt 
PMILlPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLC  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  we  AP  2 
t    PITTSBURGH  WB  CITY 

Pleasant  mount  i  w 

PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVULE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 
>  READING  WS  CITY 


RIDGWAY  3  I 

ROCHESTER  : 
RUSHVILLE 

RUSSELL 
SAFE  HAR60I 
SAGAMORE  1 


CHENLEY  LOCK  5 


SELLERSVlLLE  2  I 
! SHADE  GAP  2  NE 
SHAMOKIN 


4325|CRAWF0«D 

LYCOMING 
CAMBRIA 
CAMBRIA 
MC  <EAN 
CLEARFIELD 

'4481  BEDFORD 
4545  CLINTON 

611  ARMSTRONG 
4667{WESTHORELANO 
4672  CARBON 


4706 


MC  KEAN 

PIKE 

WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 


OBSERVATION 
TIME  AND 


78  4* 

960 

79  07 

1102 

77  01 

1690 

80  28 

1050 

77  15 

5*1 

78  55 

78  55 

127S 

78  48 

1750 

5109 

CLINTON 

5160 

WNROE 

5275 

FOREST 

513* 

CLEARFIELD 

53*2 

CLEARFIELD 

5368 

MONTGOMERY 

5381 

HUNTINGDON 

5390 

DELAWARE 

5400 

FOREST 

5408 

INDIAN* 

545* 

BLAIR 

5*70 

PIKE 

5526 

FULTON 

5573 

ALLEGHENY 

5601 

LU2ERNE 

5*06 

CRAWFORD 

5651 

MERCER 

MERCER 

5662 

FRANKLIN 

567* 

HOMROe 

568* 

SOMERSET 

5731 

BRADFOBO 

5738 

MAVNE 

5775 

BAUPMIH 

5790 

CENTRE 

5817 

COLUMBIA 

5825 

MIFFLIN 

5915 

SUSQUEHANNA 

5956 

BERKS 

6078 

LANCASTER 

6055 

MONROE 

MIFFLIN 

6090 

LUZERNE 

6U1 

WESTMORELAND 

6176 

LEBANON 

6I5I 

ALLEGHENY 

6174 

HUNTINGDON 

15   40  20] 


41  0> 
*t  36 
40  50 

*o  s> 


78  39 
77  35 

77  27 


79 

37 

790 

79 

14 

253C 

75 

'* 

720 

78 

*0 

7130 

75 

03 

136C 

75 

16 

1**C 

7* 

25! 

76 

17 

270 

680 


77  27 
7»  30   1B60 
79  03   1295 

78  26 
12*0 


75  13 


300 


78  00    895 


40  21 

79  52 

720 

*i  13 

75  40 

1995 

41  38 

80  10 

1065 

41  17 

78  24 

1100 

41  15 

80  13 

1160 

80  15 

1250 

39  49 

77  54 

40  58 

75  28 

985 

39  49 

79  01 

20K 

41  5ft 

76  32 

SIC 

41  *0 

75  04 

7*0 

,15   40  52    76  56    560 
115   40  53    77  29   1079 


41  50 

75  52 

40  09 

75  54 

40  14 

76  26 

75  22 

40  24 

77  5! 

41  11 

76  01 

40  26 

79  42 

62 33, LAWRENCE 


I  6289  YORK 

6297  PERRY 
16310  WESTMORELAND 

6326  LEHIGH 

6370|HONTGOHERY 
6396, ERIE 
6622    BRADFORD 
6681  I  MONTGOMERY 
6689 , CARBON 


6927  CHESTER 
6939  I  LUZERNE 
,6954lsCMUYLltlLl 


*0  07 
42  12 
41    55 

40    26 


41  2* 
39  57 
39    53 

39  ii[ 

40  5* 

*0   07 


15      *0    3* 


T229    ARMSTRONG 
72  39    BUCKS 
7310    POTTER 


I  7*09    CLINTON 


7*4  3  I  GREENE 


*0    *2  76    11 

*0    57  79    00 

40    55,  79    17 

40  26  I  75   20 

41  52  77    52 
40    20  75    58 


77    *5 

77  *6 

78  32 
80    00 


79    36         980   MID 
75    45 

75  21 
79    49 

76  18 

75    32 
75    37 


79    *1 

79  *0 


75    12 
78    05 

75  30 

76  08 
76    22 

SO    13 
80   00 

75  27 

76  02 


13*0 
385 

8* 

435 

MID 

NID 

11*0 

TA 

1 100 

1360 

8* 

MID 

MIO 

' 

HID 

ttIO 

32 

MID 

MIO 

191S 

MlO 

MID 

105 

5P 

MID 

1320 

535 

SA 

1151 

MID 

HID 

749 

MID 

MID 

SHIPPENSBURG 


SOMERSET    FAIRVIEW    ST 
SOUTH      CANAAN    1    NE 
I  SOUTH    MOUNTAIN 
SPRING    GROVE 
H STATE   COLLEGE 


7540 

BEAVER 

'727 

SUSQUEHANNA 

'779 

WARREN 

'732 

LANCASTER 

7739 

INDIANA 

778? 

WESTMORELA* 

•846 

8E0FOR0 

KABREN 

^86  3 

ARMSTRONG 

7902 

LACKAWANNA 

7905 

LUZERNE 

7938 

BUCKS 

HUNTINGDON 

7978 

NOB THUMB LA 

8026 

WARREN 

0073 

FRANKLIN 

11*5 

CAMERON 

S155 

CAMERON 

SI  8* 

BUTLER 

8190 

MC  KEAN 

8244 

SOMERSET 

41     54 

39    57 

41    25  I 


78  < 

80  18 
76    07 

79  08 
76  23 
79    1* 


78  15 

79  01 
79    *0 


*1  20 

75  *4 

*0  23 

75  2C 

*0  12 

77  5i 

40  *8 

76  33 

*0    03 

*1    19 

41    3*1 


(8*49    CENTRE 


gl 


METRO   P.    DOROSH 
DONALD    LEHMAN 
CLYMER    WATER    SVC.    CO. 
ARCHIE    LAIN 


GEORGE  R.  WAODELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
'  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.     ANDERSON 


LIK 


PA.  TURNPIKE  COHM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lACTIVE  12/59 
OF    BETHLEHEM 


CI 


I  PA.    STATE    COLLEGE 
jp*.    DEPT.    OF    WELFARE 
MARRY    P.     HOWLAND 
iLEON    MILLER 
I  THOMAS    DONNACMIE 

GOOOwIN    S.    DEFREHN 
JOEL    R.    LA    MONT.     JR. 
RUSSELL    LINEMAN 
AMERICAN    VISCOSE    CO. 
JOHN    P.    FR£Y 

HUGH    F.    PARKER 
THOMAS    MECKES 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    JULIA    J.     ShOFF 
MISS    ELLEN    J.    MILES 

FRANCES    E.    SCHEIBNER 
MRS.     I.     S.     BUCHANAN 
SUN    OIL    CO. 
ROY    A.     MARKER 
CORPS    OF    ENGINEERS 

IfED.     AVIATION    AGENCY 
HARRY    81 SLANO 
MRS.    HELEN    M.    SKIVES 
NATIONAL    TUBE    CO. 
GEORGE    PEARAGE 

CITY    OF    MEAOVILLE 
MRS.E.   M.    SNYDER 
MRS.    FRAN.    STRUTNERS 
PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
iROtLlN   P.    GILBERT 


SMI 


7B3 

VAR 

7*6 

7A 

fA 

9*0 

MID 

MIO 

530 

970 

770 

8A 

1920 

70« 

*P 

♦P 

790 

T* 

1230 

7* 

1>*5 

TP 

T* 

1510 

21*0 

7A 

I»0 

TA 

*T0 

6A 

11T5 

" 

7A 

! THEODORE  R.  6AER 
;CARL  MARCY.  JR. 
, CHARLES  W.  DAvlS 
I  RUSSELL    SMEPLEY 


PA.    TURNPIKE    COMM. 


IhT.    UNION    WATER    WORKS 
I  INACTIVE       2/60 

I  DAVID   C.    SHAW 

MRS. KATHLEEN    WANDELL 
CORPS    OF    ENGINCERS 
PA.    STATE   UNIVERSITY 


GENERAL    CHEMICAL    CO. 

CLINTON    J.     ALLEN 
,MRS.    FRANCES    K.    FRY 
!PA.    TURNPIKE    COMM. 
!fRED   C.    OSWALD 

I  GEORGE    H.    BOONE 
ELLSWORTH    WEAVER 
ELMER    T.    MOORE 
FRED    C.    ESCHBACH 
NEW    JERSEY    ZINC   CO. 

LOUIS   A.    HALARKEY 
P.    M.    NEELY 

MISS  L.    v£TTEfiLElN 
FRANCIS    K.    OAVlSi    JR. 
t   U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    REFINING   CO. 
FED.    AVIATION    AGENCY 

phila.  sue.  WATER  com* 

HARRY    SHELDON 

PA.    POWER    •    LIGHT    CO. 

J  U.S.  WEATHER  BUREAU 
'u.S.  WEATHER  BUREAU 
JPA.  FISH  CO**tl&SION 
Imrs.  AOA  E.  RARICK 
LLOYO    E.    WELLER 

CARL   E.    RQTOlO 
CORPS   OF   ENGINEERS 

DENNIS    K.     FLUCK 
MRS.    RACHEL    LANGAH 
J   U.S.    WEATHER    BUREAU 

j ELMER    6.    8ATSCHELET 
C.    F.    BILLETTE 
I  HAROLD    C.    MEALY 
'corps   of   ENGINEERS 
jeOKOU^    OF    RIOGWAT 

IqEOuESNE    LICMI    CO* 
CARL    KOPATZ 
HOWARD    C.    JONES 

>r»r;  water  power  co«p. 
; CORPS  OF  engineers 

»tUN.  AUTH.  WSTI«L0.  CO* 
MBS.  ALVERTA  L.  HOLMES 
DAVID  R.  anDERSOM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.    POST    OFFICE 


I  MRS.    HELEN    H.     PYLE 
I  ROARING   CREEK    WATER    CO* 
MONTGOMERY    L.FARMSWOBTH 

IkEITh  b.    Allen 

imrs.  frances  caldwell 
mrs.  agnes  lion 
raymond  e.  miller 
pa.  dept.  nighmavs 

howard  g.  p£ck 
, eugene  m.  cook 

I  PA.  OEPT.  OF  HEALTH 
p.  H.  GlATFElTER  CO* 
IpA.    state    UNIVERSITY 


STATION  INDEX 


" 

[^ 

1 

OBSERVATION 

§ 

s 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

2       COUNTY 

< 

OBSERVER 

o 

5 

. 

§ 

i 

1 

1 

SB 

il*ie    COlLtM    2 

•*»iCENTRE 

«0   *B 

77    52 

~u«o 

G 

PA,    STATE    UNIVERSITY 

StlLlWATEtt    OAN 

84«1     SU&QUEHANNA 

15 

*1    *l 

75    29 

16*5 

C 

CORPS   OF   ENGINEERS 

MOVSTOWN 

•»60    SOMERSET 

*0  06 

TB    57 

1«00 

9A 

9A 

VCRNON   MONO 

StKAUSSTOWft 

■»T0    BERKS 

1* 

*0   29 

76    11 

600 

JACOB    KLAHH 

STffONOSTOMN 

««•«    INDIANA 

♦ 

•  0    33 

78    55 

^•0 

c 

MARRY    F,    BENNETT 

ST«<Hrt>SBUlHJ 

a)«6    MONROE 

J 

*0    59 

75    U 

*ao 

UP 

IIP 

c 

WILLIAM   MAGERTY 

STU»tl»    C^TfK 

•610   JEFFERSON 

I 

*1    01 

78    50 

7* 

CORPS   OF    ENGINEERS 

SUN6URT 

•648    NORTMUMBLANO 

*0    52 

*80 

7A 

c 

CHARLES    W>    BAYLER 

SUSOUCHANHA 

•69?    SUSOUEMANN* 

15 

*1    57 

75    36 

MRS.   LAURA   A.    BENSON 

SUtCRSVILLC 

•6»«    ALLEGHENY 

U 

40    I* 

79    48 

765 

7* 

NANCE    SEE 

TAHAOUA 

BT^B    SCMUYIKILL 

n 

*0    *8 

75    58 

•  30 

•A 

MRS.     MARY     L.     ROBERTS 

TftHAOUA    *     1    OAH 

876)     SCHUYLKILL 

1* 

75    59 

1120 

7A 

c 

PANIMtB     VALLEY    WTR.     CO., 

TAHARACl    ?     S    f 1 »€     TwR 

8TT0    CLINTON 

16 

*l    2* 

77    51 

7A 

TlONtSTA    ?    S(    DAM 

BSTS    FOREST 

1200 

8A 

c 

H 

CORPS    OF    ENGINEERS                I 

TITUSVILLE 

8885    CRAWFORD 

1 

*l     38 

"" 

1550 

c 

n»U$VlLL£    «*AIE«    XORKS 

8888    CRAWFORD 

1 

*1    3B 

79   42 

1220 

7P 

7P 

CITY   OF   TITUSVIULE 

»0«PCOO   *   w 

fl9Cl    WARREN 

1 

*1    *T 

79   32 

17J5 

7A 

MRS.    LILY    B.    GARBER 

lOMANDA 

•905    BRADFORD 

15 

61    46 

76   26 

760 

7P 

7A 

c 

H 

MRS.    M.    0.    PARKS 

lOUCft   CIT»    1    S 

89i;    SCHUYLKILL 

15 

*0  s» 

T6   33 

790 

7A 

c 

JOHN   MURRY,    JR. 

TROV 

8959    BRADFORD 

15 

76    47 

1100 

7* 

JENNIE    L.    BALLARD 

lUNNELtON 

8989    INDIANA 

4 

*0    27 

79    23 

•90 

c 

MRS,    MARY    E.    WEIMER 

TURILEPOINT    *    HI 

9002    MC    KEAN 

1 

41    5* 

78    16 

1640 

7A 

TYRONE    *    ME    BALD    EA&LE 

90?4.    BLAIR 

40    43 

78    W 

c 

FREDERICK    L.    FRIDAY 

union    CITY    FUt     OLANT 

90A)    ERIE 

1*00 

7A 

c 

MAROLO    W.    HAMMOND 

UNIONTOWN 

90SO    fAYETTE 

10 

39    5* 

79    4* 

1040 

lOP 

I  OP 

MM.    W.    MARSTELLEfi 

VANDERGRIFT 

9129    WESTMORELAND 

7 

40    36 

79    33 

800 

7A 

UNITED    ENG.    +    FNDRY.CO, 

VIRGINVILLE 

9196    BERKS 

1* 

40    31 

75    52 

390 

•A 

MRS.    MARY    M.    WRIGHT 

WARREN 

929B    WARREN 

*1    51 

79    08 

1280 

7A 

GILBERT   H.    REIER 

WASMINOTON 

9312    WASHINCTON 

11 

40    11 

80    I* 

1200 

c 

PA.    OEPT.    HIGHWAYS 

■atsontown 

93*5    NORTHUMBLAND 

16 

41    05 

76    52 

490 

9P 

WILLIAM    BIRD 

WAYNESBI.'RG    2    H 

9J62    GREENE 

10 

39    S* 

80    13 

990 

6P 

7A 

SAMUEL    B.    GREENLEE 

WAYNESBURC    I    E 

9367    GREENE 

10 

39    5* 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

IIE8STEB    MILLS    S    SM 

9380    FULTON 

12 

78    05 

920 

c 

XELLSBORO    3    S 

9*08    TIOGA 

41    *3 

c 

MARION    L.    SMUMWAY 

MESI    CHESTER 

9*6*    CHESTER 

2l 

39    58 

75    36 

440 

1 

•A 

DAILY    LOCAL    NEWS 

WEST  GPOVC  1  SE 
WEST  HICKORY 
HHITESBURC 
I WILKES-BARRE 
WILLIAMSBURG 

I W1LLIAM5P0RT  WB  AP 
WIND  GAP 
WOLFSaUfiG 

YORK  3  SSW  PUMP  STa 
YORK  2  S  FILTER  PLAf 

YORK  HAVEN 
Y0UN65VILLE 
2  I  ON  GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


MONTGOMERY  LOCK  *  DAM 
COMBINED  STATIONS 


CMCSTCR 

FOREST 

ARMSTRONG 

LAZERNE 

BLAIR 


9728  LYCOMING 
9781  NORTHAMPTON 
9823  BEDFORD 
9933 j YORK 
99  38' YORK 

9950  I  YORK 
9966  WARREN 
99901: 
9995  ( 


40  45 

41  15 
40  2S 

*1  15 
40  51 
40  0> 
39  55 

39  56 

40  07 

41  51 
40  54 
40  28 


OBSEHVAHON 

TIME  AND 

TABLES 


CONARO-PYLE  CO. 

MRS.  HELEN  F,  KINNCAR 

CORPS  OF  EMCINEERS 

MRS.  MARY  G,  MIRMAK 
MYRON  K.  BIDOLE 


U.S.    WEA 

HER    BUREAU 

MRS.    MAR 

D,   HO£LZ£L 

WALTER    C 

YORK    WAT 

R    COMPANY 

YORK    WAT 

R    COMPANY 

METROPOLITAN  EDISON  CO. 
HENRY  CARLE TT 

JAMES  0.  TEETER 
LESLIE  HOWATT 


CORPS  OF  engineer: 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  ■ 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  M 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  JULY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  23rd  at  Philadelphia  Pt  Breeze 

Lowest  Temperature:   32°  on  the  10th  at  Clermont  4  NW  and 

Coudersport  3  NW 


Greatest  Total  Precipitation:   10.83  inches  at  Neshaminy  Falls 

Least  Total  Precipitation:   1.80  inches  at  South  Mountain 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.38  inches  on  the  25th  at  Port 

Clinton 
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POCONO  MOUNTAINS 

FREELAND 

MAWLEY 

PLEASANT  MOUNT  1  N 

SCRANTON 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

STROU0S6URG 

DIVISION 

EAST  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP  R 

ALLENTOWN  GAS  CO 
BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 

DIVISION 

SOUTHEASTERN  PIEDMONT 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  H 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  W 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP        I 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHOENIXVILLE  1  E 
READING  WB  CITY  I 

WEST  CHESTER 

DIVISION 

LOWER    SUSQUEHANNA 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE    1    N 
CARLISLE 

CHAM6ERS8URG    1    ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG    WB    AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

DIVISION 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 

SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

D I V I  S I  ON 

UPPER  SUSQUEHANNA 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 


78.7 
91.0 
76.3 
84.4 
82.3 

83.2 


32.7 
84.2 


86.2 
84.8 
84.0 
83.9 
83.8 

85.1 
85.5 
84.2 
85.4 
87.0 

83.3 
84.2 
85.7 
85.5 
85.0 

85.9 
85.9 


86.5 
84.5 
86.8 
85.1 
86.1 


B6.0 
B5.6 
85. 5 


85.9 
80. 6M 
86.2 
82.1 
85.6 


60.9 
56.8 
54.8 
60.8 
62.9 

57.8 


63.6 
63.3 
68.2 
62.4 
56.8 


63.2 
53.9 
53.9 
53.1 
62.3 

58.2 
53.4 
53.0 
52.5 
70.3 

52.1 
62.3 
65.5 
68.7 
66.1 

69.9 
62.8 


52.9 
62.8 
53.9 
51.3 
64.9 

54,3 
54.5 
51.9 
62.8 
63.2 


85, 


79. 7M 

77.2 

83.3 

74.9 

80.7 

77.9 
81.5 
78.1 


61.9 
53. 8M 
52.4 
58.5 
61.5 

50.2 
51.8 


55.4M 

57.4 

57.1 

59.0 

58.2 


ill 

8S  I 

O  iT  t- 


70.5 
70.0 


73.8 
73.9 
75.8 
72.6 
70.5 

73.3 


74.7 
74.4 
74.0 
73.5 
73.1 

76.7 
74,5 
73.5 
74.0 
78.7 

72.7 
73.3 
75.5 
77.2 
75.6 

77.9 
74.4 
76.2 
74. 8M 


73.2 

75,5 

75.2 
75.1 
73.7 
74.2 
75.4 


72.8 
72.5 


58. IM 

57,3 

70.2 

57.0 

59.5 

57.6 
70,1 
57,5 


.3 
.8 
.1 
.8 
2.6 

.2 


2.4  . 

1.6 


2  52,10 

3  !  52  i; 


.1  !  92 
.0  :  91 


24  I  52 

22  I  54 

23+  1  53 

24  51 

24+  !  51 

22+  j  59 

22+  I  52 

3  I  49 

24  .  50 

22  61 


91  |22  51 

92  i  2  49 
i  95  ;23  !  55 
I  95  l23+  I  60 

.7  j  93  '22  1  53 


98  23  I  62 

94  23  51 

95  23  55 
23  53 


95  '24  I  53  11  + 

93  i23  '  49  llO 
95  ;  1  I  50  |l0 

94  123+  I  47  10 

95  j23  I  54  10  + 

93  I23+  I  51 

96  ;  1  !  53 

94  :24  j  4  7 
93  22  48 
93  25+  I  49 


88  2'' 

86  24 

91 124+ 
83  j24 

88  30+ 

87  24 

89  23 
87  24 


11  + 

47 

11+ 

5 

10+ 

10 

11+ 

1 

6.65 
5.15 


9.35 
5.52 

10.12 


0  I  0 
"   0 


7. 

79 

3. 

71  - 

7. 

95 

5. 

55 

8. 

49 

8 

84 

3 

17  - 

7 

43 

8 

15 

8 

67 

6 

51 

6 

59 

7 

.52 

7 

.89 

7 

.00 

5 

.96 

7 

.59 

3 

.96 

5 

.57 

3 

.91 

5 

.88 

2.11 
.30 


2.22 
2.21 
4.58 
.54 
5.32 

2.78 


.99 

3.55 


5.78 
3.35 
2.53 


4.31 
5.50 
2.82 
3,50 
5,82 

4,32 


4.42 
4.80 
0 

0    4.51 
0    4.18 

4,19 
5.49 


.82 

1.10 

1.59 

.55 

1.60 

.11 
2.95 


1.93 
,45 


4,90 
3.05 
3.25 
5.35 
5.73 

3.57 
2.90 
3.19 


.38 
1.78 


1.20 
1.73 
1.28 
1.65 
1.89 

1.80 


2.30 
2.90 
1.90 
2.35 
4.38 


2.26 
1.80 
2.39 
2.27 


.38 

.86 

2.68 

2.53 

3.12 

4.14 

2.49 

2.85 

1.71 

2.55 

2.55 

1.91 

2.25 

1.75 

1.50 

3.77 

2.10 

4.60 

2.40 

2.14 

2.51 

.64 

.93 

.98 

1.47 

1.30 

1.09 

.65 

1,"8 


1  .09 
.95 

1.17 
.85 

1.89 


2.18 
.57 
.92 

2.23 

1.01 

.73 
.88 
.72 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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0 

2 
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o 

1 

S 
1 
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&I 
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^1 

CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  *  S 

82.7 

57.8 

70.3 

90 

22  + 

42 

10 

17 

2 

0 

0 

0 

4.83 

1.72 

25 

.0 

0 

8 

4 

2 

DU  BOIS  7  E 

79.6 

57.8 

68.7 

86 

23+ 

40 

10 

35 

0 

0 

0 

0 

3.64 

.65 

20 

.0 

0 

7 

4 

0 

EMPORIUM  1  N 

78.5 

55.9 

67.2 

86 

24+ 

40 

6 

53 

0 

0 

0 

0 

4.55 

1.23 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

LOCK   HAVEN 

84.2 

59.6 

71.9 

-     1.9 

92 

24 

46 

10 

11 

6 

0 

0 

0 

4.77 

.67 

1.23 

15 

.0 

0 

8' 

3 

2 

MADERA 

78.8 

55.6 

67.2 

86 

23 

38 

11 

46 

0 

0 

0 

0 

4.62 

1.71 

20 

.0 

0 

12 

2 

1 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

77.0 

56.1 

66.6 

86 

23 

35 

10 

56 

0 

0 

0 

0 

3.76 

1.00 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

RENOVO 

85.2 

69.7 

72.5 

95 

24 

48 

6 

2 

10 

0 

0 

0 

4.79 

.85 

1.55 

26 

.0 

0 

9 

3 

1 

RIOGWAY  3  W 

81.3 

55.9 

68.6 

.2 

88 

22  + 

39 

10 

38 

0 

0 

0 

0 

6.33 

2.07 

1.54 

24 

•  0 

0 

9 

4 

2 

STATE  COLLEGE 

81.9 

61.1 

71.5 

-  1.0 

90 

2 

48 

10 

12 

1 

0 

0 

0 

4.79 

1.05 

1.52 

25 

.0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

69.4 

-   .9 

4.58 

.50 

.0 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

81.2 

59.6 

70.4 

-   .8 

89 

22 

46 

10 

17 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-  1.22 

.77 

3 

.0 

0 

9 

1 

0 

BURNT  CABINS  2  NE 

83. 9M 

59. 4M 

71. 7M 

92 

2 

43 

10 

14 

6 

0 

0 

0 

3.57 

.95 

29 

.0 

0 

8 

3 

0 

EBENSBURG 

78.6 

56.5 

67.6 

-  1.6 

87 

23 

39 

10 

37 

0 

0 

0 

0 

4.46 

.07 

1.74 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

EVERETT  1  SW 

84.6 

61.7 

73.2 

94 

2 

48 

11 

16 

8 

0 

0 

0 

2.27 

.41 

30 

.0 

0 

9 

0 

0 

HUNTINGDON 

85.5 

59.4 

72.6 

-   .6 

94 

24+ 

45 

11 

8 

9 

0 

0 

0 

4.20 

.22 

1.23 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 

JOHNSTOWN 

79.5 

61.3 

70.4 

-  2.9 

91 

2 

45 

10 

18 

1 

0 

0 

0 

5.01 

.37 

.0 

0 

KEGG 

82.9 

59. 2M 

71. IM 

92 

23 

45 

10 

20 

5 

0 

0 

0 

1.91 

.84 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

MARTINSBURG  FAA  AP 

81.7 

61.9 

71.8 

90 

1 

46 

10 

16 

1 

0 

0 

0 

2.68 

.54 

23 

.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

71.1 

-   .9 

3.42 

-   .56 

.0 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 

85.0 

60.0 

72.5 

95  23 

43 

10 

16 

5 

0 

0 

0 

6.77 

3.06 

24 

.0 

0 

8 

4 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

77.1 

60.5 

68.8 

85  23  + 

47 

10  + 

30 

0 

0 

0 

0 

8.03 

3.40 

31 

.0 

0 

9 

5 

BURGETTSTOWN  2  W 

81.2 

57.1 

69.2 

90 

24 

39 

10 

34 

I 

0 

0 

0 

5.05 

1.21 

29 

.0 

0 

9 

3 

BUTLER 

83. IM 

56. 8M 

70.  CM 

-  2.8 

91 

3 

40 

10 

24 

2 

0 

0 

0 

3.18 

-   .60 

1.09 

25 

.0 

0 

9 

1 

CLAYSVILLE  3  W 

82.5 

58.7 

70.6 

-  1.7 

89 

22  + 

39 

10 

21 

0 

0 

0 

0 

3.92 

-   .26 

1.24 

20 

.0 

0 

9 

2 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

80.5 

59.3 

69.9 

89 

24 

47 

10 

20 

0 

0 

0 

0 

7.54 

2.33 

5 

.0 

0 

13 

4 

DONEGAL 

78.4 

56.7 

67.1 

88 

23 

44 

4 

41 

0 

0 

0 

0 

4.81 

1.56 

19 

.0 

0 

9 

4 

OONORA 

83.7 

57.5 

70.5 

-  5.5 

90 

23  + 

42 

10 

17 

3 

0 

0 

0 

3.16 

-   .81 

.92 

19 

.0 

0 

10 

2 

FORD  CITY  4  S  DAM 

81.8 

58.8 

70.3 

90 

23 

42 

10 

25 

1 

0 

0 

0 

6.68 

1.12 

25 

.0 

0 

11 

4 

INDIANA  3  SE 

81.5 

58.1 

69.8 

88 

23  + 

40 

10 

27 

0 

0 

0 

0 

6.84 

1.51 

31 

.0 

0 

11 

4 

MARION  CENTER  2  SE 

78.9 

69.3 

69.1 

87 

22* 

44 

10 

31 

0 

0 

0 

0 

5.24 

.89 

20 

.0 

0 

13 

4 

0 

NEW  CASTLE  1  N 

84.3 

59.4 

71.9 

-  1.0 

92 

22 

42 

5 

15 

4 

0 

0 

0 

2.28 

-  1.58 

.82 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

NEWELL 

84.5 

63.0 

73.8 

92 

24+ 

49 

10 

6 

6 

0 

0 

0 

6.93 

2.00 

20 

.0 

0 

11 

5 

3 

NEW  STANTON 

84.1 

60.5 

72.3 

92 

23+ 

41 

10 

20 

6 

0 

0 

0 

3.36 

.95 

15 

.0 

0 

7 

4 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

81.3 

59.7 

70.5 

-  1.8 

S9 

23 

48 

10  + 

17 

0 

0 

0 

0 

6.53 

1.52 

1.20 

24 

.0 

0 

7 

5 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 

83.0 

65.4 

74.2 

-  1.2 

92 

22 

54 

8 

6 

4 

0 

0 

0 

4.64 

.92 

1.89 

19 

.0 

0 

11 

2 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

81.5 

54.5 

68.0 

89 

2 

38 

10 

44 

0 

0 

0 

0 

4.98 

1.07 

3 

.0 

0 

8 

4 

SALINA  3  W 

82. IM 

59. 5M 

70. B-^ 

89 

22  + 

45 

10 

19 

0 

0 

0 

0 

7.32 

1.28 

3 

.0 

0 

12 

5 

SLIPPERY  ROCK 

82.3 

60.7 

71.5 

90 

22 

46 

10 

15 

1 

0 

0 

0 

3.30 

1.70 

20 

.0 

0 

5 

2 

STOYSTOWN 

79.2 

57.3 

68.3 

88 

24+ 

43 

10 

31 

0 

0 

0 

0 

3.76 

.74 

20 

.0 

0 

9 

2 

UNIONTOWN 

81.6 

63.5 

72.6 

-  1.6 

90 

23 

46 

10 

11 

1 

0 

0 

0 

4.22 

-   .09 

1.12 

6 

.0 

0 

i: 

3 

WAYNESBURG  2  W 

82.1 

59.0 

70.6 

-  2.4 

89 

23  + 

41 

10+ 

18 

0 

0 

0 

0 

6.35 

2.38 

2.36 

5 

.0 

0 

7 

4 

DIVISION 

70.6 

-  1.8 

5.13 

.95 

.0 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

75.6 

55.6 

65.6 

83 

23  + 

37 

5 

69 

0 

0 

0 

0 

4.95 

1.31 

16 

.0 

0 

7 

5 

BRADFORD  4  W  RES 

77.8 

53.2 

65.5 

86 

23 

35 

5 

70 

0 

0 

0 

0 

4.89 

1.81 

16 

.0 

0 

10 

2 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

79.7 

57.3 

68.5 

89 

21 

41 

10 

36 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.30 

24 

.0 

0 

10 

2 

CLARION  3  SW 

75.5 

54.0 

64.8 

82 

22  + 

38 

10 

53 

0 

0 

0 

0 

4.93 

1.78 

25 

.0 

0 

9 

5 

CLERMONT  4  NW 

82.7 

56.0 

69.4 

90 

19+ 

32 

10 

58 

2 

0 

1 

0 

3.68 

1.06 

3 

.0 

0 

8 

2 

CONNEAUTVILLE 

80.3 

56.3 

68.6 

90 

23 

40 

5 

43 

1 

0 

0 

0 

2.33 

.81 

23 

.0 

0 

5 

2 

CORRY 

79.4 

56.6 

68.0 

-  2.3 

88 

23 

38 

5 

44 

0 

0 

0 

0 

3.46 

-   .21 

•^2 

31 

.0 

0 

7 

2 

COUDERSPORT  3  NW 

76.9 

52.5 

64.7 

85 

23 

32 

10 

75 

0 

0 

1 

0 

4.91 

1.41 

23 

.0 

0 

8 

4 

EAST  BRADY 

85.1 

60.2 

72.7 

92 

22  + 

42 

10 

11 

7 

0 

0 

0 

5.56 

1.53 

24 

.0 

0 

14 

3 

ERIE  WB  AIRPORT 

79.3 

62.3 

70.8 

.4 

86 

30+ 

47 

6 

23 

0 

0 

0 

0 

3.26 

.06 

1.10 

20 

.0 

0 

6 

2 

FARRELL  SHARON 

83.6 

63.9 

73.8 

-  1.4 

94  22  + 

49 

5 

11 

4 

0 

0 

0 

3.31 

-   .05 

1.39 

2 

.0 

0 

7 

2 

FRANKLIN 

82.1 

69.5 

70.9 

.1 

90  23  + 

43 

10 

22 

3 

0 

0 

0 

4.36 

.23 

1.25 

3 

.0 

0 

8 

3 

GREENVILLE 

86.1 

59.1 

72.6 

.3 

94  22 

41 

5 

10 

9 

0 

0 

0 

3.41 

-   .31 

1.05 

24 

.0 

0 

7 

3 

JAMESTOWN  2  NW 

81.7 

57.5 

69.6 

90 

23 

40  1  5 

36 

1 

0 

0 

0 

1.89 

-  1.85 

.49 

3 

.0 

0 

5 

0 

KANE   1  NNE 

79.0 

53.2 

66.1 

88 

2 

33 

10 

70 

0 

0 

0 

0 

7.47 

1.82 

15 

.0 

0 

11 

5 

MEADVILLE  1  S 

80.5 

57.6 

59.1 

-  1.7 

89 

24+ 

43 

5 

35 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.55 

1.02 

3 

.0 

0 

7 

2 

MERCER  2  NNE 

81.6 

56.1 

68.9 

90 

23+ 

38 

5 

40 

2 

0 

0 

0 

4.00 

1.40 

20 

.0 

0 

8 

2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

80.5 

57.8 

69.2 

88 

24+ 

43 

10 

34 

0 

0 

0 

0 

2.92 

.99 

3 

.0 

0 

8 

2 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

78.2 

53.9 

66.1 

88 

22 

35 

10 

62 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1.36 

2 

.0 

c 

9 

1 

WARREN 

81.8 

58.5 

70.2 

.5 

92 

23 

40 

10 

30 

3 

0 

0 

0 

3.33 

-   .66 

1.43 

23 

.0 

0 

t 

1 

DIVISION 

68.8 

-  1.9 

i 

3.92 

-   .06 

.0 

See   Reieience   Notes   Fotlowtng   Siation   index 
-  HO   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11       12 


13      14      15 


19      20      21 


22      23      24 


28      29      X      31 


ACMCTONU  LOCK  9 

>.79l 

ALLCNTOWH  H8  AP         R 

7.00 

AlLeNTOWn  CAS  CO 

6.9A 

ALIOONA  HORSESHOE  CUBVE 

i.li 

A«E«t)ISVlLl.E 

1.10 

AUSTIN8UR6  2  w 

♦  .M 

tAi^ERSTOWN  i    MNW 

6.77 

SARNES 

6.66 

SEAR  CREEK  OAH 

S.Ol 

BEAR  GAP 

3.80 

BEAVER  FALLS 

J.J2 

BEAVERTOWN 

>.16 

lECHIELSVILLE 

7.32 

BELLE'ONTE  »  S 

A.B3 

BERNE 

9.36 

BERBICI 

*.*2 

JEIBLEHEH 

7.03 

JETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

9.36 

SLAIRSVILLE  6  ENE 

a. 03 

BLOSERVILLE  i  N 

5.»0 

ftoswei.1-  1  sw 

BRAOOOCK  LOCK.  2 

BRADFORD  fAA  AIRPORT 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

BRADFORD  4  W  RES 


BRCEZEWOOO 

2.89 

6ROOKVlLi.E  FAA  AIRPORT 

3.67 

BRUCETON  1  S 

3.15 

SUFfALO  MILLS 

2.16 

flURGETTSTOWN  2  W 

5.05 

BURNT  CABINS  2  NE 

3,67 

BUTLER 

3.18 

CAMP  MILL 

5.50 

CAMP  KLINE 

(».90 

CANTON  1  NW 

3.05 

CARLISLE 

5.76 

CARROLLTOWN  2  SSE 

3.69 

CARTER  CAMP  2  W 

5,79 

CEDAR  RUN 

*.91 

CHADDS  FORD 

4.75 

CHAM8ERSSURG  1  ESE 
CHARLEROI  LOGIC  * 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SM    DAM 

CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  1 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
COUDERSPOHT  6  E 

COVINGTON  2  WSW 
CREEKSIOE 
CRESSON  2  SE 

DANVILLE 
DEVAULI  1  V 

DUON 
DONEGAL 
DONOR A 
OOVLESTOWN 
OU  801 S  7  E 

OUSHORE  2  5SW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENS3URG 
EDlNBORO 

EMPORIUM  I  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
EOUINUNH  2 
ERIE  MB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 


5.0l|  1.06 
3.2ll  .43 
4.931      .02 


GAL  ETON 

4,26 

6E1GERT0WN 

5,81 

GEORGE  SCMOOL 

8.49' 

GETTYSBURG 

2.53 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

5.96 

6LENM00RE 

7.04 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

4.62 

GOULDSBORO 

5. 58 

6RATERF0HD 

8.90 

GRATERFORD  1  E 

8.84 

GREENSBORO  LOC<  7 

6.27 

GREENVILLE 

3.41 

HANOVER 

4.31 

HARRIS6URG  WB  AP 

R    6.60 

HARRiSBURG  NORTH 

6,67 

HAWLET 

3.81 

HOLLISTERVILLE 

4.54' 

MOLTWOOD 

3.17 

HONESDALE  4  NW 

4.80 

HONFY  IROOK  1  W 

8. 58 

MOP  BOTTOM  2  SE 

5,48 

HUNTINGDON 

4.20 

HUNTSDALE 

3.85 

HYNOMAN 

2.91 

INDIANA  3  SE 

6.84 

JAMESTOWN  2  NW 

1,89 

JERSEY  SHORE 

6,02 

JOHNSTOWN 

5.01 

KANE   1  NNE 

7.47 

KARTHAUS 

4.16 

T         2.33 

T         l.*5 


.06 
T 
2.90 


.IB    l.li 


.28 


.60 


.70 


.64  .07      .83 

.36  .27 

.62  l.IO  l.iO 

.62  -Oi      .23 

.19  1.67      T 


.71 


.12 


•36       .09 
.031     .06 

1.31       T 

1.62 

1.81 


.2i 


.06 


.15 

.06 

1.05 

.16 

.06 

T 

.02 

.10 

.53 

.63 

.66 

.1< 

.12 

.33 

.50 

.05 

.25 

.06 

.07 

.35 

.26 

.06 

.63    1.22       ,30' 


!  1.65 
1.65 


,37    1,32       .05        ,35 


.15   ,14 

.34 

.03 

.12   .24 

.18 

.82 

.06   .33 

.02 

releren 

•0  notes  loUowmg  Sla 

l.on  1 

dei 

2. IB 

.>6 

•  01 

3.06 

.31 

•  10 

•  SO 
1.72 

.65 

•  25 

•  36 

1.06 

•  06 

•  77 
.90 
1.72 
3.69 

T 

.06 

•  57 

7 

•  •10 
1.20 

.99 

.06 

.26  .40 
.10  1,65 
.36    1.25 


.16      T  1.12 

2.24 
2.27 

.20       ,04       .12 


.41       .38       .15 


1.68 

.02 

.36 

1.12 

.25 

.02 

.66 

.11 

.12 

.30 

7 

.20 

.59 

.28 

.13 

.78 

.97 

.31 

.57 

.16 

.06 

.02 

7 

7 

.19 

T 

1.61 

•  60 

•  06 

.85 

.73 

T 

.03 

1 

.82 

,55 

.43 

.13 

1 

.12 

,29 

.21 

.20 

1 

.53 

1.12 

I      ,67 
1,20 


1.67 
.35 
1.05 


1.92 

.17 

1.72 

T 

1.26 

1.22 

,04 
,07 


DAILY  PRECIPITATION 


KEGG 

KITTANNING  LOCK.    7 

KRESGEVILLE  3  V 

LAKE  MINIS1N< 
LAKEVILLE  I    NNE 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2    NU 
LAWRENCEVILLE  2    S 
LEBANON  3  W 
LEHI6HT0N 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

UEWISTOWN 

LOCK.   HAVEN 

LONG  PONO  2    W 

LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 
MERCER  2    NNE 
MERCERSBURG 

MEYERSDALE 
MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  Stf 
MILROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  * 

NESHAHINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  i 
ORWELL  2  NW 

PALM 

PALMER TON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 

PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

RAYMOND 

READING  WS  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RIDGWAY  3  W 

RUSHVILLE 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOK I N 

SH1PPENS6URG 
SINNEHAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 
STRAUSSTOWN 

STHOUDSBURG 

STUMP  CREEK 
SUN8URY 
SUSQUEHANNA 
TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  **    W 


Day  of  Month 


1*91 
6.73 
6.05 
3.42 


7,43 
8.15 
5.73 


7.32 

5.09 
5.75 
4,53 
5.96 
3,98 

3,50 


9     10    U    12 


i.eo 

.08 

e.oc 

I 

4.7S 

.11 

.14 

3.75 

.01 

.31 

9.09 

.07 

.53 

.01 

6.65 

.10 

.02 

3.94 

.03 

.50 

4.19 

.16 

.67 

.12 

3.82 

.37 

5.65 

5.46 

6.69 

.31 

.53 

2.92 

.98 

3.42 

.35 

13 


14   15  I  16   17   18 


.53 

.27 

.44 

.06 

.50 

.98 

•  21 

•  18 

.08 

.38 

.42 

•  08 

.36 

.36 

•  12 

•  96 

T 

.58 

T 

1^38 

.09 

.02 

•  20 

.05 

.02 

•  01 

U04 

.30 

.32 

1.17 

.45 

.22 

1.23 

.45 

.10 

•  02 

1.06 

.15 

.15 

KIO 

.80 

.20 

.23 

T 

.16 

.33 

.22 

•  12 

.26 

.45  2.10 

•  05 

1.47 

.52 

.20 

•  02 

.33 

19      20211222324   12526271282930 


02 

.51 

l.AB 
1.02 

02 

.62 

1.75 

.05 

.23 

.20 

82 

.64 

1.01 

.30       .10       .45 


28 

•  56 

•  07 

•  64 

T 

.46 

40 

•  27 

.73 

•  5» 

.08 

.46 

29 

•  79 

,22 

.85 

.33 

06 

.04 

.37 

.02 

.3^ 

•  48 

.07 

69 

.62 

.31 

.05 

•  27 

.08 

15 

.02 

•  56 

.01 

2^01 

.70 

35 

.22 

.05 

.05 

•  02 

.83 

23 

.07 

.12 

•  01 

•  «» 

.95 

.89 

.13       .02     1.30 


.10    2.w0 

.16       .OS 

1.89 


2.25 

.70 
.96 


05 

.16 

•  ISi  1 

.69 

.51 

.14 

•  1*  1 

.23 

03 

1.86 

.02 

08 

.08 

.03 

•  07 

.03 

44 

1.09 

.16 

•  01 

•  16 

1 

.09 
.20 

.05 

T 

.29 

.30 

10 

.05 

•  05 

.141 

40 

.09 

•  02 

.38 

•  10 

.02    1,70 

1,65 


.78       .06       .18 


15  2.01 

.02 

.80 

15   .70 

.11 

.82 

50   .30 

.18 

.20 

41   .38 

.01 

2.26 

TOWANOA  1  ESE 

2.90 

TROY 

4.05 

TYRONE  4  NE  BALD 

EAGLE 

2.77 

UNION  CITY  FILT 

>LANT 

2.05 

UNIONTOWN 

4.22 

UANDERGRIFT 

5.26 

VIRGINVILLE 

7.82 

WARREN 

3.33 

WATSONTOWN 

5.63 

WAYNES0URG  2  W 

6.35 

WELLSBORO  3  S 

3.19 

WEST  CHESTER 

3.91 

WEST  GROVE  1  SE 

3.41 

WH1IES8URG 

- 

WILKES  aARRE 

6.01 

.04 

.82 

.05 

.43 

.44 

.22 

.07 

.11 

2.55 
2.55 
1.00 


.05 
2.52 


.03       .19       .05 


Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

D.y 

ol  Month 

•h 

1     ^ 

4    1    S 

1     ^ 

7    1 

8    I    9 

10    1    11 

1     '^ 

13  1 

14   I   15 

16  1 

17   1 

18 

19  1 

20  1  21 

22 

23   1  24 

2S  1 

26  { 

27 

28 

29   1 

30 

31 

IIIH.UHS8URG 
MILIUMSPORT    W8    AP 

tOKK    i    SSW    PUMP    iTA 
VOItH.    MAVEN 

9.19 

J.JJ 
9.S2 

«.9J 

T 

.02 

.96 

!3      I 

.14 
.06 
.06 

I 

■  01 
.05      .01 

.06 
.63 

.09 

.oa 

.22 

.09 

.11 

.09 
•  09 

T 

.62 
.69 
.96 
.23 

.60 

.12       .17 
.66 
.11 
.97      .68 

.79    .oa 

.13 
.90 
.92 
.36 

.09 
.12 

.26 
.06 

.19 

.10 

.oa 

.02 

.06 
.06 

.19 

.96 

.68 
.12 
.70 
1.62 

.02 

.oa     .03 

.06    2.02 
.02 
.26 
.19 

.09 
.02 
.60 
.02 
.06 

.06 

t 

.6« 

•  09 

•  93 

•  a9 

•  •90 

.19 
.21 
.11 

.39 

.a> 

.01 

IIO«      OROVE 
EIONSVILLE    3    SE 

9.2» 

a.«9 

.09 

.13 

.02 

.07 

.03 

.01 

.67 
.33 

.09 

.60      .01 

.60 
1.97 

.01 

1.25 
1.99       .36 

T 

.39 

1.61 

.07 
1.19 

.21 
.99 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relati 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

"o        a, 

if  s 

s 

c 
III 

■5iS  s 

Station 

1 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

S    1 
J1 

9 

§     1 

li 

_  a 

0  -g 
&1 

o  w 

o  H 

a 

o  H 

o  H 
o  w 

g 

OJ 

o 
If) 

g 

i 

ALLKNTOWN   ITB   AIRPORT 

sw 

16 

7.5 

38 

wsw 

2 

87 

87 

55 

64 

10 

2 

3 

3 

0 

2 

20 

- 

5.9 

ERIE   WB  AIRPORT 

s 

19 

10.4 

37 

wsw 

23 

82 

79 

65 

65 

7 

4 

4 

1 

1 

0 

17 

_ 

5.S 

HARRISBURG   WB  AIRPORT 

w 

19 

7.2 

23 

^™ 

2 

84 

83 

53 

63 

2 

8 

5 

0 

2 

1 

18 

66 

6.3 

PHILADELPHIA    WB   AIRPORT 

wsw 

23 

7.3 

34 

sw 

24 

83 

80 

58 

66 

5 

3 

3 

1 

3 

0 

15 

65 

6.3 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

sw 

19 

7.0 

32 

NW 

2 

85 

87 

61 

71 

5 

6 

2 

2 

3 

0 

18 

63 

7.1 

READING    WB    CITY 

w 

- 

7.6 

34 

N 

1 

- 

" 

- 

3 

4       1       3 

2 

1 

1 

14 

66 

6.5 

SCRANTON    WB   AIRPORT 

wsw 

13 

7.1 

22 

W 

3 

80 

83 

55              61 

5 

8             5 

3 

1 

0 

22 

56 

6.4 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

w 

12 

5.4 

29 

NW 

24 

91 

91 

55       1       66 

5 

7              4 

3 

0 

1 

20 

- 

5.9 

DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY  1961 


Day  Of  Month 


ALLENTOWN  W6  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
AUSIINBURG  2  W 
BAtERSTOWN  3  WNW 
BELLEFONTE  4  S 
BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
8L0SERV1LLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <.  U  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
auRGETISTOWN  2  w 
BURNT  CABINS  2    NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHA>4BERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CLERMONT  4  NM 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
DEVAULT  1  W 


DONORA 

DU  BO  IS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  I  N 

ENGLISH  CENTER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


88   93 
62   67 


89   88 
62   67 


88   87 
66   68 


90   94   90 
66   66   67 


94   90   87 


87   90   89 
64   68 


87   92   87 
67   72   74 


bi       62 
91 


89   92 
66   67 


83   80   72 
62   64  iZ 


64   83   73 
60   60 


87   84 
59   66 


86   88   86 


91   92   90 
62   63 


80   83 
60   62 


95   94   90 
67   67   67 


9*   92 
64   65 


81   70 
57   59 


89   88 
56   64 


90   80 
66   60 


90   90   93 
65   65 


84   86 
59   60 


SB   89 
60   69 


87   80 
59   67 


82   82 
58   60 


89   90 
65   68 


84   85 
56   58 


87   84 
57   60 


90   89 
57   62 


79   80 
59   62 


92   90 
63   66 


85   84 
60   61 


84   86   84 
60   61 


88   84 
58   60 


77   79   80 
57   55 


86   76   80 

58   57   53 


85   76 

53   56   57 


78   73   79 
48   46   53 


81   73   79 
53   52 


84   79   81 
53   53   50 


79   82   84 
68   64 


66   68   75 
48   49   54 


85   73   73 
60   55   54 


67   69   73 
4J   37   39 


68   69   75 
47   35   36 


81   74   76 
54   49   55 


75   74   78 
54   53   58 


70   70   74 
43   49   45 


78   68   72 

50   34   38 


85   76   78 
54   54   55 


77   70   69 
51   55   58 


75   69   75 
51   40   43 


68   73   77 
50   38   43 


68   70   75 
47   35   36 


75   78   79 
60   56   5  5 


84   73   78 
53   48   44 


70   62   74 
44   46   54 


73   69   82 
48   50   55 


74   72   76 
48   41   45 


75   67   69 
51   50   52 


75   70   72 
49   42   40 


81   74   76 
47   45   42 


80   81 
55   62 


81   80 
55   59 


77   70 
52   51 


77   61 
53   60 


79   80 
62   67 


80   79 
56   57 


71   61 
48   48 


75   71 
42   45 


78   68   71 


79   80 
48   43 


78   75 
43   46 


77   65   71 
51   45   45 


78   78   80 
55   53   54 


7  7   74 
52   52 


82   61 
49   43 


73   75 
49   49 


82   80 
53   58 


80   77 
5  5   56 


76   64 
45   42 


83   78 
49   45 


68   68 

40   46 


80   80 
55   62 


78   79 
55   51 


77   74 
43   48 


74   59 
45   48 


74   69 
46   40 


80   61 
46   46 


78   65 
51   48 


83   80 
51   46 


77   76 
51   48 


70   73 
54   51 


80   80 
53   47 


78   69 
50   48 


75   75 
44   45 


79   78 
42   45 


79   80   81 


53   53   56 


72   60   75 
40   52   57 


78  60  65 

42  55  55 

79  85  88 
47  51  58 

80  90  89 
50  50  59 

73  79  79 
47  61  59 

78  80  89 

49  55  59 

71  77  60 

40  51  56 

74  76  81 
36  43  52 

75  81  82 

41  51  53 

74  80  83 

39  45  50 

79  62  82 

43  49  54 

75  81  85 

40  45  52 

70  74  78 

46  47  55 

82  86  84 

50  56  60 

80  84  81 

47  52  55 

72  77  79 

38  46  51 

80  83  82 

39  50  51 

76  84  88 
32  48  60 

79  80  87 

55  52  55 

71  76  81 
47  48  50 

72  80  84 

42  52  57 

77  81  82 

40  50  58 

73  79  80 
32  42  51 

79  84  78 

56  60  64 

76  78  82 

47  47  49 

74  79  78 
46  48  58 


83   83   84 
42   51   54 


73   76   79 
40   52   52 


69   72   75 


14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  i  27   28   29   30   31 


48 

50 

57 

81 

86 

88 

42 

55 

56 

74 

80 

80 

39 

49 

51 

70 

75 

80 

44 

44 

52 

75 

78 

82 

43   42   46 


86 
67 

70 
66 

no 

65 

86 

70 

85 
66 

72 
65 

66 
67 

70 
65 

80 
65 

87 
66 

64 
62 

81 
63 

77 
65 

81 
62 

82 
61 

86 
62 

90 
66 

88 
68 

85 
67 

68 
62 

75 
62 

81 
58 

69 
63 

78 

56 

80 
53 

86   83   69   92   92 
65   67   67   67   73 


87   87 
69   68 


87  87  83  90  92   92 

65  67  67  68  72   72   66   68   65 

60  81  67  89  66 

59  65  62  65  65 

86  90  86  91  93 

63  66  67  68  71 

79  78  83  85  86   88  .  85   81   80 

52  59  61  56  64   65  I  67   60   51 


87   65   86   80 


89   88   66   86 


89   88 
65   69 


84.0 
63.6 


67 

84 

79 

84 

64 

75 

B6 

62 

81.2 

67 

66 

62 

56 

57 

63 

65 

69 

59.6 

95 

94 

91 

84 

07 

90 

65 

91 

86.5 

71 

66 

57 

54 

59 

69 

66 

68 

62.9 

50   62   60   56. 


85   88   87  j  84   85   85  I  64   81   87   90   95   89 
65   64   67   51   69   56  |  64   57   65   72   72   64 


85 
63 

87 
64 

84 
63 

81 
51 

86 

67 

86 
66 

63 
57 

85 
65 

83 
70 

70 
69 

8u 
69 

88 
74 

83 

88 

85 

82 

64 

65 

66 

55 

76 

73 

74 

75 

63 

60 

60 

57 

59   60   57 


63   53   57 


67   62   69 


82 
56 

78 
53 

77 
53 

79 

60 

80 
62 

83 
55 

79 
52 

79 
61 

85 
52 

86 
55 

84 
55 

81 
63 

83 
65 

85 
55 

80 
54 

72 

50 

80 
55 

69 

63 

76 

60 

90 
67 

88 
70 

86 
56 

85 
68 

80   84   83   64 
61   57   61   62 


85  I  82   85   90 
62   63   59   64 


64   84  82  84 

72  I  72  71  72 

73   78   77  I  74  76  83 

54   63   61  I  61  63  64 

84   84  85  84 

53   52  66  65 

76   74  78  82 

55   55  64  50 

76   77   77   78  80  82 

58   58   49  '  48  51  56 

72  80  89 

56  63  59 

82  77  83 

63  54  60 

85  83  87 
59  65  53 

81  75  81 

59  54  62 

78  73  8o 

57  60  60 

86  87  91 

64  68  68 


82   85   85 
67   66   61 


79 
58 

72 
59 

75 
59 

75 
52 

85 
64 

80 
67 

79 
63 

82 
51 

82 
62 

85 
50 

86 

50 

78 

60 

79 
56 

81 
63 

84 
65 

81 
56 

77 
56 

83 
64 

80 
59 

83 
52 

79 
57 

82 
58 

81 
53 

81 
52 

79 
65 

78 
63 

79 

50 

74 
59 

80 
58 

75 

74 
60 

78 
55 

80 
53 

65 
55 

86 
63 

86 
65 

86 
55 

88 
56 

77 
63 

86 
62 

71 
64 

82 
53 

78 
60 

80 
62 

79 
58 

75 
56 

77 
55 

64 
61 

85 
51 

83 
63 

79 
61 

83 
59 

79 
62 

81 
65 

81 
53 

81 
53 

76 
65 

78 
59 

69 

60 

77 
63 

57 
62 

71 
54 

87 
55 

87 
65 

82 
65 

84 
55 

84 
65 

60 
50 

82 
53 

80 
61 

75 
52 

78 
50 

57   62   50 


77   78   79 
51   61   59 


79   81   78 
58   61   51 


87   85   69 
52   65   56 


70   75   61 
56   50   56 


63   55   63 


90   88   65 
52   60   62 


88   91   85 
64   59   67 


82   82   83 
6C   62   64 


81   83   83 
55   62   61 


81 
52 


73   80   84 
50   52   58 


89   83   90 
65   56   59 


85   81   84 
59   54   64 


77   78   85 
56   56   62 


80   85   87 
61   61   62 


75   74   77 
59   60   53 


62   65   62 


59   62   50 


79   70   80 
58   60   62 


76 
56 


65  68  62 

90  92  91 

55  72  71 

86  88  86 


85   85 
65   69 


90   93   91 
58   69   71 


59   55   64 


84 

84 

86 

50 

50 

65 

94 

93 

92 

70 

72 

72 

92 

94 

92 

66 

68 

71 

82 

81 

74 

58 

63 

61 

89 

88 

85 

63 

67 

66 

88 

86 

85 

60 

64 

62 

93 

94 

95 

68 

71 

70 

84 

87 

89 

65 

66 

65 

87 

90 

89 

50 

67 

65 

85 

88 

7S 

50 

67 

65 

84   84   82 
55   60   50 


81 

60 

81 

61 

56 

55 

86 

87 

88 

66 

60 

50 

84 

82 

84 

74 

74 

71 

74 

79 

82 

62 

59 

62 

88 

83 

87 

67 

63 

61 

90 

56 

85.0 

61 

67 

50.0 

81 

81 

62.7 

55 

55 

57.8 

86 

87 

85.9 

67 

68 

61.9 

78   73   79 
59   56   50 


83 

66 

80 

78 

74 

81 

53 

54 

52 

63 

56 

51 

87 

64 

84 

86 

74 

82 

51 

68 

67 

52 

56 

56 

86 

89 

9U 

83 

85 

78 

53 

66 

65 

55 

60 

57 

90 

91 

91 

89 

82 

85 

65 

67 

69 

66 

63 

58 

86   81 
59   55 


83 
65 


90   87   89 
70   69   64 


77   68   79 
62   53   53 


84   65   8U 


94   93 
70   73 


90   90 
63   63 


87   88 
62   64 


90   90 
53   65 


85   86 
60   67 


82   82 
65   66 


92   91 
57   69 


86   87 
59   65 


84   84 
59   61 


85 

80 

85 

65 

57 

57 

88 

89 

85 

65 

62 

50 

93 

92 

87 

69 

69 

65 

87 

84 

76 

66 

60 

59 

79 

79 

77 

63 

56 

5* 

80 

78 

81 

64 

60 

54 

78 

76 

80 

63 

57 

46 

90 

85 

86 

67 

67 

65 

88 

89 

83 

67 

63 

58 

81 

78 

78 

62 

58 

52 

86   81   85 
64   59   57 


68  S9  S3 

78  78  73 

64  61  59 

88  86  86 

68  60  61 


81   75 
61   5* 


89   84   77 
66   60   52 


83 

74 

77.1 

65 

65 

50.5 

80 

90 

84.5 

57 

59 

52.6 

80 

75 

75.5 

63 

61 

55.5 

82 

82 

77.0 

60 

58 

53.2 

84 

83 

79.7 

51 

53 

57.3 

60 

87 

81.2 

61 

54 

57.1 

86   86   87 
55   67   63 


86 

59 

83.1 

61 

61 

56.8 

80 

78 

84 

77.2 

65 

54 

54 

57.4 

85 

91 

89 

85.8 

68 

67 

71 

63.9 

81 

90 

88 

85.1 

68 

64 

69 

61.3 

77 

81 

00 

75.5 

52 

56 

61 

54.rf 

82 

87 

86 

82.5 

67 

61 

65 

58.7 

88 

88 

82 

82.7 

62 

64 

64 

56.0 

90 

81 

90 

86.2 

63 

64 

66 

63.2 

85 

82 

87 

80.5 

60 

55 

65 

59.3 

83 

82 

85 

80.6 

65 

60 

62 

56.3 

85 

85 

80 

79.4 

64 

61 

61 

56.6 

80 

82 

73 

76.9 

58 

57 

57 

52.5 

83 

88 

88 

(4.6 

66 

63 

71 

63.9 

87 

82 

90 

83.3 

58 

64 

64 

57.1 

77 

85 

82 

7B.4 

60 

52 

64 

55.7 

85 

88 

87 

83.7 

61 

61 

65 

57.5 

79 

83 

83 

79.5 

64 

60 

65 

57.8 

78 

73 

79 

74.9 

64 

53 

64 

59.0 

85 

90 

89 

85.1 

67 

64 

67 

60.2 

75 

83 

76 

78.6 

60 

57 

66 

56.5 

83 

81 

83 

78.5 

59 

61 

64 

55.9 

80.6 
53.8 

See  Beference  Notes  Follovln^  Station  Index 
-  114  - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYH/ANIA 
JULY  1)61 


SlaUoa 


Day  Of  Month 


EPHRATA 

ERIE  W8  AIRPORT 

EVERETT  1  sw 

FARRELL  SHARON 

fORO  CITY  4  S  0AM 

FRANICLIN 

FREELAND 

GEOROE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATERFORO  1  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRIS6UPG  WB  AP 

HAWLEY 

HOLTWOOD 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  Z    NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

HEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2     S 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2     SE 

MARTINSeuRG  FAA  AP 

MEAOVILLE  1  S 

MERCER  2    NNE 

MERCERSBURG 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN  [ 


MAX 
MIN 


86  Bi        71. 
63   69   58 


88   94   92 


84   78 
59   55 


65   73   74 


94   89   80 
!  68   71   66 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85   89   87 
59   63   65 


90   85   78 
62   70   64 


80   84   81 
66   67   63 


87   86   91 
60   65   68 


91   94   91 

70   71   69 


89   87   92 
63   65   67 


92   91   79 
62   68   64 


91   93   92 
67   68   69 


96   94   88 

71   69   63 


82   72 
53   50 


73   72 
57   49 


72   77   80 


77   74 
53   51 


85   83 
54   56 


88   92   84 
70   69   71 


90   94   92 
63   69   67 


88   86   78 
55   61   64 


88   89   86 
60   69   62 


87   91   85 
63   66   66 


84   88   83 
56   59   61 


91   89   80 
67   66   58 


90   91   82 
70   65   52 


89   89   92 
64   65   72 


83   88   79 
58   60   60 


91   92   92 
65   69   67 


92   94   94 
68   66   69 


90   89   90 
65   64   66 


87   84   76 
59   66   63 


90   88   80 
66   68   60 


87   88   84 
62   64   61 


88   86   76 
59   63   63 


90   91   90 
66   68   66 


SO   80   85 
57   58   62 


88   90   81 
64   65   65 


90   92   84 
6  3   6  3   64 


84   78 
56   55 


84   76 
57   57 


78   81 
53   41 


77   79 
58   54 


82   71   76 


83   76 
57   51 


77   71 
51   40 


75   75 
57   53 


75   69   71 


74   70 
50   53 


84   80 
57   55 


84   75 
54   52 


73   73   78 


84   76 
55   52 


85   75 
62   54 


84   76 
52   51 


68   73 
49   45 


72   72 
52   52 


74   75 
50   38 


85   77 
57   55 


78   65 
52   47 


75   77 
55   53 


76   79   79 
57   63   54 


52   55   50 


82   78   72 


80   80   69 


71   72 
56   51 


79   77   79 
56   58   53 


79   82 
55   52 


84   76   78 


79   80   80 


79   79 
58   54 


82   72   74 
51   48   42 


77   71 
48   43 


76   66 
42   42 


68   75 
50   48 


77   81   82 
5  7   62   54 


79   76   78 
55   60   52 


80   78   80 
55   59   53 


80   84   81 
53   54   62 


84   82 
63   68 


70   81   86 
49   48   55 


83   85   87 
51   62   62 


78   83 
48   55 


80   85   83 
43   55   58 


78   77   79 
51   51   63 


80   81   85 
51   51   62 


80   81   85 
54   56   59 


80   80   86 
52   51   54 


84   88   88 
46   5  7   58 


80   81   85 


81   87   84 
53   55   60 


76   78   82 


79   86   83 
59   59   64 


78   80   86 


13   14  I  IS  IB   17   18   19   20   21   22   23   24 


85  81   85   85 
58  67   57   65 


86   83   88   90 


79   80 
66   66 


76   88 
66   55 


79  1  83   79 
57  I  64   65 


65   56 

84   82 


25   26 

87   83 


27  2B  29   30  31 


67   68   71   72   57   68 


85   85   81 
64   64   56 


B6   82   79   76   82   05   60   86 


54  I  64   65   56   68   69   68   58   53   61   64   68   67 


88  I  86   82   84 
69  I  68   66   60 


82  I  80   83   87 
68  !  68   58   54 


86   81   84  j  90 
60   6  7   66   57 


85   88   94 


89   93 

70   68 


90   89 
58   65 


91   88  ,  82   79 
55   67   67  I  70   74   70  I  68   53 


84  ;  79   SO 
66  !  64   64 


77i  80   81 
65 !  65   52 


80   82   82   80  i  88   90   89  i  85   85 
58  !  61   61   52  I  65   65   67  1  55   51 


72   79 
59   63 


85   68   86 


80   87   69 


54   64   66 


83   88 
65   61 


80   86   89 


81   89 
66   57 


55 

51 

79 

73 

56 

49 

78 

66 

48 

44 

84 

82 

65 

63 

67 

73 

47 

45 

59 

72 

54 

50 

75 

69 

49 

45 

70 

73 

41 

40 

79 

77 

55 

51 

79 

76 

53 

51 

76 

70 

53 

49 

79 

78 

54 

51 

77 

78 

56 

52 

82   85 
50   52 


72   79   84 
44   5  2   59 


72   75   80 
45   52   57 


69   74   79 


78   85   81 
45   51   48 


82   86   83 
53   52   63 


78   80   87 
49   51   56 


71   81   86 
47   49   57 


80   81   87 
50   52   55 


74   82   87 
48   48   52 


77   79   85 
46   48   55 


73   75   81 
39   38   49 


75   80   83 
44   5  5   55 


77   84 
46   58 


72   78   82 


79   84   83 
40   5  3   54 


80   82   85 
47   52   55 


78   78   82 


70   7  3   7  5 
47   48   53 


78   85   82 
52   5  3   60 


79   83   82 
49   51   62 


85   71 
57   62 


82   88 
69   58 


83   86 
55   63 


82   84 
6*   57 


84   81 
63   59 


81   80 
65   62 


82   86 
49   63 


82   87 
63   53 


79   82 
61   64 


83   60 
62   56 


86   80 
58   64 


80   80 
51   53 


80   90 
58   68 


80   82 
62   64 


8  5   84 
65   65 


83   79 
63   51 


81   84 
52   60 


78   87 
63   63 


80   77 
55   53 


83   71 
58   60 


78   85 
65   65 


82   86 
65   65 


79   8U   80 
52   55   51 


71   76   87 
57   65   55 


89   83   86 
59   57   54 


75   79   86 
56   55   65 


81   85 
63   63 


88   84   86 
68   67   54 


83   87   86 
68   68   66 


71   70   67 

87   80   83 
65   62   60 


64   61   50 


77   81   81 
51   52   51 


79   76   79 
62   53   61 


75   75 
58   64 


83   88   90   90 


80   78   83 
50   53   67 


66   58   67 


54   69   68 


85   87   82 
55   66   57 


61   54   62 


85   89 
65   66 


89   85   90 
54   69   67 


83   83   82 


88   84   92 
59   72   71 


87   85   85 
50   59   56 


59   66   50 


84   80   83 
59   53   60 


78   77   78 
63   57   64 


80   76   80 
58   58   56 


56  69  57 

85  87  85 

66  73  68 

91  92  93 

69  71  7U 

90  95  94 


92   90   91 
70   73   71 


89   90   90 
64   55   66 


86  I  86   84 
62   6  7   68 


78   85   84 
60  \   58   62 


85   84.0 
68   63.9 


76   79.3 
67   52.3 


93   84.6 
70   51.7 


83   80   85 
67   50   59 


81   80   81 
67   63   59 


69   69   57 


68   71   55 


91 

92 

88 

88 

69 

71 

58 

68 

92 

85 

84 

84 

69 

57 

54 

58 

93 

92 

92 

9U 

71 

69 

68 

67 

89   84   85 
69   59   65 


87   84 
51   58 


83   85   83.6 
70   70   63.9 


82   88   81.6 
63   71   58.8 


88   84   82.1 
52   51   59.6 


62   82   78.7 
54   67   50.9 


62   57 

88   90   83 
52   70   68 


80   88   83.9 
64   66   53.1 


90   86.1 
71  I  54.9 


85 


82 

86 

87 

85 

86 

68 

67 

64 

63 

68 

81 

81 

86 

85 

85 

58 

57 

65 

62 

58 

80 

80 

79 

76 

83 

55 

60 

60 

50 

55 

79 

84 

87 

87 

86 

67 

67 

53 

62 

54 

85 

83 

85 

87 

85 

70 

56 

53 

63 

53 

78 

83 

83 

86 

80 

65 

53 

61 

50 

5i 

8U 

78 

75 

80 

77 

53 

61 

59 

55 

67 

83 

91 

91 

90 

87 

lu 

72 

72 

73 

73 

75 

75 

78 

74 

79 

63 

53 

60 

60 

54 

57   54   62 

76   79   79 
52   62   58 


79 

80 

83 

79 

8? 

64 

60 

57 

51 

59 

88 

83 

88 

84 

87 

65 

55 

61 

59 

55 

74 

81 

82 

82 

79 

55 

52 

58 

58 

60 

66 

76 

80 

78 

75 

52 

52 

58 

55 

57 

81 

85 

85 

87 

65 

56 

57 

55 

53 

55 

82 

86 

85 

87 

83 

55 

55 

64 

60 

66 

89 

69 

83 

86 

63 

57 

66 

52 

90 

90 

90 

83 

75 

72 

71 

72 

91 

94 

93 

89 

54 

59 

57 

65 

88 

85 

83 

77 

55 

65 

66 

53 

90 

89 

80 

82 

58 

65 

63 

55 

86 

86 

85 

82 

59 

66 

70 

63 

86 

87 

82 

81 

50 

61 

54 

56 

92 

90 

87 

78 

58 

65 

57 

50 

90 

89 

90 

86 

70 

73 

67 

59 

91 

91 

88 

89 

72 

72 

57 

68 

88 

87 

86 

81 

65 

67 

62 

62 

92 

93 

92 

90 

59 

73 

68 

68 

92 

94 

93 

90 

58 

73 

70 

69 

90 

92 

91 

87 

56 

70 

67 

53 

84   86   85 


85   86 
63   54 


91   90 
60   58 


89   89 
66   68 


58   69 
8  7   82 


80   87  '■   83.8 
53   58  <  52.3 


92   89   86.1 
51   66  I  59.1 


84   90  I  86.0 
57   71  1  54.3 


90   88  I  85.6 
69   70  I  64.5 


73   86  I  81.0 
63   64   56.8 


90   89  I  85.1 
71   72  •  58.2 


87 

90 

62 

91 

86 

5 

58 

59 

64 

54 

59 

4 

85 

80 

87 

80 

81 

5 

59 

65 

63 

65 

58 

1 

83   82   87 
51   57   55 


82   81   83 
58   62   62 


94 

90 

79 

75 

86 

82 

69 

68 

89 

88 

72 

71 

89 

89 

66 

55 

90 

60 

58 

66 

92 

94 

67 

71 

89 

91 

54 

69 

86 

87 

63 

65 

90 

88 

70 

65 

91 

9U 

59 

59 

85   82   75 
65   50   58 


73   75   72 


83   74   82 
67   59   57 


86   79   82 
69   64   59 


83 

80 

52 

55 

92 

89 

67 

65 

87 

86 

57 

65 

84 

83 

55 

51 

87 

85 

65 

56 

88 

84 

56 

59 

86   85 
59   55 


83   83 
58   55 


82   82 
53   57 


87   82 
66   65 


85  86 
53  66 

84  85 

68  53 

88  87 

64  58 

86  89 
60  60 

87  88 

59  50 

80  83 

58  58 

91  82 

69  73 

84  78 

52  53 

87  78 

60  66 


89   89 
67   68 


86   84 
57   57 


84   80 
52   67 


86  88 

61  63 

75  83 

65  58 

81  84 

59  58 

90  87 

53  64 

90  88 

66  56 

81  88 

56  67 

88  78 

63  64 

83  89 
55  57 

84  90 

68  71 

83  89 

66  57 

75  82 

62  63 

93  89 

69  75 

84  77 

61  66 

87  84 

67  71 

82  87 

62  52 

88  83 
59  67 

82  92 

56  70 

81  86 

55  65 

79  85 

62  62 

86  86 

63  67 


88   80   88   88 
68   57   66   66 


81.7 
57.6 


79.5 
61.3 


79.0 
53.2 


82.9 
59.2 


85.5 
53.4 


84.2 
63.0 


80.7 
58.2 


86.4 
62.6 


86.2 
62.4 


84.2 
59.6 


78.8 
55.6 


87.0 
70.3 


78.9 
59.3 


81.7 
61.9 


80.6 
57.6 


81.6 
56.1 


85.5 
61.9 


82.1 
58.6 


77.9 
67.2 


83.3 
62.1 


84.2 
62.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY  1961 


Day  01  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

^ 

14 

15 

1 

16 

17 

18 

19 

I 

20 

1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NEW  CASTLE  :  N 

MAX 
MIN 

90 
62 

89 
69 

80 
65 

78 
50 

77 
42 

80 
50 

80 

43 

79 
48 

75 

44 

81 

48 

35 
55 

85 
56 

84 
66 

86 
63 

86 
55 

81 
56 

82 
62 

85 
56 

83 
53 

86 
53 

89  1 
52 

92 

67 

91 
71 

88 
66 

85 
55 

81 
56 

86 
58 

65 

60 

66 
56 

90 
53 

89 
55 

84.3 
69.4 

NEWELL 

MAX 
MIN 

S8 
61 

90 
65 

89 
66 

81 
54 

73 
58 

73 
62 

82 

56 

85 

54 

71 
50 

76 
49 

81 
54 

86 
58 

88 
57 

84 
56 

87 
53 

82 
67 

80 
64 

34 
64 

37 
66 

83 
67 

36 
57 

91 
67 

92 

71 

92 

70 

89 

70 

87 
64 

82 
63 

66 
51 

69 
67 

65 
56 

90 
71 

84.5 
53.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

90 
66 

93 
68 

93 
58 

85 
56 

77 
53 

81 

53 

81 
54 

79 
54 

78 

51 

80 
48 

81 
48 

85 
53 

82 
58 

82 
64 

89 
65 

34 
59 

83 
55 

85 
53 

85 
63 

83 
63 

85 
65 

91 
67 

92 
53 

93 
72 

90 
68 

90 
69 

89 
61 

39 
59 

67 
50 

80 
56 

9u 
57 

65.6 
61.5 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

92 
58 

89 
65 

80 
60 

75 
42 

70 
58 

83 
58 

84 

52 

70 
50 

78 
44 

81 
41 

85 
55 

85 
54 

84 
63 

87 
66 

84 
66 

30 
55 

85 
61 

76 
53 

81 
61 

85 
67 

90  ; 

70 

92 

70 

92 
65 

89 

72 

37 
69 

81 
63 

87 
59 

88 
58 

39 
65 

90 
54 

67 

70 

34.1 
50.5 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

88 
66 

93 
57 

85 
65 

77 
58 

80 
59 

80 

57 

80 
58 

83 
65 

81 
56 

81 
55 

88 
55 

35 
64 

75 
65 

88 
67 

76 
69 

8o 
58 

88 

70 

38 
69 

90 
53 

85 
68 

91 

70 

93 

70 

95 

73 

9o 
72 

91 

70 

88 
71 

37 
59 

66 
64 

80 
69 

39 
65 

91 
56 

65.7 
55.5 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

87 
60 

91 
65 

84 
65 

75 
55 

78 
53 

79 
50 

78 
51 

77 
58 

76 

51 

78 
50 

85 

49 

35 
57 

71 
56 

85 
67 

71 
67 

78 
56 

86 
58 

85 
65 

84 
53 

31 
67 

90  1 
65 

91 
54 

91 
73 

87 
71 

86 

70 

83 
57 

84 
55 

66 
54 

77 
58 

69 
67 

66 
63 

62.7 
62.4 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

87 
69 

91 
70 

84 
71 

79 
58 

79 
55 

78 
63 

79 
63 

81 
65 

81 
60 

82 
51 

87 
63 

82 
67 

78 
55 

87 
63 

79 
59 

81 
68 

91 

70 

88 

7U 

87 
72 

85 

70 

92 

74 

95 

76 

95 

78 

86 
69 

92 

71 

92 
75 

85 
71 

67 
70 

81 
58 

92 
56 

68 
74 

65.6 
63.7 

PHILADELPHIA  we  AP 

MAX 
MIN 

88 
69 

92 
68 

84 
69 

75 
64 

79 
60 

77 
53 

80 
58 

82 
52 

82 
59 

82 
54 

85 
56 

84 
54 

79 
67 

86 
58 

81 
71 

82 
70 

35 
59 

35 
66 

83 
70 

85 
71 

91 
58 

93 
70 

92 

73 

86 
71 

90 
71 

87 
71 

86 
66 

65 

64 

61 
71 

68 
67 

89 
68 

86.0 
55.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

85 
72 

90 
70 

83 
72 

75 
54 

78 
67 

79 
65 

80 
53 

82 
66 

81 
64 

81 
64 

86 
62 

81 
58 

79 
66 

87 
58 

78 
70 

33 
69 

87 
71 

88 

70 

91 
72 

86 
73 

95 

74 

95 

73 

96 
79 

69 
7u 

91 
73 

9u 
76 

88 
74 

69 
72 

64 
71 

92 

70 

91 
76 

86.9 
59.9 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
61 

84 
65 

75 
53 

69 
50 

71 
41 

75 
47 

72 
49 

65 
45 

69 
45 

71 
35 

79 
47 

77 
50 

78 
62 

79 
62 

77 
60 

75 
63 

76 
63 

77 
59 

76 
57 

77 
63 

83 
58 

84 
53 

35 
62 

82 
65 

80 
54 

76 
58 

79 
51 

76 
53 

75 
65 

61 
53 

77 
55 

77.0 
66.1 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

89 
62 

92 
67 

87 
58 

82 

56 

80 
52 

79 

51 

86 

54 

82 
53 

81 
52 

81 
52 

86 
51 

86 
55 

78 
64 

88 
66 

78 
67 

77 
66 

88 
68 

87 
65 

89 
66 

86 
67 

91 
66 

93 
66 

94 

70 

9o 
71 

90 
68 

89 
68 

85 
65 

67 
61 

82 
62 

89 
64 

89 
55 

85.9 
62.8 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

MIN 

88 
66 

88 
65 

79 
62 

73 

51. 

65 
51 

79 
54 

81 
54 

72 
48 

75 
50 

82 

48 

83 
50 

84 
59 

82 
61 

83 
63 

78 
55 

79 
62 

30 
6U 

82 
66 

76 
62 

83 
61 

36 

63 

38 
55 

89 
53 

83 
57 

85 
65 

78 
50 

81 
57 

84 
62 

82 
53 

86 
58 

84 
65 

81.3 
69.7 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 

MIN 

91 
68 

89 
67 

80 
58 

74 
59 

68 
55 

80 
58 

83 
60 

70 
54 

75 
55 

80 
55 

85 
64 

33 
63 

83 
67 

36 
69 

81 
69 

31 
58 

84 
58 

63 
65 

79 
56 

85 
67 

90 
70 

92 

72 

91 
74 

84 
71 

37 
71 

80 
65 

84 
65 

67 
57 

82 
68 

89 
68 

87 

83.0 
56.4 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
53 

84 
62 

78 
50 

64 
41 

69 

40 

72 
43 

74 
50 

58 

43 

69 
45 

70 
45 

77 
53 

30 
57 

53 
50 

79 
61 

63 
61 

73 
60 

6u 
57 

78 
49 

73 
50 

77 
59 

83 
58 

34 
64 

84 
64 

80 
64 

81 
69 

76 
56 

61 
52 

6U 
59 

74 
61 

63 
58 

76.3 
64.8 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

89 
56 

87 
59 

91 
51 

84 

47 

75 
46 

78 
45 

80 
46 

78 
54 

79 
46 

78 
43 

80 

44 

35 
52 

84 
50 

75 
62 

86 
63 

73 
62 

81 
63 

87 
58 

86 
56 

86 
64 

33 
5U 

90 
59 

92 
65 

94 
57 

91 
64 

88 

60 

85 
59 

89 
67 

88 
54 

81 
61 

69 

60 

84.2 
56.8 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

8<> 
57 

89 
59 

86 
51 

78 
47 

71 
39 

75 
43 

79 
46 

81 
45 

69 

40 

76 
38 

78 
43 

82 
52 

84 
55 

82 
61 

85 
61 

80 
50 

81 
59 

80 
57 

81 
59 

76 
59 

81 
57 

37 
51 

88 
62 

67 
64 

86 
62 

85 
54 

78 
53 

84 
53 

85 
61 

63 
69 

37 
60 

81.5 
54.5 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

90 
68 

93 
69 

87 
59 

77 
54 

79 
59 

79 
58 

80 
59 

81 
54 

81 
55 

81 
58 

86 
58 

84 
57 

75 
55 

87 
68 

78 
69 

83 
68 

88 
71 

87 
69 

39 
69 

36 
69 

91 

71 

94 
71 

96 
74 

36 
72 

90 
70 

87 
72 

86 

70 

68 
57 

80 
69 

89 
67 

88 
72 

85.4 
56.9 

RENOVO 

MAX 
MIN 

92 

67 

92 
65 

90 
63 

85 
53 

79 
51 

8C 
48 

84 

49 

78 
51 

76 
51 

78 
51 

82 
50 

82 
53 

79 
50 

83 

54 

89 
54 

8U 
54 

86 
63 

82 
64 

83 
61 

77 
62 

88 
56 

92 
64 

92 
64 

95 
67 

90 
68 

90 
64 

82 
50 

90 
60 

87 
60 

36 
67 

92 
67 

86.2 
59.7 

RIOGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

88 
60 

86 
61 

77 
52 

72 
47 

74 
41 

79 
42 

78 
45 

74 
45 

71 
45 

76 
39 

83 
46 

83 
53 

81 
62 

83 
64 

82 
59 

79 
62 

80 
59 

82 
65 

80 
67 

80 
64 

85 
58 

88 
56 

87 
54 

86 
64 

82 
52 

81 
59 

83 
54 

85 
67 

83 
56 

85 
51 

64 
63 

81.3 
66.9 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

89 
60 

86 
68 

83 
61 

75 
49 

71 
47 

79 
52 

81 
52 

77 
46 

75 
45 

78 
45 

83 

57 

83 
55 

82 
64 

83 
66 

82 

67 

78 
63 

81 
62 

82 
51 

76 
63 

84 
66 

37 
52 

89 
65 

37 
69 

85 
57 

86 
59 

82 
59 

84 

57 

85 
58 

82 
55 

88 
64 

82.1 
69.5 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

89 
58 

90 
65 

90 
61 

82 

72 
56 

78 
51 

81 
53 

82 
53 

75 
55 

76 
51 

80 
61 

86 
54 

88 
62 

78 
54 

88 
58 

71 
65 

33 
67 

38 
68 

35 
60 

85 

50 

84 
60 

91 

50 

92 
57 

94 

70 

90 
59 

89 
69 

85 
53 

67 
50 

85 
62 

81 
57 

91 
65 

84.4 
50.8 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
62 

90 
65 

83 
52 

72 
56 

75 
51 

78 
53 

82 
54 

73 
57 

76 
53 

77 
51 

83 
54 

87 
62 

77 
54 

84 
58 

72 
68 

81 
55 

34 
57 

84 
63 

84 
52 

33 
67 

83 
67 

89 
67 

89 
71 

37 
70 

85 
70 

82 
67 

85 
53 

67 
52 

79 

70 

87 

70 

81 
69 

82.3 
62.9 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
71 

90 
58 

81 
57 

75 

54 

79 
58 

79 
54 

77 
52 

77 
50 

80 
48 

85 
65 

83 
58 

85 
52 

86 
56 

87 
58 

85 
58 

85 
58 

87 
62 

88 
53 

85 
57 

90 
67 

93 
68 

92 

70 

86 

70 

90 
58 

85 
64 

85 
60 

90 
58 

84 
59 

90 
66 

68 
71 

85.5 
52.8 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

MIN 

88 
66 

86 
66 

85 
65 

74 
52 

75 

47 

81 
53 

78 
52 

74 
48 

75 
47 

80 
45 

84 
50 

84 
60 

82 
65 

83 
64 

79 
57 

78 
56 

82 
64 

83 
59 

75 
54 

82 

63 

88 
66 

90 
68 

89 
71 

33 
67 

84 
56 

79 
60 

85 
58 

84 
52 

36 
65 

88 
60 

86 
57 

82.3 
50.7 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

85 
65 

90 
68 

88 
56 

79 
56 

72 
51 

77 
50 

79 

51 

78 
51 

70 
51 

74 
48 

77 
52 

82 
60 

82 
61 

83 
66 

86 
66 

83 
56 

79 
64 

79 

51 

83 
61 

82 
63 

81 
55 

89 
55 

87 

70 

89 

70 

88 
67 

85 
63 

79 
69 

63 
60 

84 
52 

61 
57 

86 
69 

81.9 
61.1 

STOYSTOWN 

MAX 
MIN 

82 
59 

87 
62 

84 
52 

75 
50 

71 
48 

63 
54 

76 
51 

80 
50 

65 
52 

73 
43 

75 
47 

80 
53 

78 
54 

81 
61 

82 
63 

8U 
53 

76 
69 

76 

68 

80 
69 

80 
62 

31 
52 

85 
52 

88 
63 

83 
63 

86 
64 

82 
59 

75 
55 

82 
66 

64 
58 

76 
61 

65 
65 

79.2 
57.3 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

88 
55 

92 
60 

85 
64 

75 
50 

80 
48 

80 
45 

80 
43 

70 
43 

75 
43 

77 
42 

85 

41 

87 
54 

70 
62 

36 
63 

70 
64 

78 
63 

88 
65 

88 
52 

86 
58 

81 
64 

90 
52 

90 
62 

90 
65 

85 
63 

88 
54 

86 
62 

85 
62 

88 
61 

77 
64 

91 
61 

65 
55 

83.2 
57.8 

SUNBURY 

MAX 

MIN 

90 
64 

89 
63 

92 
63 

85 

57 

75 
52 

75 
51 

82 
51 

81 
56 

79 
54 

79 
47 

82 
49 

87 
63 

86 
67 

79 

53 

38 
58 

81 
67 

82 
55 

86 
62 

85 
60 

84 
61 

37 
64 

91 
54 

92 
51 

94 
71 

92 
57 

89 

68 

82 
68 

89 
58 

90 
68 

61 
67 

91 
66 

85.3 
50.2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
HIN 

85 
63 

88 
61 

85 
62 

76 
50 

71 
44 

74 
45 

78 
49 

75 
49 

69 
48 

73 
43 

77 
45 

82 
56 

34 
59 

80 
64 

83 
64 

76 
64 

79 
61 

80 
59 

82 
60 

78 
60 

30 
62 

86 
62 

88 
55 

38 
65 

82 
56 

82 
61 

77 
69 

64 
59 

83 
63 

32 
62 

36 
63 

80.6 
57.8 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

86 
58 

83 
62 

72 
55 

68 
47 

72 
39 

75 
40 

72 
41 

57 
43 

70 
43 

75 
35 

79 
47 

30 
49 

75 
51 

80 
59 

77 
59 

75 
51 

77 
59 

79 
53 

79 
62 

81 
58 

86 
68 

88 

58 

86 
61 

76 
63 

30 
60 

75 
66 

81 
54 

62 
56 

81 
62 

65 
59 

79 
63 

78.2 
53.9 

TOWANDA  1  ESE 

MAX 
HIN 

84 
59 

88 
66 

80 
64 

72 
55 

73 
47 

76 

45 

82 
47 

73 
50 

73 
50 

75 
47 

80 
48 

86 
66 

80 
62 

32 
66 

30 
62 

79 
54 

84 
61 

83 
68 

77 

57 

81 
66 

87 
54 

88 
62 

39 
66 

86 
68 

35 
65 

82 
53 

83 
54 

64 
65 

82 
56 

88 
63 

83 
54 

81.5 
58.7 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

87 
63 

87 
67 

81 
55 

73 
53 

69 
59 

78 
62 

79 
58 

70 
55 

72 
50 

79 
46 

81 
54 

32 
58 

82 
67 

83 
68 

81 
68 

77 
69 

81 
55 

83 
65 

83 
65 

84 
68 

85 
68 

89 
57 

90 
73 

65 

70 

85 

1  71 

78 
65 

84 
51 

85 
61 

84 
68 

85 
68 

85 

70 

81.6 
63.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

91 
62 

85 
67 

78 
62 

72 
62 

74 
43 

78 
45 

77 
46 

58 

51 

72 
50 

78 

40 

84 
51 

87 
58 

77 
54 

84 
55 

79 
54 

80 
54 

83 
53 

84 

65 

82 
56 

84 
55 

90 
62 

88 
66 

92 
68 

82 
64 

is* 

57 

78 
62 

85 

57 

65 
50 

86 
55 

88 
63 

80 
66 

81.8 
58.5 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

88 
56 

37 
60 

79 
66 

76 
47 

72 
57 

80 

61 

81 
52 

77 
49 

73 
41 

79 
41 

83 
48 

82 
52 

82 
54 

85 
54 

80 
67 

77 
55 

30 
59 

83 
57 

31 
61 

83 
65 

87 
64 

89 
53 

89 
65 

85 
63 

85 
67 

80 
50 

85 
59 

65 
58 

61 
57 

87 
62 

65 
68 

82.1 
59.0 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

81 
59 

84 
61 

83 
52 

77 
51 

68 
44 

72 
45 

75 
46 

74 
47 

67 
48 

70 
47 

75 
48 

79 
55 

81 
59 

71 
60 

81 
62 

68 
63 

77 
61 

78 
57 

81 
50 

70 
51 

81 
52 

86 
62 

86 
63 

87 
66 

84 
53 

82 
59 

75 
54 

61 
55 

82 
61 

81 
62 

84 
62 

76.1 
66.9 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

91 
58 

89 
64 

94 
57 

87 
58 

74 
53 

79 
57 

82 
55 

80 
54 

79 
56 

84 
55 

35 
60 

87 
64 

87 
64 

89 
62 

79 
64 

80 
63 

87 
67 

89 
54 

91 
65 

87 
66 

94 
56 

96 

71 

95 
69 

92 
66 

92 
68 

89 
64 

88 
52 

39 
55 

31 
62 

92 
57 

65.9 
52.6 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
64 

92 
65 

84 
50 

75 
55 

78 
51 

81 
50 

79 
52 

73 
56 

78 

51 

81 
52 

85 
61 

36 
60 

77 
66 

85 
63 

73 
57 

79 
56 

84 
54 

82 
63 

31 
62 

86 
67 

90 
65 

90 
55 

91 

70 

87 
59 

88 
68 

81 
64 

87 
51 

86 

60 

30 
59 

90 
68 

85 
67 

83.3 
61.8 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

92 

64 

93 
64 

90 
67 

86 

54 

78 
53 

80 
54 

80 
57 

80 
63 

79 
51 

80 
49 

85 

53 

85 
57 

35 
66 

89 
66 

89 
69 

38 
69 

37 
67 

87 
53 

89 

63 

1 

88 
69 

92 
55 

93 
57 

93 
59 

92 

71 

93 

|57 

J 

91 
66 

87 
61 

9^ 

i66 

69 
71 

92 
59 

91 
68 

87.6 
53.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
JULY   1961 


D«y  of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BELLSFONTE  l  S 

EVAP 

.44 

.51 

.18 

.32 

.02 

.13 

.33 

.21 

.16 

.24 

.14 

.21 

.28 

.42 

.39 

.13 

.21 

.39 

.10 

.04 

.44 

, 

, 

.49 

^ 

,95 

16 

07 

41 

in 

?7 

7.74 

WIND 

8 

lU 

14 

12 

tj 

4 

3 

6 

5 

4 

7 

7 

7 

5 

6 

4 

8 

8 

7 

3 

6 

2 

3 

3 

11 

8 

3 

3 

3 

5 

5 

186 

CONFLUEKCE  1  SW  DAM 

EVAP 

.15 

.12 

.39 

.17 

.12 

.16 

.15 

.15 

.12 

.13 

.19 

.23 

.10 

.11 

.18 

.11 

.05 

.13 

.16 

.16 

.48 

.09 

.20 

19 

17 

22 

12 

?n 

?7 

11 

16 

5  46 

WIND 

15 

39 

82 

33 

16 

29 

29 

19 

27 

36 

32 

27 

25 

41 

12 

18 

37 

20 

30 

43 

26 

12 

22 

26 

50 

10 

29 

57 

21 

30 

47 

940 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 

.14 

.25 

.31 

.29 

.15 

.14 

.22 

.20 

.10 

.22 

.18 

.21 

.21 

.12 

.20 

.09 

.13 

.17 

.15 

.04 

,08 

,22 

21 

21 

20 

?.S 

in 

?1 

18 

nR 

.27 

5  51 

WIND 

16 

35 

88 

BO 

34 

11 

11 

20 

12 

31 

29 

29 

31 

39 

39 

29 

33 

19 

26 

22 

18 

20 

18 

26 

39 

58 

22 

15 

20 

21 

29 

880 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

.20 

.25 

.14 

.27 

.14 

.17 

.22 

.14 

.15 

.19 

.16 

.20 

.20 

.06 

.16 

.07 

.14 

.16 

.19 

09 

15 

08 

. 

. 

OR 

15 

11 

19 

14 

16 

19 

WIND 

2U 

22 

35 

29 

17 

20 

2 

31 

10 

17 

23 

2 

17 

23 

1 

12 

25 

10 

12 

13 

9 

7 

12 

23 

7 

6 

17 

5 

7 

24 

458 

LANDISVILLE  2  NH' 

EVAP 

.28 

.20 

.33 

.23 

.22 

.23 

.17 

.12 

.28 

.27 

.29 

.29 

.23 

_ 

.27 

.23 

.13 

.22 

.24 

_ 

.26 

24 

23 

19 

27 

25 

11 

•?'< 

n7 

.12 

B7  11 

WIND 

58 

21 

54 

32 

61 

38 

26 

28 

68 

63 

47 

45 

64 

24 

39 

59 

26 

35 

30 

57 

41 

20 

24 

13 

56 

27 

55 

35 

38 

132 

27 

1343 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

1 
Time, 

Day  of  month 



1 

o 
> 
< 

Depth 

1 

;   2 

3 

4 

[    5 

6 

7 

' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

MAX 
MIN 

78 
72 

76 
74 

76 
72 

1 

76 
71 

76 
69 

77 
70 

76 
71 

76 
71 

77 
70 

78 
71 

80 
73 

81 

75 

80 
76 

79 
74 

^5 

77 
73 

79 
73 

81 
73 

80 
75 

82 
75 

81 
75 

80 
76 

80 
76 

79 

77 

79 
76 

79 
75 

80 
75 

80 
75 

80 
76 

81 
76 

79 
76 

8  INCHES 

78.7 
73.7 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AUj 

67 

68 

69 

65 

64 

62 

64 

65 

62 

62 

62 

64 

66 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

72 

68.2 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

UAX 
UIN 

81 

66 

80 
67 

76 
67 

71 
62 

76 
59 

79 
60 

75 
63 

72 
60 

74 
58 

76 
57 

79 
60 

81 
63 

80 
67 

80 
67 

79 

67 

77 
69 

77 
67 

78 

66 

76 
65 

76 
68 

81 

68 

81 

68 

82 
71 

83 
72 

81 
70 

77 
69 

82 

67 

80 
68 

77 
70 

81 
69 

78 
71 

78.3 
65.8 

4  INCHES 

MAX 

HIN 

77 
66 

77 
67 

74 
67 

69 
63 

74 
60 

77 
61 

74 
64 

70 
61 

72 
59 

73 
59 

75 
61 

78 
63 

77 
67 

78 
67 

76 
67 

76 
69 

75 
68 

75 

67 

74 
66 

74 
68 

78 
68 

79 
69 

80 
71 

81 
72 

79 
70 

75 
70 

79 
68 

78 
70 

76 
70 

79 
70 

76 
71 

76.0 
66.4 

8  INCHES 

MAX 
UIN 

72 

67 

72 
68 

71 
68 

69 

65 

69 
63 

72 
64 

69 
66 

67 
64 

68 
62 

68 
62 

70 

63 

71 
65 

72 

67 

73 

63 

72 
68 

73 
69 

72 
69 

72 

68 

71 
67 

71 
68 

74 
69 

75 
70 

75 
71 

76 
72 

75 
71 

73 
71 

75 
70 

74 
70 

73 
71 

75 
70 

74 
72 

72.0 
67.7 

12  INCHES 

MAX' 

MIN 

68 

66 

69 
67 

69 
67 

69 
66 

66 
64 

68 

65 

68 
65 

66 
65 

66 
63 

65 
64 

66 
63 

67 
65 

67 
66 

69 
67 

69 
67 

70 
68 

69 
68 

69 
68 

69 

67 

69 
68 

70 
68 

71 
69 

72 
70 

73 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

72 
70 

72 

71 

69.3 
67.5 

16  INCHES 

MAX, 

HIN' 

67 
65 

67 
66 

68 

67 

68 

65 

65 
64 

67 

65 

67 
65 

66 
64 

65 
63 

65 
63 

65 
63 

65 
64 

66 
65 

67 
66 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 

70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

68.1 
66.8 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Seedllne  Krapes 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer.  "r""na  uover.   aeedilng  grapes 

Landisvllle  2  NW  -  ^lope  of  Ground:   Gentle  -Jope  to  the  west    Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which  is 
Kept  Clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  °f  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  keot 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recorSJog  S?entiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PEKNSYLVAHIA 
JULY  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
JULY    1961 
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STATION  INDEX 


PENNSYLVANIA 


^ 

OBSEBVATION 

d 

U 

U 

Q 

< 

TIME  AND 

z 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

E 

0 

OBSERVER 

I 

3 

1 

t 

1 

1 

ia 

ACMETONU  LOCK  3 

0022 

ALLEGHENY 

1 

40  32 

79  49 

748 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

0O99 

JEFFERSON 

1 

*l  12 

7B  69 

CHARLES  H.  ALLEN 

ALLENTOHN  we  AP 

0)06  LEHIGH 

40  39 

75  26 

376 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

ALLEMTOWN  OAS  CO 

OnilLEHIGH 

9 

40  36 

75  29 

294 

7A 

LEHIGH  VALLEY  GAS  OIV. 

AlTOONA  HOftSESMOE  CURVE, 

JIS*.  BLAlR 

6 

40  30 

76  29 

1500 

6P 

*LT00NA  water  BUR. 

APOLLO  2  W 

020*.  WESTMORELAND 

7 

40  35 

79  36 

1060 

EUGENE  R.  YOUNG 

ARENOTSVILLE 

19 

39  55 

77  18 

PA.  STATE  COL.  EXP.STA. 

AUSIINaURG  2    W 

0313, TIOGA 

15 

1590 

BAKERSTOWN  3  WNW        1 

0355!alLEGHENY 

1 

40  39 

79  59 

1230 

3P 

PGH.  CUT  FLOWER  CO. 

BARNES 

01.09  WARREN 

I 

41  40 

79  02 

1310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAR  CREEK  0AM 

0455  LUZERNE 

9 

41  07 

75  44 

1505 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAR  CAP 

0x57 1  NOR THUMB LAND 

15 

40  50 

76  30 

900 

ROARING  CHEEK  WATER  CO. 

2 

40  46 

80  19 

760 

BEAtfERTOWN 

0<.82,  SNYDER 

15 

40  45 

77  10 

640 

KARLIN  R.  ETTINGER 

BECMTELSVlLLE 

048e;eERKS 

1*. 

40  22 

76  38 

400 

PAUL  W.  FISHER 

BELLEFONTE  *.  S 

0530  CENTRE 

16 

40  51 

77  47 

1110 

eA 

6A 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

BERNE 

0599  BERKS 

l*. 

40  31 

76  00 

325 

FLOYD  W.  TRUMP 

BERWICK 

0611  COLUMBIA 

15 

41  04 

76  15 

570 

6P 

AMER.  CAR  *    FNORY.  CO. 

0679. NORTHAMPTON 

40  3T 

400 

VIIALIAN  MASTER 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

063'.  NORTHAMPTON 

9 

40  36 

75  23 

450 

MID 

HID 

c 

LEMJGH  UNIVERSITY 

BLAIN 

0725lp£RRY 

15 

40  20 

77  31 

750 

c 

PA.  OEPT.  FRST.  *  WTRS. 

BLAlftSVlLLE  6  ENE       | 

0736:iNDlANA 

4 

4U  27 

79  09 

2048 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

75  36 

1660 

c 

WALTER  WILORICK 

BLOSERVLLLE  1  N         i 

0763|CUMe£RLAN0 

16 

40  16 

77  2Z 

650 

SA 

MRS.  BESSIE  M.  wILLDERS 

BOSWELL  1  SW            j 

0821 [SOMERSET 

1 

40  09 

79  02 

1610 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

BHADDOCK  LOCK  2 

0B61  .ALLEGHENY 

10 

40  24 

79  52 

725 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

41  48 

78  38 

2121 

MID 

FEW.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CNTRL  FIR£  5TA 

0867:mC  KEAN 

I 

41  57 

76  39 

1500 

BRADFORD  FIRE  OEPT.     1 

8RADF0R0  *.  W  RES 

0869  MC  KEAN 

41  57 

5P 

H 

BRADFORD  WATER  DEPT. 

BREEZewOOD 

0905  BEDFORD 

6 

40  00 

78  14 

1352 

PA.  TURNPIKE  COMM, 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

1002  JEFFERSON 

i 

41  09 

79  06 

1417 

MIO 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRUCETON  1  S 

1033  ALLEGHENY 

10 

40  18 

79  59 

1065 

AUSTIN  R.  COOPER 

BUCKSTOWN  1  SE 

1073  SOMERSET 

40  04 

78  50 

2460 

c 

ALVIN  W.  MANGES 

39  57 

78  39 

1318 

eA 

CLIFFORD  C.  ADAMS 

euRGETTSTOWN  2  W 

1105  WASHINGTON 

u 

40  23 

80  26 

980 

TA 

7A 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTM. 

BURNT  CABINS  ?  NE 

1115  HUNTINGDON 

6 

40  05 

77  52 

990 

5P 

»P 

PA.  TURNPIKE  COMM.      1 

BUTLER 

1130  BUTLER 

2 

40  52 

79  54 

1100 

8A 

9A 

ROGER  CLARK               ; 

BUTLER  SUBSTATION 

2 

40  51 

79  53 

1140 

c 

WEST  PENN  POWER  CO. 

1198  CUMBERLAND 

15 

40  15 

76  55 

460 

6P 

JOSEPH  N.  HOBART 

CAMP  KLINE 

1203  LYCOMING 

16 

41  16 

77  20 

590 

7A 

LESLIE  D.  DOWLING 

CANTON  1  NW 

1215  BRADFORD 

IS 

41  40 

76  52 

1520 

7A 

7A 

C  H 

MRS. MILDRED  SPENCER 

CARLISLE 

1234  CUMBERLAND 

15 

40  13 

77  12 

465 

6P 

6P 

H 

CARROLL  G.  MILLER 

1255  CAMBRIA 

16 

40  35 

7B  42 

2040 

8A 

ROBERT  F.  MAURER 

CARTER  CAMP  2    W 

1262  POTTER 

16 

41  37 

2030 

RICHARD  L.  MENKEN 

41  31 

77  27 

600 

7A 

KATHRYN  T.  KREIGH6AUM 

CHADDS  FORD 

13A2  DELAWARE 

5 

39  52 

75  37 

170 

7A 

E.  EARL  TOUCMTON        1 

12 

39  56 

77  36 

640 

9P 

9P 

C 

CHARLES  A.  BENDER 

CHARLEROl 

1372  WASHINGTON 

4c  oa 

79  56 

1040 

c 

WEST  PENN  POWER  CO.     [ 

CHARLEROl  LOCK  ». 

10 

40  09 

79  54 

749 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      1 

CLARENCE 

1480  CENTRE 

41  03 

77  56 

1410 

7A 

MISS  VELOA  swancer 

CLARION  3  SW 

1485  CLARION 

1 

41  12 

79  26 

1114 

6P 

7A 

c 

PA.  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

]505  LEMIGM 

9 

40  37 

75  39 

670 

6A 

WILLIAM  J.  DOTTERER 

CLAYSVILLE  3  W 

1512  WASHINGTON 

11 

40  07 

80  2S 

MF6RS.  L.  *  H.  CO. 

CLEARFIELD 

1519:CLEAflFI£L0 

16 

41  01 

78  26 

1100 

7A 

IRA  TAYLOR 

CLERMONT 

1529  MC  KEAN 

I 

41  41 

78  30 

2104 

c 

MRS.  TILLIE  M,  SIMONOS 

CLERMONT  t,    NW 

1534  MC  KEAN 

1 

41  44 

76  32 

1620 

5P 

7A 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 

COATESVILLE  1  SW 

1589  CHESTER 

75  50 

c 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  !  SW  0AM 

1705  SOMERSET 

17 

39  48 

79  22 

1490 

8A 

6A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  1  NW 

1710  FAYETTE 

17 

JOHN  L.  REID 

CONNEAUTVILLE 

41  45 

60  22 

940 

eA 

8A 

c 

S.  CARLYLE  SHELDON 

CONNEAUTVILLE  6  E 

1721  CRAWFORD 

1 

41  46 

90  15 

1110 

8A 

MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 

jCONNELLSVILLE 

1723  FAYETTE 

17 

40  01 

79  36 

670 

8A 

MARSHALL  8.  MENEFEE 

CONNELLSVILLE  2  E 

1729  FAYETTE 

17 

40  01 

79  33 

1300 

c 

MARRY  C.  JOY 

CONSHOHOCKEN 

1737rMONT&OMERY 

5 

40  04 

75  19 

70 

8A 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

IcooKseuRG 

1749JCLAHI0N 

1 

41  20 

79  13 

J180 

8A 

PA.  DEPT.  FRST.  ♦  wTRS. 

'CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

1773!ALLEGH£NY 

11 

40  30 

80  05 

720 

9A 

PG".  COKE  ♦  CHEM.  CO. 

1 790 ; ERIE 

79  39 

1440 

6P 

6P 

RICHARD  T.  MOUNTAIN 

COUOERSPORT  3  NW 

leOfclpOTTEH 

78  03 

2020 

8A 

MISS  ELIZABETH  NEFF 

COUDERSPORT  6  £ 

1809:POTTER 

16 

41  46 

77  53 

2425 

8A 

MRS.  HENRIETTA  0  OEITER 

COVINGTON  2  WSW 

1833  TIOGA 

15 

41  44 

77  07 

1746 

7A 

CALVIN  R.  PACKARD 

CREEKSIDE 

leei  JNOIANA 

1 

40  41 

79  12 

1035 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESSON  2  SE 

1895  CAMBRIA 

40  27 

2540 

c 

FRED  A.  PLEMPEL 

CUSTER  CITY  2  W 

1978  MC  KEAN 

I 

41  55 

76  41 

2120 

INACTIVE  12/59 

DANVILLE 

2013  MONTOUR 

15 

40  58 

76  37 

460 

MRS.  MARIE  H.  LITTLE 

DE VAULT  1  W 

2116  CHESTER 

lA 

40  05 

75  33 

360 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DINGHANS  FERRY 

2160;PIKE 

5 

41  13 

74  52 

430 

c 

THOMAS  A.  HOTAlEN 

DIXON 

1^ 

41  32 

75  57 

750 

7A 

7A 

c 

HAROLD  J.  KUSChEl 

DONEGAL 

2183  WESTMORELAND 

17 

40  07 

79  23 

1746 

MID 

HID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

2190  WASHINGTON 
2221  IbuCICS 

10 

40  10 
40  18 

79  52 

76  09 

900 
393 

5P 

5P 
5P 

GEORGE  HART 

DRIFTWOOD 

22*5  CAMERON 

16 

41  20 

78  08 

880 

c 

SIDNEY  KENNEDY 

■DU  BO  IS  T  E 

2Z65  CLEARFIELD 

16 

41  06 

6P 

C  M 

CITY  OF  DU  eois 

DUNLO 

2298  CAMBRIA 

78  43 

2410 

c 

MRS.  D.  L.  WHITE 

DUSHORE  2  SSW 

2325!SULLlVAN 

16 

41  29 

76  29 

1910 

eA 

c 

ROBERT  J.  06ERT 

EAGLES  MERE 

aSi-S'SULLIVAN 

16 

41  24 

76  35 

2020 

7A 

7A 

c 

FRANCIS  B.  HANLEY 

EAST  BRADY 

2363  CLARION 

1 

40  59 

79  37 

820 

5P 

5P 

A.  6.  KEMPEL 

EBENS8URG 

2466, CAMBRIA 

it 

40  29 

78  43 

2090 

7P 

7A 

ROBERT  A.  WASSER 

EOINBORO 

2514  ERIE 

1 

41  52 

1220 

EDINBORO  ST.  TCHR.  COL. 

2635  CAMERON 

16 

76  14 

1560 

9A 

8A 

c 

MRS.  TALLIE  M.  BRITTON 

ENGLISH  CENTER 

26<.4  LYCOMING 

41  26 

77  17 

880 

7A 

7A 

C  M 

WILLIAM  SUDERS 

EPMRATA 

2662  LANCASTER 

15 

40  11 

76  10 

466 

6P 

6P 

STANLEY  L.  VON  NEIOA 

EQUINUNK  2 

2671  IWAYNE 

5 

41  51 

75  13 

910 

7A 

MRS.  HENRIETTA  MuRRY 

ERIE  CO  FIELD  R3CH  LAB 

2673  ERIE 

42  13 

G 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  we  AIRPORT 

2682  ERIE 

S 

42  05 

80  12 

732 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  1  SW 

2721  IbEOFORO 

6 

40  00 

78  23 

1020 

6A 

8A 

C  H 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

FARRELL  SHARON 

2814  MERCER 

2 

41  14 

80  30 

956 

7P 

7P 

SHARON  STEEL  CORP. 

FORD  CITY  4  S  DAM 

2942  ARMSTRONG 

1 

40  43 

79  30 

950 

6A 

9A 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3028  VENANGO 

I 

41  23 

79  49 

7P 

c 

JAMES  A.  HHOADS 

FREELANO 

3056  LUZERNE 

15 

41  01 

75  54 

1900 

6P 

9A 

ANDREW  e.  EVANSMA 

.GALETON 

3130  POTTER 

16 

41  44 

77  39 

1366 

7A 

" 

STANLEY  G.  LUSH 

GEIGERTOWN 

3189  BERKS 

14 

40  13 

75  50 

4O0 

BA 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

3200 'SUCKS 

5 

4C  13 

135 

8A 

GEORGE  M.  HART 

'GETTYSBURG 

3218  ADAMS 

39  50 

77  14 

540 

9A 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

IGETTYSBUHG  1  S 

3223tAOAMS 

c 

NATIONAL  MILITARY  PARK 

GIFFORD 

3237 

MC  KEAN 

1 

41  51 

78  36 

2220 

INACTIVE  12/59 

'glencoe 

3298 

SOMERSET 

12 

39  49 

78  51 

1620 

c 

MRS.  MARY  M.  HARTMAN 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3311 

ELK 

1 

41  34 

78  36 

1726 

9A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 GLENMOORE 

CHESTER 

5 

40  06 

75  47 

440 

JOHN  J.  SHRADER 

IglEN  ROCK 

3330  1  YORK 

15 

39  48 

620 

c 

MRS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 

'GLENWILLARD  DASH  OAM 

,,«|.L.EO««, 

40  33 

60  13 

706 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

; GOULDS BORO 

3394  WAYNE 

9 

41  15 

75  27 

1890 

7A 

DANA  L.  SHAY 

3435  MONTGOMERY 

U 

40  14 

75  27 

155 

CHARLES  A.  LEISTER 

IGRATERFORD  1  E 

3437  MONTGOMERY 

40  14 

75  26 

240 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

; GREENSBORO  LOCK  7 

10 

79  55 

909 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSBURG  2  E 

3515 

WESTMORELAND 

10 

40  18 

79  31 

1225 

c 

PA.  OEPT.  HIGHWAYS 

GREENVILLE 

3526 

MERCER 

2 

41  24 

60  23 

1026 

6P 

6P 

C.  EARL  MILLER 

HANOVER 

3662 

YORK 

15 

39  46 

76  59 

600 

6A 

BA 

H 

HANOVER  EVENING  SUN 

HARRISBURG  WB  AP 

15 

40  13 

76  51 

335 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HARRlSeURG  NORTH 

370<, 

DAUPHIN 

15 

40  18 

76  54 

323 

9A 

GEOJJGE  S.  BEAL 

JHAWLEY 

3758 

WAYNE 

5 

41  29 

75  10 

880 

7A 

7A 

MRS.  KATHERINE  BATES 

IHAWLEY  1  S  DAM 

3761 

WAYNE 

5 

41  26 

75  11 

1200 

c 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

'HOLLIDAYSBURG 

(.001 

BLAIR 

6 

40  26 

78  24 

960 

• 

c 

JOHN  M.  HINGLER 

41  23 

75  26 

1360 

SA 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

r|HOLTWOOD 

4019:lanCASTER 

1! 

39  50 

76  20 

197 

C  H 

PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

iHOME 

4027 

INDIANA 

40  A5 

79  06 

1220 

c 

MRS.  EONA  M.  BUSM 

IHONESDALE  «  NW 

4043 

WAYNE 

41  37 

75  19 

1410 

9A 

GEORGE  C.  WILLIAMS 

'hONESDALE  6  NNW 

4044 

WAYNE 

41  39 

75  17 

1050 

c 

FRIEND  £.  WALTER 

MONEY  BROOK  I  W 

4047 

CHESTER 

40  06 

75  56 

700 

7A 

S.  H.  KURTZ 

'hop  BOTTOM  2  SE 

75  43 

900 

JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

j HUNTINGDON 

1 

4159 

HUNTINGDON 

40  29 

79  01 

640 

" 

7A 

JAMES  R.  GIENGER 

STATION 


CUMBERLAND 


CLEARFIELD 

BEDFORD 

CLINTON 

ARMSTRONG 

WESTMORELAND 

CARBON 


MUNTSOALE 
HYNDHAN 
INDIANA  3  SE 
JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 

JERSEY  SHORE 


KEGG 

i  kettle  creek  dam 
!kittanning  lock  7 
kregar  4  se 
kresgeville  3  w 


■LAFAYETTE  MC  KEAN  PARK   «706,MC  I 
■LAKE  MINISINK  i4727]PlK 

IlAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  STA  4758 1  LANCASTER 
LANCASTER  2  NE  FILT  PL   4763 [ LANCASTER 


LANDISVILLE  2  Nl 
LAUHELTON  STATE 

ILAWRENCEVILLE  2 

!  LEBANON  3  W 

{LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 
'■  LE  ROT 
i LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK  HAVEN 

LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 

i mahaffey 

■haple  glen 
maplE'on  depot 
marcus  hook 


MATAMORAS 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 

MEAOVILLE  1  S 
MEDIA  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCER  KIWAY  SHED 
MERCERSeuRG 

MERwlNSBURG 


4691 

LEBANON 

4696 

LEBANON 

4934 

CARBON 

4972 

BRADFORD 

MC  KEAN 

4992 

MIFFLIN 

5104 

CLINTON 

5109 

CLINTON 

5160 

MONROE 

5275 

FOREST 

5336 

CLEARFIELD 

5342 

CLEARFIELD 

6366 

MONTGOMERY 

9381 

HUNTINGDON 

5390 

DELAWARE 

9400 

FOREST 

9408 

INDIAN* 

5651  ImERCEI 
5654:MERCEr 
'5662 'FRANKI 


MILAN  2  N 
MUANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 


MORGANTOWN 
,MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  POCONO  2  N 
I  MOUNT  UNION  I  N 

MUHLENBURG  1  SE 

.MURRYSVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NEFFS  mills  3  HE 

iNESKAMlNY  FALLS 


NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  2  NW 
PALM 

PALMERTON 
I  PARKER 
PARKER  1  E 
PAUPACK  2  WNW 
r  PHIL  DREXEL  INST 


9676, MONROE 
[9684  I  SOMERSET 
15731 [BRADFORD 

15736  WAYNE 
5775  DAUPHIN 

1 5790  CENTRE 
5ei7!cOLUMeiA 
5625  MIFFLIN 
'  5902  BEAVER 
5915  SUSQUEHANNA 

5956  BERKS 
16028  LANCASTER 
16055  MONROE 

6067iMlFFLIN 

6090|lu2ERNE 

.6111  WESTMORELAND 
i 6126' LEBANON 

16151 IallEGHENY 
'6174  JHUNTINCOON 
|6194jBuCKS 

:6233  LAWRENCE 
16246 iFAYETTE 

6289  I  YORK 

6297  PERRY 

{6310  WESTMORELAND 

6326' LEHIGH 
6370 'MONTGOMERY 
6396 i ERIE 
6622  I  BRADFORD 
6661  I 


6689  CARBON 
6721  ARMSTRONG 
6724!cLARtON 
6762;PIKE 
TEC  6879  PMILADELPH 


PHILADEL' 


PHILtPSBURG  FAA  i 
PMOENIKVILLE  1  £ 
PIKES  CREEK 

PINE  GROVE  1  NE 

■  PITTSBURGH  WB  AP 

'  PITTSBURGH  WB  CI 

PLEASANT  MOUNT  I 


POTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  OAM 
OUAKERTOWN  1  £ 


,  SCHUYLKIL. 

.  ALLEGHENY 

■  ALLEGHENY 

I  WAYNE 

.  SCHUYLKIL 


rlREADING  W8  CITY 
I RENOVO 
RENOVO  6  S 
REW 
RICES  LANDING  L  6 

RIDGHAY  3  W 
ROCHESTER  I  N 
RUSHVILLE 
RUSSELL 

'safe  harbor 

<  sagamore  1  s 
isalina  3  w 

SAXTON 

scanoia  2  e 
schenley  lock  5 

scran ton 

scranton  wb  airport 
sellersville  2  nw 
shade  gap  2  ne 
shamok i n 

sheffield  5  w 

HlPPENSauRG 

s 1 nnemahon i ng 
sizerville 
.ippery  rock 

SMEThPORT  HIGHWAY  SI 
SOMERSET  FAIRVIEW  S' 
SOUTH   CANAAN  1  NE 
SOUTH  MOUNTAIN 
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REFERENCE  NOTES  I 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport 

Station"  Harrlsburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

ending  at  time  of  observation. 


Long-term  means 

to  represent  obse 

on  the  period  1931-1955 


fnr  full  time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
ervatioi;  taken  at  ?he  present  lo^tion.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
„„  ,.._  ^ 31-1955. 

causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 

snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice.  .  > 

standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  Table. 
H 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
"Supplemental  Data"  Table. 


I 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature-  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  ....r  .,.l..l...  01  ...-•.U  ."Oil,  or  ,.,.1,  ...i....O,  ...«  .  r..io  .1  1  1«.  .....  .J.!..!".  •»  •-■7  '«   ""••  "   •"  •."""■ 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  -nth  are  described  In  -  Publications  MON™lVWEA™er^R^^^^  S^^^^^S^o^  « , 

NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  t.uperinienaeni 

L^^mation  concerning  the  history  of  changes  in  locations  elevations  exposure  etc  .of  substa^  ^Vrl^llTtri^All   Sfflce'. 

r.ll,Z;.lTir'r c'^rorel  lZtT:MTAlr   i::?^L^t?or?rre"guLrw:^^h^rLrf  Itt.oL   may  be  found  m  the  latest  annual  issue  of  U,cal 
Cllmatologlcal  D^ta  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  31st  at  Kegg  and  Pittsburgh  WB  AP  2 
Lowest  Temperature:   34°  on  the  14th  at  Clermont  4  NW 


Greatest  Total  Precipitation:   8.25  inches  at  Pottsville 

Least  Total  Precipitation:   1.52  inches  at  New  Castle  1  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.05  inches  on  the  3rd  at  Tyrone 

4  NE  Bald  Eagle 
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1 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.70 
4.50 
4.93 
4.39 

-  1.79 

-  .40 
.14 

-  .16 

.72 
1.46 
1.24 

.91 

21 

1 

25 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

8 
9 

7 
9 

1 
3 
4 
3 

0 

1 
2 
0 

DIVISION 

71.2 

.4 

4.13 

-       .49 

.0 

SOUTHEASTERN    PIEDMONT 

:OATESVILLE    1    SW 
3EVAULT    1    W 
iPHRATA 
iEORQE    SCHOOL 
SRATERFORD    1    E 

83.5 
82.2 
81.7 
82.5 
81.2 

62.5 
62.8 
63.5 
62.9 
61.2 

73.0 
72.5 
72.6 
72.7 
71.2 

.1 

-  1.4 

-  .2 

92 
89 
86 
89 
90 

1 
29+ 
31  + 
29+ 

1 

50 
52 
51 
48 
49 

14 
14 
14 
14 
14 

2 

1 
2 
3 
5 

3 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

2.07 
3.73 
4.78 
5.50 
4.27 

-  3.22 

-  .10 
.60 

.58 
1.19 
2.45 
1.44 
1.34 

21 
23 
23 
1 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 

7 

5 

11 

11 

1 
3 
4 
4 
3 

0 
1 
1 
2 

1 

10LTW000 

.ANCASTER    2NE    PUMP    STA 

J^NOISVILLE    Z    NW 

.EBANON    3    W 

4ARCUS    HOOK 

83.1 
83.6 
80.9 
82.5 
85.2 

67.0 
61.0 
61.8 
61.0 
69.2 

75.1 
72.3 
71.4 
71.8 
77.2 

-  .8 

.0 

-  1.2 

.0 

93 
91 
88 
90 
94 

31 
31 
29 
29 
29+ 

59 

51 
49 
49 
59 

14 
14 
14 
15  + 
14 

0 
0 
5 
5 
0 

3 
2 

0 

1 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.58 
3.66 
3.60 
3.34 
5.16 

-  1.75 

-  1.62 

-  1.10 

-  .14 

.81 
1.00 

.98 
1.37 
1.99 

7 
25 
25 
26 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
9 
8 
8 

1 
4 
4 
1 
4 

0 
1 
0 

1 

2 

40R5ANTOWN 

<T    GRETNA    2    SE 

MRRISTOWN 

>HIL    DREXEL    INST    OF    TEC 

>HILAOELPHIA    WS    AP                    R 

80.2 
81.6 
83.5 
83.6 
82.4 

62.4 
59.6 
64.9 
67.6 
64.5 

71.3 
70.6 
74.2 
75.6 
73.5 

-       .5 

88 
90 
91 
94 
91 

31  + 
28 
31  + 

9 

9 

48 
50 
51 
58 
51 

14 
18  + 
14 
14 
14 

4 
4 
0 
0 
0 

0 
1 
2 
6 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

3.63 
3.83 
4.40 
3.46 
3.42 

-    1.16 

1.33 
1.42 
1.24 
1.18 
.92 

4 
25 
21 
20 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
8 
7 

4 
1 
4 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
0 

>HILADELPHIA    PI    BREEZE 
>HOENIXVILLE    1    E 
iEADING    WB    CITY                            R 
(EST    CHESTER 

84.3 
83.7 
82.9 
84.0 

68.9 
62.5 
66.0 
62.8 

76.6 
73.1 
74.5 
73.4 

.6 

-    1.1 

1.1 

.1 

92 
90 
91 
93 

31  + 
31  + 
31 
29 

62 

49 
55 
52 

21  + 
14 
14 
14 

0 
1 

0 

0 

5 
2 
2 
8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.24 
2.48 
2.54 
2.96 

-  1.64 

-  2.73 

-  1.34 

-  2.41 

1.05 

1.13 

.83 

1.03 

20 
20 
23 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 

7 

3 
2 

2 
2 

1 
1 
0 

1 

DIVISION 

73.3 

-       .4 

3.61 

-    1.27 

.0 

LOWER    SUSQUEHANNA 

IRENDTSVILLE 
LOSERVILLE    1    N 

-ARLISLE 
MAMBERSBURG    1    ESE 

.ETTYSBURG 

84.1 
82.6 
84.7 
84.3 
84.1 

61.7 
61.5 
63.8 
60.7 
63.9 

72.9 
72.1 
74.3 
72.5 
74.0 

.1 

.7 

-       .6 

.2 

92 
91 
93 
93 
92 

29 

29 
31  + 
31  + 
30+ 

50 
48 
51 
45 
52 

14 
14 
14 
14 
14 

2 

4 
0 
4 

1 

4 

1 
3 
3 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
4.56 
3.57 
1.69 
2.87 

-  1.65 

-  .30 

-  .55 

-  2.36 

-  1.30 

.86 
1.60 
1.02 

.60 
1.10 

25 
3 

26 
2 

25 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
7 
5 
7 

1 
2 

3 

1 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

HANOVER 

HARRISBURG    WB    AP                         R 

(ERCERSBURG 

.HIPPENSBURG 

fORK    3    SSW    PUMP    STA 

84.2 

83.0 
84.6 
84.8 
85.8 

63.2 

64.0 
61.2 
62.5 
62.5 

73.7 
73.5 
72.9 
73.7 
74.2 

-       .3 
.5 

.3 

92 
91 
91 
93 
92 

29 
31  + 
29 
31 
31  + 

48 
47 
48 
46 
47 

14 
14 
14 
14 
14 

2 
2 
2 
3 
2 

2 
4 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 
5.49 
2.63 
1.83 
3.19 

-  .80 
2.15 

-  .99 

-  1.58 

1.26 

2.36 

1.20 

.42 

.96 

25 
25 

3 
21 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

6 
9 
5 

7 
7 

3 
4 
1 

0 
3 

1 
1 
1 

0 
0 

DIVISION 

73.4 

.0 

3.19 

-    1.00 

.0 

MIDDLE    SUSQUEHANNA 

lERWICK 

N6LISH    CENTER 

EWISTOWN 
(ILLVILLE    2    SW 

EWPORT 

83.8 
80.  7M 
84.2 
79. 7M 
83.0 

61.1 
53. 2M 
61.7 
57. IM 
61.4 

72.5 
67. OM 
73,0 
68. 4M 
72.2 

90 
86 
91 
86 
90 

31  + 

29+ 

29 

29 

11 

48 
40 
49 
48 
49 

14 
14 

15  + 

16  + 
15  + 

3 
35 

3 
14 

4 

2 
0 
2 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.68 
4.57 
4.16 
4.14 
3.51 

-       .80 

1.11 
2.70 
2.74 
1.11 
1.19 

25 

26 

3 

26 
3 

.0 
.0 

\l 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

9 

4 
5 
8 

4 
3 
2 
3 
3 

UNBURY 
ILLIAMSPORT    WB    AP 

83.0 
81.5 

59.6 
60.8 

71.3 

71.2 

.3 

90 
91 

11 
31 

45 
49 

14 
14 

7 
5 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

3.23 
3.69 

-       .86 
.08 

1.24 

1.21 

26 
25 

.0 

.0 

0 
0 

9 
5 

2 

2 

1 

2 

DIVISION 

70.8 

-       .8 

4.00 

-       .03 

.0 

UPPER    SUSQUEHANNA 

USTIN8URG    2    W 
ANTON    1    NW 
AGLES    MERE 
AWRENCEVILLE    2    S 
ONTROSE 

79.2 

M 
73.0 
80.8 
76.8 

55.9 
56.2 
56.8 
57.1 
55.3 

67.6 

M 
64.9 
69.0 
66.1 

.2 

85 

78 
90 
84 

29+ 

29+ 
31 
20  + 

40 
44 
45 
45 
42 

18 
17 

15  + 

14 

17 

24 

47 
13 
40 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.88 
4.61 
3.34 

3.15 
4.28 

-       .84 

.94 
1.37 
1.61 
1.12 
1.37 

3 
26 
26 
25 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
8 
6 

7 

2 
4 
2 
2 
4 

0 

1 

1 

2 
1 

OWANDA    1    ESE 
ELLSBORO    3    S 

80.8 
76. IM 

57.3 
56. OM 

69.1 
66. IM 

-       .4 

88 

85 

31 
30 

45 
43 

16+ 
18  + 

12 

35 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.21 
5.81 

-       .06 

1.09 
2.00 

26 
26 

.0 
.0 

0 
0 

4 
10 

3 
3 

1 
1 

DIVISION 

67.1 

-    1.0 

3.90 

-       .11 

.0 

CENTRAL    MOUNTAINS 

ELLEFONTE    4    S 
!U    30IS    7    E 
MPORIUM    1    N 

81.3 
78.7 
76.9 

59.1 
57.4 
54.6 

70.2 
68.1 
65.8 

88 
85 
83 

29 

31 
10 

52 
40 
42 

14 
14 
15  + 

5 
17 
40 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.69 

4.03 
3.19 

1.65 

1.01 

.73 

3 

2 

12 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

8 

10 

2 
3 
2 

2 
1 
0 

Se-^  Reference  Nofss  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RENOVO 
RIOGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
E8ENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

ICEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BUR6ETTST0WN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  It    S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 

UN  I  ON TOWN 
WAYNESBURG  2  W 

DIVISION 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  h    W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  it    NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  W8  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 

MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


82.6 

76. 2M 


80.5 
83. IM 
77.9 
84.2 
65. IM 

77.5 
83.8 
81.6 


83.0 
77.3 
81.5 
83. 4M 
83.5 

61.0 
79.9 
8'*.  6 


86.2 
8'..5 
82.3 

83.'. 
81.1 
82.1 
82.8 
79.1 

82.0 


75.0 
76.0 
79.3 
75.0 
78.3 

78.7 

60.1 

75.1 

6'..5M 

76.2 

85.3 
81.7 
86.4 
61.3 


79.8 
81.4 
80.2 


58.7 
55. 5M 

55.6 
56.5 
56.0 
61.0 


59.5 
59. 7M 
57.3 
61.1 
59. 8M 

61.0 
59.0 
61.9 


60.7 
50.7 
56.5 
57. IM 
57.5 

56.7 
54.3 
57.2 
56.1 
68.1 

59.2 
59.4 
62.9 
60.1 
50.1 

55.7 
54.3 
59.9 
60.9 
56.5 

53.5 
56.5 


55.9 
53.6 
57.1 
54.5 
56.5 

56.0 
57.0 
51.0 
60. 2M 
62.5 

63.6 
59.8 
59.2 
56.5 
51.5 

57.4 
55.4 
5-'. 5 
53.6 

58.5 


1   I  E 


70.7 
65. 9M 

65.8 

71.7 
66.4 
70.7 

58.7 


70.0 
71.4M 
67.5 
72.7 

72. 5M 

69.3 

71.4 
71.8 


71.9 
59.0 
69.0 
70. 3M 
70.5 

69.9 
57.1 
71.0 
59.9 
69.9 

69.3 
72.5 
74.6 
72.3 
71.2 

74.5 
57.7 
71.0 
71.9 
67.8 

72.8 

70.9 


65.5 
65.8 
68.2 

64.8 
57.5 

67.4 
68.6 
63.5 

72. 4M 
70.4 

74.5 
70.8 
72.8 
66.9 
64.3 

68.6 
58.4 
58.9 
66.1 

70.0 

58.4 


1.5 
.5 


89 

31 

85 

31 

92 

29 

90 

29 

64 

29 

95 

31 

90 

31 

2.79 

4.79 

4.95 
2.82 
2.27 
5.69 

3.60 


5.35 
4.16 
3.30 
3.91 
3.97 


-   .37 

.93 

2.29 


1.52 
.70 
.08 

.10 


1.53 
1.59 
2.69 
2.77 
1.91 

3.73 
2.39 
1.91 
3.01 
1.87 

3.99 
1.52 
3.45 
4.58 
2.11 

2.62 

4.31 
3.13 
1.97 
3.14 

2.94 
5.23 


2.65 
1.89 
3.66 

3.71 
2.57 

7.41 
2.87 
1.71 
3.58 
3.12 

2.47 
2.83 
3.27 
2.50 
5.58 

3.82 
2.32 
2.53 
2.21 
2.80 

3.17 


.63 
1.89 


1.12 
1.35 


1.52 
.24 


1.13 
1.25 


1.83 
1.06 


1.57 
1.05 
1.59 
1.60 
2.21 

1.06 


.40 
.64 
.85 

1.10 
.84 

1.11 
.75 
.58 

1.00 
.61 

1.80 
.47 
.95 

1.90 
.94 

.80 
1.10 

.82 
1.02 
1.45 

1.08 
1.92 


.57 
.41 

1.88 
.87 

1.07 

1.76 
.79 
.78 

1.01 
.50 


.71 
2.45 

1.17 
.50 
.65 


.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


2  2 

0  0 
0 

5  1 

1  0 


3  0 

0  0 

1  1 

4  0 

1  1 

5  3 

3  0 

1  0 

4  1 

2  0 

2  0 

2  0 

2  0 

1  0 

2  2 


See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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m^s; 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


CMCTONU    LOCK    S 

LLENTQUN    (^S    CO 
LTOO«A    HORSESHOE    CURVE 
RENDTSviLLE 

ItSTlNBURG    ^    W 

UERSTOMN    3    WNH 

hRNES 

EAR    CREEK.    DAM 

EAR    OAP 

EAVER    FALLS 
[AVERTOtfN 
iCKTCLSVlLLC 
ELLEFONTE    *    S 
LftNE 

JHLEHEM 

.AIRSVILLE    6    ENE 
.OSERVILLE    1    H 
tSHELL    1     $tr 

ADDOCK    LOCK    2 

AOFORO    FAA    AIRPORT 

AOFORO    h    W    RES 

EEZEi'OOO 

OOKVILLE    FAA    AIRPORT 

UCETON    I    S 
FFALO    MILLS 
RGETTSTOWN    2    H 
RNT    CABINS    2    NE 
TLER 

HP    HILL 
NP   ULlNE 
NTON    1    NM 
HiSLt 
*ROLLTOWN    2    SSE 

<T£R    CAMP    2    H 
>*R    RUN 

WBEi^SBURG    I    ESE 
kRLEROl    LOCK    4 
IRENCE    1     E 


IRION 
lUSSVlLLE 

itsville 

:arfielo 
:rhont 


sw 


NW 


iTESVILLE  1  SH 
IFLUENCE  1  SW  DAM 
IFLOENCE  1  NW 
INEAUTVILLE 
INEAUTVILLE  6  E 

INELLSVILLE 

iSHOhOCKEN 

vseuRo 

AOPOLIS    NEVILLE     I! 
RT 

DERSPORT    3    NW 
OERSPORT    6    E 
INGTON    2    WSW 
EKSIDE 
S50N    2    SE 

VILLE 

AULT    1    W 

EGAL 

MA 

LESTOWN 

301 S    7    E 
^ORE    2    SSW 
-ES    HERE 
r   8RADY 
<SBURO 

«BORO 
>RIUH    1    N 
.ISH    CENTER 
lATA 
NUNK    2 

:   WB    AIRPORT 
lETT    1    Stf 
lELL    SHARON 
I   CITY    4    S    DAM 
IKLIN 

LAND 
TON 

ERTOWN 
6E    SCHOOL 
YS8URG 

HAZEL    2    NE    DAM 
MOORE 

WILLARO    DASH    DAM 
DSeORO 
ERFORD 

ERFORD    1    E 
NS60H0    LOCK    7 
NVILLE 

VER 

ISBURG    W6    AP 

ISBURG    NORTH 

ISTEftVILLE 

riOOD 

SDALE    4    NW 

r    BROOK    1    W 
iOTTOH    2    SE 

IKGDON 
iDALE 

4AN 

»NA    3    SE 

>T0HN    2    NW 

:y  Shore 

>T0WN 
1    NNE 


PENNSVLVANU 
AUGUST    1961 


Day  of  Month 


•8 

.01 

.10 

.«« 

S; 

.10 

.01 

.3«| 

69 

.03 

.Ot 

'*>o\ 

»i 

.08 

.HI 

00 

.55 

.1* 

38 

.U 

T 

.27 

12 

.02 

.0) 

.09< 

29 

.2Sl 

8        9 


.u 

j       .04 


.26 

.02    1.60 
.03    1.05 


.29 

.a 

1.68 


1.10 
.12 


.92 

.57 

.07 

.73 

•  08 

.»1 

.02 

.35 

21 

52 

87 

71 

19 

08 

9« 

38 

74 

73 

2. 

39 

91 

'• 

*7 

2.47 
3.01 
2. S3 


2.87I 
5.09' 


.06 

1.29 

.04 

.2C 

.01 

.42 

.23 
.21 

.14 

27 

.33 

54 

.11 

01 

.Oil 

4 

.5; 

4 

IB 

5 

58 

2 

69 

1 

95 

4 

7 

25 

' 

81 

.18 
.81 

.07 


10       11       12 


13      U      15 


16      17       18 


19      20      21 


l.llj     .25 


.02  .09 
.29  .21 
.42    1.05 


22      23      24 


25      26      27 


.05 

.63 

.13 

.25 

.02 

.52  1 

.42 

.72 

.37 

.07 

17 

.21 

.12 

26 

T 

.08 
.31 

91 

.84 

07 

1.11 

.63 

36 

.12 

.14 

.04 

02 

.15 

.36 

28      29      30 


.72 

.50 
.02 


.75 

.05 

.10 

1 

.05 

.27 

.06 

.67 
T 

1 
1 
1 

.50 
.20 
.37 
.02 
.17 

2 

.53 

2 

.10 

•  4fl       ,32j      ,04       ,10 


.20 

.05 

.?•; 

.03 

T 

.12 

.02 

1.51 

.02 

1.30 

.761 

.90^ 

1.17 


1.04 

T 
1.00 


.36       .15       ,02,      T 


.17 
2.45 


2.70 
.75 

i.U 


1.43 
.37 
I.IB 


.71     2.36       ,73 


.76       .30       T 


.76  1.04  .23 
.96  1.57 
1.27    2.00 


.02     1.30       .11       .1.0 


DAILY  PRECIPITATION 


LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHIGMTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWiSTOWN 

LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 

LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARTON  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  C0NNELLS6URG 

MC  KEESPORT 
MEADVILLE  1  S 
HEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
HERCERSeURG 

MEYERSDALE 
MILANVILLE 

MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

Ml  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  * 

NESHAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  2  NW 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //B 
PITTSBURGH  WB  CITY      P 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         f 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RIOGWAY  3  W 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SI2ERV1LLE  \ 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 
STROUDSSURG 
STUMP  CREEK 

SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

TAMAQUA 

TAMAQUA  *  N  DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 
TIONESTA  2  SE  0AM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA  1  ESE 

TROY 

TYRONE  *.  NE  BALD  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 


Day  of  Month 


.05 
.48 


A. 28 
3.63 
3.83 
3.79 


1.52 
3.45 
4.33 


7,67 
4.40 
4.29 


2.27 
3.89 
2.54 
2.09 

3.13 
3.07 

1.7, 


.15   .20   *20 


.18 
1.55 
.98 

1.02 


.35   .01  1,45 


5.66 
4.49 
3.92 


6.72, 
2.53i 

2.21 


.02   .06   .18 


UNIONTOWN 

2,9V 

VANDERGRIFT 

2,80. 

VIRGINVILLE 

WARREN 

2,80 

WATSONTOWN 

2,74, 

WAYNESBURG  2 

W 

5,23i 

WELLSBORO  3  S 

5.81; 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1 

SE 

2.45: 

WEST  HICKORY 

3.02| 

WHITESBURG 

1.92' 

WILKES  BARRE 

5.58] 

WILLIAMSBURG 

1   4. OB' 

WILLIAMSPORT 

WB  AP 

3,69* 

WOLFSeuRG 

2.78 

13 


14   15   16   17   18 


T 

.le 

.55 

.35 

.06 

.10 

.51 

.55 

2.67 

.12 

.07 

.99 


.59 

.50 

.23 

.15 

.08 

.27 

.05 
.10 

.07 


.10 
.37 
.04 


.07 
1.37   .26 
1.10  1.90 


.11 

.11 

1.51 

T 

1.74 

T 

.06 

.01 

.11 

.0* 

.oa 

.6B 

.63 

1.37 

.16 

.60 

.11 

.16 

l.*2 

.27 

.0< 

.10 

.29 

1.63 

.29 

.05  .04 
T  .06 
.19  1.10 


1.19  2.30 
.09  .91  .05 
.72  1.20  1.9» 


.10 

.05 
.25 


.33 

.70 

1.22 

1.53 

.90 

.23 

1.30 

.25 

.1« 

.01 

1.23 

.20 

T 

.10 

.09 

1.32 

.30 

.63 

1.21 

.07 

T 

1.09 

1.12 

.06 

1.30 

.12 
,25 


^mlinuod 

DAIL 

Y  PRECIPITATION 

PENNSYLVANIA 
AUOUSt    1961 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4    1    5 

1    6       7    1    8    1    9 

10   1  11   1  12      13  1   14  {  IS 

16      17  1   18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25      26  1  27 

28 

29    1   30 

31 

iON      dROVE 

3.)» 

.19      .16 

.15 

.»»                  .51 

.05 

.42                              t 
.92 

.17 
.06 

.06      .09 

.15 

.15      .16 

.<»1 

.57 
..2 
.92 

1.17 

.20      T 

.oa    .10    .11 

.07                   .14 
.12       .25 

.96     .5a 

.30      .12      .09 
.02    2.15      .63 

.06      .IS 

T 
.06 

Station 


JiNTOWN  WB  AIRPORT 
tIK  WB  AIRPORT 
IRRISBURG   WB   AIRPORT 
IILADELPHIA   WB   AIRPORT 
ITTSBURGH   WB   AIRPORT   2 
LADING   WB   CITY 
ISAllTON  WB  AIRPORT 
:iJiIAMSPORT  WB  AIRPORT 


Wind  direction 


OSS' 

U   »   > 


SUPPLEMENTAL    DATA 


speed 

.  p.  h. 


7.2 
10.9 
6.9 
7.4 
6.3 
7.6 
6.8 
5.4 


£    B 


3 


wsw 
wsw 


WNW 
N 

sw 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


15 
25 
21 


84 
76 
91 


61 
68 
60 


Number  of  days  with  precipitation 


ill 
I    o   § 


0 

19 

1 

11 

0 

13 

0 

12 

0 

13 

0 

15 

0 

14 

5.4 
5.7 
6.2 
6.2 
6.3 
6.0 
5.8 
6.3 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1961 


Day  Of  Month 


Slalion 


ALLENTOWN  WU  AM 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOISVILLE 
AUST1N3URG  2    W 
aAKERSTONN  3  WNW 
BELLEFONTE  *  S 
BERWICK 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  w  RES 
6R00KVILLE  FAA  AIRPORT 
BUR&ETTSTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLATSVILLE  3  W 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 
COUDERSPORT  3  NW 


DU  BO  IS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EMPORIUM  I  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
ERIE  WB  AIRPORT 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


63   63   66 


90   82   72 
67   63   65 


52  58  61 

84  83 

62  68 

53  82 
55  55  62 

82  81  83 

64  62  63 

77  79  75 
62  65  65 

87  83  69 

65  64  63 

78  73  75 
55  62  55 

76  76  77 


60  68   57 

85  85   83 

62  67 

85  8U 


84  82 

59  61 

79  75 

55  55   60 

86  70   86 

68  66   64 


68   66   65 


83   82   79 
56   59   65 


80   80   81 


63   83   78 
58   64   64 


84   82   80 
57   56   58 


83   85   82 
62   62   65 


78   78   72 
57   62   63 


85   85   77 
64   64   64 


50   58   57 


85   84 
63   60 


65   62   61 


85   84   84 
64   64   66 


92   85   73 
72   61   65 


83   83   76 
63   64   66 


79   79   76 
60   65   63 


80   76   79 
60   66   62 


83   81  84 

59  61  65 

82   85  87 
52   56 

79   78  79 

55   55  59 

82  86 

67  66 

82  85 

60  64  64 


52   55   60 


56   64   62 


65   67   63 


57   58   61 


76   80   83 
52   59   59 


53   61   60 


76   72   76 
49   58   59 


66   61   64 


81   82   75 
58   62   54 


85   80   85 
60   64   63 


80   79   79 
59   64   58 


78   73   62 
57   57   58 


86   84   84 
63   69   67 


77   77   79 
63   62   63 


56   57   62 


79   77   72 


83   83   85 
65   65   63 


80 
56 


84   86   SO 
52   57   60 


78   79   76 
52   55   64 


83   85   80 
56   62   65 


51   56   62 


80   78   81 


67   66   64 


79   83   75 


87   87 
64   66 


63   60   63 


58   56   55 


86   88   87 
58   62   64 


75   76   82 
57   53   56 


58   55   58 


81   84   83 
56   54   55 


83   84   86 
62   58   61 


77   78   81 
5  7   60   60 


55   50   57 


79   79   75   77   80   S3 
52   57   66   56   53   52 


79   81   82 


84 

83 

84 

56 

56 

61 

83 

84 

56 

53 

53 

73 

76 

SO 

59 

55 

60 

87 

86 

87 

60   64   65 


85   86   86 
5  8   60   63 


50   51   52 


83   S3   85 
55   53   53 


60  58  62 

53  87  87 
62  62  64 

77  81  82 

58  57  58 

73  77  80 

54  51  59 


86   87   87 


50   50   54 


85   S5   85 
54   55   55 


53   52   52 

70   74   75 
56   57   59 


79   80   80 


12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S 


T2   84  I  75   77   83 
55   50   54 


S3   83   86 


67   65   6S 


66  65  68 

85  85  82 

5S  61  63 

87  S2  87 

68  69  68 


SO   79   77 
66   63   64 


85   88   85 
66   65   68 


61   65   56 


56  60  56 

SO  81  78 

62  67  61 

84  85  83 
61  68  65 

85  84  85 
65  60  67 

86  85  85 
56  67  66 

83  S3  79 

60  60  60 

90  87  85 

69  68  72 

89  Se  85 

68  67  68 


76   78   73 
59   61   60 


85   85   83 
64   67   66 


80   78   76 


89   90   86 
65   66   74 


60   66   65 


85   85   82 


84   80   79 
56   67   57 


55   57   59 


89   83   85 
67   70   67 


84   81   77 
60   52   54 


85   86   85 
68   62   61 


80   61   81 
63   65   66 


60   60   63 


63   63   64 


84   S3   83 
53   60   61 


85   75   76 
60   50   53 


51   44   57 


59   50   52 


44   49   50 


83   83   83 


56   52   54 


58   48   53 


60   48   50 


43   39   54 


78   72   79 
50   46   61 


83   80   83 


68   70   61 


76   78   86 
55   45   52 


49  45  58 

72  68  72 

44  34  40 

86  76  79 

61  50  51 


56   46   47 


86   79 
63   56 


82   77 
63   55 


87   88 
59   59 


83   75 
56   42 


84   83 
61   56 


85   86 
63   56 


85   82 
53   53 


79   79 
62   67 


85   83 
60   57 


76   76 
52   46 


80   75 
57   43 


82   80 
55   50 


84   S3 
54   64 


85   83 
68   53 


87   86 
59   55 


81   75 
64   44 


89   84 
63   59 


88   83 
58   66 


76   75 
66   48 


85   86 
55   65 


74   74 
68   42 


86   87 
68   60 


83   82 
57   68 


84   77 
57   41 


55   52   60 

69   75   80 


46   40   53 


76   65   66 


78   77   70 
66   60   59 


76   68 
58   57 


81   79   84 

60   43   50 


75 

75 

55 

35 

85 

79 

64 

54 

78 

76 

54 

54 

87 

84 

57 

64 

77 

74 

56 

47 

89 

85 

61 

55 

79 

76 

59 

52 

83  84  73 

53  58  69 

82  84  82 

47  57  59 

S7  85  77 

64  60  69 

80  83  79 

65  69  67 

86  85  76 

56  61  69 

81  76  65 
60  60  57 

82  84  73 

56  59  68 

79  71  62 

57  56  58 

81  79  70 

52  53  67 

84  78  69 

67  59  58 

86  85  76 
57  55  58 

82  84  74 

53  58  59 

87  88 

56  57 


46   40   41 


77   75   83 
60   51   56 


62   46   43 


86   82 
49   44 


84   80 
62   66 


74   73 

64  ;  59   50 


78   69 
62   60 


86   73   70 


58   58 

72   63 
64   66 


87  81  76 

68  56  60 

90  76  78 

64  66  64 

82  84  74 
61  66  69 

86  85  77 

58  59  56 

84  84  74 

50  60  60 

84  SO  68 

66  60  59 

83  82  66 
46  60  48 

84  72  71 

56  58  58 

84  77  76 

66  58  56 

88  85  76 

57  57  55 

81  80  64 

59  57  56 

74  77  75 

65  58  55 

87  83  79 
63  60  62 

79  76  68 

55  57  55 


80   72 
61   67 


70   82 
60   63 


76   76 
57   60 


70   84 
57   62 


75   74 
59   54 


74   82 
59   61 


68   81 
58   62 


82   82 
61   66 


76   76 
68   62 


70   82 
68   64 


69   74 
57   59 


74   76 
66   56 


76   76 

57   56 


74   75 
69   66 


80   82 
65   65 


70   77 
58   55 


S3   81 
60   69 


86   84 
67   65 


70   78 
65   56 


78   86 
59   67 


79   86 
66   58 


74   82 
67   61 


71   81 
66   58 


67   72 
58   51 


74   83 
59   57 


82   74 
58   64 


85   82   85 


71 

69 

88 

83 

70 

70 

82 

84 

65 

59 

88 

82 

68 

65 

76 

80 

66  64  59 

81  80  84 

66  62  68 

81  81  82 

69  66  65 

86  79  86 

69  68  67 

73  79  79 

66  63  62 

84  86  84 

67  68  64 

76  75  73 

65  64  69 

76  78  78 

61  60  S3 

76  80  80 

65  63  5S 

84  76  82 

63  59  55 


67   67   61 


88   89   67 


86   80   82 
62   66   58 


88   92   91 
64   65   61 


83   85   80 


91 i    81.3 
64  I  62.7 


85   62.1 
64   62.6 


86   SO. 5 
61  I  59.5 


86 i  84.1 
58  I  61. T 


83  I  79.2 
55.9 


61   63   66   57 


84   88   82   85 
65   67   60   60 


83 

0 

to 

7 

81 

.3 

59 

■  1 

63  66  58 

81  76  78 

63  65  59 

86  91  87 

64  65  60 


90   83.8 
61   61.1 


84   77.3 
61  I  60.7 


85   82.6 
61   61.5 


80   74   78   85 
62   59   54   60 


81   80   80   86 
59   57   5*   54 


85   79   81   90 

62   62   58   53 i  57.1 


63   63   62 


84   87 
69   65 


84   87 
69   64 


76   76 
59   63 


83   86 

59   56 


82   80 

64   60 


8  7   84 
71   71 


78   81 
64   59 


80   78 
60   65 


62   65   64   58 


74  ,  71 
59  ;  65 


84   86 
66   70 


77   75 
62   52 


81   86 
68   68 


75 

S2 

80 

79 

83 

79 

44 

48 

62 

64 

48 

56 

80 

86 

86 

84 

85 

86 

56 

58 

59 

61 

61 

67 

74   74 
57   57 


79   78 
62   66 


55   56   62  !  62 


78   86 
62   61 


77   76 
54   60 


87  I  85 

61  j  67 

79  I  76 

62  I  63 


79   80   75   64   72   73 


81   SO 
66   56 


80   84 

58  I  60 


55  55 

84  81 

66  51 

79  74 

59  59 


55   58   59   65 


66   79 

57   67 


SO   79 
59   67 


79  I  79 
61  '  65 


83  ,  84 
71 


68   66  \    71   78   83 
63   61   59   67   66 


76.0 
55.9 


78.0 
53.6 


83   86   81 


83   84   84  I  87 
70   67   60  I  60 


83   78   65 


83  I  81.5 
51 '  56.5 


89  I  83.1 
55 '  59.7 


85   83.4 
53  I  57.1 


63   62   58   60  I  56.2 


93   89   86   93 
66   68   63   62 


90   87 
64   66 


SO   73   75   82 
55   57   64   62 


86   86   92 


60   60   66   68 

88   91   89   85 
65   67   64   61 


84.7 
63.6 


84.3 
60.7 


83.5 
62.5 


83  I  81. C 
56:  58.7 


80   86   76   83  I 
61   62   51   5* 


84   80   82   89 
61   61   66   65 


80 
50 


69   89   84 


78.7 
66.0 


80.1 

57. C 


76.1 
61.C 


55   62   53   52 


61   64   62.E 


79. S 
54.3 


89   87   87   91 
67   61   53   53 


80  80 

64  61 

73  73 

63  64 

85  87 

66  60 

80  SO 

63  60 

73  80 

64  59 

81  82 

65  58 

83  84 

69  69 

SO  79  1 

66  63 


83   82   79 
62   62   57 


76   78   77 
63   63   66 


90   85   86 
62   66   59 


83   79   80   86 


60  62  66 

79  82  79 

59  61  54 

SI  86  82 

68  61  61 

84  86  82 

72  70  62 

83  76  80 


84. E 
57.; 


85   78.1 
5*   57.* 


76  I  73. C 
67 i  56. e 


90  1  64. 
58  1  60. 


77.5 
57.3 


76.5 
54. ( 


83  80." 
51,  53.; 


86  81.' 
62  63.! 


85 i  76. 

67  I  62 • 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUSUST    1961 


Day  Of  Month 


NEWPORT 

NEW  STANTON 
NORRISTOWN 
PALMERTON 

PHIL  DRtXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PH1LIPS8URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 
READING  WB  CITY 
RENOVO 
RIDGWAY  3  W 


SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENseuRG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STOYSTOWN 

STROUDSSURG 

SUNBURY 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA  1  ESE 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


65   63 


87   87 
62   68 


16 


17 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   62   69 


67  66  69 

81  76  79 
6'.  60  69 

82  78  79 
70  68  68 


75   70 
58   63 


68   61   65 


82   81 
62   67 


66   71   67 


58   51   56 


87   82 
62   58 


5  7   5  8   62 


86   71 
70   65 


60   61   63 


82   80 
61   68 


86   S* 

63   64 


60   69   65 


82   81   71 
63   65   65 


81   67   81 
60   58   62 


81   85 
6'!   61 


83   80 
62   65 


57  57  62 

80  79  81 

57  57  63 

8'>  80  82 

67  70  70 

83  80  80 

61  65  65 

85  89  64 


76   75 
55   56 


90   85 
66   59 


82   68 
63   63 


88   83 
66   65 


86   86 
6l>   64 


84   82 
53   56 


83  .77 
69   68 


82   80 
66   66 


84   83 
68   69 


78   76 
51   53 


81   79 
65   66 


80   83 
55   62 


84   84 
62   66 


76   80 
50   53 


85   64 
59   58 


82   81 
48   52 


86   78 
69   69 


81   82 
53   59 


84   85 
60   61 


84   80 
62   65 


80   8  5 
56   62 


82   82 
60   60 


79   79 
52   55 


84   80 
63   64 


82   86 
62   60 


82   84 
57   65 


82   85 
56   60 


83   85 
54   58 


79   78   77 


77 

81 

62 

63 

83 

82 

60 

60 

86 

85 

65 

65 

86   86 
60   61 


85   87 
60   58 


67   65   68 


86   91 
64   68 


91   89   90 
72   72   74 


78 

79 

51 

4  9 

86 

87 

61 

66 

82 

83 

59 

56 

85 

86 

64 

63 

85   86 
55   54 


80   82 
51   50 


86   89 
66   68 


86   88 
59   59 


81   85 
51   52 


83   84 
57   54 


86   86 
60   65 


83   86 
58   60 


82   82 
68   59 


79   79 
53   55 


85   86 
55   56 


86   87 
59   61 


79   81 
57   57 


51   51   53 


82 

87 

55 

55 

83 

82 

59 

61 

84 

86 

56 

57 

83   83   83 


75 

79 

56 

57 

90 

90 

63 

66 

85 

87 

59 

59 

90   85 
66   68 


87   84 
68   64 


84   88 

70   72 


82   86 
65   64 


84   89 
73   74 


84   86 
73   70 


78   77 
62   57 


86   86 
67   70 


85   82 
65   65 


87   83 
69   70 


82   74 
57   63 


89   62 
60   63 


82   84 
62   63 


84   85 
70   68 


88   87 
64   65 


84   84 
67   66 


89   80 
63   64 


80   83 
64   66 


86   85 
68   70 


85   82 
68   64 


83   83 
66   67 


82   80 
64   64 


79   85 
64   63 


90   85 
66   68 


82   84 
62   63 


80   77 
62   57 


83   81 
60   66 


83   79 
69   68 


83   82 
68   53 


83   80 
67   67 


79   78 
63   63 


83   84 
64   61 


87   87 
66   70 


86   77   78 
61   49   49 


86   82   86 
52   46   55 


76   78   86 
60   51   57 


68  58  62 

76  78  82 

59  51  55 

78  79  83 

68  62  62 

67  71  80 

44  37  51 

81  78  84 

58  49  64 

73  80  86 

52  52  60 

73  81  87 

60  67  67 

77  63  67 


60   70   79 


76   78   86 
61   65   60 


76   77   84 


78   79 
59   46 


58   48   49 


72  73  65 

65  50  59 

80  77  86 

61  46  55 


52  60  58 

81  72  75 

66  47  53 

76  69  74 
63  42  44 

72  74  84 

52  61  55 

87  76  80 

58  45  49 

80  70  78 

46  44  47 

71  76  84 

41  38  47 

77  74  86 
61  45  50 

74  77  83 

67  51  61 

68  79  86 

46  42  53 

77  78  85 

50  45  54 

76  66  74 

47  46  46 

87  79  81 

59  52  55 


84   66 
59   60 


64   59   55 


63   53   51 


89   61 
66   61 


87   79 
65   60 


88   61 
66   64 


78   74 
53   46 


68   64 
62   56 


82   63 
63   67 


63   83 
67   62 


79   74 

54   40 


66   66 
53   47 


86   63 
54   60 


66   61   67 


90 

68 

83 

56 

50 

49 

62 

80 

86 

56 

47 

47 

63 

62 

65 

61 

57 

66 

87 

81 

62 

64 

49 

50 

82 

81 

84 

56 

49 

52 

86 

65 

85 

65 

56 

55 

86 

61 

88 

63 

56 

59 

65 

64 

79 

64 

54 

63 

63 

60 

78 

66 

54 

55 

64 

76 

64 

60 

43 

46 

66 

87 

83 

66 

52 

46 

85 

82 

61 

54 

50 

51 

79 

76 

64 

54 

44 

45 

62 

77 

64 

61 

45 

46 

65 

63 

85 

63 

62 

67 

80   80   86 


64 

84 

55 

66 

61 

75 

66 

43 

69 

86 

56 

66 

64 

60 

60 

51 

88 

87 

59 

57 

64   75 
61   60 


86   75 
62   60 


74   80 
61   60 


76   66 
60   59 


74   61 
66   60 


76   61 
61   65 


74   61 
63   62 


73   53 
56   56 


77   75 
56   56 


76   75 
60   69 


79   74 
65   63 


61   76 
56   56 


81   76 
53   66 


86   76 
55   66 


76   68 
62   62 


86   63 
59   59 


60   71 
55   59 


62   71 
59   59 


65  66 

66  68 


83   66 
61   66 


60   70 
69   59 


81   72 
61   59 


62   76 
62   60 


62   76 

57   66 


77   66 
56   66 


86   79 
59   59 


65   77 
60   61 


76   67 
66   66 


63   67 
67   59 


79   73 
64   60 


79   66 
61   61 


84   75 
6a       59 


76   77 
58   56 


79   71 
61   69 


79   67 
61   61 


80   72 
59   60 


82   87 
59   56 


83   74 
61   68 


60  72 

61  67 


62   75 
64   68 


61   72 
63   66 


65  76 

66  68 


75   73 
55   67 


63   61 
56   63 


76   64 
59   61 


77   66 
65   64 


63   75 
55   52 


66   61 
54   66 


69   77 
56   53 


62   72 
62   66 


69   80 
59   61 


75   79 
56   59 


76   63 
60   57 


67   64 
59   63 


62   75 
62   64 


65   83 
59   67 


76   86 
61   66 


66   79 
56   61 


66   61 
53   65 


82   72 
59   61 


66   64 
56   56 


66   77 

59   69 


74   60 
56   63 


78   77 
59   60 


76  83 

59  69 

76  85 

60  56 

73  74 

57  60 

76  81 

60  64 

60  77 

69  66 

84  63 

57  67 


61   64   66 


78 
65 

79 
69 

75 
62 

81 


79 
65 


60 

69 


65   60 
70   65 


86   66 

62   57 


63   67 
73   72 


61   65 
69   67 


61   68 
73   73 


62   66 
73   72 


62   66 
74   74 


77   76 
59   57 


62   67 
72   69 


81   85 
60   60 


63   66 
68   67 


76   76 
64   64 


65   61 

64   65 


76   67 
60   66 


83   87 
73   70 


87   68 
66   63 


81   81 
63   55 


82   63 
64   59 


86   76 
66   66 


74   60 
66   67 


64   90 
69   65 


83   84 
66   61 


79   61 
65   62 


60   82 
64   58 


62   86 
67   65 


84   81 
67   64 


77   82 
6*   60 


76   77 
69   54 


62   60 
64   61 


63   84 
68   62 


84   80 
66   56 


63   64 
62   56 


78   77 
61   61 


67   60 
70   67 


82   85 
66   67 


85   69 

71   72 


86   68 
64   63 


83   68 
65   57 


91   69 
69   72 


67   85 
65   67 


91   92 
72   74 


66  86 

67  71 


92   90 
73   74 


62  76 

63  66 


90   89 
67   70 


86   86 

68   63 


69   84 
67   68 


76   80 
60   60 


87   86 
57   62 


64   67 
66   57 


90   69 
70   71 


66   91 
62   63 


65   81 
58   61 


66   81 
59   63 


86   88 
67   66 


63   61 
65   63 


92   90 
65   68 


66   61 
66   65 


63   87 
66   67 


62   86 
56   60 


68   86 
60   64 


66   69 
62   62 


80   86 
61   61 


84   78 
55   56 


65   80 
63   63 


66   85 
63   66 


86   61 
62   62 


87   64 
66   56 


82   76 
64   66 


88 
65 


60 

90 


62   90 
56   66 


83   92 
51 

60   63 
59   62 

81 
55 


62 
54 


84 


90 


66   60 


90   93 
69   71 


68   85 
66   66 


92   92 
63   67 


61.5 
60.6 


85.6 
62.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
AUGUST   1961 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BELLKFONTE  4  S 

EVAP 
WIND 

.19 
5 

.24 
1 

.14 
6 

.13 
2 

.44 

3 

.01 
8 

.19 
8 

.23 
3 

.26 
6 

.21 
3 

.23 
4 

.13 

7 

.30 
6 

.25 
7 

6 

.03 

6 

9 

.24 

3 

.15 

4 

.20 
3 

.15 

4 

.03 
4 

.40 
3 

.04 
7 

.00 

7 

.32 
4 

.09 
5 

.23 
9 

.23 

7 

.17 

7 

.21 
4 

B5.82 
164 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
32 

.16 
12 

.10 
37 

.22 
51 

.19 
9 

.13 
29 

.17 
38 

.07 
18 

.31 
37 

.08 
18 

.21 
48 

.19 
52 

.25 
52 

.22 

55 

.12 
31 

.14 
14 

.15 
26 

.14 
32 

.17 
11 

.16 
5 

.10 
23 

.07 
43 

.15 
0 

.12 
10 

.08 
6 

.12 
23 

.17 
12 

.05 

6 

.26 
23 

.13 
21 

.19 
23 

4.76 
797 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.29 
3S 

.15 
15 

.11 
33 

.20 
35 

.17 
16 

.12 
8 

.12 
23 

.20 
9 

.22 
26 

.16 

5 

.19 
37 

.14 
29 

.24 
29 

.10 
37 

.21 
27 

.22 
27 

.20 
21 

.16 
10 

.17 
4 

.18 
4 

.15 
21 

.04 
20 

.06 
11 

.12 
12 

.15 
23 

.09 
8 

.13 
19 

.18 
36 

.16 
23 

.16 

45 

.15 
15 

4.94 
663 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

.16 
17 

.08 
5 

.15 
15 

.23 
27 

.14 

* 

.22 

.12 
31 

.15 

7 

.16 
16 

.17 
13 

.17 
29 

.13 
16 

.24 
39 

.21 
8 

.16 
2 

.25 
22 

.23 

41 

.09 
9 

.29 
13 

.26 
24 

.04 
10 

.02 
3 

.08 
15 

.11 
9 

.12 
9 

.10 
13 

.15 
15 

.09 
10 

.19 

17 

.12 

10 

.14 
8 

4.77 
453 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 
WIND 

.30 
54 

.40 
64 

.05 
40 

.11 
41 

.25 
39 

.14 
58 

.16 
32 

.23 
22 

.20 
22 

.16 
13 

.22 
39 

.10 
29 

.19 
36 

.25 

71 

.20 
30 

.23 

41 

.20 

40 

.21 
27 

.22 
21 

.15 
29 

.10 
53 

.03 
30 

.12 

30 

.02 

65 

.32 

5 

.26 

61 

.27 
54 

.20 
22 

.17 
23 

.24 

.12 

41 

5.82 
1132 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Time 

Day  oi  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

UAX 
MIN 

79 
75 

78 

75 

80 
75 

79 
75 

78 
75 

76 
74 

78 
73 

; 

- 

- 

- 

-_ 

; 

- 

- 

„ 

- 

- 

_ 

- 

; 

; 

-_ 

- 

: 

- 

: 

; 

: 

- 

; 

- 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  JUl 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

69 

66 

66 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

72 

68 

68 

68.8 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 
HID 

85 
71 

74 
70 

81 
70 

82 
70 

80 
71 

79 
72 

81 

69 

80 
69 

82 

69 

83 
72 

80 
73 

81 
73 

75 
68 

77 
63 

81 
67 

81 
70 

82 
67 

80 
67 

81 
68 

79 
69 

71 
68 

79 
66 

79 
69 

79 
71 

76 
72 

81 
72 

81 

71 

82 

71 

78 
73 

81 

69 

81 
69 

79.7 
69.6 

4  INCHES 

lUX 
KIN 

82 
72 

75 

71 

79 
71 

80 
71 

79 
71 

78 
72 

79 
70 

79 
70 

81 
70 

82 
73 

79 
73 

79 
73 

73 
69 

76 
65 

79 
68 

78 
70 

80 
68 

79 
68 

80 
69 

78 
70 

71 
69 

77 
67 

78 
70 

78 
71 

75 
72 

79 
72 

79 
72 

80 
72 

77 
73 

79 
70 

79 
70 

78.3 
70.4 

8  INCHES 

UAX 

UIN 

78 
73 

76 
73 

76 
71 

77 
72 

76 
73 

75 
73 

76 
72 

76 
72 

77 
72 

77 
74 

76 
74 

76 
74 

75 
71 

73 
68 

75 
70 

75 
72 

76 
70 

75 
70 

76 
71 

75 
71 

73 
70 

74 
69 

75 
71 

75 
71 

74 
73 

76 
72 

76 
73 

77 
73 

76 
73 

76 
71 

76 
71 

75.6 
71.7 

12  INCHES 

MAX 

UIN 

75 
73 

75 
73 

74 
72 

75 
73 

75 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

75 
72 

75 
73 

75 
74 

75 
74 

75 
72 

72 
70 

73 

71 

73 
72 

73 
71 

74 
71 

73 
71 

73 
72 

73 

71 

72 
70 

72 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

74 
73 

75 
73 

74 
72 

74 
72 

73.8 
72.1 

16  INCHES 

UAX 

UIH 

74 
73 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

73 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
72 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

73 
71 

73 

71 

72 
71 

73 
72 

72 
71 

71 
70 

72 

71 

72 

71 

72 
72 

72 
72 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

72.9 
71.9 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loa 
and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Ground  Cover:   Seedling  grapes 


Landisville  2  NW 


Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  we 
Is  kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches. 


t.   Soli  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentlomete 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1961 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACHETONTA  LOCK  3 
ALLCNS  HILLS 

AULENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  C 

APOLLO  2  W 
ARENDTSVILLE 
AUST1N8URG  2  W 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BARNES 

BEAfi  CREEK  DAM 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
6ECHTELSV1LLE 

EFONTE  «  S 
BERNE 
BERWICK 
BETHLEHEM 
BETHLEHEM  LEHIGH  U( 

BLAIN 

RSVILLE  6  ENE 

BLAKESLEE  CORNERS 


COUNTY 


BOSWELI 


0821 


BRAOOOCK  LOCK  Z  0661 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
8RA0F0R0  CNTRL  FIRE  3T 
efiAOFORO  i"  W  RES 
BREEZEWOOO 


0905 


BROOKVILLE  FAA 

AIRPOR 

iRUCETON  1  S 

JUCCSTOWN  1  SE 

JUFFALO  MILLS 

BURGETTSTOWN  2 

W 

BURNT  CABINS  2 

NE 

JUTlER 

JUTLER  SUBSTAT 

ION 

CAMP  HILL 

CAMP  KLINE 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  Z 

SSE 

CARTER  CAMP  2 

CEDAR  RUN 

CHADDS  FORD 

CHAMBERSBURG 

ESE 

CHARLEROI 

CHARLEROI  LOC 

CLARENCE 

CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 

CLERMONT  <.  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 

CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVULE  2  E 
CONSHOHCCKEN 
COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  I 
CORRY 

COUOERSPORT  i   NW 

COOOERSPORT  6  E 

INGTON  2  WSW 

CREEKSIDE 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITV  2  W 
DANVILLE 
OEVAULT  1  W 

DINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 
DONORA 

DOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 

IS  7  E 
DUNLO 

DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 

EAST  6RADY 
EBENSBURG 
EDINBORO 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  I 

ERIE  we  AIRPORT 


ALLEGHENY 

JEFFERSON 
EHIGH 

EMlGH 
BLAIR 

ESTMORELAND 
ADAMS 

lOGA 

.LLEGHENY 
WARREN 

.UZERNE 
NORTHUMBLANO 
BEAVER 
SNYDER 
BERKS 

CENTRE 
BERKS 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

'ERRY 
NDIANA 
MONROE 
CUMBERLAND 

SOMERSET 


«0  22 

to  SI 

(•1  0<k 
40  3 

1*0    36 

<*0  20 

'•0  2 

<•!  06 

AC  1 


1002  JEFFERSON 

ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 
WASHINGTON 


135  BUTUER 
1198  CUMBERLANt 
120J  LYCOMING 


BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

ITER 

COMING 

LAWARE 
FRANKLIN 
WASHINGTON 

lESTMORELAND 
CENTRE 

filON 


78  99 

75  26 
75  28 

78  Z9 

79  36 
77  18 
77  32 
79  59 
79  02 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


79  52 

78  38 

78  »V 

78  i.' 

78  1' 

79  06 
79  59 

79  90 
78  39 

80  26 


ALLEGHEN' 
ERIE 
POTTER 
POTTER 


WYOMING 
WESTMORELAND   T 
WASHINGTON 


2245  CAMERON 
2265  CLEARFIEl 
2298  CAMBPIA 


ZSIA  lERlE 


EVERET 


FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  u    S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 
GALETON 

ERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFORO 

GLENCOE 

GLEN  HAJEL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 

GLEN  ROCK 

GLENWILLABD  1>ASH  DAM 

GOULOSeORO 
GRATERFORO 
GRATERFORD  1  £ 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 

HAHRlSBURG  WB  AP 
MARfilSeuRG  NORTH 
HAWLEY 

HAWLEY  ;  i  0AM 
H0LLIDAYS6URG 
hOLLISTERVILLE 
HOLT WOOD 

HOML 

HONESDALE  *>  NW 
HONESDALE  6  NNW 
HONEY  BROOK  I  W 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 


13*3 


39  58 
39  A8 
39  50 


75  37 
77  38 
79  55 


79  26 
75  39 

80  28 
7S  26 
78  30 

78  32 
75  50 

79  22 

79  22 

80  ZZ 

80  1 

79  36 

79  3  3   1300 

79  19 


OBSERVER 


80  05 
79  39 
78  03 


-.l  55 
-.O  56 

40  05 

41  13 
41  32 
40  07 
40  10 

40  IB 

41  20 


40  59 

40  29 

41  52 
41  32 

41  26 

40  11 


15   40  11 

5  I  41  51 


CHESTER 
YORK 

ALLEGHENY 


WAYNE 

3435   MONTGOMEP* 

3437  JMONTCCMERY 

,3503  IGREENE 

|3515  (WESTMORELAND 

I    : 

MERCER 
3662  I  YORK 
3699  YORK 
3704  |dAUPM!N 

WAYNE 


YNE 


4009  WAYNE 

4019  Lancaster 

'  INOrA?(A 


74  56 
77  14 

77  14 

78  36 


CORPS  OF  ENGINEERS 
LES  H.  ALLEN 
WEATHER  BUREAU 
LEHIGH  VALLEY  GAS  DIV, 
TOONA  WATER  BUR* 

EUGENE  R.  YOUNG 

STATE  COL.  EXP.STA, 
OTTO  D.  BACON 

CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


LEHIGM  UNIVERSIT 


WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  BESSIE  M.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
D.  AVIATION  AGENCY 
AOFORD  FIRE  DEPT. 
ADFORO  WATER  DEPT. 
.  TURNPIKE  COHM. 

D.  AVIATION  AGENCY 
AUSTIN  R.  COOPER 
ALVIN  W*  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 
SMITH  TWP.  MUN.  AUTM. 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  D.  DOWLINO 

MILDRED  SPENCER 
CARROLL  C.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
ATHRTN  I.  kreighbauh 


EARL  TOUCHTON 
CHARLES  A.  BENOEi 
EST  PENN  POWE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
IISS  VELDA  SwANCER 


CO. 


.  ELECTRIC  CO. 
LLIAM  J.  DOTTERER 
MFGRS.  L.  ♦  H,  CO. 


MRS.  TIL 


SIMONDS 


8A 


41  24    80  23 


.9  48 

76  99 

40  13 

74  51 

40  18 

76  54 

75  10 

41 

" 

26  1 

41 

23 

39 

50 

40 

45 

4i 

17 

40 

06 

41 

43 

40 

29 

78  2' 

'  79  26 
76  20 

79  01 


74  Si 
7*  43 

78  01 


TILLIE  M.  SIMONDS 
A.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 

CARLYLE  SHELDON 

..  PALLA  J.  TAUTIN 


PA.  DEPT.  FRST,  +  WTR: 

PGH.  COKE  ♦  CHEM,  CO. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
ISS  ELIIABETH  NEFF 
MRS.  HENRIETTA  D  OEITI 
CALVIN  R>  PACKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEMPEL 

NACTIVE  12/59 
MRS.  MARIE  H.  LITTLE 

TURNPIKE  COMM. 

THOMAS  A.  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
.  TURNPIKE  COMM. 
lEOOORE  F.  MATHUES 

GEORGE  HART 

IDNEY  KENNEDY 
CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  0.  L.  WHPE 
ROBERT  J.  OBERT 
NCIS  B.  HANL-  ' 

a.  kempel 

ROBERT  A.  WASSER 
EDINBORO  ST.  TCHR.  CO 


STATION 


MLLIA 


SUDERS 


STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRT 
FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

SHARON  STEEL  CORP. 

icoRPS  OF  Engineers 

JAMES  A.  RHOADS 
Iandrew  B.  EVANSHA 
IsIANLEY  G.  LUSH 

WALTER  C.  WOLF 
GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENHY 
NATIONAL  MILITARY  PA 


iS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DANA  u.  SKA* 
CHARLES  A.  LEISTER 

TE  CORRECTIONAL  INST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT.  HIGHWAYS 


EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
HEATHER  BUREAU 
GEORGE  S.  BEAL 
MRS,  KATHERINE  BATES 

POWER  ♦  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RINGLER 

POWER  ♦  LIGHT  CO. 
POWER  *  LIGHT  CC. 
EDNA  M.  BUSH 


MIL 


AMS 


GEORGE  C. 

FRIEND  E.  WALTER 

S.  H.  KURTZ 

JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

JAMES  R.  eiENGER 


HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 

SON  SUMMIT 


JERSEJf  SHORE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 

KEGG 

KETTLE  CREEK  DAM 
KITTAMNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESGEVILLE  3  W 

LAFAYETTE  MC  KEAN  f 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMI 
LANCASTER  2  NE  FlLl 

LANDISVILLE  i    NW 
LAURElTOn  STATE  VII 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 

E  ROY 

EWIS  RUN  3  SE 

EWISTOWN 
LOCK  HAVEN 

LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  Z    W 
LYNCH 
MADERA 


MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE  1  SW 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSeuRG  FAA  AP 

matamoras 
Imc   CONNELLSBURG 
!mc   KEESPORT 
jheadow  run  ponds 

iMEADVILLE    I    S 
IMEOIX    RUN 
JMEflCER    2   NNE 
iMERCER    MIWAY   SHED 
MERCERSBURG 


IILLERSeuRG    2    E 


ILLVILLE  2  SW 

ILHOY 
MONTGOMERY  LOCK  AND  DAM 
MONTROSE 

HORGANTOWN 

.RETNA  2  SE 
MOUNT  POCONO  2  N 
MOUNT  UNION  1  N 
MUHLENBURG  1  SE 

MURRTSVILLE 

ERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 

■S  MILLS  3  NE 

lAMlNY  FALLS 


COUNTY 


CAMBRIA 

CAMBRIA 
MC  KEAN 
CLEARFIELD 


4779  iLANCASTER 
4853  JUNION 
•973    TIOGA 
4891  [LEBANON 
4996|lE0AN0N 

I 
4934  ICARBON 
4972  ISRAOFORO 
4984    MC    KEAN 
4992    MIFFLIN 
5104  [CLINTON 

9109  ICLINTON 
5160    MONROE 
5275  IfoREST 
5336lCL£ARFIELD 
5342  ICLEARFIELD 


40  06 

39  49 

40  36 


39  59 
41  22 

40  49 


MERCER 
MERCER 
FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

BRADFORD 

WAYNE 

OAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 


NEW 


InEW  STANTON 

InEW  TRIPOLI 

NOHRISTOWN 
.NORTH  EAST  2  SE 

ORWELL  2  NW 

jPALM 

Ipalmerton 

{PARKER 
PARKER    I    E 

PAUPACK    2    Wl 
(IphIL    OREIEL 


5956    BERKS 
6028  [LANCASTER 
6055  JMONROE 
6067  IMIFFLIN 
6090    LUZERNE 

6111  :mESTMORELAND 

6126    LEBANON 
16151    AlLEGHENT 

61 74    HUNTINGDON 
16194    BUCKS 

6233   LAWRENCE 


WESTHOREL. 


16326  ilEHIGM 
16370  'MONTGOMERY 

t396  ERIE 
'66ZZ  BRADFORD 

6681  ImONTGOMERT 

''6689  'CARBON 
I672I  ;aRMSTHONG 
■6724  .CLARION 


41  90 

40  35 

41  08 

41  08 
41  03 
41  36 


40  45 

40  16 

41  22 

39  56 

40  21 

41  13 

bl  38 

kl  IT 
kl  15 


78  95 
78  55 

78  48 


79  32 

79  i 
79  34 

78  40 

79  03 
79  16 
76  1 
76  17 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


79    11 

77  »« 
75  29 
79  09 
79   02 

78  19 

74  42 

78  00 

79  52 

75  40 

80  10 


79   01      2010 
76    32 
79   04 
76   96 


77  29 

76  34 

77  39 


79  54 

76  26 
75  22 

77  53 


NST  OF  TEC  1687' 


PHILADELPHIA 
'  PHILADELPHIA 
IPHILIPSBURG  f 
IpHOENIKVILLE 
tPlKES  CREEK 


PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  W8  AP 
PITTSBURGH  W8  CIT 
PLEASANT  MOUNT  % 


'T  BREEZE  |689' 


IpuTneyvillE  . 
lOUAKERTOWN  1 
I  RAYMOND 

•  READING  WB  C 


RICES    LANDING    L    t 

RIDCWAY    3    W 
ROCHESTER    I    N 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAFE    HARBOR 

SAGAMORE    i    5 
JSALINA    3    H 

SAXTON 
IsCANDtA    2    E 
jSCHENLEY    LOCK    5 

I    SCRANTON 
SCRANTON    WB    AlfiPl 
SELLERSViLLE    Z    N' 
I  SHADE    GAP    2    NE 
SHAMOKIN 

IsHEFFIELD    5    * 

shippensburg 

isinnemahoning 
sizerville 
.slippery  rock 

ismethport   HIGHMA 
somerset  fairvie 

i  south  canaan  1 
south  mountain 
spring  grove 


.  SCHUYLKILI 
.  ALLEGHENY 
■  'ALLEGHENY 


7161  iSCHUYLKlLL 
7217  JEFFERSON 
7229  'ARMSTRONG 


I    BEAVER 

'  I  SUSQUEHANNA 

'  IWARREN 

ASTER 


732    I 


17739  ^INDIANA 
17782    WESTMORELAND 
17346  J6EDfC*?0 
17055    WARREN 
J7863  IaRMSTRONC 

I  7902    LACSAWANMA 
J7905  iLUZERNE 
,TV3A    e^-CKS 
17965  IHUNTINGOON 
'7978  JNOPTMUMBLAW 

!b026    warren 

'8073  'fRANKLIIN 

18145  JCAMERON 

'   CAMERON 

I   euTLER 


!b184 


MC    KEAN 
SOMERSET 
WAYNE 
FRANKLIN 


39    53 

39  55 

40  54 

40    0 


40    34 

40    30 
40   27 

40    35 

40   42 

40   57 
40   55 

40  26 

41  52 


39   57 
41    25 


OBSERVER 


9 

40  :?l 

40  12 

5 

40  43 

1 

41  42 

9 

40  03 

41  19 

f 

■:.I  36 

2 

41  04 

1 

41  48 

7 

40  01 

41  31 

.2 

39  51 

15 

39  52 

75  15 
75  12 
78  05 

75  30 

76  08 

76  22 
80  13 
80    00 

75  27 

76  02 


46      2039 
2290 
80   00  1      775 


80  18 
76  07 
79  08 
76    23 

79  14 

79  33 

■'•  19 

79  01 

Ti  40 

75  40 
7>  44 
75   20 


^^ 

32 

709 

78 

05 

T9C 

Ta 

1230 

«o 

03 

1345 

7t 

27 

1510 

79 

05 

214C 

75 

24 

140C 

TT 

30 

1520 

P.    OOROSH 
DONALD    LEHMAN 
CLYMER   WATER   SVC.   CO. 
ARCHIE    LAIN 
PA.    DEPT.    FRST.    +    WTRS 

GEORGE  R.  WAODELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.    ANDERSON 

1AM    J.    HOWE 

TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INACTIVE  12/59 
CITY  OF  BETHLEHEM 

INACTIVE  12/59 

.  IRENE  FOREMAN 

MRS.  GLADYS  REIHEKE 

LANCASTER  WATER  BUR. 

LANCASTER  WATER  BUR. 

STATE  COLLEGE 
DEPT.  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLAND 
.EON  MILLER 
HOMAS  DONNACHIE 

GOODWIN  S.  DEFREHN 

EAHON  M.  BAUHAN 
RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
JOHN  P.  FRET 

HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J.  SMOFF 
MISS  ELLEN  J.  MILES 

FRANCES  E.  SCMEIBNER 

I.  S.  BUCHANAN 
SUN  OIL  CO. 

A.  MARKER 

corps  of  engineers 
Aviation  agenc* 

HARRY    BtSLAND 

MRS.    HELEN    M.    ShIVES 

ONAL  TUBE  CO. 
GEORGE    PEARAGE 


PA.  DEPT. 
ROLL  IN  P. 

HIGHWAYS 
GILBERT 

ARTHUR  A.  SMITH 
THEODORE  R.  BAER 
CARL  MARCT.  JR. 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SMEPLEt 

NEVIN   E.    BOWERSOi 
KENNETH   lEIGHOW 
THOMAS    C.    KARBESON 
CORPS   OF   ENGINEERS 

LPH  TAYLOR 

.  TURNPIKE  COMM. 
.  TURNPIKE  COHM. 

INACTIVE  6/60 
.  UNION  WATER  WORKS 

INACTIVE   2/60 

DAVID  c.  Shaw 

KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  UNIVERSITY 
PhIlA.  SUB.  WATER.  CO. 

LEWIS  W.  HAMILTON 
GENERAL  CHEMICAL  CO. 
CLINTON  J.  ALLEN 

FRANCES  K.  FRY 
TURNPIKE  COMM. 

FRED  C.  OSWALD 
BOBOuGH  OF  NORRISTOwN 

ELLSWORTH    WEAVER 

ELMER  T.  NOORE 
FRED  C.  ESCH8ACH 

NEW  JERSEY  ZINC  CO. 
LOUIS  A,  MALARKEY 

.  NEEtY 

HISS  L.  VETTERLEI 

FRANCIS  K.  DAVIS. 


JR. 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
ANTIC  REFINING  CO. 
I.  AVIATION  AGENCY 
LA.  SUB.  WATER  COMH. 

HARRY  SHELDON 

POWER   ■♦-  LIGHT   CO. 

'  WEATHER   BUREAU 

WEATHER    BUREAU 

FISH    COHNISSION 

MRS.    ADA    E.    RARICK 

LLOYD    E.    WELLER 
CARL    E.    ROTOlO 
CORPS   OF   ENGINEERS 
DENNIS   K.    FLUC^ 
:S.    RACHEL    LANGAN 


C    HJ   U.S.    WEATHER    BUREAU 
ELMER    G.    BatsCMElET 

.  BILLETTE 
HAROLD  C.  MEAlT 
CORPS    CF    ENGINEERS  I 

60R0UGM   OF    RlDftwAY  I 

OEOUESME    LIGHT   CO.  j 

CARL   KOPATI  I 

HOWARD   C.    JONES  ! 

WATER   POWER   CORP.  I 

CORPS   OF   ENGINEERS 

AUTM.    WSTmRlD.   CO. ' 
AlvE-TA   l.   HOLMES    , 
DAVID   R.    ANDERSON  i 

CORPS   OF   ENGINEERS 

POST   OFFICE 
WEATHER    BURUU 
.^RSvILLE   WATER   CO- 
MRS.    HEtEN    H,    PYLE 
ROARING    CREEK    HATER    CO. 

MONTGOMERY   l.FARMSWORTK 
H  fi.    Allen 
,    FRANCES    CALDWELL 


RAYMOND    E. 


MILLER 


PA.     DEPT.     HIGHWAYS 
HOWARO    G.    PECK 
EUGENE   M.    COOK 
PA.   DEPT.   Of   HEALTH 
P.   H.   GlaTFElTER  CO. 


I 


STATION  INDEX 


STATION 


' I3NCS 


:     SE    DAM 


■JSVJLLC   WATER  WORKS 


COUNTY 


.K-. 


«•*«  ;C€NIRC 

a»»2   CENTRE 
|a*«l     SUSUUEHANNA 
i«S6t)   SOMERSET 
'fl»TO IflERKS 

esev    lr4C>IANA 

j8»»6  Imonroe 
0610  j JEFFERSON 

16668    NORTHUMeLANC 
069;  I  SUSQUEHANNA 

•TS8  JSCMOVLKILL 
(8763  ;SCMUYLRH.L 
IflTTO  (CLINTON 
jaaTJ  iFOREST 

leasi {CRAWFORD 
ease  crawford 

8901  WARREN 
590)  BRAOFORO 
8912  SCHUYLHILL 
!e959  BRADFORD 


■ '\ESSURG  2    W 
->\ESBU«G  1  e 
r6STE«  WILLS  3  SH 
i  -  L  SeOHO  3  S 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


HRS. 


STATE  UNIVERSITY 
STATE  UNIVERSITY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON  HONG 

JACOB  KLAHR 

Y  F.  BENNETT 

1AM  HACERTY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  W.  BATLER 
MRS.  LAURA  A.  BENSON 


.  ROBERTS 


...IS.  FRANCES  SWARTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'^.  ELECTRIC  CO. 

CUT  OF  TIIUSVILLE 

LILY  6.  GARBER 
LEVERN  ROOT 
JOHN  MURRY.  JR. 
JENNIE  L.  BALLARD 

MRS,  MARY  E.  WEiMER 
ROBERT  D.  STRAIT 
FHEOERICK  L.  FRIDAY 
HAROLD  W.  HAMMOND 


ITED  ENG.  ♦  FNOfiY 
MRS.  MARY  H.  WRIGHT 
GILBERT  H.  REIER 
PA.  OEPT.  HIGHWAYS 
WILLIAM  BIRD 

SAMUEL  8.  GREENLEE 
SEWAGE  DISPOSAL  PLAI 
WILLIAM  D>  COVER 
MARION  L.  SMUMWAY 
DAILY  LOCAL  NEWS 


STATION 


WEST   OROVE    1    SE 
WEST   HICKORY 
HHiresBURC 

riLKES-BARRE 

ULLIAMSBURG 

IILLIAMSPORT    ¥0    AP 
IIND    CAP 

WOLFSBURG 

YORK  J  SSW  PUMP  STA 

YORK  1    S  FILTER  PLANT 

ORK  HAVEN 

OUNGSVILLE 
1 1  ON  GROVE 
"  ONSVILLE  3  SE 


COUNTY 


FOREST 
ARMSTRONG 
LAZERNE 
BLAIR 


9728  LYCOMING 
9781  NORTHAMPTON 
9S23  BEDFORD 
9933  YORK 
38  YORK 


YORK 

WARREN 

SCHUYLKlLi 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CONARD-PYLE  CO, 
MRS.  HELEN  F.  KIHNCAK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  MARY  G.  HIRHAK 
MYRON  K.  8I00LE 

.  HEATHER  BUREAU 
MRS.  MARY  D.  H0EL2EL 

EB  C.  RICt 

YORK  WATER  COMPANY 

YORK  WATER  COMPANY 

METROPOLITAN  £01  SON  CO. 

Y  CARLETT 
JAMES  D.  TEETER 
LESLIE  HOWATT 


6-JUNlATA,   7-KISKIMINETAS,   B-lAKE  ERIE,   9-LEHlGH,   10-MONONGAHELA,   Il-OHIO,   12-POTOMAC, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport 
Station?  Ha"l8burg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 

in  this  Issue, 

Divisions  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 

movemenr in  miles.   Monthl^  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  follo^-f  *''5,"^;',^P°""°° 
and  S"d"  ?abL!  Max  and  Uin  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

on  the  period  1931-1955. 

Water  eaulvalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  "''^^^^^  "^  t^^/"""^' 
SampleI'forob?alIlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tkble,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Sround"Tab?e;^hen  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  K.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No.  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  NO  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature-  Table; 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  pntry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


D.  C. 

Information  concerning 


Cllmatologlcal  Data  for  the  resoectlve  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

--;-?:-:  ^hiu?dbfmar^a?iSir?^^ri;:^Li^?enS:;:?^^f*^o-m^nts!-Lmiiii^^^^^ 

to  the  Superintendent  o.'  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   97°  on  the  3rd  at  Phoenixville  1  E  and  on  the 

1st  at  Newell 

Lowest  Temperature:   26°  on  the  29th  at  Coudersport  3  NW  and  Clermont 

4  NW 


Greatest  Total  Precipitation:   5.50  inches  at  Bradford  Cntrl  Fire  Sta 

Least  Total  Precipitation:   0.28  inch  at  Holtwood 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.04  inches  on  the  4th  at  Hanover 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1961 


Tern 

perature 

A 

Precip 

itation 

»  1 

11 

fl 
<  S 

< 

1  °  s 
«  2  i 

X 

1 

S 
1 

>. 
o 
? 

No.  of 

Doys 

■5 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

s 
1 

S 

Soov 

t.  Sleel 

N 

o.  o(  Coys 

Slarion 

Mox. 

M 

n. 

1 

X  O 

1 1 

1 

s 

o 

t 
1 

o 

o 

o 
o 

S 

1 

5  » 

y 

M 

OU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

78.0 
76.4 
81.6 
74.  8M 

53.8 
51.2 
55.6 
51. OM 

65.9 
63.8 
68.6 
62. 9M 

3.9 

86 
87 
91 
85 

13 

1 
13+ 

2 

32 

28 
33 
27 

29 

30 
29 

100 

134 

85 

121 

0 
0 
5 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

1.31 
1.38 
1.90 

-  1.16 

.30 

.31 

.90 

2.55 

3 
5 

3 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RE NOVO 
RI06WAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

74.9 
83.7 
79.9 
79.1 

52.0 
56.0 
52.2 
57.0 

53.5 
59.9 
65.1 
68,1 

5.2 
5.2 

85 
93 
89 

89 

12 

14  + 
13 
14  + 

30 
36 
31 
38 

17 
30+ 
29 
30 

138 
74 

103 
89 

0 

10 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 

0 
0 
0 

0 

1.88 
1.55 
1.00 
2.18 

-  1.03 

-  2.35 

-  .44 

.51 

.46 
.29 

1.05 

14+ 

25+ 

25 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
5 
4 
3 

2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

56.4 

5.0 

1.62 

-  1.40 

.0 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

79.1 
81. OM 
76.7 
79.9 
82.1 

56.4 
56. 5M 
53.1 
55.9 
56.4 

67.8 
58. SM 
54.9 
67.9 
59.3 

5.0 
3.5 
5.1 

89 
90 
86 
92 
93 

12  + 
2 

13  + 
4  + 
2  + 

36 
33 
32 
34 
32 

29 
29 
29 
29 

30 

85 
69 

105 

104 

74 

0 

1 

0 
5 
6 

0 
0 
0 
0 

° 

0 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.48 
2.10 
1.26 
1.67 
2.92 

.42 

-  1.77 

-  .13 

1.13 

.70 

.68 

.45 

1.37 

8 
8 
5 
8 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
5 
3 

3 

2 
1 
0 

2 

2 
0 
0 
0 
2 

JOHNSTOWN 

KEGO 

MARTINS8URG  FAA  AP 

81.8 
80.6 
79.1 

56.1 
55.2 
58. IM 

69.0 
57.9 
68. 6M 

4.2 

95 
93 
91 

1 
1 
1 

35 
35 
36 

29 
29 
29 

81 
90 
85 

6 

4 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.23 

2.04 
1.51 

-  1.77 

.40 

1.32 

.45 

3 

3 

14+ 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

4 

5 
4 

0 
1 
0 

0 

1 

0 

DIVISION 

58.0 

4.6 

2.03 

-   .87 

.0 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

81.7 
77.0 
79.9 
81. SM 
82.8 

58.1 
58.1 
51.5 
50. 4M 
52.4 

59.9 
67.6 
55,7 
65. IM 
67.5 

2.0 

3.1 

91 
87 
90 
93 
92 

14+ 
13 
14+ 
14 

1 

34 
36 
30 
29 
28 

29 
29 

30+ 

29 

29 

63 

80 
108 
112 

75 

3 
0 
2 

4 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

3.05 
2.93 
1.49 
1.87 
1.54 

-  1.21 

-  1.59 

.77 
1.22 

.49 
1.22 

.35 

21 
4 

25 
5 

26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
7 
4 
4 
6 

3 
1 
0 
1 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

80.9 
80.0 
82.9 
81.1 
81.4 

54.6 
53.1 
53.3 
54.3 
54.2 

67.8 
65.6 
58.1 
57.7 
67.8 

.0 

91 
90 
91 
91 
92 

14  + 
14+ 

3 
14 
13 

36 
28 
32 
35 
29 

30 
29 
29 
29 
29 

88 
103 
69 
66 
84 

3 
5 
6 
2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.89 
1.64 
3.23 

1.41 
1.33 

.54 

.20 
.53 
.82 
.64 
.37 

: 

20 

5 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
6 
9 
5 
6 

0 

1 

3 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MARION  CENTER  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

78.0 
84,4 
64.4 
82.8 
80.7 

56.1 
55.1 
58.9 
55.3 
56.3 

67.1 
59.8 
71.7 
69.1 
68.5 

5.2 
3.6 

87 
92 
97 
95 
91 

14+ 
13  + 

1 

6 
13 

34 
33 
41 
31 
36 

29 
29 
29 
29 
29 

84 
68 
41 
67 
71 

0 
12 
12 

7 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

1.67 
1.37 
3.70 
2.60 
1.98 

-  1.50 

-  .99 

.49 
.71 
2.35 
.65 
.65 

6 
3 

21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
7 
7 
5 

0 

1 
1 

2 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK. 
STOYSTOWN 

81.6 
79.6 
80.8 
81.6 
78.4 

61.4 
49.4 
55.8 
58.3 
52.1 

71.5 
54.5 
68.3 
70.0 
55.3 

3.6 

92 

90 
90 
90 
89 

12 
14+ 
13 
13  + 
14+ 

42 
28 

35 
35 
31 

29 
29 
29 
29 
29 

45 

121 

75 

55 

114 

5 
2 

1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

1.78 
2.20 

.91 
2.28 

.64 

-   .99 

.69 
1.15 
.25 
.65 
.43 

20 
3 
3 

3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 

5 

3 

1 
1 
0 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 

80.4 
81.6 

58.4 
53.2 

69.4 
67.4 

2.7 
2.4 

90 
90 

13 

13  + 

34 

30 

29 
29 

65 
82 

1 
2 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

1.92 
2.69 

-  1.11 

-  .46 

.68 

1.70 

20 
21 

.0 
.0 

0 
0 

5 
5 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

63.1 

3.8 

1.97 

-  1.05 

.0 

NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  m  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 

74.5 
76.5 
78.1 
77.1 
78.9 

50.9 
49.6 
52.1 
51.0 
53.2 

62.7 
53.1 
55,1 
54,1 
55.1 

S3 
64 
38 
88 
89 

1 
13  + 
13 
10 
14 

29 
28 
31 
25 
31 

29 
29 
29 
29 

29 

149 
133 
125 
131 
104 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.76 
4.71 
1.24 
3.00 
4.21 

.98 
2.08 

.61 
1.21 
1.39 

3 

3 

2 

13 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
4 
6 
6 

2 

3 

1 
2 

4 

0 

1 

0 

1 
1 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

79.2 
75.8 
83. 3M 
77.3 
82.5 

53.4 
48.0 
56. 6M 
59.6 
60.3 

65.3 
61.9 

70, OM 

68.5 

71.4 

4.7 

5.3 
5.1 

87 
85 
93 
90 
92 

23  + 

12 

13 

13  + 
24+ 

31 
25 
34 
39 
38 

29 
29 
29 
29 
29 

98 

151 
53 
66 
42 

0 
0 
9 
2 

6 

0 
0 
0 
0 
0 

i 
5 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.89 
1.89 
1.03 
2.15 
2.20 

-  1.81 

-  1.23 

-  .53 

.49 
.95 
.34 
.98 
.72 

25 

4 

3 

25 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 

5 
6 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 

80.  6M 

84.7 

80.3 

76.5 

79.3 

55. 7M 

55.7 

53.4 

47.5 

53.8 

68. 2M 

70.2 

65.9 

62.0 

56.6 

5.7 
6.6 

4.4 

89 
93 
90 
86 
90 

13  + 

3 
14 

1 

1 

36 
32 

30 
27 
33 

29 
29 
29 
29 
29 

72 
59 
99 

155 
102 

0 
12 

1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
1 

5 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

2.98 
1.78 
2.75 
4.28 
2.58 

-  .15 

-  1.29 

-  .53 

-  .46 

1.32 

.79 

.98 

1.66 

1.05 

3 
25 

5 
13 
25 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
6 

5 

5 

3 

1 

1 
4 
1 

1 

0 
0 

2 

1 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

81.2 
76.8 
78.1 
80.1 

51.6 
53.7 
49.7 
55.2 

65.4 
56.3 
63.9 
57.7 

5.1 

90 
88 
68 
89 

13  + 
13+ 
13 
13  + 

27 
35 
28 
36 

29 

30+ 

29 

29 

102 

104 

128 

90 

2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

0 

4 

0 

0 
0 
0 
0 

1.98 
4.12 
1.28 
3.70 

.19 

.70 
1.52 

.45 
1.15 

26 

5 

26 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

5 
3 
7 

2 
3 
0 
3 

0 
2 

0 

1 

DIVISION 

56.2 

4.0 



2.66 

-   .59 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ACMCrOMlA  LOCK  S 
AtLCNTOHN  ye  AP         R 
At.L£NTOM^  &AS  CO 
ALTOONA  HORSeSHOE  CURve 
ARENDT&VILLC 

AU^I 1N8UR0  ;  M 
6Aikc.R$T0Hr«  i    MNk 

S£AR  CRtet.  OAH 
SEAR  GAP 

BEAVtR  FALLS 
SEAVtRTOHN 

6ecntelsv1lle 
bellefomte  a  s 

BERNE 

BER>ICK. 

BETmlEhEm 

BElnLtHEM  LEMiGM  UNiV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BlOSERVILLE  1  N 

BOSmELL  1  SM 
BRAOOOCK  LOCK.  2 
SRAOFORO  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRU  FIRE  STA 
BRADFORD  *  W  RES 


CONSHOHOCItEN 

C00KS6URG 

CORAOPOLIS    NEVILLE     IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  Nw 
COVINGTON  2  WSW 
CREEHSIOE 
CRESSON  2  SE 

DANVILLE 
DEvAULT  i  w 
DONEGAL 
DONQRA 
OOVLESTOWN 

Du  aois   7  E 

DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAS''  6RADY 
EBENS8URG 

EDIN80R0 
EMPORIUM  1  N 
ENGL  ISM  CENTER 
EPHRATA 
EOUINUNK  2 

ERIE  we  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  0AM 
FRANKLIN 

FREELAND 
SAL ETON 
GEIGERTOMN 
SEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 

SLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 

GLENwILLARD  DASH  DAM 
&0ULDSBOR0 
GRATERFORD  1  £ 

GREENSBORO  LOCK  7 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISeuRG  MB  AP 
HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

HOLLISTERVILLE 
HOLTWDOO 
iONESOALE  *  NW 
iONEY  BROOK  1  W 

HOP  90TT0M  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HYNOMAN 
INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 
WNE   1  IHNE 
CEGG 

^ITTANNING  LOCK  7 
tRESGEVlLLE  3  W 
LAKE  MINISINK 
LAItEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 


1.22 

2.01 
1.93 
2.93 


BREtZE.OOO 

3.21 

SROOKVlLLE  FAA  AIRPORT 

1.2A 

SRUCETON  1  S 

1.50 

BUFFALO  MILLS 

2.39 

8URGETTST0WN  2  W 

1.A9 

BURNT  CABINS  2  NE 

2.10 

SUTLER 

1.87 

CAMP  HILL 

1.03 

CAMP  KLINE 

1.20 

CANTON  1  NW 

1.19 

CARLISLE 

2.88 

CARROLLTOWN  2  SSE 

1.89 

CARTER  CAMP  2  W 

2.13 

CEDAR  Run 

1.37 

CmAMBERSBURG  1  ESE 

2.11 

CMARLEROl  LOCK  * 

4.** 

Clarence  i  e 

CLAUSSVILLE 

1.35 

CLAYSVlLLE  3  U 

1.54 

Clearfield 

2.41 

CLERMONT  k    NW 

3.0U 

COATESVILLE  1  SW 

1.12 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

.89 

CONFLUENCE  1  Nw 

1.06 

CONNEAUTVILLE 

4.21 

CONNEAUTVILLE  6  £ 

3.92 

connellsville 

1.70 

.17 
1.06 


.25  .Vt\   1.22 


.06 

.06 

.9a 

T 

.04 

2.40 

.64 

T 

2.08 

.06 

.02 

.04 

T 

.61 

.27 

.25 

.76 

.30 

.06 

.03 

.41 

.02 

.05 

.06 

.43 

.23 

.91 

.35 

.07 

.32 

T 

.19 


.12 

.02 

.03   .48 

.10 

.24 

.35 

.10 

.11 

.13 

.02 

.53 

.23 

.74 

.33 

.17   T 

.26 

.30 

.28 

.21 

.13 

.03 

T 

T 

.15 

.01 

.15 

.98 

.12 

.23 

.20 

.OS 

.10 

10      11       12 


13      14      15 


16      17      18 


See  leleience  nolea  toUowing  Siaiion  Index 
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22      23      24 


.03 
.18 


.01        .06    1. 


irr6 


.2-J 


.19      .03 
.10 

.93      .43 


28      29      30      31 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


LANOISVILLE    2    NW 
LAtfRENCEVILLE    2    5 

LEBANON    3    W 
LEHl&HTON 
L£    ROY 


SE 


LEWIS  RUN  3 
LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 

LYNCH 

MADERA 
MAMAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2    SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

HATAMORAS 

MC  COHNELLSBURG 

MC  KEESPORT 

MEAOVILLE  1  S 
MEOIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
HEYERSDALE 

HILANVILLE 
HILLHCIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
MONTROSE 

HORGANTOVN 

MT  GRETNA  2  SE 

MTERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 

NESHAMINY  FALLS 

NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  2  NW 
PALM 
PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  W6  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PINE  GROVE  1  NE 
PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

QUAKERTOWN  1  E 

RAYI40NO 

REAOiNG  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RIDGWAY  3  W 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 

5AL1NA  3  W 

SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

5CRANT0N  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SI2EHV1LLE 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 

TAHAQUA 

TAMAQUA  h    H    DAM 
TAMARACK  2  S  FIRE  TOWER 
TIONESTA  2  SE  DAM 
riTUSVILLE  WATER  WORKS 

TORPEDO  it  W 

TOWANDA  1  ESE 

TOWER  CITY  1  S 

TROY 

TYRONE  <»  NE  BALD  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

UNIONTOWN 

VANOERGRIFT 

VIRGINVILLE 

WARREN 

WATSONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE 


SE 


WEST    HICKORY 
WHITESBURG 
WILKES    BARRE 
WILLIAMSBURG 
WlLLUMSPORT    WB    AP 


Day  ol  Month 


1.26 
2.88 
2.41 


.20    1.16       .15       .02 


.45       .03 
.08       T 


.03 
.26  .OS 
.02       T 


.39       .02       .08 


13 


U      15 


.74 
.02 


16       17       18 


i«9  toUowing  SiBtiOD    Indn 
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28      29      30 


.031 
T  .96|      .03 

.Ui 
.02      .23      .56 

T  .O**      .01 


.01       .07 


.53      ,ki 


r  .6^      .36 

T  T 

T 
.01       .0«i 
T  T      I      .03 

.02      .i>T\ 
.011 

•° 

.34  i.en 

T  .11 

2.35i 
■  10  I 

.65 
.39       ,b8 

,03       .92       .0* 


,70 

1.12 

''' 

.23 

,i9 

T 

.02 

.76 

.12 

T 

.33 

.69 

T 

.35 

.61 

.25 

.64 

T 

.29 

.83 

.01 

.02 

'*^ 

.04 

.38 

.02 

.89 

T 

T 

.32 

.10 

.31 

.04 

T 

T 

T 

.02 

.10 

,77 

.08 

T 

.17 

.33 

,03       .08    1.23 


.03 

T 

T 

.0? 

T 

.36 

.01 

T 

.01 

.20 

.06 

T 

.01 

.23 

02 

T 
.03 

. 

.02 

T 

01 

.01 

T 

.03       .15       .76 


.3&      T 

.131 


.09       .19    1.70 


kuitinucd 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14      15 


19      20      21      22      23      24 


28      29      X 


OcF&dURG 

V*K  )  &SH  Pump  sta 

3Rk  nAvLH 
lOrt  liROvfc 
lONS^ ILLE    3    S£ 


•20    1.11      -01 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 

direction 

Wind 

pT-" 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

5 « g 
1  rI 

StaUoB 

a 

1 
1 

■Bag' 

m 

1 

< 

1    . 
1   3 

i  s 

0      1 
|-o1 

s    1 

3 

(3J 

o  H 
.-  w 

Is 

o. 
O  H 

Q. 

o  w 
■  w 
t* 

1 

8 

3 

0> 

o 

g 
^ 

s 

H 

3 

III 

ILLENTOWN  WB  AIRPORT 

sw 

10 

7.9 

30++ 

WNW 

21 

88 

91 

56 

71 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

8 

4.4 

aiE   WB   AIRPORT 

^ 

15 

11.9 

36++ 

ssw 

14 

77 

80 

64 

74 

4 

2 

4 

1 

0 

0 

11 

_ 

4.7 

[ARRISBURG    WB   AIRPORT 

w 

16 

6.9 

21 

tm 

15 

86 

88 

58 

74 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

75 

4.2 

HILADEUHIA    WB   AIRPORT 

wsw 

12 

8.6 

34 

NW 

2 

80 

82 

55 

70 

2 

0 

2 

3 

0 

0 

7 

77 

4.7 

ITTSBURGH    WB   AIRPORT    2 

sw 

10 

6.5 

31++ 

NW 

2 

84 

88 

57 

70 

2 

3 

4 

1 

0 

0 

10 

76 

4.9 

HADING   WB  CITY 

- 

- 

8.0 

42 

w 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

" 

4 

2 

0 

0 

8 

69 

4.9 

CRANTON  WB  AIRPORT 

ESE 

12 

6.7 

25 

sw 

14 

89 

92 

60 

74 

3 

5             4 

0 

0 

0 

12 

62 

4.8 

ILLIAMSPOHT   WB   AIRPORT 

W 

13 

5.4 

23 

SSE 

14 

92 

94 

56 

74 

4 

... 

5        13              0 

0 

0 

12 

- 

5.5 

ving  Staiion    Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1961 


Day  Oi  Month 


Station 

ALLENTOWN  MB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
AUSTINBUR&  2  V 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BELLEFONTE  4  S 
BERWICK. 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  I  NW 

CARLISLE 

CHAHBERSBURG  1  ESE 

CLAYSVILLE  3  W 

CLERMONT  4  NW 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 


DU  BO  IS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENSBURG 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
ERIE  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


91   90   89 
64   70   68 


92   92   91 
64   66   68 


89   85   84 
60   67   62 


93   93   93 
61   66   68 


89   87   86 
5  7   61   66 


64  62  62 

90  86  84 

62  70  66 

92  90  82 

64  69  67 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


72   77   74 


91   92   89 


63  82  82 

56  65  63 

63  84  83 

53  67 

65  63 

57  64  63 

90  64  86 

53  64  61 


91  91  87 

66  69  69 

91  92  90 

66  69  68 

85  84  85 

68  65  62 

90  91  91 

67  70  68 

67  86  85 

63  64  53 

89  66  66 

69  67  66 

83  89  86 

65  65  65 

69  90 

66  64 

92  86 

76  76 

83  80  84 

66  65  64 

68  90  89 
66  69  71 

60  62  81 

64  54  59 

83  61  81 

62  62  56 

87  81  87 

65  65  63 

89  84  86 

64  65  63 


60   59   65 


62   65   65 


93   90   89 


94   91   91 
60   64   65 


92   88   90 
50   68   61 


84   86   84 
56   70   60 


90   92   92 
63   67   68 


56   61   62 


56   61   65 


66   86   65 
60   67   65 


52   68   56 


90   88   91 
62   63   60 


79   80   85 
70   68   68 


70   66   67 


89   77   79 
72   69   57 


87   87   82 
58   50   53 


89   82   83 
70   66   64 


55   64   64 


72   71   57 


79   80   83 
74   72   72 


79   80   62 


69   86   80 
71   59   66 


57  46  55 

80  76  80 

50  46  53 

82  83  63 

54  55  59 


55   57   53 


70   70   56 


56   56   57 


65  65  56 

92  90  90 

70  70  69 

92  91  90 

64  65  55 


89   90   90 


89   92   93 
58   72   70 


63   65   54 


57   64   57 


65   63   85 


83   83   80 


90   90   90 


90   63   65 
50   63   63 


91   91   69 


65   85   82 
56   59   53 


82   80   77 
51   61   55 


92   90   90 
61   72   65 


85   80   82 
57   65   59 


67   64   80 
55   61   61 


69   88   85 
55   60   54 


64   70   55 
85   66   90 


63   79   76 
60   59   56 


71   59   55 


56   50   56 


60   50   55 


72   69   57 


86   66   85 
65   67   64 


87   82   81 

60   31   51 


82   60   60 


81   82   85 


65   61   50 


55   60   60 


55   63   53 


66   57   62 


69   65   90 


82   83   80 
62   65   60 


65   54   60 


89   89   86 
65   69   57 


62   60   62 
70   67   51 


86   85   89 
63   67   52 


63   61   61 


63   81   62 
65   52   60 


78   74   75 
62   62   62 


67   65   65 


60   80   83 


84   63   80 
60   53   54 


87   63   84 
59   64   55 


81   78   63 
71   66   69 


89  91 
56  56 

90  90 
55  65 

88  89 
59  57 

90  92 

62  64 

86  87 

55  58 

67  90 

61  65 

67  68 

56  68 

89  91 
51  54 

86  66 

72  72 

84  86 

62  68 

66  90 

54  66 

81  62 

55  54 

83  83 

51  59 

86  86 

54  61 

67  87 

52  56 

86  88 

59  54 

89  66 

51  55 

62  85 

69  60 

92  92 

54  67 

90  92 
61  64 

89  89 

52  60 

86  84 

50  60 


IS  16   17 


90 

91 

67 

59 

87 

69 

59 

60 

66 

66 

56 

63 

66 

85 

56 

63 

62   63   85 


87 

90 

90 

58 

70 

65 

66 

90 

56 

53 

62 

58   70   51 


92   91   86 
69   70   60 


62   51   54 


65   65   59 


89   67   84 
51   64   49 


91   91   75 
68   59   52 


90   88   86 
64   66   55 


91   90   82 
57   67   55 


73   73   52 


55   67   50 
69   90   85 


67   69   90 


82   80   55 
63   55   39 


84   82   73 
60   60   47 


61   59   43 


88   90   86 
52   62   50 


65   66   56 


61   54   51 


85   83   79 
65   55   48 


70  66  51 

90  65  73 

66  64  55 

90  67  74 

61  60  54 

65  82  77 

60  60  45 

92  92  66 

56  65  61 

90  91  69 

64  58  55 

85  89  83 

55  65  54 

87  83  59 


59   59   42 


90   65   75 


90   90   71 
62   58   41 


90   90   72 


73  71  72 

46  44  41 

72  73  70 

47  44  44 

67  58  70 

41  36  38 

71  71  70 


65  57 
45  45 

55  70   68 

47  38   37 

71  71   75 

42  42   39 

66  57 
54  55 

63  66   68 

42  44   43 

59  70   71 

44  45   46 

51  67   71 

36  30   34 

63  56   70 

35  33   33 

65  56   70 

37  35 

61  58 

39  37 


84 

85 

86 

85 

54 

51 

62 

65 

78 

76 

81 

79 

51 

51 

55 

65 

91 

85 

93 

91 

59 

55 

55 

64 

84 

85 

86 

83 

51 

60 

60 

50 

80 

85 

85 

85 

57 

57 

53 

63 

86 

87 

86 

87 

58 

57 

62 

52 

87 

88 

88 

84 

66 

65 

71 

70 

88 

81 

90 

85 

59 

58 

56 

59 

60   54   64 
41   36   35 


72 

73 

73 

72 

72 

47 

45 

42 

58 

63 

73 

71 

73 

71 

70 

40 

39 

38 

54 

62 

71 

72 

72 

75 

76 

37 

38 

34 

53 

52 

72 

56 

70 

71 

78 

38 

30 

34 

40 

58 

72 

72 

72 

71 

68 

46 

47 

46 

47 

62 

51 

65 

72 

73 

75 

40 

40 

38 

39 

55 

59   65   69 
44   34   35 


56   69   74 
40   33   35 


53   59 
32   27 


72   73   75 
45   39   39 


65   65   67 

37   36   37 


59   61   61 


70   75   60 


54 

53 

56 

69 

57 

40 

37 

38 

50 

58 

56 

65 

55 

56 

69 

40 

35 

34 

36 

43 

63 

66 

70 

73 

72 

36 

35 

35 

34 

43 

69 

69 

70 

70 

73 

46 

46 

44 

59 

62 

56 

68 

72 

73 

76 

46 

44 

48 

58 

51 

56  75  83 

58  64  65 

73  55  75 

48  58  63 


48  61   61 

70  69   71 

48  58   54 

72  75   72 

39  42   58 

72  79   76 
56  60   62 

70  71   74 

48  51   53 

73  74   85 
52  64   65 

63  70 

61  63   67 

70  76 
52  50 

72  70 
51  54 

67  73 

43  58 

58  73   77 

38  53   52 

58  76   75 

46  51   56 

71  74   78 
37  54   55 

70  66 

55  62 

73  74 
35  52 

67  69 

40  50 


87  89  69 

65  54  52 

64  88  90 

61  62  51 

82  85  86 


87   91 
60   63 


85   87 
53   57 


69   69 
55   64 


62  61  57 

88  90  89 

60  51  62 

86  85  82 

70  70  68 

77  93  84 
5  8  64  54 

82  67  90 

51  52  65 

79  61  82 

55  50  58 

60  62  82 

51  53  56 

62  64  66 

52  55  55 

78  82  65 
50  54  55 

64  85  86 

55  56  58 


72   75   81 
44   51   58 


75   80   76 


58   72   75 
38   56   54 


66   72   82 
55   59   60 


72 

76 

55 

56 

75 

78 

46 

54 

66 

72 

45 

51 

56 

66 

76   82   80 
50   56   63 


25   26   27   26   29   30   31 


81   64 
60  61 


93   91 
61   53 


90   90 
59   59 


65   89 
55   55 


84   78 
58   56 


88   90 
66   64 


63   65 
53   60 


84   86 
59   58 


87   65 
59   59 


64   63 
49   52 


85   88 
65   64 


65   87 
50   55 


86   66 
56   67 


84   64 
68   66 


78   60 
59   62 


90   90 
59   61 


84   72   76 
52   63   46 


69   85   75 
63   63   47 


86   72   73 
61   64   45 


88   90   72 
61   58   45 


88   86 
56   65 


89   84 

66   53   42 


89   89   64 


62   73 
70   66 


72 
50 


92   90   66 
62   68   46 


77   61   64 
66   39   38 


60   72   66 
54   50   36 


63   53   68 
62   42   37 


70 

55   42 


S8   66   67 

66   5*   37 


86   84   60 
56   60   40 


91   72   78 
63   60   46 


90   75 
58   60 


67  74  73 

56  56  38 

80  66  68 

50  60 

90  85 

64  65  46 

66  87  66 

60  54  44 


66   78 
60   61 


80   54   66 
49   60   33 


76   75 
62   47 


86   64   68 
56   46 


58  49   40 

83  76   68 

56  62 

81  79 

64  56   46 


46   44   37 


66   65   73 
46   36   37 


71   65   65 
40   30   30 


65   60 
34   42 


80 

83 

84 

83 

73 

70 

63 

74 

54 

65 

53 

54 

50 

40 

32 

37 

77 

SO 

84 

84 

81 

60 

62 

60 

56 

55 

56 

56 

52 

41 

29 

28 

82 

65 

88 

66 

66 

67 

63 

54 

62 

55 

58 

58 

41 

30 

30 

65 

67 

89 

86 

73 

73 

69 

71 

65 

63 

63 

64 

62 

46 

43 

40 

82 

80 

81 

78 

64 

67 

58 

61 

63 

69 

63 

59 

63 

50 

52 

39 

47 

72   69   74 
46   36   35 


70   66 
66   62 


48   36   49 


76   72   66 
49   40   40 


55   60   73 

37   29   41 


64   60   74 
36   28   29 


62   64   80 
37   31   33 


73   69   71 
41   33   36 


71   66 
38   29 


73   69   76 
49   41   40 


71   68   75 
46   34   35 


74   67   83 
42   28   34 


58   60   62 


49   40   36 


74   65   70 
44   37   36 


70   58 

46   31 


61   63   76 
42   31   38 


62   68 
26   28 


76   61 
51   41 


63   67 
38   26 


69   66   82 
42   32   37 


64   62   66 

46   37   37 


74   67   82 
44   34   44 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1961 


SUUon 


EVERETT    1    SM 

FARRELL  SHARON 

FORO  CITY  4  S  DAM 

FRANKLIN 

FREELANO 

GEOROE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATERFORO  1  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 


HUNTINGDON 

INDIANA  3  S£ 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

ICEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2  5 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 


LOCK   HAVEN 


MADERA 


MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MILLVILLE  2  SW 
MONTROSE 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 


Day  Ol  Monlh 


MAX 

HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


86   88 
66   68 


90   88 
57   61 


85   83 
70   67 


90   91 
ft      69 


93   92 
6<i   69 


86   90 
63   64 


91   92 
60   69 


92   93 
62   69 


93   92 
64   69 


89   92 
61   62 


93   93 

70   70 


93   93 
57   61 


89   85 
60   65 


95   94 
60   69 


86   84 
52   55 


93   85 
56   66 


91   90 
61   67 


89   90   91 


62   65   65 


90   93 
62   62 


64   64   70 


91   90 
62   63 


82   85 
53   55 


91   94 
74   75 


63   67   62 


91   84   87 
64   69   66 


90   84 
56   61 


86   89 
5  3   66 


59   65   67 


61   61   66 


85 

66 

61 

63 

88 

89 

64 

66 

90 

90 

62 

66 

91 

91 

60 

71 

97 

88 

65 

68 

92   88   86 
66   62   67 


75   70   67 

89   89   83 
62   66   65 


69  67  63 

63  83  82 

67  63  64 

91  92  90 

67  70  69 

91  91  91 
67  72  69 

90  92  91 

66  67  67 

90  88  92 
71  67  62 

92  92  91 
66  70  70 

91  89  89 
71  73  70 


89   87   90 


68   64   64 


88   85   90 
65   63   64 


89   84   85 
67   65   59 


83   85   82 
60   62   58 


68   63   63 


66   67   65 


66   69   66 


65   67   57 


90   91   89 
66   67   66 


84   91   86 
69   67   67 


82   89   87 
68   67   65 


78   83   80 
60   64   63 


95   94   93 
72   77   75 


83   81   86 
62   63   65 


66   66   59 


67   64   61 
93   90   93 


66   68   66 


65   66   62 


83   86   S3 
64   64   59 


90   89   87 
64   70   66 


69   88   89 
64   68   67 


70   67   63 


90   86   93 
69   66   67 


89   68 
70   72 


86   87 
60   60 


82   85 
60   62 


85   85 
56   59 


74   80 
64   65 


77   60 
70   70 


80   81 
67   66 


69   90 
56   55 


78   80 
69   69 


81   86 
72   72 


74   84 
66   64 


86   66 
56   63 


92   91 
64   70 


87   88 
57   56 


89   88 
65   65 


63   85 
63   70 


89   90 
66   67 


98   84 
63   50 


65   69 
69   56 


84   67   90 
64   65   68 


91   91 
59   65 


75   72   72 


85   75 
69   67 


82   87   86 
65   65   63 


74   79 
69   70 


66   72   70 


64   84 
62   62 


86   90 
68   68 


90   92 
65   68 


87   69 
58   56 


90   90 
72   72 


67   88 
64   63 


69   90 
54   62 


82 

82 

83 

87 

88 

53 

52 

55 

55 

61 

86 

81 

88 

88 

89 

69 

62 

62 

58 

60 

81 

60 

80 

83 

85 

49 

51 

50 

49 

53 

78 

89 

90 

89 

88 

69 

66 

58 

55 

64 

79 

65 

68 

90 

90 

67 

67 

63 

64 

64 

76 

79 

85 

88 

90 

69 

69 

64 

65 

65 

62 

60 

62 

85 

70 

72 

83 

63 

62 

64 

73 

84 

67 

69 

82 

62 

54 

56 

82 

85 

53 

51 

82 

79 

70 

68 

79 

83 

66 

64 

77 

81 

63 

56 

77 

63 

68 

68 

78 

64 

65 

68 

87 

66 

53 

56 

86 

89 

68 

64 

86   89   91 
58   57   63 


89   90 
65   65 


89   91 
65   67 


67   89 
61   60 


61   84 
54   61 


86   90   90 


88  91  89 

63  63  52 

69  64  68 

59  64  55 

83  78  75 

66  65  51 

91  90  81 

67  65  59 

94  90  85 

68  70  61 

91  90  82 

68  68  61 

91  84  68 

65  66  54 


90   85 
67   61 


87   83 
63   56 


65   64  64 

40  39  36 

70   77  60 

47   41  43 

63   66  71 

41  41  40 

70   72  73 
44   40 

65   69  71 

43  43  42 

73   70  69 

47   50  45 

70   71  71 

47  46  44 

70   71  69 

44  45  43 

75   77  79 

43   37  36 

72   73  73 

45  45  46 

72  72  73 

48  45  45 

67  71  70 

40  37  34 

70  73  71 

54  53  50 

68  71  71 

41  41  43 

68  71  73 
36  37  37 

61  73  70 

41  34  38 

64  70  72 

43  43  41 

57  64  66 

34  31  29 

70  69  71 

42  39  37 

72  76  72 

45  43  42 

71  70  70 

45  42  42 

67  70  73 

40  36  37 

69  71  70 
47  47  44 

70  74  71 

46  44  42 

69  70  70 

40  41  41 

61  63  64 

33  34  51 

72  70  72 
50  52  50 

65  67  70 
39  43  42 

67  67  70 

45  40  39 

58  66  70 

44  38  37 

69  70  72 
39  31  32 

70  72  72 

41  43  40 

66  66  69 
43  39  36 

60  65  6 

38  38  38 

70  69  68 

43  50  45 

70  70  70 

41  42  41 

71  75  75 

42  35  35 

66  70  76 

47  48  47 
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73  72  59 

92  91  89 

65  62  58 

92  91  69 

62  63  53 

67  90  84 

64  65  52 

92  94  90 

65  62  56 

83  85  83 

57  57  48 


65   79 
65   57 


90  89  63 
65  66  59 

94  92  89 

67  66  61 

91  90  67 


65 

66 

57 

64 

69 

69 

61 

69 

87 

86 

58 

60 

69 

89 

53 

61 

89 

90 

61 

64 

64 

85 

61 

62 

84 

87 

60 

60 

86 

90 

66 

66 

69 

91 

59 

63 

91 

92 

58 

66 

92 

92 

59 

66 

64 

53 

83 

36 

84 

76 

72 

56 

87 

61 

64 

51 

87 

68 

66 

49 

68 

83 

66 

54 

65 

66 

57 

49 

92 

87 

64 

56 

88 

84 

64 

55 

87 

60 

63 

52 

87 

75 

66 

54 

85 

72 

64 

50 

91 

72 

68 

53 

94 

91 

64 

56 

63   69   64 
44   58   62 


57  60  62 

73  75  79 
41  55  62 

74  85  80 
56  57  58 

64  69  76 

52  58  60 

69  64  72 

52  60  61 

71  70  72 

54  60  60 


65   74 
69   63 


77   86   63 
49   55   61 


73   70   72 
46   60   63 


72   74   85 
60   64   69 


71   66   71 


22 

78 


45 

61 

74 

62 

65 

66 

71 

72 

54 

63 

79 

78 

61 

60 

74 

80 

55 

57 

75   76   78 
44   57   62 


69   69   75 
31   44   52 


65   69   79 
54   61   59 


73   85 
61   65 


70   68   73 
51   60   65 


42   61   57 


73   72 
55   65 


72   74   75 
41   50   62 


65   69   72 
60   51   51 


67   75   85 
62   65   66 


68   60 
63   64 


82  86 

60  60 

88  85  92 

61  66  67 

78  65  88 
54  55  57 

79  88  88 

62  60  60 

79  84  66 

59  60  64 

81  85  89 

61  62  65 

62  88  93 


86   68 
62   61 


56   60   62 


84   68   90 
61   60   63 


56   57 
69   69 


52   56   64 


72   74   73 
39   47   57 


55  60  61 

68  72  82 

65  61  66 

75  81  63 

46  54  62 

78  78  76 

58  60  63 


90   90 
63   64 


64   88 
56   56 


86   89 
68   68 


62   89 
55   6 


66   67 
56   56 


85   87 
59   62 


79   85   88 
50   59   59 


80 

83 

84 

52 

53 

57 

86 

89 

89 

62 

56 

56 

90 

92 

86 

69 

58 

59 

86 

89 

88 

61 

62 

61 

89 

88 

86 

60 

60 

60 

87 

91 

91 

65 

65 

65 

83  86  92 

60  61  61 

83  86  89 
58  58  59 

75  76  81 

54  56  54 

89  92  90 

70  70  74 

80  63  84 
53  61  59 

84  68  86 

63  63  62 

60  84  87 

56  58  61 

86  86 

51  58 

86  90  92 

61  60  60 

81  86  86 
61  60  59 

77  61 

57  56  60 

85  88  88 

64  62  61 


88 

90 

62 

63 

90 

91 

59 

59 

87 

90 

60 

61 

89   86   64 
60   46   44 


62   77   74 
69   56   44 


59   56   43 


63   76   71 


85   70   65 
64   51   45 


64   76 
64   46 


90 

60   46 


83   73 
6  3   44 


91   90   74 


69   74   77 


83  70 

56  41 

75  77 

52  53 

90 

59  49 


1T29 


30  I  31 


74   62 

41   34 


88  73 
68  52 

89  81   67 
63  51 

89  88   63 

60  50   45 


68   76 
47   42 


91  69  70 

61  60  46 

90  68  65 

60  57  45 

80  60  60 

39  37  29 


73 
52 

70 
43 

67 

73 

48 

47 

80 

65 

52 

40 

75 

70 

50 

33 

92 

71 

67 

45 

87 

67 

58 

42 

84 

63 

61 

42 

74 

74 

54 

44 

74 

72 

45 

42 

84 

72 

54 

38 

68 

70 

66 

48 

61 
36 

62  75  80 

56  38  40 

72  65  66 

42  35  36 

64  66  80 
45  36  37 

65  61  62 
51  38  42 

75  77  71 
50  40  37 

76  75  67 
49  41  37 

74  75  66 

44  41  34 

69  70  83 

47  32  39 

77  76  68 

49  41  41 

76  66  76 

50  41  40 

74  71  64 

41  36  34 

76  67  72 


76  70 

44  36 

65  66 

39  29 

70  61 

41  30 

71  61 

45  35 

61  69 

34  27 

68  68 

42  36 

75  68 

44  38 

76  75 

45  36 

67  62 

42  33 

75  72 
49  46 

76  76 

46  40 

73  69 

42  33 

66  61 
27 

80  67 

59  50 

63  64 

45  3* 

67  65 

46  36 

69  59 

40  33 


63   66 
42   27 


76   72 
45'  36 


71   66 
42   35 


69   64 
43   37 


72  66 

42  37 

72  66 

46  33 

76  69 

48  41 


79.9 
55.9 

82.5 
60.3 

81.1 
54.3 

60.6 
55.7 

76.0 
58.2 

81.9 
60.1 

82,9 
60.6 

81.5 
56.6 

84.7 
55.7 

63.4 
60.2 

83.0 
61.5 

60.4 
53.9 

82.0 
S4.9 

82.1 
56.4 

61.4 
64.2 

80.3 
53.4 

61.8 
56.1 

76.5 
47.6 

60.6 
65.2 

62.9 
56.4 

61.9 
56.9 

80.8 
54.4 

81.9 
60.1 

83.0 
56.8 

81.6 
55.6 

74.6 
51.0 

63.5 
66.2 

78.0 
56.1 

79.1 
58.1 

79.3 
53.6 

81.2 
51.6 

83.8 
57.7 

79.6 
55.3 

76.0 
54.3 

80.3 
59.2 

80.9 
56.9 

84.4 
55.1 

84.4 
58.9 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1961 

Day  Of  Month 

0 
0) 
10 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  STANTON 

MAX 

MIN 

93 
69 

66 
65 

91 
62 

87 
63 

69 

64 

95 
65 

66 
63 

88 
62 

69 
65 

89 
56 

91 

54 

92 

62 

93 
62 

85 
65 

53 
46 

70 
48 

76 
46 

75 

38 

77 
64 

79 
54 

79 
58 

85 
52 

87 
58 

90 
58 

89 
58 

68 

48 

74 
46 

70 
47 

71 
31 

75 
39 

82.8 
55.3 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 

72 

92 
69 

93 
69 

92 
71 

90 
71 

81 

70 

63 

57 

87 
69 

90 
66 

92 
70 

93 
71 

92 
71 

86 

71 

75 
56 

73 
49 

72 
46 

73 
44 

68 
60 

76 
64 

84 
65 

89 

64 

91 
55 

90 
66 

86 
67 

76 
58 

76 
51 

77 
55 

57 
44 

73 
40 

83.3 

62.4 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

69 
64 

88 
71 

85 
67 

90 
68 

88 
68 

87 
67 

77 
70 

78 
59 

84 
67 

86 
53 

66 
64 

90 
63 

68 
67 

63 
70 

75 
48 

58 
42 

68 
39 

72 
38 

55 
56 

73 
52 

81 
65 

86 
53 

88 
60 

87 
61 

81 
65 

68 
51 

73 
44 

70 
44 

63 
39 

69 
34 

79.6 
58.3 

PHIL  OREXEL  INiT  OF  TEC 

MAX 
MIN 

90 
73 

95 
74 

95 
73 

93 
72 

91 
75 

88 
75 

81 
72 

81 
70 

64 
72 

88 
71 

91 
74 

94 
73 

69 
74 

83 

73 

76 
51 

70 
51 

58 
64 

69 

50 

57 
62 

75 
65 

84 
65 

90 
68 

92 

71 

87 
71 

87 
71 

77 
71 

77 
56 

79 
60 

58 
53 

73 
49 

82.7 
66.7 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
70 

91 
66 

91 
68 

92 

75 

89 

73 

81 
69 

80 
57 

83 
69 

86 
68 

88 
73 

89 
71 

89 

71 

82 
59 

74 
55 

70 
47 

70 
62 

71 
50 

65 
52 

73 
54 

82 
66 

65 
65 

88 
63 

85 
54 

84 
66 

74 
60 

73 
47 

77 
52 

54 
42 

70 
39 

80.9 
62.1 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 

MIN 

90 

72 

92 
68 

93 
72 

92 

73 

92 
75 

85 
74 

82 

72 

86 
70 

87 
72 

88 
72 

90 
75 

93 
75 

92 
75 

85 

74 

75 
62 

72 
64 

71 
57 

72 
63 

58 
64 

74 
66 

84 
67 

89 

72 

91 
73 

89 
74 

87 
73 

78 
56 

78 
61 

78 
52 

66 
54 

75 
63 

83.2 
67.7 

PHlLiPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
56 

80 
66 

80 
62 

84 
64 

77 
52 

82 
69 

76 
63 

78 
51 

60 
60 

82 
52 

83 
52 

85 
51 

64 
63 

81 
60 

66 
44 

52 
39 

64 
30 

65 
31 

65 

47 

58 
50 

75 
50 

78 
54 

83 
68 

83 

56 

80 

55 

59 

37 

58 

40 

62 

33 

62 
33 

67 
44 

74.9 
52.0 

PHOENiXVlLLE  1  E 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
71 

97 
67 

92 
67 

92 
68 

88 
58 

86 
66 

82 

67 

86 
58 

89 
66 

91 
59 

92 
70 

90 
59 

87 
67 

80 
59 

73 
46 

70 
44 

70 
42 

68 
58 

75 
61 

85 
65 

68 
66 

89 

60 

86 

51 

84 

50 

78 
51 

74 
45 

77 
48 

66 

40 

71 
36 

82.9 
59.8 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
65 

69 
63 

85 
67 

85 
61 

87 
53 

81 
69 

84 
63 

86 

50 

86 
58 

88 
62 

89 
65 

91 
65 

87 
50 

53 
49 

69 

45 

75 
45 

72 
43 

75 

54 

75 
58 

79 
56 

84 
69 

67 
60 

67 
51 

65 
58 

68 
49 

71 
42 

65 
42 

54 
35 

83 

43 

80.7 
55.3 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
69 

87 
68 

91 
68 

87 
73 

66 

70 

88 
69 

85 
72 

85 
57 

87 
67 

90 
53 

90 
65 

92 
72 

90 
72 

86 
61 

63 
66 

70 
61 

71 
48 

73 
47 

75 
57 

76 
62 

79 
55 

86 
62 

89 
58 

86 
66 

88 
61 

59 
55 

73 
50 

56 

49 

65 
42 

81 
47 

81.5 
51.4 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

84 
53 

85 

60 

62 
65 

64 
64 

85 
64 

81 
68 

62 
59 

59 
60 

80 
55 

60 
57 

81 
55 

63 
59 

65 
60 

83 
60 

78 
62 

60 
39 

54 
35 

64 
31 

68 
33 

68 

44 

69 
69 

73 
55 

79 
55 

83 
57 

85 
55 

80 
55 

64 
38 

67 
39 

64 
35 

57 
30 

75.6 
51.5 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

91 
56 

90 
62 

90 
63 

86 
62 

91 
54 

90 
51 

69 
65 

75 
65 

78 
64 

85 
61 

88 
69 

88 
58 

90 
62 

89 
54 

83 

53 

71 
38 

72 
35 

70 
34 

72 
40 

55 

55 

72 
50 

62 

50 

85 
58 

89 

57 

89 
58 

84 
56 

71 
40 

74 
42 

72 
34 

67 
30 

81.3 
53.9 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

MIN 

89 
53 

68 
58 

67 
58 

85 
51 

84 
52 

60 
58 

87 
59 

81 
64 

83 
57 

83 
54 

66 
52 

68 
64 

90 
50 

90 
59 

88 
47 

61 
38 

66 
32 

66 
33 

70 
37 

75 
49 

76 
56 

77 
60 

84 

51 

67 
53 

88 

54 

85 
50 

55 
38 

71 
39 

64 
26 

63 
29 

79.5 
49.4 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
58 

88 

70 

89 
68 

90 
65 

69 

57 

89 
66 

85 
66 

62 
56 

65 
54 

67 
56 

89 
63 

92 
63 

91 
65 

68 
68 

81 
59 

72 
44 

74 
45 

74 
38 

70 

55 

73 
53 

61 
54 

86 
54 

90 
50 

90 
58 

85 
61 

80 
53 

75 
42 

74 
45 

70 
40 

73 
33 

82.8 
58.4 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
68 

90 
72 

89 
69 

92 

70 

93 

73 

89 
71 

78 
72 

79 
71 

86 
72 

86 
69 

90 

70 

92 
71 

91 
73 

65 
72 

75 

66 

73 
60 

71 
48 

73 

47 

67 
53 

75 
64 

84 
57 

68 
69 

91 
69 

90 
65 

86 
67 

74 
59 

75 
51 

74 
53 

57 

47 

72 
41 

82.3 
63.6 

RENOVO 

MAX 
MIN 

93 

60 

90 
63 

69 
66 

85 
65 

91 
57 

89 
65 

92 

54 

89 
54 

86 
60 

89 
61 

69 
51 

91 
51 

93 
64 

93 
64 

90 
63 

66 
44 

72 
41 

72 
39 

76 

40 

72 
47 

77 
51 

85 

60 

87 
59 

92 
52 

90 
52 

89 
59 

66 

47 

75 
41 

72 
36 

67 
36 

83.7 
56.0 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

87 
66 

65 
70 

66 
62 

87 
64 

64 
54 

85 
64 

85 
52 

64 
61 

84 
64 

66 
65 

62 
52 

68 
60 

69 
59 

87 
63 

70 
48 

67 
39 

70 
35 

72 
35 

70 
41 

76 
57 

79 
58 

63 
54 

66 
52 

87 
55 

84 
54 

75 
54 

70 
35 

62 
38 

5! 

31 

78 
32 

79.9 
52.2 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

67 
62 

85 

70 

88 
63 

65 

67 

83 
65 

69 
53 

64 
66 

65 
63 

86 
53 

87 
60 

88 
57 

87 
64 

90 
64 

67 
62 

71 
44 

66 
39 

70 
39 

72 
36 

74 
54 

75 

59 

77 
51 

82 
54 

87 
61 

87 
59 

87 
61 

81 
55 

71 
42 

57 
46 

58 

3! 

80 
38 

80.8 
55.8 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 
67 

90 
66 

92 
68 

91 
68 

89 
55 

89 
66 

60 
69 

85 
61 

80 
62 

81 
67 

90 
65 

93 
67 

91 
57 

67 
57 

74 
46 

72 
44 

74 
41 

77 
41 

72 

64 

75 
64 

81 
59 

86 

5C 

90 
52 

92 

62 

85   69 
64   47 

74 
41 

71   65 
44   37 

82.8 
58.2 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
64 

85 
69 

62 
66 

65 
65 

64 
56 

83 
63 

76 
57 

82 
66 

84 
63 

86 
55 

87 
52 

68 
57 

89 
58 

66 
59 

74 
49 

70 
44 

70 
42 

73 
40 

11 

72 
62 

60 
63 

84 
i1 

65 
51 

86 

61 

62 
62 

69   70 
49   43 

57 
45 

51   69 
40   37 

76.9 
57.8 

SHIPPENSBURG 

MAX 

MIN 

94 
62 

90 
66 

92 
67 

92 
68 

92 
58 

91 
67 

89 
71 

78 
70 

84 
69 

90 
55 

90 
53 

92 
53 

90 
66 

89 
66 

86 
69 

70 
45 

73 
42 

73 
41 

71 
5! 

70 
52 

61 
54 

87 
52 

92 
54 

92 

63 

91 
6C 

69   78 
58   46 

75 
4; 

71   77 
38   37 

84.3 
59.3 

SLIPPERY  ROC< 

MAX 
MIN 

87 
64 

90 
66 

89 
69 

86 
72 

86 
68 

89 
66 

84 
69 

86 
50 

88 
52 

69 
57 

89 
61 

86 
66 

90 
67 

84 
68 

58 
52 

70 
42 

70 
40 

73 
45 

73   78 
54   56 

79 
51 

86 
58 

89 

52 

88 
62 

84   78   73 
54   54   46 

55   69   82 
50   36   46 

81.6 
58.3 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

89 
62 

88 
66 

82 

66 

81 
58 

87 
66 

63 
57 

86 
67 

62 
66 

79 
56 

86 
63 

87 
69 

87 
62 

69 
66 

69 
57 

85 
55 

65 
44 

67 
41 

57 
39 

6S 

4C 

59 
61 

71 
61 

79   84   65 
60   52   61 

67   87   63 
60   56   45 

72   65   53 
46   40   38 

79.1 
57.0 

STOYSTOWN 

MAX 

MIN 

89 
54 

65 
61 

61 
61 

84 
65 

83 

51 

64 
61 

87 

51 

82 
54 

60 
63 

65 
67 

85 
54 

65 

51 

89 
62 

89 
63 

85 
61 

56 
38 

67 
35 

57 
35 

70   72 
37   54 

72 
57 

74   61   86 
52   53   57 

86   86   64 

55   50   42 

67   63   67 
43   31   35 

78.4 
52.1 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

90 
64 

91 
66 

69 
64 

92 
55 

88 
55 

88 
62 

77 
57 

81 
56 

66 
66 

68 
53 

90 
50 

92 

50 

68 
55 

85 
56 

81 
45 

72 
38 

70 
37 

72 
33 

63   73 

47   60 

80 
64 

88   68   88 
55   50   60 

S3   80   76 
60   62   42 

75   55   71 
44   3*   32 

81.7 
55.2 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

93 
61 

91 
65 

90 
57 

81 
66 

91 
66 

90 
63 

91 
64 

61 
59 

81 
57 

87 
66 

89 
53 

90 
63 

92 
59 

91 
65 

86 
58 

70 
42 

72 
39 

72 
38 

76   72 
39   53 

70 
64 

86   89   90 
60   58   59 

92 

61 

89   69 
58   42 

75   72   57 
45   37   34 

82.9 
56.3 

TIONESTA  2  Se  DAM 

MAX 
MIN 

88 
57 

87 

60 

87 
62 

86 
64 

87 
67 

82 
52 

85 
52 

83 
57 

61 
65 

83 
68 

64 
59 

85 

59 

88 
65 

87 
53 

85 
53 

50 
42 

57 

40 

69 

40 

71   72 
40   46 

76 
60 

77   82 
57   57 

85 
58 

86   81   64 
50   53   42 

69   60   63 
42   35   35 

78.8 
53.7 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

84 
54 

87 
65 

86 

60 

83 
51 

64 
63 

62 
56 

83 
62 

80 
49 

84 

50 

66 
63 

87 
54 

85 
59 

86 
58 

64 
58 

65 

51 

55 

36 

68 
32 

70 
29 

71   75 
40   51 

76 
67 

83   85   85 
53   62   64 

79   71   66 
55   49   35 

58   61   78 
38   28   29 

78.1 
♦9.7 

TOWANDA  1  ESE 

MAX 

MIN 

90 
63 

86 
66 

64 
66 

67 
63 

65 
56 

85 
68 

82 
55 

84 
55 

65 
57 

86 
52 

88 
59 

90 
53 

68 
57 

85 
57 

60 
54 

67 
4C 

58 
3S 

72 

35 

77   73 
41   63 

60 
62 

85   89   89 
53   58   58 

86   76   72 
67   69   41 

57   61   73 
41   32   32 

BO. 7 
55. 1 

TOWER  CITY  1  S 

MAX 
MIN 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

87 
66 

66 

71 

89 
66 

65 

70 

86 
65 

68 
55 

85 
59 

64 
70 

67 
58 

86 

50 

87 
56 

89 
66 

90 
65 

89 
68 

58 

54 

68   70   73 
44   44   40 

74   75 
58   61 

78 
51 

80   85   85 
55   63   51 

66   67   71 
61   54   45 

57   66   81 
47   34   43 

80.4 
58.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

87 
59 

69 
71 

87 
66 

84 
66 

84 
56 

86 

50 

84 
57 

62 
56 

64 
59 

87 
58 

89 
66 

89 
54 

89 
66 

86 
56 

70 
61 

55   5S 

38   36 

74 
38 

74   75 
45   57 

83 
50 

85   88   87 
60   67   50 

62   72   59 
58   51   40 

60   62   78 

45   35   37 

80.1 
55.2 

WAYNESSURG  2  W 

MAX 
MIN 

67 
62 

67 
63 

66 
60 

66 
67 

67 
63 

66 
64 

85 
55 

86 
5L 

88 
61 

88 
54 

89 
64 

90 
50 

90 
60 

66 
58 

70 
54 

7C 
38 

73   74 
39   35 

73   73 
51   52 

80 
60 

84   87   87 
50   54   57 

88   75   72 
56   53   40 

65   57   82 
40   30   35 

81.5 
53.2 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

87 
64 

63 
64 

81 
65 

82 
65 

85 
63 

83 
50 

84 
51 

82 

57 

79 
54 

82 
66 

61 
55 

84 
62 

65 
63 

63 
64 

80 
48 

58 

4C 

64   65 
37   37 

57   59 

38   45 

69 
59 

77   82   84 
57   67   60 

65   82   56 
58   54   41 

66   53   60 
43   34   34 

76.3 
53.2 

WEST  CHESTER 

MAX 

MIN 

93 
68 

94 
72 

94 
65 

92 
55 

93 
73 

94 
72 

91 
70 

79 
66 

60 
58 

66 
67 

89 
72 

93 

71 

93 
71 

90 
65 

84 
53 

71 
4S 

70   72 
44   45 

71   57 
46   50 

73 
50 

75   89   90 
61   66   64 

90   85   75 
66   65   43 

81   79   69 
50   46   43 

83.4 
61.3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
65 

64 
68 

63 
68 

90 
59 

86 

70 

69 
65 

81 
73 

85 
65 

66 
53 

87 
66 

88 
63 

93 
67 

89 
67 

86 
70 

71 
51 

6S 
45 

70   73 
43   43 

72   75 
49   54 

84 
54 

87   89   90 
62   62   63 

87   57   72 
63   49   47 

70   65   71 

45   40   37 

81.0 
58.9 

YORK.  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

93 
62 

92 
67 

90 
67 

93 
55 

92 
57 

92 
66 

92 

76 

81 
70 

87 
59 

90 
65 

92 
63 

92 

64 

92 
68 

90 
59 

83 
60 

73 
42 

74   73 
40   40 

71   73 
59   64 

85 
67 

69   92   92 
50   66   60 

90   89   78 
59   60   44 

77   72   75 
45   36   35 

1 

85.1 
58.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1961 


>a7  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

BELLKFONTE  4  S 

EVAP 

.17 

.26 

.16 

.13 

.45 

.00 

.03 

.08 

.13 

.13 

.17 

.17 

.16 

.15 

.09 

.21 

.12 

.33 

.03 

.02 

15 

16 

19 

16 

19 

10 

14 

18 

.11 

84.52 

WIND 

4 

8 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

4 

10 

13 

8 

4 

3 

2 

2 

3 

7 

4 

3 

2 

7 

7 

S 

6 

3 

132 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 

.16 

.12 

.14 

.11 

.07 

.15 

.14 

.16 

.14 

.14 

.07 

.22 

.17 

.20 

.21 

.09 

.11 

.18 

.15 

.07 

.03 

08 

06 

15 

13 

19 

OR 

I? 

09 

1? 

3  85 

WIND 

27 

15 

26 

11 

18 

5 

14 

28 

8 

18 

19 

11 

12 

27 

72 

69 

37 

46 

19 

29 

19 

21 

19 

21 

25 

61 

40 

31 

39 

23 

810 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 

.17 

.14 

.14 

.08 

.18 

.10 

.16 

.06 

.18 

.13 

.14 

.14 

.13 

.19 

.23 

.11 

.08 

.14 

.17 

.03 

.08 

.08 

.11 

,13 

14 

.17 

,08 

10 

19 

ns 

3.86 

WIND 

10 

45 

36 

4 

27 

15 

8 

13 

19 

11 

9 

17 

21 

33 

89 

54 

12 

11 

17 

12 

11 

18 

11 

16 

7 

70 

57 

20 

41 

11 

725 

JAMESTOWN  2  NH 

EVAP 

• 

• 

.37 

.18 

.10 

.16 

.12 

.18 

.16 

.12 

.16 

.10 

.13 

.17 

.09 

.07 

.10 

.13 

.14 

.07 

.07 

.13 

.12 

.1.1 

17 

14 

09 

in 

in 

in 

3.70 

WIND 

6 

24 

34 

3 

4 

9 

5 

12 

16 

28 

• 

• 

42 

• 

17 

11 

12 

25 

6 

15 

21 

10 

9 

15 

24 

55 

26 

22 

5 

8 

464 

LANDISVILLE  2  KW 

EVAP 

.28 

.68 

.16 

.11 

.17 

.11 

.27 

.04 

.08 

.14 

. 

.10 

.16 

.14 

.36 

.21 

.19 

.15 

.17 

.07 

05 

23 

_ 

18 

?4 

15 

ST 

11 

19 

04 

B5  37 

WIND 

VI 

46 

22 

37 

20 

41 

21 

31 

7 

28 

15 

10 

16 

64 

111 

85 

57 

43 

53 

81 

110 

102 

52 

12 

46 

61 

68 

19 

47 

40 

1416 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

73 
70 

73 
70 

72 
70 

71 
67 

67 
64 

66 
64 

64 
61 

64 
60 

- 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AM 

68 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

61 

60 

59 

63 

64 

66 

66 

65 

64 

66 

66 

60 

60 

57 

58 

66.0 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

81 

67 

78 
72 

78 
72 

82 
72 

80 
72 

81 
73 

79 
74 

81 
73 

83 

74 

84 
72 

83 
71 

84 
72 

83 
73 

81 
72 

74 
64 

70 
59 

74 
57 

73 
58 

69 
62 

70 

67 

73 

66 

75 
65 

78 
66 

81 
66 

78 
67 

70 
63 

73 
59 

68 
59 

69 
54 

65 
54 

76.6 
66.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
71 

77 
73 

77 
73 

80 
72 

79 
73 

80 
73 

78 

74 

80 
73 

81 
74 

81 
73 

81 
72 

82 
73 

81 
74 

79 
73 

74 
65 

69 
61 

71 
59 

71 
60 

68 
63 

69 
67 

72 
66 

73 

66 

76 
67 

78 

67 

76 
67 

70 
64 

71 
60 

67 
61 

67 
56 

66 
55 

75.1 
67.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
72 

75 
73 

75 
73 

77 
73 

77 
74 

78 
74 

77 
74 

77 
74 

77 
74 

78 
74 

77 
73 

78 
74 

78 

75 

77 
74 

75 
68 

68 

65 

69 
63 

68 
63 

68 
65 

69 
67 

70 
67 

71 
67 

73 
68 

74 
68 

73 
69 

72 
67 

69 
63 

66 
63 

65 
60 

64 
60 

73.0 
69.* 

12  INCHES 

MAX 

MIN 

74 
72 

74 
73 

74 
73 

75 
73 

75 
74 

76 
74 

75 
74 

76 
74 

75 
74 

76 
74 

76 
74 

76 
74 

76 
75 

76 
74 

75 
71 

71 
68 

69 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

69 
68 

69 
68 

70 
69 

72 

69 

71 
70 

71 
68 

68 
66 

68 
65 

66 
63 

65 
62 

72.1 
70.1 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

73 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
72 

74 
73 

74 
74 

75 
74 

75 
74 

75 
73 

74 
73 

75 
73 

75 
74 

75 
74 

75 
74 

75 
72 

72 
69 

70 
68 

69 
67 

68 
67 

68 
68 

69 
67 

69 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
69 

69 
67 

68 
66 

67 
65 

65 
64 

71.6 
70.3 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover 
native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Landisville  2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type: 
kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation: 


Duffield  clay  loam.   Ground  Cover: 
Weston  Electric  Soil  Thermometer, 


Seedling  grapes  and 
Permanent  blue  grass  sod  which  is 


State  College  2 


Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 
clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Statloa  Index 

-  149  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1961 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1961 
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STATION  INDEX 


ACMETONIA  LOCK  3 

ALLENTOWN  W8  AP 

ALLENTOWN  GAS  CO 

ALTOONA  HORSESHOE  C 

APOLLO  2  W 

ARENDTSVILLE 

AUST1N8URC  Z    W 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BASNES 

BEAR  CREEK  DAM 

SEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVERTOWN 

BECHTELSVILLE 

BELLEFONTE  h    S 

BERWICK 

eCTHLEMEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
BL05ERVILLE  1  N 
BOSMCLL  1  SW 

BRADDOCK.  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPOI 
BRADFORD  CNTRL  F  1R( 
BRAOFORD  4  W  RES 
BREEZewOOO 

BROOHVILLE  FAA  AIRI 
BRUCETON  1  S 
BUCHSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGEITSTOWN  2  U 


BURNT  CABINS  2 
BUTLER 

BUTLER  SUBSTAT 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINE 


CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CAHROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 

CHADOS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  £5E 
CHARLEROl 
CHARLEROI  LOCK  *. 
CLARENCE 

;ION  3  SW 


CLERMOM  *.  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 


COUNTY 


6  E 


conneautville 
connellsville 
connellsville  2  e 

conshohocken 
cooksburg 

CORAOPOLIS  NEVILLi 
CORRY 

COUDERbPORT  3  NW 
COUOERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  MSW 

CREEKSIOE 
CHESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 


DONEGAL 
DONORA 
OOTlESIOwN 


DUNLO 

OUSMORE  Z    SSW 
EAGLES  MERE 


EDmBORO 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 

EPMRATA 

E QUI HUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  t  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 
GALE  TON 

GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  i  S 
GiFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  OAM 

GLENKOORE 

GLCN  ROCK 

GLENWILLARO  OASH  OAM 

GOULDSBORO 
GRATERFORO 

6RATERF0RD  I  E 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

KARRI SBURG  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 

HAWLEY 

MAWLEY  1  S  DAM 

HOLLIDAYSauRG 

MOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 

HOME 

KONESDALE  <•  NW 
HONESDALE  6  NNW 
MONEY  BROOK  1  W 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 


0022 

ALLEGHENY 

)099 

JEFFERSON 

)lOf, 

LEHIGH 

)in 

LEHIGH 

ois*. 

BLAIR 

020* 

WESTMORELAND 

3229 

ADAMS 

3313 

3355 

ALLEGHENY 

0409 

WARREN 

0b55 

LUZERNE 

3417 

NORTHUMBLAND 

J475 

BEAVER 

:3482 

SNYDER 

0486 

BERKS 

0530 

CENTRE 

359'! 

BERKS 

3611 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

0634 

NORTHAMPTON 

0725 

PERRY 

073ft 

INDIANA 

3743 

MONROE 

CUMBERLAND 

0821 

SOMERSET 

Ofl5I 

ALLEGHENY 

0865 

MC  KEAN 

MC  KEAN 

0e6£ 

0905 

BEDFORD 

1002 

JEFFERSON 

1033 

ALLEGHENY 

1073 

SOMERSET 

10fl7 

BEDFORD 

1105 

WASHINGTON 

1115 

HUNTINGDON 

1130 

SUTLER 

lUS 

BUTLER 

1203 

LYCOMING 

1215 

BRADFORD 

1234 

CUMBERLAND 

1255 

CAMBRIA 

1262 

POTTER 

1301 

LYCOMING 

1342 

DELAWARE 

1354 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

1371 

WESTMORELANC 

1480 

CENTRE 

1485 

1505 

LEHIGH 

IM? 

WASHINGTON 

CLEARFIELD 

1529 

MC  KEAN 

1534 

MC  KEAN 

1589 

CHESTER 

1705 

SOMERSET 

FAYETTE 

1720 

CRAWFORD 

1721 

CRAWFORD 

17?' 

FAYETTE 

172' 

FAYETTE 

1737 

MONTGOMERY 

211 


CHESTER 


2160  PIKE 

'OMING 
I  2ie3J  WESTMORELAND 
I  2190  WASHINGTON 
I  2221  BUCKS 

!  2245  CAMERON 
2265  CLEARFIELD 
2298  CAMBRIA 
2325  SULLIVAN 
2343  SULLIVAN 


CLARION 
CAMBRIA 

ERIE 

CAMERON 

LYCOMING 


BERKS 
BUCKS 
ADAMS 
ADAMS 


MONTGOMERY 

GREENE 

WESTMORELAND 


42  00 

40  39 

41  40 

Al  07 

40  90 
40  46 


40  51 

40  31 

41  04 
40  37 
40  36 

40  20 

40  2' 

41  06 
40  16 
40  09 

40  24 


39  57 

40  23 


41  40 
40  1 
40  35 


Al  12 

40  37 

40  07 

41  01 


41  20 
40  30 


40  27 

41  55 

40  56 

40  05 

41  13 
41  32 

40  07 
40  10 

40  1 

41  20 
41  06 

40  17 

41  29 


41  51 

42  13 
42  05 

40  00 


79  49 
78  55 
75  26 
75  28 

78  29 

79  36 


79  52 

78  38 
78  39 


79  59 

78  5' 
78  39 
eO  26 


4047!  CHESTER 

4IING0ON 


79  26 
75  39 

80  28 


80  15 
79  36 
79  33 
75  19 

79  13 

80  05 
79  39 

78  03 
77  63 

77  07 

79  12 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


75  13 

80  12 

60  30 

79  3C 

79  49 

75  54 

77  38 

75  50 

74  56 

77  14 

78  36 

78  51 

75  47 

80  13 

75  27 

75  27 

79  55 

79  31 

SO  23 

76  59 

76  51 

76  54 

75  10 

75  a 

78  24 

75  26 

76  2C 

79  06 

75  17 

75  43 

78  01 

1900 

6P 

8A 

1365 

7A 

400 

8A 

115 

BA 

8A 

540 

9A 

9A 

530 

2220 

1620 

1725 

BA 

440 

7A 

67C 

70b 

7A 

1890 
155 

7A 

24C 

80  e 

1225 

1026 

6P 

6P 

60t 

6' 

8A 

MIC 

371 

9A 

880 

7A 

7A 

1200 

96C 

136C 

MIC 

BA 

1220 

1410 

9A 

105( 

700 
900 

7A 

" 

" 

.ther  bureau 


EUGENE  R.  YOUNG 

PA.  STATE  COL.  EXP.ST« 

OTTO  D.  BACON 

PGH.  CUT  FLOWER  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CREEK  WATER  CC 
HOWARD  R.  KEMP 
HARLIN  R.  ETTINGER 
PAUL  W.  FISHER 

HOCKVIEW  PRISON  FARM 

FLOYD  W.  TRUMP 

AMER.  CAR  4-  FnDRy.  CS>. 


LEHIGH  I 


PA.  DEPT.  FRST.  *  WTRS. 
U.S.  WEATHER  BUREAU     ) 

WALTER  WILDRICK  { 
MRS.  BESSIE  M.  WILLDERSI 
MS.  EMMA  SHAULlS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

FED.  AVIATION  AGENCr 


CLIFFORD  C.  ADAMS 
SMITH  TWP.  MUN.  AUTH. 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  hOBART 
IE  D.  DOWLING 

MILDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 

ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 

HRYN  T.  KREIGH8AUM 

EARL  TOUCHTON 

iRLfS  A.  BENDER 

WEST  PENN  POWER  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MISS  VELDA  SWANCER 

PA.  ELECTRIC  CO. 
WILLIAM  J.  DOTTERER 
MFGRS.  L.  *  H.  CO. 
IRA  TAYLOR 
MRS*  TlLLlE  M.  SIHONDS 

HRS.  TlLLlE  M.  SIMONOS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
S.  CARLYLE  SHELDON 

MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 
MARSHALL  B.  MENEFEE 
HARRY  C.  JOY 
PHlLA.  ELECTRIC  CO. 


RICHARD  T.  M 
MISS  ElUaBE 
MRS.  HENRIET 

CALVIN  I 


PACK, 


CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEMPEL 

INACTIVE  12/59 
MRS.  MARIE  H.  LlTTl 
PA.  TURNPIKE  COMM. 


THOMAS 


A.  HOT, 
NPIKE  COI 


EN 


CITY  OF  DU  BOIS 


LIE  M.  BRITTON 


MRS.  MENfi 

lETIA  MURR 

FIELD  RESEABCrt  LAB. 

U.S.  WEA 

HER  BUREAU 

PA.  TURNF 

IKE  COMM. 

SHARON  STEEL  CORP. 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

JAMES  A. 

ANDREW  B 

EVANSHA 

STANLEY  G.  LUSH 

WALTER  C 

WOLF 

GEORGE  M 

HART 

C  ILHENNY 

NATIONAL 

MILITARY  P 

VE  12/59 

MRS.  MAR 

M.  HARTMA 

CORPS  OF 

ENGINEERS 

JOHN  J. 

HRADER 

COUNTY 


CORPS  OF  ENGINEERS 


CHARLES  A.  LEISTEI 
STATE  CORRECTIONAI 
CORPS  OF  ENGINEER; 
PA.  DEPT.  highway; 


HANOVER  EVENING  SUN 

U.S.  WEATHER  Bureau 

GEORGE  S.  BEAL 

MRS.  KATHERINE  bates 

PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  HINGLER 
PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 
PA.  POWER  *    LIGHT  CO. 
MRS.  EDNA  M,  euSH 

GEORGE  C.  WILLIAMS 
FRIEND  E.  WALTER 
S.  H.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R.  OlENGER 


JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE   1  NNE 

KARTMAUS 

I  KEGG 

I  KETTLE  CREEK  DAM 

[  KITTANNING  LOCK  ' 

I  KREGAR    4    SE 

.  KRESGEvlLLE    3    W 


LANOISVILLE    2    NW 

1  LAURELTON    STATE    VII 
I  LAWRENCEVILLE    2    S 


CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

TIOGA 
CRAWFORD 

LYCOMING 


450;  Clearfield 

!  448l|  BEDFORD 
45451  CLINTON 
46111  ARMSTRONG 
4667!  WESTMORELAND 
4672'  CARBON 


I  LEBANON  3  SW 


LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 


maple  glen 
mapleton  depot 

MARCUS    hook 
MARIENVILLE     1    SW 
I  MARION    CENTER    2    SE 

j   MARIINSBURO    FAA    AP 

!  MATAMORAS 

I  MC    CONNELLSBURO 

I  MC    KEESPORT 

:  MEADOW    RUN    PONDS 

I  MEAOVILLE  1  S 

MEOU  RUN 
!  MERCER  2  NNE 

MERCER  MIWAY  SHED 
',   MERCERSSURG 

,  MERwtNSBURG 
MEYEHSDALE 
MILAN  2  N 
MILANVILLE 
HlLLERSeuRC  2  E 

MILLHEIM 


MORGANTOWN 

MT    GRETNA   2    SE 
'  MOUNT    POCONO    2 
I  MOUNT    UNION 
'  MUHLENBURG 


5368 


SE 


I  MUHRYSVILLE 

I  MYERSTOWN 

I  NATRONA  LOCK  4 

I  NEFFS  MILLS  3  NE 

I  NESHAMINY  FALLS 

'  NEW  CASTLE  1  N 


!  NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 

■   NORTH  EAST  2  : 
ORWELL  2  NW 
PALM 

i  PALMER TON 
I  PARKER 
PARKER  1  E 

PAUPACK  2  WNW 
r.   PHIL  DREXEL 


CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 


I  MONTGOMERY 
TINGDON 

I  5390|  DELAWARE 
I  5400  FOREST 
I  5408:  INDIANA 

'  545*1  BLAIR 

5470'  PIKE 
I  5526!  FULTON 
I  5573'  ALLEGHENY 
j  5*01  LU2ERNE 

5606  CRAWFORD 
5627  ELK 
5651  MERCER 
5654  MERCER 
5662^  FRANKLIN 

5676|  MONROE 
56S4  SOMERSET 
573l!  BRADFORD 
57381  WAYNE 
5775J  DAUPHIN 

5790  CENTRE 


6028  LANCASTER 
:  6055  MONROE 
I  6067;  MIFFLIN 

6090  LUZERNE 

6111  WESTMORELAND 
61261  LEBANON 

'■   615l|  ALLEGHENY 
j  6174^  HUNTINGDON 

6I94I  BUCKS 


6233 
6246 

6269 
6297 
6310 

6326 
6370 
6396 
6622 

I  6661 


LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

MONTGOMERY 


INST  OF  TEC 


!  PHILADELPHIA  WB  I 
;  PHILADELPHIA  PT  I 
PHILIPSBURG  FAA  I 
PHOENIXVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 


'  PITTSBURGH  w6  CIT 
PLEASANT  MOUNT  1 
PORT  CLINTON 

POTISVILLE 
PUNXSUTAWNEV 
PUTNETVILLE  2  SE 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

'■   READING  W6  CITY 

RENOVO 
,  RENOVO  5  S 
I  REW 
.  RICES  LANDING  L  6 

RIDGWAY  3  W 
ROCHESTER  1  N 

I RUSMVILLE 

I  RUSSELL 

!  SAFE  HARBOR 


:  SCRANTON 

5CRANT0N  wB  AI( 
j  SELLERSVILLE  2 

SHADE  &AP  2  NE 

SHAMOKIN 

I  SHEFFIELD  5  W 
I  SHIPPENSBURG 
I  51NNEMAH0N1NG 
;  SlZERVlLLE 
SLIPPERY  ROCK 


6689;  CARBON 
6721  ARMSTRONG 
6724' CLARION 
67621  PIKE 
6879  PHILADELPHIA 

I  6889  PHILADELPHIA 


I  6954'  SCHUYLKILI 
I  6993i  ALLEGHENY 
6997i  ALLEGHENY 


7229i  ARMSTRON( 
7239;  BUCKS 
7310J  POTTER 

'  7318,  BERKS 
■■   7409!  CLINTON 
74101  CLINTON 
74251  MC  KEAN 
7*431  GREENE 


BEAVER 
SUSQUEHANNA 
MARREN 
LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 


I  7905'  LUZERNE 

1  7938!  BUCKS 

i  7965i  HUNTINGDON 

{  79T8I  NORTHUMBLAND 

I  8026  WARREN 
i  BO73I  FRANKLIN 
I  8145i  CAMERON 
.  8155<  CAMERON 
'  8184  BUTLER 


.  8275 
I  8308 
8379 


SOMERSET 
WAYNE 
FRANKLIN 
YORK 


40  19 

41  41 
41  07 


40  49 
40  06 
40  54 


40  07 
40  54 
*1  59 


41  50 

40  35 

41  08 


40  I 
40  2 
39  49 


41  22 

39  56 

40  21 

41  13i 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


77  56 
79  32 
79    14 


78    39 
77    35 

77    27 


75  25 
79  09 
79    02 


42    12 
41    55 

40    21 


41  05 
41  06 
41  24 
39    57 


40  54 

40  07 

41  18 

40  34' 

40  30{ 

40  27 


41  25 
41  20 
40  23 
40    12 

40    46 


41  31 
39  51 
39    52 


1275 
1750 
990 


1295 
1460 
1260 


1065 
1100 
1160 
1250 


76  32 

75  04 

76  56 


75  ZZ 
77  53 

76  08 


74  57 

60  22 
79  54 

76  30 

77  08 
79  36 

76  45 


75  15 

75  12 

76  05 

75  30 

76  06 


60  00|    7*9  I 


or; 

oel 

"i 

iJ 

331 

01 

4O 

40 

44 

2C 

52 

33 

OB 

32 

05 

11 

27 

OS 

2* 

30 

52 

1510 
21*0 

1400 
1520 


METRO  P.  DOROSH 

DONALD  LEHMAN 

CLYMER  water  SVC.  CO. 

ARCHIE  LAIN 

PA.    DEPT.    FRST.    ♦    wTR< 

GEORGE  R.  HADDELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY    OF    JOHNSTOWN 

LIAM    J,     HOWE 

TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

INACTIVE  12/59 
CITY    OF    BETHLEHEM 

INACTIVE  12/59 
HRS.     IRENE    FOREMAN 

.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR. 
LANCASTER    WATER    BuR. 

STATE    COLLEGE 

OEPT.    OF     WELFARE 
HARRT     P.     HOWLAND 
LEON    MILLER 
THOMAS    DONNACHlE 

&OODHIN    S.    DEFREhN 
LEAHON    M.    BAUMAN 

Russell  lineman 
american  viscose  co. 1 
john  p.  fret 

hugh  f.  parker 
thomas  meckes 
corps  of  engineers 


CORPS    OF    ENGINEERS 

.    AVIATION    AGENCY 
HARRY    B  ISLAND 
MRS.    HElEN    M.     SHIVES 

TIONAL    TUBE    CO. 
GEORGE    PEAR AGE 


'    OF     MEAOVll 


THEODORE  R.  BA£R 

.  MARCT.  JR. 
CHARLES  «.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 

NEVIN  E.  BOwERSOx 
KENNETH  lEIGmC- 
ThOMAS  C.  MARBESON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RALPH  TAYLOR 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

INACTIVE  6/60 
MT.  UNION  WATER  WORKS 

INACTI.1E   2/60 

DAVID  C.  SHAW 

HRS. KATHLEEN  WANOELL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  UNIVERSITY 
LA.  SUB.  WATER.  CO. 

IS  W.  HAMILTON 

j  GENERAL  CHEMICAL  CO. 
LINTON  J,  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 
TURNPIKE  COMM. 


icis  k.  davis.  jr.    i 

weaThER  Bureau 
.ntic  refining  co.    , 

,  AVIATION  AGENCY  | 
>.  SUB.  WATER  COMM, 
!Y    SHELDON 


U.S.    WEAThEI 


IOhT    CO. 

BUREAU 
HER  BUREAU 
COMMISSION 
E.    RARICK 


YD    E.    WELLER 

L    E.    ROIOLC 

PS    OF    ENGINEERS 

NIS    K.    FlUCK 

.     RAChEL    LANGAN 

.    WEATHER    BUREAU 
i  ELMER    G.    BATSCMElET 
F.    BILLETTE 

marolO  c.  mealy 
ps  of  engineers 

borough  of  ridgway 
uesne  light  co. 

carl  kopatz 
ard  c.  jones 
.  hater  power  cori 


WP.   I 

ENGINEERS 

H.    mSTMRLO.    CO. 
(EfiT«    L.     HOLMES 
,     ANDERSON 
■    ENGINEERS 

,T    OFFICE 

lther  bureau 
sellersville  water  co. 

HELEN    M.     PVlE 
!ING    CREEK    WATER    CO. 

MONTGOMERY    fFARNSWORTH 
ALLEN 
ICES    CALDWELL 
j  HRS.    AGNES    LION 
RAYMOND    E.    MILLER 

PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
HOWARD    G.    PECK 
EU&ENE    m.    COOK 
PA.    DEPT.    OF    HEALTH 
P.    H.    6LATFE1.TER    CO. 


STATION  INDEX 


I   iTATC   COLLCGC 
STATC   COLLEGE   2 
STlLLHATER    0AM 
StOTSTOKN 
STKAU&STOMN 

STROMCSIOHN 
STROUOSBURC 
STUMP  CKEEK 
SUNBURT 

susouehawia 
Tahaqua 

TANAOUA    «    H    DAM 
TAMARACK    I    S    FIRE    ' 
TIONESTA   i    SE   0AM 
TITU&VILLE 


TITUSVILLE    HA 
,   TORPEDO    *    H 
IOKANOA    1    ESE 
TOMER    CIT 
TROY 


H      COUNTY 


i 


1   s 


8«A«  CENTttE 
I  »*i2\  CENTRE 
I   64911  bUSOUEHANNA 

8)60    SOMERSET 


a5»6    >tONROE 
»610|  JEFFERSON 
t66Sl  NORTHuNBLAND 
'■   86921  SUSOUtKANNA 


87701  CLINTON 
8873|  FOREST 
BBSS    CRAWFORD 


B905;  eBADFORO 
B912i  SCMUYLKILl 
89S9I  BRAOFORO 


TUNNEL TON  ! 

TUHTLEPOINT    A    NE  I 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CUT  FILT  PLANT 
UNIONIOMN 

vanoercrift 
vihginv:lle 

WARREN 

NASHINGTON 

MATSONTOWN 

HATNESSURG    2    W 
NATNESBURC    I    E  { 

WEBSTER    HILLS    3    SW 
VELLSBORO    3    S 
WEST    CHESTER 


WESTMORELAND 


9312    WASHINGTON 


(  9367  GREENE 
I  9360;  FULTON 
9«08i  TIOGA 
9*6*1  CHESTER 


40  3b 
aO  3 
".1    SI 


OBSERVATION 

time:  AND 

TABLES 


1020 

830 
1120 
2220 
1200 
1»»0 


OBSERVER 


PA. 


STATE  UNIVERSITY 
KA,  STATE  UNIVERSITY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  MONO 
JACOB  KLAMR 

HARRY  F.  BENNETT 
WILLIAM  MAGERIT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  W.  BAYLER 
MRS.  LAURA  A.  BENSON 

MRS.  MARY  L.  ROBERTS 
PANTHER  VALLEY  WTR.  Ci 
MRS.  FRANCES  SWARTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  ELECTRIC  CO. 


VIL 


CITY  OF  TlTi 


liE  L.  6A 

MRS.  MARY  E. 
ROBERT  0.  ST 
FREDERICK  L. 
HAROLD 

WM.  W.  MARSTE 


UNITED  ENG. 
MRS.  MARY  I 
GILBERT  H.  REIER 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
WILLIAM  BIRD 

SAMUEL  6.  GREENLEE 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
WILLIAM  D.  COVER 
MARION  L.  SHUMWAY 


GHI 


WEST   CROVE    1    SE 
WEST   HICKORY 
HHITESBURG 
WILKES-BARRE 
WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

WIND   GAP 

WOLFSBURG 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

YORK    2    S    FILTER    PLANT 

YORK    HAVEN 


COUNTY 


CHESTER 

FOREST 

ARMSTRONG 

LAIERNE 

BLAIR 

LYCOMING 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

T 


CONARO-PYLE   CO. 

".    HELEN   f,    KINNEAR 
CORPS  OF    ENGINEERS 

.    MART    G.    MIRMAK 
MYRON    K.    BIDOLt 

.    WEATHER    BUREAU 


METROPOLilAN    EOISON    ( 
HENRY    CARlETT 
JAMES    D.    TEETER 
LIE    HOWATT 


ilSKlMINETASi       e-LAKE    ERIE,       9-LEHieH,        lO-MONONGAHELAi        11-OHIO,       12-POTOMAC i       13-LAKE    ( 


I'.-SCHUYLKIU 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvanla-.may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tkble,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicatg'd  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature*?  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C,  for  65  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 
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PENNSYLVANIA  -  OCTOBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   87°  on  the  8th  at  Greenville 

Lowest  Temperature:   19°  on  the  28th  at  Stroudsburg  and  on  the  23rd  at 

Coudersport  3  NW 


Greatest  Total  Precipitation:   4.06  inches  at  Glen  Hazel  2  NE  Dam 

Least  Total  Precipitation:   0.59  inch  at  Palmerton 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.30  inches  on  the  26+  at  2  stations 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  28  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  16+  at  6 

stations 
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76 
76 
79 
74 
74 

12 
12 
12 
12 
13+ 

25 
22 
27 
26 
20 

23 

23 

23 

28+ 

23 

444 
436 
403 

511 
451 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

7 
10 

7 

0 
0 
0 
0 

0 

2.76 
3,15 
3,25 
2.56 
2.32 

.72 
.70 
.73 
.73 
.65 

2 

2 

13 

14 

14 

T 
.0 

,0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

16 

8 

8 
S 

7 

7 

2 
2 
3 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 

55.7 
65.7 
62.5 
72.2 
54.5 

40.4 
41.5 
35, 3M 
42.7 
47,9 

53.1 
53.6 
48. 9M 
57.5 
55.2 

2.5 
3.9 

80 
79 
75 
85 
80 

12  + 

12 

12 

12 

13 

29 
25 
19 
32 

37 

23+ 

4 
23 

4 
28 

357 
350 
494 
231 
276 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

10 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.13 
3.59 
2.34 
2,33 
2,56 

.14 
-   .46 

.67 
.70 
.63 
.59 
.93 

14 
27 
14 
2 
25 

.0 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 

0 
0 

0 

8 
9 

5 
5 
6 

3 
3 
2 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  I    NNE 

68.8 
68.8 
70.2 
55.5 
53.1 

45.9 
42.7 
42,9 
39,7 
33.5 

57.9 
55.8 
55.5 
53.1 
48.3 

2.9 
4.1 

4.0 

85 
82 
87 
81 
77 

12  + 
12 

8 

13  + 
13 

35 
30 
30 
30 
22 

17 
23 
28 
2  8+ 
24+ 

231 
287 
255 
352 
511 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
3 
3 

3 
12 

0 
0 

0 
0 

c 

2.55 
2.37 
3.49 
2.94 

3.00 

.11 

-  .69 
.24 

-  .01 

.87 
.75 
.61 
.75 
,72 

30 
14 

2 

2 

14 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 

7 
8 

2 
2 

4 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

55.9 
57. 5W 
55.9 
63.9 
55.8 

40.5 
38. 5M 
39.3 
36.5 
42.5 

53.2 
53. IM 
52.6 
50.2 
54.2 

1.7 
2.0 

80 
82 

80 
78 
8C 

13  + 
12 
13 
12 

12 

31 
25 
31 
22 
28 

28+ 

19 

24+ 

23 

23+ 

35S 
354 

377 
453 
33« 

0 
0 
0 
0 

c 

c 
c 
c 

c 
c 

3 
5 

a 

10 
4 

3.26 
3.64 
2.34 
3.14 
3.03 

-  .03 

-  .45 

,72 
,95 
.55 
,65 
.58 

2 
31 
14 

2 
27+ 

T 
.0 

,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 

0 
0 

6 
8 
8 
9 
9 

3 
4 

2 
2 

2 

0 
0 
B 
0 
0 

DIVISION 

52.8 

1.2 

2.89 

-   .32 

T 





_ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   158   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


19      20      21      22      23      24      25      26      27 


ACNCTOMU    LOCK.    3 
ALL^NTOWN    MB    AP  R 

ALLENTOWN   OAS    CO 
ALTOONA   HORSESHOE    CURVE 
ARENDTSVILLE 

AUSTINBURG    2    M 

SAKERSTOWN    3    WN« 

BARNES 

BEAR  CREEK  DAM 

BEAR  OAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOHN 
9ECHTELSV1LLE 
BELLEFONTE  *  S 
BERNE 

BERHIClk 

bethlehem 

bethlehem  lehigh  un|v 
6la1rsv1lle  6  ene 
8l0serv1lle  1  n 

boshell  1  sw 
braooock  lock  2 
bradford  faa  airport 
bradford  cnthl  fire  sta 
bradford  a  h  res 

breezemood 

brookville  faa  airport 
bruce  ton  1  s 
buffalo  mills 
8ur6ettst0wn  2  w 

Butler 

CAMP  hill 
CAMP  RLINE 
CANTON  1  NH 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADOS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 

CHARLEROI  LOCK  4 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 

CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  5  E 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 

CREEKS  IDE 
CRES50N  2  S£ 
DANVILLE 
OEVAULT  I  W 
DIXON 

DONEGAL 
DONOR A 
OOYLESTOWN 
DU  SOIS  7  E 
DUSHORE  2  SSW 

EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENS8URG 
E0IN8ORO 
EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
EOUINUNK  2 
ERIE  W6  AIRPORT 

EVERETT  I  SW 

FARRELL    SHARON 
FORD   CITY    I*    S    DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 

GALE  TON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  0AM 

GLENMOORE 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
60ULDSB0R0 
GRATERFORD 
GRATERFORD  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 


GREENVILLE 

3.49 

HANOVER 

1*45 

HARRISBURG  MB  AP        R 

.92 

MARRIseURG  NORTH 

1.23 

HAWLEY 

1.19 

HOLLISTERVILLE 

1.66 

HOLTWOOD 

a.ij* 

HONESDALE  U    NW 

1.2A 

HONEY  BROOK  1  W 

HOP  BOTTOM  2  SE 

1.91 

HUNTINGDON 

1.06 

MUNTSOALE 

l.Al 

HYNOMAN 

INDIANA  3  SE 

3.05 

JAMESTOUN  2  NW 

2.94 

JERSEY  SHORE 

1.57 

JOHNSTOWN 

1.92 

KANE   1  NNE 

3.00 

KEGG 

1.28 

MTTANNING  LOCK  7 

2.47 

2,i*t 

3.43 
2.69 


1.20   .13 


.12 

1.22 

.01   .35 
.15:  1.28 

.06 


.30 
.02 
.06 


.07   .03   ,11 


DAILY  PRECIPITATION 


'ra 

Day  of  Month 

Station 

0 

" 

12 

3 

4   5    6 

7   8   9 

10   11   12 

13   14   15 

16  1  17  1  18 

19  I  20  1  21 

22   23   24 

25   26  1 

27 

28 

29  I  30 

31 

K.RESGEV1ULE  3  W 

.93 

.23 

.32 

.06 

.06 

.02 

.24 

LAICE  MINISINK, 

*93 

T 

T 

.10       T 

.20 

.01 

.15 

.03 

T 

T 

.44 

LAKEVILLE  1  NNE 

1.33 

.47 

.45 

.05 

.11 

7 

.23 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

1.48 

T 

.11 

.27 

.50   .03 

.46 

.10 

T 

•  01 

LANDISVILLE  2    NW 

.89 

.26 

.37 

•  22 

.04 

LAWRENCEVILLE  2  S 

2.13 

.30 

.46 

.14 

.40   .19 

.16 

.37 

•11 

LEBANON  3  W 

.75 

.04 

.27 

.25 

•  16 

.03 

LEHIGHTON 

.69 

.25 

T     .36 

T 

.06 

.02 

7 

LE  ROY 

1.76 

.03 

.74 

.21   .17 

.09 

.34 

T 

•  17 

LEWIS  RUN  3  SE 

2.98 

.50 

.17 

.24 

.98   .06 

.09 

.23 

.29 

.08 

.34 

LEWISTOWN 

1.64 

.74 

.13   .32 

.01 

.02 

.20 

T 

T 

•  22 

LOCK   HAVEN 

1.61 

T 

.71 

.16   .29 

.04 

.32 

T 

.02 

.01 

•  06 

LONG  POND  2  W 

1.39 

.38 

.45 

.05 

.21 

.03 

.27 

LYNCH 

3.52 

.30 

.20 

.20 

.80   .30 

.10 

.20 

.23 

.20 

.42 

.55 

MADERA 

2.23 

.25 

.66 

.30   .08 

.05 

.42 

.10 

.03 

.34 

MAHAFFET 

2.07 

.06 

.44 

.50   .07 

.10 

.35 

.05 

T 

.02 

•  48 

MAPLE  GLEN 

1.83 

.45 

.25 

.54 

.01 

.01 

.57 

T 

T 

MAPLETON  DEPOT 

1.04 

.56 

.11   .14 

.02 

.01 

.07 

T 

T 

.13 

MARCUS  HOOK 

2.12 

.30 

.44 

.03 

.50 

T 

.74 

.11 

T 

T 

MARION  CENTER  2  SE 

3.14 

T 

.23 

.55 

.94   .11 

.07 

.39 

.14 

.05 

.66 

MARTINSBURG  FAA  AP 

1.59 

T 

.96 

.09   .25 

.10   .03 

.14 

7 

MATAMORAS 

1.24 

.08 

.41 

.47 

.07 

.21 

MC  CONNELLS0URG 

1.10 

.63 

.29 

.07 

.03 

.08 

MC  KEESPORT 

2.57 

.28 

.38 

.47 

•     .82 

I 

.40 

.04 

.04 

.14 

MEADVILLE  1  S 

3.26 

.72 

.01 

.07 

.60   .06 

.21 

.43 

.55 

.17 

.02   .10 

.30 

MEDIX  RUN 

2.44 

.03 

.38 

.47 

.58   .07 

.13 

.60 

.02 

.03 

•  02 

.11 

MERCER  2  NNE 

3.54 

.72 

.10 

.64   .10 

.15 

.08 

.30 

.50 

.95 

MERCERSBURG 

•  96 

•  06 

.43 

.07   .23 

.10 

7 

.07 

MEYERSOALE 

1.47 

.06 

.71 

.33   .02 

.01 

.08 

.05 

.21 

MILANVILLE 

1.19 

.01 

.40   T 

.43 

.03 

.16 

.03 

.13 

MILLHEIM 

2.09 

T 

.90 

.29   .15 

T 

.39 

7 

.10 

7 

.26 

MILLVILLE  2  SW 

1.48 

.05 

.46 

.10   .43 

.11 

.03 

.11 

7 

.19 

MILROY 

1.35 

.01 

.77 

.16   .12 

.02 

.25 

.01 

.01 

MONTROSE 

1.76 

.82   .01 

.09   .27 

.08 

T 

.32 

T 

I 

.01 

.16 

HORGANTOWN 

2.20 

.07 

.16 

.05 

.50 

T 

1.16 

.23 

.01 

.02 

MT  GRETNA  2  SE 

1.26 

.13 

.32 

.06 

.47 

•  20 

•  02 

•  01 

•  03 

MYERSTOWN 

.73 

.03 

.20 

I     .28 

•  17 

.05 

NATRONA  LOCK  4 

3.16 

.46 

.42 

.42 

.70   .11 

•»7 

.08 

T 

.50 

NESHAMINY  FALLS 

2.36 

.23 

.59 

.08 

.63   T 

T 

.77 

T    I 

•  06 

7 

NEW  CASTLE  1  N 

2.96 

.49 

.02 

.26 

•51   .07 

.03 

.45   .01 

T     T 

.26 

•  31 

.05 

.30 

NEWELL 

3.41 

.40 

•  70 

.40 

1.10 

•  50 

•  30 

.01 

NEW  PARK 

2.3B 

.15 

•  30 

.03 

.39   .18 

1.14 

.18 

•  05 

NEWPORT 

1.48 

7 

.47 

T     .75 

.22 

T 

.04 

NEW  STANTON 

3.26 

.05 

•  90 

.55   .45 

.10 

T 

•30   •lO 

•40   ^41 

NEW  TRIPOLI 

.69 

•  10 

.24   .05 

.01 

.09 

.14 

•  01 

•  01 

•  04 

T 

NORRISTOWN 

1.66 

.27 

.13 

.60 

.06 

.06 

.54 

T 

NORTH  EAST  Z    SE 

3.83 

1.10 

.10 

.03 

.49   T 

.15 

1^30 

•  26 

.22 

•  18 

ORWELL  2  NW 

1.76 

.74 

.14   • 

.34 

.34 

•  20 

PALM 

1.40 

.30 

.12 

.38 

.50 

•  10 

PALMERTON 

.59 

.13 

.04 

.29   .01 

T 

.05 

.02 

.03 

T 

PARKER 

2.33 

.52 

.11 

.27 

.38   .04 

.07 

.26 

.22 

•  46 

PAUPACK  2    WNW 

1.50 

.44 

.64 

.04 

.08 

.07 

T 

.23 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

2.27 

.53 

.40 

.02 

.50   T 

•  81 

T 

T 

.01 

I 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

1.83 

.40 

.34 

.05 

.54   T 

T 

•  45 

.04 

.01 

T 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

1.98 

.14 

.63 

.03 

.62 

•  50 

•  03 

.01 

PH1LIP5BURG  FAA  AP 

1.98 

.07 

.75 

.18   .23   .06 

.08 

.25   .06 

T 

.30 

T 

PIKES  CREEK 

1.43 

.33 

.08   .47 

.05 

•  01 

.09 

T 

.40 

PINE  GROVE  1  NE 

.79 

.04 

•  29 

.35 

.10 

.01 

t 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

2.36 

.08   .58 

.41 

T 

.30   .17   .03 

.30   .03 

T 

.35   .07 

.26 

PITTSBURGH  WB  CITY      R 

2.55 

.10   .19 

.62 

T 

.62   .31   .03 

.02 

.33   .12 

•  21 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

1.59 

.52   T 

.05   .43 

.04 

T 

.26 

.09 

t 

.20 

PORT  CLINTON 

l.U 

.40 

.41 

.10 

.10 

.10 

POTTSVILLE 

1.03 

T 

.36 

.06   .25 

.14 

.10 

.01 

•01 

.10 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

.41 

.39 

- 

.03 

.02 

.03 

.41 

•  35 

.42 

OUAKERTOWN  1  E 

1.46 

.21 

.12 

.50 

.01 

.57 

.02 

.03 

RAYMOND 

3.04 

.62 

.50 

.36 

.31 

.51 

•  31 

.03 

.20 

READING  W8  CITY         R 

1.61 

.08 

.23 

.03 

.51 

T 

.73 

.01 

T 

.02 

RENOVO 

I. 86 

.18 

.47 

.24   .14 

.09 

•  43 

T 

.04 

.27 

REW 

2.81 

.55 

.30 

.15 

.72 

.17 

•  25 

•  29 

.10 

.26 

RICES  LANDING  L  6 

2.53 

.20 

.75 

.83   .12 

.04 

.25 

.14 

.20 

RIOGWAY  3  W 

2.88 

•01   .62 

.52 

.50   .13 

.05 

T     .66 

.12 

.27 

RUSHVILLE 

1.46 

.62 

.22 

.10 

.27 

.25 

RUSSELL 

2.22 

.48 

T 

.36 

.41   .03 

.17 

.23 

.30 

T 

.04 

.20 

SAGAMORE  1  S 

3.02 

.28 

.26 

.49 

.25   .30 

.10 

.55 

.19 

•  60 

SALINA  3  W 

3.07 

.40 

.71 

.01 

.03  1.07   T 

.02 

.30 

.02 

.31 

SAXTON 

1.46 

T 

.85 

.31   .07 

T 

.09 

.02 

•  02 

.10 

SCHENLEY  LOCK  5 

3.25 

.62 

.36 

.25 

•  81 

.01 

.03 

.37 

.17 

.43 

SCRANTON 

1.41 

.41 

.46 

.05 

.14 

.33 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

1.58 

T 

.38 

.08 

.49   T 

.02 

.06 

T 

.03   .11 

•  02 

.39 

SHAMOKIN 

1.29 

.03 

.41 

T     .46 

.13 

.02 

•  09 

.13 

SHIPPENSBURG 

1.30 

T 

.40 

.39 

.01 

.33 

.07 

.10 

SINNEMAHONING 

2.01 

.53 

.52 

.24   .10 

•  06 

T 

.37 

t 

.03 

7 

.14 

SIZERVILLE 

2.66 

.18 

.38 

.36 

.53   .06 

.15 

.48 

.10 

.03 

.39 

SLIPPERY  ROCK 

2.24 

.25 

.11 

.14 

.75   .06 

.05 

.01 

.30 

.27 

.03 

.27 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

2.54 

.21 

.65 

1.01   .05 

T 

.11 

.09 

.17 

.23 

SOUTH  MOUNTAIN 

1.32 

.02 

.42 

.45 

.39 

.04 

SPRING  GROVE 

1.69 

.32 

.40 

.40 

.51 

.01 

.03 

STATE  COLLEGE 

1.72 

.07 

.84 

.27   .10 

•  01 

T 

.20 

.02 

T 

.02 

.19 

3T0YST0WN 

2.35 

.22 

.63 

.74   .08 

.02 

.15 

.06 

.23 

.22 

STRAUSSTOWN 

.95 

.31 

.38 

.04 

.14 

T 

.08 

STROUDSBURG 

.95 

T 

•  32 

.06 

.26   T 

.02 

.04 

.02 

T 

.22 

.01 

STUMP  CREEK 

2.30 

.02 

•  31 

.40 

.33   .09 

.07 

.63 

.06 

.02 

7 

.37 

SUNSURY 

.99 

.26 

.17   .27 

T 

.10 

.05 

•  06 

.08 

SUSQUEHANNA 

1.49 

•  01 

.64   I 

.05   .30 

.06   T 

.25 

.05 

•  06 

.05 

TAMAQUA 

1.00 

.32 

.31 

.05 

.18 

.03 

.09 

TAMAQUA  4  N  0AM 

.85 

.54 

.26 

.05 

TIONESTA  2  SE  DAM 

2.34 

.51 

.15 

.26 

.55   .03 

.14 

.16 

.12 

.06 

.01   7 

.39 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

3.14 

.05   .65 

.17 

T 

.35   .50   .13 

.06 

.34   .24 

.18 

.06   .41 

TORPEDO  4  W 

3.49 

.56 

•  14 

.17 

.36   .10 

.30 

.37 

.58 

.16 

.15   .08 

.30 

TOWANDA  1  ESE 

1,64 

.74 

.09   .20 

.08 

.30 

.04 

.02 

.17 

TROY 

1.81 

•  10 

•  80        T 

T 

•14   .17 

.12 

.23 

.03 

.04 

.16 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

1.42 

•  12 

•  54 

.32   .02 

.05 

.09 

T 

7 

.03 

.25 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

3.14 

.71 

•  07 

.07 

.49   .03 

.22        .01 

.28 

.75 

•  17 

.06 

.28 

UNIONTOWN 

3.37 

.04 

K03 

.55  1.01   .07 

.01 

T 

.26   ,01 

.36 

.01 

VANDERGRIFT 

3.06 

.13 

.36 

.53 

.81   .12 

.03 

T 

.39 

.07 

.03 

.39 

VIRGINVILLE 

1.17 

.32 

.14 

.12   .32 

.27 

WARREN 

3.03 

.58 

.19 

.22 

.40   .03 

.24 

.38 

.58 

.10 

.07 

.24 

WATSONTOWN 

1.65 

T 

.27 

.28 

•  48   T 

T 

T 

.50 

T 

.12 

WAYNESeuRG  2  W 

3.72 

.49 

.38 

•  57 

1.30   .OJ 

.05 

.02 

.36 

.22 

•  30 

WELLSeORO  3  S 

1.75 

.36 

•51   ^02 

.24   .zo 

•  10 

.27 

.03 

.02 

WEST  CHESTER 

1.60 

.30 

•  16 

.40 

.15 

.58 

.01 

WEST  GROVE  1  SE 

2.02 

.18 

.30 

.61 

.05 

.03 

.81 

.02 

.02 

WHITESeURG 

3.67 

.33 

.51 

.48 

1.03   .06 

-07 

•  46 

.26 

•43 

WILKES  BARRE 

1.54 

.44 

.55 

.04 

.04 

•  07 

7 

.01 

•  Ci 

•  >• 

WILLIAMSBURG 

2.63 

.12 

.43 

.47   .39 

•  27 

T     .** 

•  X7 

.0^. 

•  OS 

.21 

es  loUowmg  Slat 
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DAILY  PRECIPITATION 


^ontiQued 

PENNSYLVANIA 
OCIOBEB    iqftl 

Station 

i 

Day  ot  Month 

■" 

1    1    2 

3 

4    1    5 

1     ^ 

7    1    8    1    9 

10 

11 

12 

13  1   14   I   15 

16  1   17 

18 

19 

20 

21 

22  I  23 

24 

,   25 

Vf.        77 

:'M      7'^      7ri 

31 

ILLIAMSPORT    HS    AP 

CK.PSBUR6 

OftH     >    SSW    PUMP    STA 

OAK.    HAVEN 

I  OH      GROVC 

lONSVULE    S    SE 

l.>0 
!•» 
•  «« 

1.10 

l.«2 

T 
I 

•  »9 

T 

.19 

.02 

.19 

.02 
.79 

.31 

.30 

.*0 

.!> 

I 

T           .»      .08 
.37      .!« 
.28      .19 

.94 

.02 

T 

T 

T 

.17 

T 

T 
.36 

.20 
.28 
.09 

•  99 

.3« 

.0« 

T 

.03    . 
.07    . 
.06    . 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  dixection 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

1 

Stebon 

a 

> 

s  a  £ 

a^'-a  a. 

1 

h 

g       1 

M 

O  W 

O  H 

o  E-. 

o  w 

§1 

H 

g 
a 

1 
o 

0) 

01 

o> 

T 
8 

§1 

5 
H 

5  0 

LLENTOWN   WB   AIRPORT 

wsw 

12 

8.3 

31 

WSW 

31 

89 

89 

S3 

72 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

4.6 

JlIE   WB   AIRPORT 

s 

15 

14.2 

29 

WNW 

31+ 

72 

72 

62 

72 

4 

3 

5 

1 

0 

0 

13 

5.9 

lARRISBURG    WB   AIRPORT 

w 

15 

7.5 

23 

w 

31+ 

85 

87 

53 

70 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

11 

66 

4.9 

HILADELPHIA    WB   AIRPORT 

wsw 

12 

8.4 

26 

E 

22+ 

83 

84 

54 

73 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

75 

4.7 

ITTSBURGH    WB   AIRPORT    2 

wsw 

11 

8.0 

29 

W 

13 

82 

87 

57 

70 

2 

4 

6 

1 

0 

0 

13 

63 

5.7 

EADING    WB   CITY 

NW 

- 

9.1 

33 

NW 

15 

- 

- 

- 

- 

2 

4       1      1 

2 

0 

0 

9 

68 

4.2 

CRAMTON    WB   AIRPORT 

wsw 

14 

7.8 

24 

SW 

31 

85 

89 

54 

59 

3 

5            4 

0 

0 

0 

12 

57 

5.1 

ILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

w 

14 

5.9 

23 

W 

31 

88 

88 

56 

72 

5 

3       1      4       I      1 

0 

0 

13 

- 

6.2 

wmgSiation    Indoi. 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1961 


Station 


ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  OAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
AUSTINBURG  2  W 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BELLEFONTE  4  S 
BERWICK 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 
8LAIRSVILLE  6  ENE 
BLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  A  W  RES 
BROOK.VILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 

CLERMONT  4  NW 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 

DUON 

DONEGAL 

DONORA 

DU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

ESENSBURC 

EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 


MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


73   59 
49   53 


72   S3 
47   52 


74   73 
40   50 


74   59 
45   63 


80   74 
54   57 


72   70 
36   52 


76   75 
51   50 


70   55 
54   57 


76   54 
54   50 


73   72 
41   51 


57   57 
52   47 


72   59 
51   49 


81   75 
41   51 


MAX 
MIN 

82 

51 

MAX 
MIN 

55 

47 

54 

50 

MAX 
MIN 

75 
48 

74 
56 

MAX 

MIN 

72 
40 

75 
48 

MAX 
MIN 

58 
47 

61 
47 

MAX 
MIN 

77 
54 

67 
52 

MAX 
MIN 

58 
54 

58 
50 

MAX 

MIN 

73 
37 

77 
48 

MAX 
MIN 

83 
38 

80 
46 

MAX 
MIN 

80 
53 

55 

49 

MAX 
MIN 

74 
55 

59 

50 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


65   50   50 


74   55 
45   52 


76   50 
48   51 


79   76   57 


57   56 
37   32 


59   57 
46   34 


54   71 
32   34 


55   57 

41   34 


71   58 
54   52 


55   62 
44   48 


72 

53 

48 

50 

71 

70 

28 

49 

70 

70 

32 

45 

74 

69 

45 

63 

35   28   33 


54   68 
33   38 


54   58 
39   32 


62   50 
49   41 


32   44   51 


55 

51 

43 

36 

47 

64 

30 

35 

48 

66 

27 

28 

53   67   72 
30   32   40 


68   62 
35   36 


46   47 
35   32 


58   72 
44   36 


59   73   75 


45 

52 

57 

25 

32 

37 

64 

59 

74 

35 

35 

36 

52 

64 

70 

30 

35 

44 

58 

58 

69 

46 

32 

32 

51 

52 

67 

33 

33 

38 

61 

63 

72 

29 

35 

45 

62 

70 

75 

25 

35 

45 

47 

64 

71 

30 

35 

63 

66 

76 

38 

36 

35 

53   51   66 


50 

56 

33 

35 

68 

71 

29 

35 

70   80 
53   55 


80   70 
47   53 


75   75   75 


7  5   79   74 


46 

45 

78 

71 

43 

46 

76 

60 

48 

52 

66 

76 

58 

62 

72 

71 

62 

50 

51   65   71 

31   30   50 


35   31   35 


55 

73 

76 

32 

36 

43 

51 

65 

70 

31 

34 

42 

45 

48 

65 

31 

30 

32 

50 

50 

67 

38 

30 

31 

67 

65 

74 

44 

34 

46 

73   71 
35   41 


76   73 
39   42 


35   38   39 


15  16   17   18   19  20   21   22 


76 

70 

52 

60 

73 

80 

50 

54 

76 

SO 

45 

46 

70 

69 

38 

37 

77 

77 

37 

39 

58 

74 

38 

36 

80 

72 

49 

55 

76 

74 

44 

45 

77 

77 

39 

42 

75 

74 

40 

33 

74   71   71 


69 

76 

56 

56 

77 

71 

43 

47 

74   74   73 


70 

65 

61 

51 

78 

79 

45 

46 

70 

72 

40 

39 

72 

73 

43 

43 

77   71   78 


80   62   79 
48   61   53 


48   48   48 


79   81   80 
52   60   47 


76   79   77 


75   76   78 
44   61   68 


77   72   70 
65   56   56 


80   81   79 
60   51   53 


74   73   76 
43   48   48 


75   74   76 
40   48   48 


42   44   60 


47   53   53 


50  61  52 

81  80  77 

45  46  47 

70  70  74 

39  43  47 

79  80  82 

39  40  49 


40   42   64 


82   80   60 
49   50   61 


75   78   79 


78   77   79 
48   51   66 


76   71   76 
36   45   46 


60   79   79 
62   51   51 


76   79   77 


76   76   79 
40   38   49 


76   60   60 
42   42   61 


70   71   72 
50   50   61 


60   81   85 


71   70   73 
45   45   45 


76   78   77 
42   42   46 


49   52   50 


53   53 
42   40 


62   63 
52   40 


65   45 
42   34 


74   82   60 


56   68 
35   32 


52   55 
40   34 


54   72 
38   37 


52   57 
40   33 


79 
44 

47 
34 

43 
34 

63 
30 

81 

40 

53 
34 

53 

41 

70 
33 

77 
51 

55 
36 

47 
37 

56 
35 

78 
46 

50 
40 

55 

30 

59 
30 

70 
46 

48 
45 

53 

46 

53 

40 

55 
37 

38 
32 

51 
37 

66 
40 

61 
56 

59 
39 

52 

40 

58 
38 

55 
34 

40 
32 

48 
30 

64 

30 

72 
36 

41 

31 

49 
31 

66 
25 

75   57   43 


79   66 
46   36 


82   81   50 


72   52 
47   42 


66   62 

43   40 


54   36 
35   31 


67   45 
42   38 


36   40   32 


60   56 
50   42 


53   56   74 
32   28   38 


44   58 
35   28 


35   30   29 


60   7  3   80 
46   38   39 


60   78 
42   37 


47   63 
31   27 


50   73 
35   29 


50   68 
32   28 


76   50 
49   35 


78   46 
42   37 


78   63   42 


37   34   31 


78   45 
37   37 


74   78   60 


79   63   58 


75   47 
36   30 


51   54   32 


80   48 
46   39 


43   39   30 


63   57   71 


46   55 
37   36 


45   58 
38   32 


52   69 

35   30 


48   64 
28   24 


55   68 
39   38 


46   5  3 
35   26 


63   57 
34   33 


36   31 
62   67 


74   7*   60 
41   42   61 


79   76 

40   43 


73   58   59 

44   47   46 


80   75   58 
39   41   42 


75   75   69 
43   39   41 


76   72 
44   45 


77   73   70 
36   39   43 


79   75   72 


70   66   60 


72   64   57 
50   43   43 


78   75 
46   47 


38   38   38 


73   72   57 


75   73   64 
43   42   52 


76   70   61 


6  7   54   60 


34 

42 

76 

70 

35 

43 

68 

65 

36 

35 

63  59 

41  34  30 

59  54  59 

51  32  31 

55  51  56 

40  32  35 

66  64  60 

49  34  33 

62  62  62 
35  23  29 

61  55  65 

40  38  43 

57  66  62 

40  25  31 

66  63  52 

41  28  32 

58  66  55 

63  45  36 

66  60  67 

37  39  44 


60  I  69 
35 


58   52 
30   26 


34   27 
62   51 


30   26   29 


52   57   58 
42   30   31 


66 

63 

61 

32 

67 

67 

44 

31 

55 

66 

31 

26 

54 

58 

32 

28 

31   30   32 

57   60   80 
40   38   35 


3  5   31   42 


76  73  58 
39  41  43 

75  76  52 

42  47  48 

75  58  55 

42  42  46 

70  70  52 

32  31  44 

78  78  63 

37  37  45 

77  76  72 

33  35  43 

74  67  59 
37  43  46 

75  72  68 
39  38  42 

72  59  58 

36  38  38 

66  71  65 

48  48  44 

80  75  73 

41  60  44 

71  63  55 


26   29  1  34   36   40 


73   71 
48   46 


54  68  54 

28  20  33 

65  50  69 

60  40  32 

60  57  67 


54  57  64 

32  29  36 

59  63  69 

38  29  40 

57  59  63 

34  19  28 

66  58  60 

43  34  33 

68  53  61 

44  25  24 

66  66  69 

36  27  36 

63  66  72 

33  31  36 


50  61 
31  28 

51  65 
39  34 


58   55 
40   34 


71   57 
37   37 


60   50 
39   38 


69   69 

38   36 


72   52 
39   39 


72   50 
41   39 


70   54 
40   37 


58   52 

50   44 


62   52 
36   33 


68   66 
40   41 


45   42 
37   28 


59   45 
36   34 


44   45 
39   30 


69   45 
41   29 


70   58   46 


58   70 
27   39 


56   59 
29   30 


69   7  3 
28   33 


56   68 
29   30 


63  70 
37  37 

49  68 

26  30 

58  72 

28  38 

64  56 
35  46 

62  56 

35  50 

69  56 

30  34 

67  66 

26  46 

66  67 

24  38 

62  66 

29  34 


78  721  68.3 

48  55   42.5 

72  77'!  58.7 

45  56   42.6 

65  67   67.1 

52  56   42.5 

74  75   56.5 

38  51   41.5 

70  75,  65.6 
47  io.     38.9 

71  65'  69.0 
55  61;  43.8 

71  55J  56.3 
41  56i  40.3 

72  59'  70.8 
43  50:  41.5 


59  62  49.9 

69  62  63.4 

53  47  45.1 

73  74  58.2 

46  56  44.6 

61  65  61.4 

53  461  39.5 

64  58.  64.7 
61  47I  36.7 

51  621  64.7 

65  50i  36.7 

72  55  66.9 

39  52  37.3 

71  64  58.0 

61  36.0 


57   47 
39   38 


52   54 
48   42 


52   56 
45   34 


50   40 
34   35 


56   54 
42   28 


66   60   45 
42   36   34 


72   72   45 
36   41   37 


44   38   39 


46  36   37 

66  60   45 

33  36 

70  69 

33  35 

52  73   62 

26  32   40 


54   53 
38   29 


74   66   56 


70   55   46 
38   39   38 


46   50 
28   30 


68   76 

30   34 


59   73 
25   27 


56   62 
25   30 


67   74 
26   31 


54   65 
25   38 


50   62 
28   29 


51   56 
30   38 


56   54   63   46 
34   35   38   35 


57  68  76:  71   62   65 

38  33  37 

58  57  57 
36  26  33 

66  60  60 

39  23  23 


49   36   36 


69  56  45 

38  37  33 

66  70  44 

31  35  36 

53  70  52 

25  32  37 

58  50  50 

39  60  39 


52  67 

21  36 

59  71 

32  33 

50  55 

22  22 

65  70 

26  32 

67  76 

27  31 

57  65 

28  36 

47  48 

31  32 

69  75 

3  3  34 

59  68 

26  33 

41  56 

29  36 

50  55 

25  25 

58  71 

30  42 


68  58   62.1 

46  48   40.8 

76  73   70.7 

47  56   45.0 

76  73   70.4 

42  661  41.1 

59  55   50.6 

43  45|  36.1 

1 

58  68|  69.2 

42  67|  39.0 

60  58i  52.6 
66  47|  38.3 

73  771  68.9 

40  52   41.9 

72  64I  65.7 

32  67   39.9 

70  52   65.7 

38  48   40.4 

62  59   65.7 

56  47|  41.6 

51  58|  62.5 

52  46'  36.3 

77  73   69.2 

53  53   41.7 

72  72   66.7 

48  42   36.2 

54  55'  66.7 
52  61   39.0 

69  72I  70.7 

46  60j  38.6 

66  61'  66.7 

52  51   40.1 

65  65   59.5 

42  48|  41.2 

65  67]  72.2 

48  54i  42.7 

62  63,  53.6 

49  51 i  38.6 

68  5ll  62.6 

34  4S|  36.5 

72  66l  66.2 

32  44|  35.1 

76  73!  67.8 

47  48'  46.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Contlnuwi 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1961 


DayOI  Month 


15 


IG 


17 


ERIE  HB  AIRPORT 
EVERETT  1  Su 
farrell  sharon 
ford  city  4  s  dam 
frani;lin 
freeland 
george  school 
gettysburg 
graterford  1  e 
greenville 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 
HAWLEY 


HUNTINGDON 

INDIANA  3  5E 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE  2     NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCH   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOI( 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MEADVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MERCERSauRG 

MILLVILLE  2  SW 

MONTSOSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61   60   ii, 
56   51   45 


61   77   59 
39   51   48 


76   66   56 
58   51   43 


67   65   63 

48   51   59 


69   75   67 
42   46   55 


74   74   72 
45   51   53 


71   74   68 
3  5   4  7   54 


80   63   60 
55   52   39 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


75   75   70 
42   51   53 


51   52   48 


69   71   72 
35   45   52 


75   67   66 
52   57   51 


75   73   73 


80   67   55 
51   54 


81   65   61 
46   50   36 


75   71 
46   49 


75   71 
33   51 


77   72 
44   51 


42   47   55 


74   69 
55   55 


69   62   64 
50   53   44 


73   69 
46   52 


76   72   76 
38   48   52 


70   70   57 
31   49   46 


75   67   63 
55   59   52 


75   55 
52   52 


84   70   55 
49   54   44 


66   60 
45   50   39 


75   61   53 
56   48   36 


76   75   77 
53   52 


71   73 
33   48   50 


69   70   67 
36   49   46 


72   65   64 
49   53   46 


74   69   63 
43   49   43 


62   67   60 
60   52   41 


52   73   74 

45   45   5* 


50   72   74 
37   35   36 


51   54   70 
31   30   42 


55   72 
33   36 


61   62   64 

38   34   40 


61   56   66 
42   32   39 


66   57   69 


45   30   30 


61   73   79 
33   40   43 


56   58   70 
43   36   37 


57   71   77 


53   51   69 
42   29   30 


57   70   77 
44   40   46 


53   52   74 


50   56   72 
30   32   45 


38   39   42 


43   50   61 
30   30   34 


56   70   77 


57   70   76 
42   30   37 


58   55   69 
45   31   37 


49   69 
35   28 


55   55   67 


55   57   72 
43   36   36 


52   54   69 
40   31   34 


48   50   63 
33   30   32 


52  61  71 
31  35  46 

54  69  76 

36  39  48 

48  52  71 

31  33  44 

54  71  75 
28  33  43 

53  60  74 
40  37  39 

52  50  54 

42  30  31 

50  44  64 

39  27  29 

56  66  76 

46  31  46 

55  69  74 
33  29  45 

55  72  77 

36  42  43 


72  69  73 

53  51  48 

75  78  77 

40  46  46 

62  79  80 

45  44  47 

75  77  76 

37  40  43 

78  78  76 

42  45  43 

77  72  75 

49  56  53 


76   79   75 
46   50   52 


82   67   81 
41   40   43 


64   80   74 


46   52   55 


77   80   70 
37   42   46 


77   70   76 
54   58   56 


72   72   73 
39   45   51 


77   78   76 


75   77   75 


66   68   68 


71   73   74 
34   34   33 


39   41   43 


76   70   60 
41   47   60 


76   60   72 


76   79   74 


78   76   73 
41   46   49 


76   76   69 

40   43   47 


69   69   66 
34   38   41 


60   78   81 
68   62   62 


74   73   73 
44   46   45 


42   41   41 


77   77   77 
35   36   37 


78   79   75 

»3   46   47 


73   76   67 


72   76   71 


79   70   78 
45   53   63 


46   60   56 
79   60   78 


74  79  79 
42  41  44 

85  84  85 
54  52  64 

76  79  79 

42  42  44 

79  79  82 

45  49  56 

75  73  73 
53  58  61 

76  78  78 

66  54  5  5 

60  82  60 

60  50  48 

76  60  76 

48  56  51 

86  80  86 
48  46  5  7 

80  61  81 
50  49  51 

81  80  74 

46  51  62 

78  60  76 
42  42  50 

76  79  72 

65  56  54 

76  79  76 
48  47  46 

79  80  81 
40  45  49 

77  80  60 
42  50  50 

67  70  70 


80   76 
43   46 


76   80   79 


76   80 
62   46 


80   79 
53   53 


81   60 
48   49 


69   71   72 


80   80   76 
60   60   58 


76   7  7 
52   55 


76   79 
47   51 


76   79   79 


60   62 
43   55 


80   81   80 


77  76  77 

45  46  48 

72  75  77 

46  46  49 

60  82  75 

45  60  60 

79  79  74 

47  50  47 

81  61  84 


80   55 
53   40 


82  67 

52  50 

80  79 

49  48 

80  61 

46  43 

75  72 

55  39 

73  76 

50  49 

75  81 

51  52 

75  79 
48  48 

62  63 

46  45 

76  81 
64  53 

82  66 

53  45 


48   49   36 


79   65 
65   47 


76   80 
46   5  3 


79   66 
45   42 


81   60 
47   44 


71   69 
51   50 


77   75 
37   37 


60   62 
45   42 


75   61 
47   49 


75   79 
50   52 


79   62 
49   49 


78   75 
49   54 


76   76 
45   47 


77   65 
58   43 


77   68 
63   42 


60   62 
54   41 


80   79 
46   43 


40   40 
75   83 


72  76 
47  42 

73  76 

49  49 

80  67 

50  41 


46   40   36 


51   72 

41   41 


56   69   76 
39   30   37 


55 

73 

37 

36 

45 

55 

36 

32 

56 

71 

37 

32 

65   74   78 


55 

59 

68 

37 

33 

40 

52 

57 

70 

43 

34 

40 

52 

64 

68 

39 

31 

31 

60 

74 

79 

38 

32 

46 

52 

58 

71 

42 

39 

38 

68 

72 

61 

42 

36 

41 

49 

53 

71 

36 

27 

28 

56 

70 

79 

43 

42 

48 

49 

58 

70 

41 

32 

31 

54 

66 

76 

40 

30 

36 

45 

57 

72 

35 

33 

34 

37   33   35 


41   50   66 


32 

26 

57 

74 

38 

34 

58 

71 

39 

31 

51 

56 

40 

32 

51   71   79 
32   26   36 


50   57 
39   36 


51   56   73 


47 

55 

35 

30 

43 

50 

34 

28 

68   68   75 


62  66  73 

37  34  49 

55  71  78 

38  37  47 


44   56 
37   32 


41   33   36 

48   53   65 
36   30   30 


31  30  30 

56  68  77 

42  34  39 

56  69  76 
35  32  41 

57  74  79 


58   57 
49   45 


72   67   62 

37   40   39 


60   72   58 
48   47   50 


77   76   72 

37   37   41 


74   76   61 
52   40   46 


74   73   66 


76   74   72 


79   76   70 


78   74   72 
41   36   39 


79   74   59 
42   47   48 


79   76   73 


77   73   59 
46   42   53 


79   76   75 
32   36   37 


79   74   72 


77   72   53 
40   47   36 


76   75   66 
45   45   48 


68   66   66 


73   71   67 
33   34   37 


75   70   62 
38   47   42 


80   73   71 
41   35   41 


71   58 
39   45 


76   74   71 
47   43   48 


61   77   72 
39   44   46 


39  40  45 

72  71  67 
34  32  44 

74  73  62 

52  52  61 

73  69  59 
47  45  42 

73  69  58 

42  60  46 

76  74  71 

41  43  47 

76  74  66 

2  5  37  44 

80  75  72 

39  45  49 

76  75  72 

37  40  40 

73  75  69 


46 

43 

70 

65 

40 

44 

78 

70 

44 

49 

79   75   66 


55   64   65 

41   38   48 


66   60   66 

38   30   33 


64   65   72 


63   63   66 


65   66   72 
35   30   39 


54   58   66 


57   65   61 
49   35   33 


54   58   57 


35  31  41 

56  57  61 

48  36  35 

57  61  60 

43  32  35 

62  65  51 
37  25  25 

55  69  62 

49  42 

61  67 

44  31  31 

63  65  71 
32  29  39 

56  60  64 
34  33  34 


43   34   35 


66   65   70 
39   32   34 


54   60   58 
46   30   30 


58   54   69 
61   31   32 


32   27   26 


58   66   51 
50   38   38 


50   67   65 


69   51   62 
40   30   30 


68   50   60 
36   26   26 


56   57   62 


62   51   68 
32   35   42 


64   61   67 

42   32   40 


55   69   55 

41   33   36 


34   31   41 


61   68   53 
47   31   32 


69   53   53 
43   29   28 


53   59   58 


62   57   57 
45   39   30 


64   60   57 
40   36   31 


37   30   37 


65   51 
47   40 


67   56   56 
36   40   27 


56   57   53 
53   42   42 


72   58 
38   42 


59   55   48 


65   69   60 
36   41   37 


36   40   41 


60   70   58 
28   33   35 


65   57   56 
47   40   39 


61   74   58 
36   40   40 


66   60   57 
40   43   37 


56   74   55 
29   31   37 


58   62   65 


55   74   54 
31   37   43 


72   55   50 
38   39   36 


63   64   46 
35   44   39 


57   59   43 
32   34   36 


76   54 
33   42 


68   60   55 


58  58  66 

30  40  35 

72  65  49 

39  34  39 

57  56  65 

39  41  40 

66  74  54 

37  40  46 

53  59  51 

30  37  38 

66  72  44 

33  34 

70  61 


45   38   36 


75   66   60 


69   64   49 
43   39   39 


56   55   52 
45   42   36 


63   71   65 


60   70   52 
29   35   35 


58   69   46 
32   39   38 


70   52   54 
36   40   34 


69   59   54 


70   66 
50   55 


52   68 
26   30 


70   64 
46   52 


67   72 
32   35 


71   65 
38   55 


5  7   66 
38   42 


62   74 
32   49 


58   71 
30   42 


70   54 
41   56 


59   74 
32   55 


75   79 
35   47 


61   73 
21   45 


67  64.5 
62   47.9 

69   67.1 
58   39.1 

68  68.8 
52   46.9 

65  67.7 
54   38.5 

66  68.8 
42.7 

65.4 
52   45.9 

67.4 
46   43.2 

74   68.7 
51   43.9 

57.3 
49   40.2 

64   70.2 
49   42.9 

74  69.5 
58   44.4 

75  70.0 
44.3 


50   74   75 


36   41   41   54 


60   74 
32   32 


70   52 
31   42 


64   70 
34   38 


59   67 
30   34 


75   68 
35   46 


74   76 
31   37 


69   71 
27   40 


73   67 
41   51 


59   71 
34   44 


32   32   34 


52  74 
33  35 

57  57 

26  29 

55  75 

45  54 

57  60 

41  53 

74  67 

36  50 

53  66 
35  44 

70  65 

35  54 

59  76 

29  42 

55  70 

26  38 

54  58 
26  46 


76 
52 

70 
48 

70 


56   70   75 


72   76 
32   54 


73   68 
36   52 


68.1 
36.8 

68.5 
47.7 

66.0 
39.2 

68.0 
39.5 

66.5 
39.7 

60.6 
41.6 

63.1 
33.5 

59.0 

39.5 

69.6 
40.1 

67.6 
40.8 

57.4 
39.4 

67.5 
44.7 

69.7 
42.0 

55.6 
39.5 

62.3 
35.9 

69.0 
60.6 

54.5 
43.0 

57.6 
44.0 

65.9 
40.5 

57.6 
36.6 

59.6 
41.8 

55.7 
38.0 

63.1 
39.1 

67.9 
42.8 

66.6 
41.7 

70.7 
42.6 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

Dl 
S 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWELL 

MAX 
MIN 

86 
52 

31 
55 

58 
49 

51 
38 

63 

38 

69 

41 

76 
42 

79 
46 

79 
48 

77 
44 

80 

42 

84 
66 

84 
52 

84 
48 

51 

41 

57 
42 

61 

37 

74 
42 

79 
41 

79 
47 

72 
51 

66 

41 

65 
37 

70 
39 

76 
43 

74 
43 

47 
38 

33 

68 
35 

78 
46 

60 

70.7 
44.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

74 
35 

74 
49 

73 
50 

56 
44 

57 
34 

70 
33 

76 

40 

78 
45 

73 

50 

79 
48 

80 
46 

79 
49 

74 
51 

62 

52 

61 

43 

60 
42 

51 
35 

70 
33 

76 
38 

75 
40 

71 
44 

59 

47 

64 
33 

62 

31 

62 

33 

69 
38 

58 

43 

54 
30 

60 
35 

70 
34 

72 
45 

58.1 
41.0 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

84 
47 

64 
53 

58 
44 

54 
39 

73 
36 

75 
38 

79 
39 

78 
40 

77 
42 

79 
41 

62 

43 

82 

51 

62 
52 

63 
42 

60 
35 

68 

38 

74 
31 

78 
41 

76 
41 

71 
46 

65 

46 

62 

45 

68 

31 

72 
31 

74 
40 

64 

38 

52 

30 

68 

27 

73 
30 

64 
45 

69 
52 

70.3 
40.4 

NORRISTOWN 

MAX 
MIN 

76 
49 

59 
55 

64 
50 

59 
41 

69 
37 

78 
45 

81 
49 

75 
56 

61 
57 

82 
52 

80 
56 

77 
54 

81 
63 

67 
42 

54 
37 

67 
41 

71 
38 

80 
45 

76 
49 

74 
45 

61 
50 

60 
47 

59 
36 

62 
34 

71 
40 

61 
45 

69 
39 

62 

32 

74 
45 

79 
50 

76 
57 

70.2 
46.0 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

72 
40 

68 
51 

61 

49 

54 
36 

65 
30 

77 
40 

79 

46 

71 
52 

79 
55 

79 
46 

77 
52 

74 
51 

79 
51 

63 

41 

50 
39 

54 
32 

67 
30 

77 
36 

73 
42 

72 

44 

59 
42 

64 
34 

60 
29 

60 
28 

68 
35 

58 
41 

62 

30 

56 
27 

72 
42 

74 
48 

68 
66 

57.2 
41.0 

PHIL  OREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

76 
50 

68 
56 

63 
50 

56 
47 

63 
42 

77 
50 

80 
56 

74 
60 

81 
61 

81 
69 

79 
60 

76 
58 

76 
59 

66 

42 

50 
41 

55 
43 

65 

43 

74 
52 

77 
64 

71 
51 

64 
49 

58 
47 

54 
45 

61 
39 

69 

46 

60 
52 

57 
42 

58 
40 

65 
46 

72 
62 

75 
58 

57.9 
60.0 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

74 
46 

66 
56 

63 
50 

59 
37 

64 

31 

76 
42 

77 
45 

74 
53 

79 
55 

79 
50 

76 
52 

73 
66 

76 
52 

63 
42 

55 
39 

55 
36 

66 
34 

74 
46 

73 
42 

71 
49 

59 
49 

58 
47 

53 
39 

50 
35 

56 
35 

60 
43 

57 
36 

67 
30 

67 
43 

73 
49 

75 
50 

67.1 
44.2 

PHILADELPHIA  FT  BREEZE 

MAX 
MIN 

79 
56 

68 
62 

65 
52 

60 
46 

65 
42 

79 
52 

82 
68 

74 
64 

61 
62 

82 
62 

62 
62 

76 
60 

76 
60 

65 
44 

54 
44 

56 
46 

67 
44 

52 

76 
54 

72 
52 

60 
50 

69 
48 

56 

44 

60 
42 

70 
46 

56 
46 

56 

41 

58 

40 

68 

47 

73 
63 

75 
59 

58.8 
51.3 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 

50 

59 
50 

51 
38 

49 
31 

66 
29 

70 
40 

73 
37 

69 
39 

72 
41 

73 
37 

71 
42 

75 
48 

74 
42 

66 
35 

40 
34 

49 
34 

65 
30 

73 
39 

68 
35 

67 
43 

59 
46 

62 
33 

56 
24 

61 
39 

65 
36 

60 
39 

42 
28 

53 
25 

67 
32 

52 

48 

51 
49 

52.8 
37.6 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 
MIN 

76 
54 

59 
48 

49 

41 

54 
39 

69 
42 

74 
44 

75 
44 

75 
43 

75 
47 

77 
47 

80 
53 

80 
67 

80 
62 

59 
39 

44 
36 

58 

40 

71 
36 

76 
46 

74 
47 

69 

44 

63 
46 

62 

41 

63 
34 

70 
41 

70 
46 

47 
39 

51 
36 

64 
34 

71 
39 

64 
56 

66 
46 

65.6 
43.9 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
57 

60 
50 

52 
45 

64 
41 

70 
45 

76 
62 

77 
47 

77 
48 

78 
62 

79 
60 

80 
54 

80 
62 

61 
56 

62 

40 

46 
39 

68 
46 

71 

40 

78 
56 

74 
49 

71 
47 

64 

49 

63 

43 

65 

41 

72 
45 

71 
51 

62 

43 

63 
39 

65 

39 

73 
43 

66 
60 

67 
54 

68.2 

47.8 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

68 

30 

68 
43 

67 
48 

49 

40 

45 
30 

59 
31 

72 
43 

71 
45 

69 
47 

70 
41 

73 
42 

77 
43 

69 
46 

74 
46 

52 
32 

39 
31 

45 
30 

61 
32 

71 
39 

72 
38 

70 
42 

66 
43 

66 
26 

58 
24 

66 
26 

67 
33 

49 
36 

45 
22 

52 
24 

65 
45 

66 
45 

52.4 
36.9 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

72 
34 

73 
42 

70 
47 

55 
41 

57 
25 

68 
26 

76 
35 

62 
45 

76 
48 

82 
40 

61 
40 

78 
45 

75 
45 

79 
46 

61 
36 

54 
36 

55 
26 

67 
27 

74 
34 

73 
37 

74 
42 

58 
44 

66 
24 

62 

25 

61 
26 

68 
33 

66 

30 

53 
23 

51 
25 

78 
33 

76 
44 

66.1 
35.6 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

80 
38 

76 
47 

63 
42 

48 
24 

54 
25 

66 
35 

73 
36 

75 
36 

75 
^8 

76 
36 

77 
41 

78 
44 

60 
45 

78 
42 

46 
32 

32 

66 
26 

68 
29 

75 
37 

76 
36 

71 
39 

61 

31 

63 
28 

53 
35 

70 
35 

71 
37 

45 
34 

53 
26 

64 
29 

70 
37 

62 
49 

66.4 
36.7 

QUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

76 
40 

72 
48 

68 
54 

57 
44 

66 

30 

76 
38 

82 

41 

78 
57 

78 
62 

80 
44 

61 
48 

77 
46 

62 

47 

76 

60 

52 
38 

54 
40 

66 
29 

78 
35 

76 
39 

74 
36 

70 
50 

58 
48 

60 
36 

61 
27 

70 
32 

67 
49 

56 
36 

59 

34 

70 
36 

76 

47 

71 
52 

69.9 
42.1 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

75 
52 

68 
54 

64 

49 

69 

42 

69 
38 

77 
49 

81 
60 

71 
56 

62 
69 

61 
64 

80 
56 

76 
55 

81 
64 

68 

52 
42 

57 
44 

70 
40 

78 
46 

76 
46 

74 
45 

69 
52 

65 

60 

62 
41 

61 
36 

72 
40 

62 

46 

54 
40 

59 
34 

73 
46 

75 
55 

73 
59 

69.6 
47.5 

RENOVO 

MAX 
MIN 

75 
36 

76 
46 

60 
48 

51 
36 

65 
33 

73 

34 

70 

43 

80 
47 

74 
46 

79 

50 

80 
50 

80 
50 

62 

50 

81 
53 

56 
39 

48 
38 

67 
33 

71 
34 

79 
39 

76 
41 

74 
43 

60 
42 

69 
31 

65 
31 

60 
30 

74 
38 

50 
39 

56 
32 

69 
33 

74 
34 

63 
46 

66.4 
40.3 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

74 
50 

64 
52 

57 
43 

52 

30 

67 

31 

73 
38 

75 
38 

75 
39 

74 
43 

77 
41 

76 
45 

79 
49 

77 
42 

72 

40 

42 

35 

53 
35 

66 

27 

74 
38 

74 
33 

71 
38 

63 
39 

62 

31 

64 
25 

68 

31 

70 
35 

61 
37 

44 
36 

69 
30 

67 
33 

62 
52 

60 
50 

66.2 
38.3 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

78 
50 

71 
53 

57 

44 

53 
30 

68 

37 

73 
44 

76 
42 

76 
41 

76 
44 

77 
43 

76 
62 

79 
56 

78 
50 

74 
40 

46 
36 

54 
40 

66 
35 

76 
48 

79 
44 

69 
46 

65 
39 

60 
34 

64 
30 

70 
37 

70 

64 
41 

48 
37 

66 

31 

71 
35 

63 
50 

65 
55 

68.0 
42.2 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

72 
39 

75 
54 

74 
52 

55 
44 

51 
32 

66 
32 

77 
43 

60 
47 

71 
62 

76 
47 

81 
46 

82 
51 

76 
52 

80 
52 

65 
36 

47 
36 

52 

33 

68 

33 

77 
40 

77 
42 

76 
46 

69 

45 

62 

32 

53 

30 

62 
34 

72 
37 

63 

39 

46 
26 

56 
26 

68 

51 

71 
52 

57.8 
41.3 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
48 

70 
53 

65 

45 

46 
34 

63 
31 

72 
42 

76 

45 

67 
49 

78 
52 

79 
45 

78 
54 

71 
50 

77 
49 

64 

36 

42 

35 

50 
33 

65 

30 

73 
40 

74 
44 

72 
42 

57 
44 

61 
37 

58 
29 

58 
31 

70 
35 

54 
40 

45 
29 

54 
25 

56 

43 

59 
52 

541  64.6 
511  41.1 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

75 
42 

77 
50 

77 
52 

68 

40 

70 
36 

77 
45 

80 
45 

75 
48 

82 
52 

62 
48 

82 
48 

76 
49 

62 
60 

80 
46 

50 
39 

56 

44 

70 
36 

78 
42 

77 
42 

73 
45 

68 
50 

68 

46 

62 
32 

54 
32 

72 
36 

70 
44 

52 
42 

59 
29 

72 
33 

75 
50 

74 
50 

71.5 
43.7 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

MIN 

74 
57 

64 

50 

54 
42 

54 
35 

70 
41 

76 

46 

79 
45 

79 
45 

79 
46 

81 
46 

80 
54 

64 
60 

62 
51 

71 
43 

43 
35 

54 

41 

72 
36 

78 
52 

74 
46 

77 
46 

66 

46 

64 

40 

62 

36 

70 
42 

66 
50 

56 
40 

62 
39 

65 

33 

70 
45 

64 
59 

64 
49 

j  68.6 
i  45.2 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

71 
39 

69 
54 

66 
47 

48 
36 

63 
36 

68 

40 

74 
46 

76 
47 

70 
46 

76 
49 

78 
50 

75 

51 

76 

51 

77 
52 

53 
38 

46 
38 

53 

37 

68 
39 

77 
43 

71 
46 

70 
47 

66 
43 

64 
33 

62 

34 

64 
37 

72 
41 

47 
40 

46 
31 

57 
32 

71 
36 

56 
56 

66.3 
42.6 

STOYSTOWN 

MAX 
MIN 

78 
36 

74 
47 

58 

47 

47 
31 

52 

33 

66 
39 

72 
41 

75 
42 

73 
44 

74 
43 

75 
44 

77 
45 

76 
46 

77 
47 

46 
32 

45 
34 

52 

34 

69 
36 

74 
40 

71 
41 

65 
46 

60 
37 

58 
28 

61 
32 

70 
40 

72 

37 

42 
32 

45 
28 

60 
34 

70 
50 

531  64.5 
551  39.5 

STROUDSBURG 

MAX 
MIN 

74 
40 

67 
47 

60 
47 

51 
33 

67 
28 

80 
33 

77 
41 

66 
50 

80 
52 

80 
40 

74 
50 

75 
50 

76 
47 

60 
40 

48 
36 

51 
30 

68 
26 

77 
33 

76 
40 

76 

41 

61 
41 

64 
40 

58 
29 

64 
24 

66 
30 

57 
42 

60 
28 

55 
19 

70 
45 

75 
45 

70 
46 

67.0 
38.6 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

77 
34 

73 
49 

77 
49 

63 

40 

55 

30 

69 

31 

77 
39 

80 
44 

70 
46 

80 
43 

81 
43 

60 
48 

74 
47 

79 
50 

59 
39 

50 
39 

58 
31 

71 
32 

60 
37 

75 

41 

74 
44 

59 

47 

67 
30 

63 
31 

61 
33 

72 
35 

53 
42 

52 

26 

59 
29 

75 
36 

72 
48 

58.5 
39.3 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

78 
39 

72 

51 

62 
45 

46 
32 

53 
32 

69 
39 

74 
42 

75 
43 

75 
43 

74 
43 

78 
45 

77 
49 

60 
46 

78 
45 

46 
36 

44 
36 

54 
32 

69 
32 

75 

40 

75 
40 

72 
42 

68 
35 

62 
31 

65 

31 

70 
36 

67 
41 

46 
39 

49 
32 

53 
32 

59 
40 

65 
49 

55.9 
39.3 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

69 
54 

59 
47 

51 
37 

60 
24 

69 
32 

72 
36 

74 
37 

75 
36 

72 
36 

76 

40 

76 
42 

76 
60 

77 
37 

61 
39 

41 
34 

51 
31 

68 
25 

73 
34 

71 
32 

68 
40 

66 
38 

69 
30 

51 
22 

67 
31 

64 
38 

53 
35 

46 
35 

61 
27 

56 
32 

60 
51 

57 
47 

53.9 
36.5 

TOWANDA  1  ESE 

MAX 
MIN 

72 
48 

64 
48 

59 
46 

60 
37 

65 
29 

76 
39 

76 

44 

72 

47 

76 
49 

79 
43 

80 
51 

76 
60 

76 
50 

69 
42 

45 
37 

51 
36 

70 
28 

77 
36 

76 
37 

73 
39 

61 
42 

62 
39 

59 
28 

63 
26 

73 
34 

67 
39 

49 
36 

11 

71 
43 

71 
52 

65 

43 

67.1 
1  40.0 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

77 
50 

67 
55 

55 
45 

53 
33 

69 
39 

72 
43 

74 
41 

75 
44 

75 

44 

76 
45 

78 
46 

79 

54 

79 
51 

63 
43 

43 
36 

57 
41 

70 
34 

76 
46 

75 
41 

69 

46 

62 

43 

57 
40 

65 
32 

72 

41 

73 
43 

57 
42 

51 
35 

56 

31 

73 
37 

53 
49 

70 
56 

1  57.4 
i  42.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

71 
55 

61 
51 

54 

41 

61 
32 

68 
36 

74 
44 

77 
42 

74 

75 

76 
47 

77 
51 

80 
59 

76 
46 

62 

40 

37 

50 
37 

69 

28 

76 
60 

76 
40 

70 
43 

56 
45 

60 
39 

56 
28 

59 

40 

69 
45 

54 
40 

47 
37 

62 

30 

69 
43 

64 
53 

601  66.8 
5o:  42.5 

WAYNES8URG  2  W 

MAX 

MIN 

78 
46 

69 
52 

58 
47 

54 
32 

68 
35 

74 
36 

77 
35 

77 
38 

76 
42 

79 
40 

60 
40 

60 
49 

80 
46 

73 
44 

46 
35 

59 
34 

72 
28 

76 
36 

76 

35 

70 
42 

65 

43 

62 
33 

69 
31 

72 
34 

74 
36 

66 
42 

54 
29 

58 
27 

74 
28 

66 
42 

66 
66 

69.4 
38.5 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

66 

43 

63 
47 

65 
43 

45 
36 

44 
31 

63 
34 

70 
47 

74 
47 

66 
46 

74 
47 

76 
46 

73 
53 

75 
47 

73 
46 

47 
32 

40 
31 

49 
31 

66 
35 

72 
47 

70 
42 

66 

42 

54 
37 

56 
26 

61 
27 

61 
36 

67 
38 

47 
37 

47 
28 

51 
32 

67 

45 

62 

47 

61.3 

39.7 

WEST  CHESTER 

MAX 

MIN 

73 
44 

76 
54 

67 
56 

58 
44 

61 
36 

66 
39 

79 
49 

81 
49 

72 
58 

62 
55 

62 
55 

82 
52 

77 
53 

80 
53 

66 
35 

55 
37 

58 
38 

71 
41 

81 

41 

75 
47 

73 
48 

66 
46 

67 
38 

59 

37 

63 

38 

70 
41 

60 
38 

60 

30 

62 
29 

74 
42 

78 
49 

69.5 
44.2 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

MAX 

MIN 

69 
52 

66 
52 

67 
45 

53 
36 

68 
36 

75 
42 

76 
47 

71 
50 

79 
53 

60 
50 

76 
54 

74 
56 

74 
63 

63 

42 

48 
40 

66 
36 

67 
33 

77 
39 

74 
40 

74 
43 

69 

50 

64 
40 

62 
33 

62 
32 

68 

37 

54 
43 

53 
33 

55 
30 

74 
39 

67 
46 

57 
52 

66.7 
43.0 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

77 
48 

75 
47 

68 

51 

59 

44 

71 
32 

79 
40 

82 
43 

80 
47 

62 
48 

83 
45 

63 
47 

60 
49 

84 
48 

61 

51 

54 
42 

60 
42 

73 
33 

81 
37 

60 

41 

73 
39 

70 
52 

68 
49 

66 

30 

62 
32 

73 
36 

70 
46 

56 

36 

62 
28 

74 
31 

76 

43 

75 
53 

72.8 
42.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1951 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELLEFONTK  4  S 

EVAP 

WIND 

.14 
52 

.48 
45 

.09 
46 

36 

.09 
47 

.27 
73 

.05 

51 

• 

19 

.11 
15 

.12 
25 

.10 
25 

.12 
32 

.08 
27 

.14 
82 

.08 

71 

.05 
133 

.10 
66 

.10 
54 

55 

40 

.18 
29 

40 

28 

25 

.08 
24 

94 

114 

.22 

56 

.22 

51 

.16 
119 

.04 
120 

B3.47 
1694 

CONFLUliJiCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
31 

.09 
19 

.04 
48 

.03 
42 

.08 
50 

.08 
41 

.12 
28 

.08 
22 

.08 
23 

.09 
30 

.09 
4 

.08 
18 

.06 
20 

.17 

55 

.06 
121 

.02 

77 

.04 
44 

.09 
29 

.09 
39 

.08 
37 

.14 

47 

.07 
79 

.05 
26 

.07 
27 

.06 
14 

85 

65 

.18 
33 

.04 
19 

.06 
36 

.00 
100 

2.23 
1309 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 

41 

.13 
28 

.06 
35 

.02 
29 

.07 
39 

.12 
51 

.10 

31 

.09 
5 

.08 

11 

.07 
8 

.08 
7 

.10 
19 

.10 
15 

.18 
58 

.10 
99 

.02 
94 

.06 
29 

.06 
25 

.13 
35 

.09 
45 

.12 

45 

.09 
48 

.07 
29 

.06 
9 

.07 
15 

.19 
83 

.02 
98 

.01 
28 

.07 

17 

.07 
49 

.02 
98 

2.59 
1223 

JAMESTOWN  2  NK 

EVAP 
WIND 

.12 

.05 
50 

.06 
2 

.01 
21 

.09 

7 

.08 
38 

.10 
5 

.09 
4 

.08 

4 

.08 
4 

.09 

6 

.11 

7 

.11 
18 

.10 
27 

.00 
9 

.06 
40 

.03 
4 

.08 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

- 

- 

-_ 

_ 

- 

LANDISVILLE  2  N¥ 

EVAP 
WIND 

.26 
56 

.15 
30 

.05 

5 

.02 
189 

.17 
111 

.10 
36 

.15 
34 

.09 
27 

.04 
12 

.17 
48 

.12 
24 

.13 
30 

.08 
28 

.10 
37 

.08 
172 

.12 

111 

.14 
72 

.08 
26 

.10 
28 

.11 
43 

.11 
88 

.07 
153 

.08 
88 

.09 
21 

.04 
28 

.04 
54 

.11 
78 

54 

.03 

64 

.20 
20 

.07 
72 

3.10 
1839 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Time 

Ddy  of  month 

& 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

64 
62 

62 

61 

62 
59 

59 
56 

59 

56 

61 
58 

62 

59 

62 
59 

62 
59 

64 
61 

64 
62 

65 
63 

64 
62 

64 
58 

58 
55 

55 
54 

56 
53 

58 
56 

59 
57 

59 

57 

57 
56 

56 
54 

55 
53 

55 
53 

56 
55 

56 
52 

53 
52 

52 

SO 

54 
52 

56 
54 

56 
55 

58.9 
56.5 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AU 

60 

60 

61 

45 

50 

52 

55 

56 

57 

56 

67 

57 

57 

60 

51 

50 

48 

50 

52 

51 

55 

53 

48 

46 

48 

51 

47 

44 

44 

48 

53 

52.3 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

68 
57 

68 
60 

61 
54 

57 
51 

62 

51 

65 
53 

67 
55 

66 
56 

67 
57 

69 
57 

68 
58 

69 
58 

69 
59 

63 
54 

53 
50 

56 
49 

60 
47 

63 
50 

62 
51 

62 
52 

11 

60 
51 

59 
47 

59 
47 

60 
49 

56 
48 

51 
47 

53 
44 

57 
45 

59 
51 

59 
53 

81.5 
52.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
59 

66 
61 

62 
55 

57 
52 

61 
52 

63 

54 

66 
55 

65 
57 

66 
58 

67 
58 

67 
59 

67 
59 

67 
59 

64 
56 

54 
51 

55 
49 

59 
49 

61 
51 

60 
52 

61 
53 

57 
55 

59 
52 

57 
48 

57 
49 

59 
50 

56 
49 

51 
48 

52 

45 

56 
46 

58 
52 

58 
54 

60.5 
53.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
61 

65 
62 

64 
59 

59 
56 

60 
55 

62 
57 

63 
58 

63 

59 

64 
60 

64 
61 

65 
61 

65 
61 

65 
61 

64 
60 

59 

54 

57 
53 

58 
52 

59 

54 

59 

55 

59 
56 

58 
56 

58 
55 

56 
53 

56 
52 

57 
53 

57 
53 

53 

51 

52 
49 

54 
50 

57 
53 

58 
56 

59.8 
56.0 

12  INCHES 

MAX 
HIN 

65 
63 

65 
64 

65 
62 

62 
60 

60 
58 

61 
59 

62 
60 

62 
60 

63 
61 

63 
62 

63 
62 

64 
62 

64 
62 

64 
62 

62 
58 

58 
56 

58 
56 

58 
56 

58 
57 

59 
57 

59 
57 

58 
57 

57 
55 

56 
55 

57 
54 

57 
55 

55 
53 

54 
52 

54 
52 

56 
54 

57 
56 

59.9 
58.0 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

65 
64 

65 
64 

65 
63 

63 
61 

61 
59 

62 

60 

62 
60 

62 

61 

63 
61 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

63 
59 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

59 
58 

59 
58 

59 
57 

58 
57 

58 
56 

57 
55 

59 
56 

58 
54 

55 
53 

54 
53 

56 
54 

58 
56 

60.4 
58.6 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground: 
and  native  weeds. 


Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam 
Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Ground  Cover:   Seedling  grapes 


Landisville 


2  NW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffield  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
is  kept  clipped  to  a  height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 


State  College  2  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 

clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording  Potentiometer, 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Followiag  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1961 


&  (0 
O  e3 
U   ID 


a   3 

4J  o 


0)  - 
3  C 


C3  O 

3  a 


o  D. 

Q.  S 


o  -o 


o  -u 

►H  Q 


STATION  INDEX 


STATION 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLEN5  MILLS 

ALLENTOWN  W8  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 


BEAR  CREEK  DAM 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
8EAVEPT0WN 
BECHTELSVILLE 

8ELLEF0NTE  *  S 

BERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIN 
6LAIRSVILLE  6  ENE 

BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSEBVILLE  1  N 
BOSWELL  1  SH 


BRAOFOBO  FAA  All 
BRADFORD  CNTRL  I 
BRADFORD  «.  W  RE: 
BREEZEWOOD 

8R00KVILLE  FAA  i 
8RUCET0N  I  S 
8UCKST0WN  1  SE 

BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2  1 


BUTLER 

BUTLER    SUBSTATION 

CAMP    HILL 

CAMP    KLINE 

CANTON    1    NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN    2    SSE 
ICARTER    CAMP    2    V 
ICEOAR    RUN 

'CHAOOS    FORD 
CHAMBERSBURG    1     ESE 
iCHARLEROI 
;CHARLER01     LOCK    «. 
ICLARENCE 


CLAYSVILLE    3    W 

CLEARFIELD 

CLERMONT 

CLERMONT  It    NW 
COATESVILLE  1  SX 
CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 

CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  2  E 
CONSHOHOCKEN 
C00KS8URG 


COUNTY 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 

LEHIGH 


LUZERNE 
NOftTHUMeLANO 
BEAVER 
SNYOER 


INDIANA 
MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 


ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 
WASHINGTON 


'IZOJ  LYCOMING 

11215  I9RAOFORO 

123*.  'CUMBERLAND 
Il255  ICAMBRIA 
11262  JPOTTER 

lisoi  Ilvcoming 


t-O    32 

41    12 
1*0    39 


lEvli 


CORAOPOLIS 

CORRY 

COUDERSPORT 

COUDER SPORT 


piNGMANS    FERRY 

piXON 

DONEGAL 

pONORA 

pOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 
pu    BOIS    T    E 
PUNLO 
PUSHORE    Z    SSW 

IeaGLES    MERE 
I 

EAST    BRADY 

EBENSBURG 

EDINBORO 

EMPORIUM   1    N 

ISH    CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK    2 

ERIE   CO   FIELD   RSCH 

ERIE   WB   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

FARRELL  SHARON 


GALETON 

GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFORD 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  N£  DAf 

GLENHOORE 

GLEN  ROCK 

GLENWILLAHD  DASH  0* 

COULD SB ORO 
CRATERFORO 
GRATERFORO  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSBURG  2  E 

GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HARRISBURG  NORTH 


HAWLEY  1  S  DAM 
HOLLIDAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
WOOD 

HOME 

HONESDALE    "t    NW 

honesoale  6  nnw 
honey  brook  1  w 
hop  bottom  2  se 

IhunTingoon 


3*.; 


DELAWARE 


40  37 

75  22 

40  36 

75  23 

40  20 

77  31 

40  27 

79  09 

41  06 

75  36 

40  16 

77  22 

40  09 

79  02 

79  49 

748 

76  55 

1600 

76  26 

376 

75  28 

254 

7fl  29 

1500 

79  36 

1050 

77  18 

710 

77  32 

1590 

79  59 

1230 

79  02 

1310 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


SOMERSET 

,YETIE 
CRAWFORD 

CRAWFORD 

FAYETTE 
FAYETTE 
MONTGOMER 
CLARION 


1978  |mC  KEAN 
201 3  jMONTOUR 
.  (CHESTER 


41  09 
40  16 
40  04 
39  57 


40  05 
40  52 
40  51 

40  15 


39  52 

39  56 

40  08 


40  37 

40  07 

41  01 
41  41 

41  44 
39  58 
39  48 
39  50 


78  50 

78  39 
60  26 

77  52 

79  54 
79  53 


OBSERVER 


OIV 


WYOMING 
WESTMORELAND 

WASHINGTON 


221.5  ICAMERON 
2265  ICLEARFIELO 
2298  CAM8R1A 
2325  SULLIVAN 
2343  SULLIVAN 


2644  LYCOMING 

2662  LANCASTER 
2671  WAYNE 
2673  ERIE 
2662  ERIE 
2721  BEDFORD 

2814  ImERCER 
2942  JARMSTRONG 
302B  VENANGO 
13056  ILUZERNE 
,3130  iPOTTER 


435 

MONT GOME 

437 

■tONTGOME 

GREENE 

3515 

WESTMORE 

35?6 

MERCER 

3667 

1699 

YORK 

3704 

DAUPHIN 

'  CHESTER 

.  SUSQUEHANNA 

>  HUNTINGDON 


40  41 

40  27 

41  55 

40  SB 

40  05 

41  13 
41  32 
40  07 
40  10 

40  IB 

41  20 

41  Oi 
40  17 


41  51 

42  13 
42  OS 
40  00 


40  13 
40  13 
39  50 


79  26 

75  39 
BO  28 

76  26 
76  30 

78  32 
75  50 

79  22 
79  22 
60  22 

eo  15 


80  05 
79  39 
78  03 


79 

12 

7b 

34 

76 

i. 

75 

33 

74 

52 

7S 

^7 

23 

79 

52 

fi 

08 

78 

06 

38 

76 

43 

76 

25 

76 

35 

79 

37 

43 

80 

08 

7fl 

14 

77 

17 

76 

10 

13 

51 

BC 

12 

80 

23 

30 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 
S,  WEATHER  BUREAU 
HIGH  VALLEY  GAS 
TOONA  WATER  BUR 


EUGENE  R*  YOUNG 

STATE  COL.  EXP.STA. 
OTTO  D.  BACON 
PGH.  CUT  FLOWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ROCKVIEW  PRISON  FARM 

LOYD  W.  TRUMP 
AmER.  CAR  +  FNORY.  CO. 

LI  AN  MASTER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

PA.  CEPT.  FRST,  *  WTRS. 

WEATHER  BUREAU 
WALTER  WlLORlCK 

BESSIE  M.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
TURNPIKE  COMM. 

AVIATION  AGENCY 
AUSTIN  R.  COOPER 

N  W.  MANGES 
CLIFFORD  C. 


,ITh  TWP. 


AUTM 


40 

18 

24 

39 

40 

13 

40 

IB 

41 

29 

41 

26 

26 

23 

40 

45 

41 

37 

41 

39 

40 

06 

40 

29 

77  14 

77  14 

78  36 

7B  51 
78  36 
75  47 


PA.  TURNPIKE  COMM. 
ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  0.  DOWLING 

HLDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 
R08ERT  F.  MAURER 
RICHARD  L*  MENKEN 
KATHRYN  T.  KREIGHBAUM 

E.  EARL  TOUCHTON 
CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PtNN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VELOA  SWANCER 

ELECTRIC  CO. 
lAM  J*  DOTTERER 
MFGRS.  L.  +  H.  CO* 
TAYLOR 
TILLIE  H.  SIMONDS 


MRS. 


76  24 

75  26 

76  20 


75  19 
75  17 
75  56 
75  43 


LLie  M.  SIMONDS 
ELECTRIC  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  RE  10 

CARLYLE  SHELDON 

MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 
MARSHALL  B.  MENEFEE 
HARRY  C.  JOY 

.  ELECTRIC  CO. 


OEP 


RST. 


TRS, 


COKE  ♦  CHEM.  Ci 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
ELIZABETH  NEFF 
HENRIETTA  0  DEITER 
CALVIN  R.  PACKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A.  PLEMPEL 

INACTIVE  12/59 

MRS,  MARIE  H.  LITTLE 

TURNPIKE  COMM. 

IAS  A.  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F.  MATMUES 
GEORGE  HART 


SIDNEY 


KENNED 


CITY  OF  OU  80IS 


.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 
EDlNdORO  ST.  TCHR,  COL. 
TALLIE  M.  BHITTON 

lAM  SUDERS 


STAl 


ILEY  L.  VON  NEIOA 
HENRIETTA  MURRY 
LD  RESEARCH  LAB. 
.  WEATHER  OURtAU 
TURNPIKE  COMM, 

RON  STEEL  CORP. 
PS  OF  ENGINEERS 
JAMES  A.  RhOAOS 


WALTER  C 

.  WOLF 

JEORGE  1 

.  HART 

1UGH  C. 

MC  ILHENNY 

HATIONA 

MILITARY  PA 

INAC 

IwE  12/59 

CORPS  0 

ENGINEERS 

JOHN  J. 

SHftftOER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DANA  L,  SHAY 
CHARLES  A.  LEISTER 
STATE  CORRECTIONAL  INST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  OEPT,  HIGHWAYS 

EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
.  WEATHER  BUREAU 


JOHN  M.  RINGLER 
PA,  POWER  +  LIGHT  CO. 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
MRS,  EDNA  M.  BUSH 

GEORGE  C,  WILLIAMS 
FRIEND  e.  WALTER 
$.  H.  *:URT2 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R.  GIcNGER 


STATION 


HUNTSDALE 
INDIANA  3 


JERSEY  SHORE 


COUNTY 


KETTLE  CREEK  DAM 
KITTANNING  LOCK  7 
KREGAR  4  SE 
KRESGEVILLE  3  W 

■YETTE  MC  KEAN  PARK 
LAKE  MINISINK 

VILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PUMP  SI I 
LANCASTER  2  NE  FILT  PL 

ANDISVILLE  2  NW 
LAURELTON  state  VILLAGE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEBANON  3  SW 

■lEMIGHTON 


MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
iMARCUS  HOOK 
MARIENVIL 


CUMBERLAND 
BEDFORD 

INDIANA 


LYCOMING 
CAMBRIA 
CAMBRIA 


IRFIELD 

.481  'BEDFORD 
.545  ICLINTON 
4611  ARMSTRONG 

667  IWESTMORELANI 

67i  CARBON 


706  f 


763 


KEAN 

:e 

WAYNE 

LANCASTER 

LANCASTER 


LANCASTER 

UNION 
riOGA 
.EBANON 
4696|lEBAN0N 

4934  IcARBON 
4972  IbRADFORD 
4984  MC  KEAN 


41  12 
40  20 
40  19 


I  CENTER  2  SE 


5160 

MONROE 

5?75 

FOREST 

5336 

CLEARFIELD 

5342 

CLEARFIELD 

5366 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 

S390 

DELAWARE 

FOREST 

5408 

INDIANA 

MABTINSBURG  FAA  At 
MAT AMORAL 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEESPOBT 
MEADOW  RUN  PONDS 


MEADV! 


I 


MERCER  2  NNE 
MERCER  MlWAY 
MERCERSBURG 


MILLERSBURG  2  E 

.MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 

MILHOY 
ImONTGOMERY  LOCK  ) 

Imontrose 

mt  gretna  2  se 

mount  pocono  2  n 
mount  union  1  n 
muhlenburg  1  se 

MURRYSVlLLE 
MYERSTOWN 
NATRONA    LOCK    4 
iNEFFS    MILLS    3    NE 

JNESHAMINY    FALLS 

InEW    castle    1    N 


iNORRISTOWN 
NORTH   EAST    2    SE 
loRWELL    2    NW 

■PALMERTON 


ipHILlPSBUfiG    FAA    AP 
PMOENIXVILLE    1    E 
ipIKES    CREEK 

IpINE    grove    1    NE 

Ipittsburgh  wb  AP  2 
r  ipittsburgh  wb  city 

'pleasant  mount   1  w 

!pORT    CLINTON 
POTTSVILLE 


'    HEADING    W8    ClTl 

Irenovo 

iRENOVO    5    S 

Irew 
ices  landing  i 


SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  2  £ 
SCHENLEY  lock  5 

scranton 

scranton  wb  airport 

SELLERSVILLE    2    NW 

shade  gap  2  ne 

IshamOkin 

'SHEFFIELD    5    W 
iSHlPPENSBuRG 

sinnemahoning 
sizehville 
slippery  rock 

smethport  highway  shed 
somerset  fairview  st 

south      CANAAN    1    NE 
SOUTH   MOUNTAIN 
SPRING   GROVE 


5573 

ALLEGM£^ 

LUZERNE 

5627 
5651 

5662 

CRAWFORC 

MERCER 
MERCER 
FRANK LI 

5676 
,5684 

MONROE 
SOMERSE 
BRADFOR 

J5B17  ICOLUMBIA 
15825  JMIFFLIN 
I  15902  IbEAvER 

6915  ISUSOUEHANNA 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


77  07 
76  29 
76  26 


40  11 

40  24 
39  49 


40  18 

41  22 
39  56 


75  25 
79  09 
79  02 


■LUZERNE 

MESTMORELAND 
.  LEBANON 

ALLEGHENY 
.  HUNTINGDON 
,  .BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 


.EHIGH 
16370  ImONTGOMEH- 
16396  ERIE 
16622  BRADFORD 
16661  'mONTGOMER' 


6927  CHESTER 


40  2 
40  22 
40  3 


76 

34 

77 

35 

no 

21 

'5 

52 

7^ 

54 

26 

75 

22 

77 

51 

r6 

oe 

79 

42 

?6 

16 

1610  I  bP   7A 


6954  ^ 

SCHUYLKILL 

6993  ALLEGHENY 

6997 

ALLEGHENY 

(AYNE 

7116 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

7217 

JEFFERSON 

7229  ARMSTRONG 

7239  iBUCKS 

7310  [POTTER 

7318  'berks 

7409  ICLINTON 

7410  ICLINTON 

742  5  MC  KEAN 

7443 

GREENE 

7477 

ELK 

7540 

BEAVER 

7727 

SUSQUEHANNA 

7729 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

7646  JBEOFORD 

7855  'warren 

7863  ARMSTRONG 

7902  LACKAWANNA 

7905  IluZERNE 

7938  IBUCKS 

7965  HUNTINGDON 

7978  N0RTHUM8LAND 

8026  IwARREN 

8073  IFRANKLIN 

8145  (CAMERON 

8155  ICAMERON 

8190  ;mC  KEAN 

SOMERSET 

16275 

WAYNE 

8308 

FRANKLIN 

8379 

YORK 

39  53 

39  55 

40  54 


40  57 

40  55 

40  2i 

41  52 


75  45 
75  21 
79  *9 


79  40 
75  1 
75  11 

75  15 

75  12 

76  05 
75  30 


60  00 

75  27 

76  02 

76  11 
79  00 
79  17 
75  20 


41 

20 

14 

39 

I7 

41 

75 

43 

41 

39 

55 

40 

46 

31 

12 

41 

55 

*0 

*1 

41 

?5 

41 

20 

23 

40 

12 

40 

48 

41 

•  2 

40 

03 

41 

36 

41 

04 

41 

46 

4( 

01 

31 

51 

39 

" 

79 

1* 

79 

IS 

79 

01 

79 

40 

75 

40 

75 

44 

75 

20 

77 

52 

/6 

JJ 

79 

08 

32 

78 

05 

80 

03 

76 

27 

79 

05 

75 

74 

30 

75 

52 

660 

7A 

7A 

2035 

2250 

775 

'* 

1420 

5P 

5P 

900 

7A 

1240 

SA 

270 

1320 

7A 

1109 

6P 

6P 

780 

8A 

20*0 

7B3 

VAR 

746 

7A 

7A 

9*0 

MID 

HID 

530 

920 

770 

1920 

T09 

4P 

1230 

7* 

7P 

7A 

1510 

21*0 

1*00 

♦70 

BA 

OBSERVER 


METRO  P>  OOROSH 
DONALD  LEHMAN 
CLYMER  WATER  SVC.  ( 
ARCHIE  LAIN 

.  OEPT.  FRST.  ♦  I 

GEORGE    R,    WADDELL 
JOHNSTOWN    TRIBUNE 
OF    JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.    ANDERSOI 
,1AM    J,    HOWE 

TURNPIKE  COHM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGlNtERS 


MRS.     IRENE    I 


..  D£P' 
MARRY  P. 
LEON  Mil 
THOMAS    I 


LEAMON    M,     BAUMAN 
RUSSELL    LINEMAN 
AMERICAN    VISCOSE    CO* 
JOHN    P.    FREY 

HUGH    F,    PARSER 
THOMAS    MECkES 
CORPS    OF    ENGINEERS 
,    JULIA    J.     SnOFF 


FRANCES  E,  SChEIBNEB 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 
SUN   OIL    CO. 

A,    MARKtR 
CORPS  OF    ENGINEERS 


FED.    . 


ation  agency 

sland 

mrs.  helen  m.   shives 
national  tube  co, 
george  pear age 

CITY    OF    MEADvlLLE 


ROLLIN    P,    GlLoEHT 

TMUR  a,  SMITH 
THEODORE  R.  BA£R 
CARL  MAfiCT.  JR. 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL    SHEPLEY 

NEVIN   £.    BOWERSOX 

KENNETH    lEIGHOH 
THOMAS    C,    MARflESON 
CORPS    OF    ENGINEERS 
RALPH    TAYLOR 

.  TURNPIKE  COMM. 
.     TURNPIKE    COMM, 

INACTIVE  6/50 
.    UNION    WATER    WORl 

INACTIVE       2/60 


TURNPIKE    COMM. 


BOROUGH   OF    NORRISTOWN 
ELLSWORTH   wtAwER 
ELMER    T.    MOORE 
FRED    C.    ESCH6ACM 


FR\NCIS 


JR. 


WEATHER    BUREAU 
NTIC    REFINING   CO. 

AVIATION    AGENCY 
A.    Sue    WATER    COMM. 
HARRY     SHELDON 

POWER    •    LIGHT    CO. 
WEATHER   BUREAU 
WEATHER   BUREAU 

FISH    COMMISSION 
MRS.    ADA    £.    RARICK 

OYO    £,    wEllER 
CARL    E.    ROIOlO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
IS     K.     FLUCK 
RACHEL    LANGAN 


BOROUGH    OF    RIOGWAY 
DEOUESNE    LIGHT    CO. 
CARL    K0PAT2 
HOWARD    C.    JONES 

"    POWER   CORP. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STHRlO.  CO* 

MRS.     ALVERIA    L.    HOLMES 

ANDERSON 
CORPS    OF    ENGINEERS 

U.S.    POST    OFFICE 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
SELLERSVILLE   WATER   CO. 

MRS,    HELEN    M.     PYLE 

ROARING   CREEK   WATER   CO. 

MONTGOMERY  L.FARNSWORIH 
KFITM  B.  ALLEN 

CALDWELL 

ON 

llER 


RS.  FRANCES 
RS.  AGNES  L 
AYMOND  £.  M 


PA,  D£PT.  HIGHWAT! 

HOWARD  G.  PECK 

EUGENE  M,  COOK 

PA,  DEPT.  OF  k£AL' 


STATION  INDEX 


StAtC   COLLCeC 

>T|LLMATER    OAN 

MOVSTOWt* 

STAAUSSTOVN 

>TROnaSI0MN 

>TukP  cnee"!. 


URtLEPOlNT    «   NE 

YftoNE  4  NE  balo  Eagle 

NION  CITT  fILT  PLANT 


■  *ISONTOlKN 

■ATNESauRG  1  £ 
WEBSTER  MILLS  3  SW 
wELLSeORO  3  S 
■EST  CHESTER 


2  ,   COUNTY 


•as;  centre 

«««)     JUSOUEHANI 
aSftO    SOHtRSET 


8)96  ImONROE 
•610  iJEFFESSON 
•6«a    NORTHUMBLANI 
S69;    SUSQUEHANNA 

8TSe    SCHUYLHiLL 
8T63    SCHUTLMLL 
•770    CLINTON 
[BBTJ    FOREST 
\»»$i  ICRANFORO 


'9002  'MC    ^EAN 
902*  IblaiR 
90*2    ERIE 

9050    FAYETTE 

9126    WESTMORELAND 
9196    BERHS 
929e    WARREN 
9312    WASHINGTON 
'9J4S    NORTHUMBLANO 


40    S2 
*I    57 


40   36 

40  31 

41  51 


39  S4 
39  54 
39    49 


I  OBSERVATION 
TIME  AND       I 
TABLES 

■  .  i  -■  I  .  • 
^  I 


78  55 

75  W 
TB  50 


79  23 

7B  16 

78  12 

79  48 


CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  MONG 
JACOa  KLAMR 

HAHRT  F.  aENNETI 

,1AM  HAOERTY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CKARLES  W.  BAYLER 

LAURA  A.  BENSON 

HART  L.  ROBtRTS 
PANTHER  VALLEY  WIft.  C( 
MRS.  FRANCES  SWARU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
■   ELECTRIC  CO. 


CITY  OF 


ITUSVILLE 


B.  GARBER 
LEVERN  ROOT 
JOHN  MURRY.  JR. 
JENNIE  L.  BALLARO 

E.  WEIMER 
ROBERT  0.    STRAIT 
FREDERICK  L.  FRIDAY 
HAROLD  W.  HAMMOND 

I.  W.  MAfiSTELLER 

IITED  ENG.  ♦  FNDHT.CO. 
MRS.  MART  H.  WRJGMT 
GILBERT  H.  REJER 

OEPT.  HIGHWAYS 
,L1AH  BIRD 

SAMUEL  6.  GREENLEE 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

COVER 
MARION  L.  SHUMWAY 
LOCAL  NEWS 


ILLIAMSPORT  W8  AP 

IND  GAP 
WOLFSaURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2  S  FILTER  PLANT 

YORK  HAVEN 
YOUNGSVILLE 
2 1  ON  GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


[ST  GROVE  I  ; 
lST  HICKORY 
ilTEiBURG 
ILKES-BARHE 
ILLIAHSUURG 


S      COUNTY 


BLAIR 

YCOMING 
NORTHAMPTON 
I  BEDFORD 
YORK 
YORK 

9950  YORK 
9966  WARREN 
9990  SCHUYLKIL 
9995  LEHIGH 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CONARD-PVLE   CO. 
MRS.    HELEN    F.    KINNEAR 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    HART    G.    MIRHAK 
HTRON    K.    ttlDOLE 

I.S.    WEATHER   BUREAU 
IRS.    MART    0.    H0EL2EL 
WALTER   C.   RICE 
YORK    WATER    COMPANY 
:    WATER    COMPANY 

METROPOLITAN    EOISON    CO. 
HENRY    CARLETl 
JAMES  0.    TEETER 
LESLIE   HOWATT 


ERlEi       g-LEHlGH:       10-MONONGAhELA,        11-OHlO;       12-POTOMAC,       13-LAKe    ONTARll 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 

in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 

stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature-!  Table; 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  davs  of  record  missing:  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
?or  detailed  daily  record,   olgref'day  data,  if  carried  for  thl4  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

1     t),».  onnrtitionc;  in  the  U  S  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
Sl^foMLl^Yr^nd  S?SL  Sata!  ail  of ':hlch"Se  Obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25, 

5ash?ngton  Is!  d!  c!  for  In  cents   s!l?la;  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Ix>cal 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  ="bs«="P"°° /°<=1"''^^  J^l^  *°°"^i,^yS??ons' shoulf  be^ent 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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PENNSYLVANIA  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   88°  on  the  3rd  at  Claysville  3  W 
Lowest  Temperature:   10°  on  the  19+  at  3  stations 


Greatest  Total  Precipitation:   6,30  inches  at  Lynch 

Least  Total  Precipitation:   1.14  inches  at  Philipsburg  FAA  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.95  inches  on  the  24th  at  Sagamore  1  S 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   19.5  inches  at  Corry 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   10  inches  on  the  9th  at 

Clermont  4  NW 
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13 
20 
17 
17 
16 

11 
29+ 
12  + 
29 
11 

751 
776 
742 
810 
735 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

2 

1 

19 
19 
19 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.77 
2.61 
3.52 

4.05 
2.04 

-   .43 

.80 
.57 
.51 
.64 
.59 

24 
24 
24 
5 
24 

4.3 
3.2 
4.0 
7.5 

T 

3 
2 

1 
2 

T 

9 

9 
21  + 
22+ 
20 

5 

9 

10 

10 

5 

1 
1 
2 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

45.4 
49.5 
45.2 

29.9 
32.1 
30.3 

37.7 
40.8 
37.8 

.3 

66 
72 
66 

4 
3 
4 

17 
12 
17 

11 
11 
11 

811 
722 

810 

0 
0 
0 

4 
0 

1 

21 
17 

20 

0 

0 
0 

3.82 
2.40 
2.35 

-   .25 

.53 
.36 
.73 

25 
24 
24 

7.5 
3.3 

5.5 

2 

2 
4 

29+ 

20 

10 

10 
9 

7 

4 
0 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

39.1 

.5 

2.82 

-   .13 

4.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1961 


CENTRAL  MOUNTAINS 


BELLEFONTE  ■ 
OU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  I 
LOCK  HAVEN 
MADERA 


PHILIPS8URG  FAA  AP 
RENOVO 
RIDGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
8LAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  It    S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2      //R 

PITTSBURGH  WB  CITY        R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 

UNIONTOWN 
WAYNES6URG  2  W 


NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 

MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


DIVISION 


50.7 
47.7 
46.  B 
51.0 
49. 6M 

45.8 
51.3 


49.6 
54. 4M 
48.6 
50.4 
51.8 

46.7 
51.8 
50.5 


52.7 
47.3 
51.0 
50.  6M 
54.2 

50.9 
50.6 
56.2 
50.9 
51.2 

47.6 
53.1 
54.5 
53.1 
50.3 

52.5 
49.2 
51.7 
50.8 
48.2 

54.3 
54.7 


44.7 
47.2 
47.5 
42.0 
48.2 

48.5 


53.1 
50.0 

52.3 
50.1 
51.1 
48.8 
46.1 

61.0 
47.9 
45.7 
49.2 


33.1 
32.1 
28.1 
32.5 
31. 7M 

30.5 
31.7 
31.3 
34.6 


33.9 
36. SM 
31.0 
32.5 
34.1 

35.8 
33.0 
36.1 


29.9 

31. IN 
32.6 

33.3 
32.1 
30.5 
32.5 
33.7 

33.5 
34.9 
37.6 
34.4 
35.2 


38 


36.1 
32.7 


30.2 
28.4 
31.3 
27.8 
29.9 

31.8 
30.9 
26.8 
34.9 
36.4 

37.8 


30.2 
27.0 

30.8 
30.1 
28.1 
32.3 


41.9 
39.9 
37.5 
41.8 
40. 7M 


38.2 
41.5 
39.8 
41.7 

40.3 


41.8 
45. 6M 
39.8 
41.5 
43.0 

41.3 
42.4 
43.3 


43.8 
40.6 
40.5 
40. 9M 
43.4 

42.1 
41.4 
43.4 
41.7 
42.5 

40.6 
44.0 
46.1 
43.8 
42.8 

45.4 
38.6 
42.8 
42.6 
40.2 

45.2 
43.7 


37.5 
37.8 
39.4 
34.9 
39.1 

40.2 
39.4 
35.7 
44.0 
43.2 

45.1 
42.0 
42.4 
39.5 
36.6 

40.9 
39.0 
36.9 
40.8 

39.7 


Temperaturf 


3.0 
2.1 
1.9 


15 

10 

18 

14  29^ 

10  19^ 


687 
746 
817 
691 
724 

799 
700 
748 
695 


692 

675 
750 
698 
657   0 


639 

724 
729 
710 
647 

681 
706 
64  7 
690 
672 

727 
632 
569 
637 
666 

587 
787 
665 
672 
738 

596 

635 


817 
811 
763 
896 
776 

738 
763 
872 
624 
648 

699 
689 
678 
758 
847 

718 
774 
833 
722 


16 
14 
19 

18 
17 

4  13 
0  18 

0  13 


Precipitation 


a  E  E 
a  ^  ^ 


2.99 
3.82 
3.18 
3.09 
3.38 

1.14 
2.73 
3.75 

3.27 

3.04 


3.28 
2.88 

3.72 
3.15 
3.03 

3.63 
2.68 

2.97 


3.31 
3.82 
3.24 

3.16 
3.28 
3.59 
3.89 
4.18 

4.56 
4.04 
3.38 
3.43 
3.41 

3.33 
4.09 
3.25 
3.42 
3.97 

3.45 
3.63 


3.55 
4.11 
4.06 
4.39 
3.81 

3.47 
4.46 
3.10 
3.97 
2.22 

4.00 
3.86 
2.97 
3.23 
4.20 

4.01 
4.06 
3.93 
3.68 


.61 
1.12 


1.45 
.77 
.18 


.10 

.49 


1.02 
1.45 
1.43 
.92 
1.35 

.30 

.98 

1.32 

1.00 


1.37 
1.00 
1.70 


1.40 

.90 

1.09 


1.26 
1.15 
1.39 
1.45 
1.58 

1.19 

.77 

.95 

1.70 

1.74 

1.91 
1.48 
1.50 
1.20 
1.33 

1.27 
1.72 
.80 
1.05 
1.23 

.68 
1.73 


24 
24 
24 

24 
24 
24 
23 
23 

23 
24 
24 
24 
24 

16 
24 


.90 
1.07 
1.22 
1.76 
1.30 

1.18 
1.17 
1.12 
1.27 
.85 

1.08 
1.38 
1.25 
1.19 
1.50 

1.70 
1.67 
1.28 
1.54 


16 
24 
23 


23 

24 


24 
24 


2.0 
5.0 
2.5 
1.5 
3.0 


6.5 
2.5 


3.5 

1.0 
2.0 

3.4 
T 


3.5 

6.0 

T 

.5 

2.6 


1.0 
2.3 


6.2 
2.6 


2.8 
2.5 


1.0 
3.0 


6.7 

11.2 

2.5 

3.0 

15.0 

1.0 

19.5 

8.6 


2.0 

4.5 

2.8 

11.7 


20 
21  + 
21  + 
20 


20 

28+ 

20 


20 
20 


20 
20 


20 
20 
20 

21+ 
20+ 


? 


28 
29 

20 

20 
29+ 


22+ 
9 

21  + 

20 

19 


9 

10 


20+ 
18+ 


1 
1 

2  1 

3  1 
0 

2  1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1  I  2  1  3 

4  1 

«l 

6 

H 

8 

9 

10  1   1 

I  12 

13  {  14 

15 

16  1 

17  1  18 

19  ]  20  { 

21 

22  1  23   24 

25  1  26 

27 

.03 

7 

T 

28  1  29  I  30 
7    7 

31 

ACHCTONIA  LOCK  3 
ALkENTOWN  N8  AP         R 
ALtENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 

>.9» 

S.2S 

4.06 

.02 

.19 

.09 
.03 
.11 
■  04 

7 

7 

.02 

.29 

.04 

.11 

.96 

.03 
.03 

.79 

.39 

.91 

.84 

.03 

.04 

7 

.03 

7 

7 

.01 
.09 

•  01 

.06   .49 

7     .49 

.03   .09 

.34 

.09   .03 

.36 
.42 
.29 

.43 

.66 

.70 

T 

.42 

.08 

.62 

01 

.10 

.25 

.16 
.17 
.28 

.01 

T 

.05 

T 

.02       1.30 

1.41 

1.00 

.16  1.37 

,91 

.01 
.28 

AUSTINBURG  2  W 

»AK€«tSTOHN  3  WNW 

9ARNES 

SEAR  CREEK.  DAM 

BEAR  GAP 

,.7, 
».«T 
9.» 

•  .*« 
D3.TS 

.29 
.22 
.60 
.10 
.19 

.09 
.03 
.06 
.11 
.09 

.04 
.02 

.23 

.34 

.90 
.43 

.03 

7 

0.10 

.14 
.02 
.33 
.15 

.09 

.07   7 

.09   7 
.14 

•  06 

.10 
.02   .91 
.12   .40 

.52 

.20   .81 

7 

.01 
.09 
.99 

1.16 
.22 

.21 
.09 
1.12 
.56 
,32 

r 
.02 

.60 

.06 

.13 

.14   .16 

.15 

.30 

T 

.04 
.05 
.06 

,80 
.23  1.26 
1.49 
.57 
.70 

.04 
.47 

.02 
.01 
.03 

.03 

T     T 

.11 

.05   ,01 

8EAVER  FALLS 
8EAVERT0WN 
BECHTELSVILLE 
6ELLEF0NTE  »  S 
9ERNE 

5.37 
3.*1 
J.»l 

».27 

.02 

.16 
.29 

.03 

.02 
.32 

.29 

.03 
.30 

.32 

.71 

7 

.13 
.67 
.01 
1.20 

7 

.01 
.01 

7 

7 
7 

•  02 

.07   .47 
7     .35 
.04   .29 
7     .60 
.02   .12 

.26 
.23 
.23 

.12 

.24 

T 

.59 
.71 
.55 

.50 
.62 

r 
r 

T     .12 
.18 
,25 

T     .10 
.15 

.04 
.01 
.05 
.01 
.03 

7         1.9a 

•  89 

•  99 
1^02 

•  98 

7 

.42 

.20 

7 
.01 

7     7 

7 
7 

BERWICK 

96THLEHEH 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

5.91 
2.91 
2.67 

2.«S 

.02 

.14 
7 

.01 
.19 

.01 

.11 

T 

.33 

.06 

•  30 

T 

.31 

.09 

.29 

.29 

.79 
.32 
.01 
.22 

.08 

.02 

T 

T 

.06 

7 

•  02 

7 

•  04 
.09 

U21 
.02   .07 

.29 
.01   .72 

.11 

.03 
.29 

.30 

.40 

.49 
.65 

.27 
.36 

.04 
.60 

.04 

.25 

.19 

.35 

.03   .35 

.2U 

.05 
.09 

T 
T 

•  87 
.53 
.77 
.91  1.15 
.90 

.65 

7 

T 

.05 

.01 

7 

.07   .01 

60SHELL  1  SH 
BRAOOOCK  LOCK,  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  *  W  RES 

3.76 
3.16 
3.39 
3.64 

•  .11 

7          .21 

.19 
.17 
.09 
.39 
.39 

.28 
.04 
T 

.10 
.19 

.01 
.02 

7 

.11 
•  12 

.12 
7 

.25 
.36 

.31 

7 

7 

.08   7 

.07 

7 

.02 

.06 

.06 

.08   .19 
.05   .23 
.02   .39 

.05   .40 
.49 

.28 
.32 

.03 

.90 
.70 

.60 
.61 
.24 
.65 
.16 

.05 
.04 
.14 
.06 
.38 

T     .16 
,11 

T     .15 

.04   .16 

.26 

.02 

.01 

T 
T 
.02 

7         1.67 

1.35 

.52   .29 

1.18 

T    1.07 

7 
.01 

.04 
,01 
,01 
,04 

T     .01   T 

T     T 

.19   I     7 

.01   T 

.02        7 

BREEZEWOOO 

SROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
9RUCET0H  1  S 
BUFFALO  MILLS 
BUHGETTSTOWN  2  W 

2.71 
6.06 
5.17 
2.94 
3.31 

.02 

.10 
.24 

T 
.23 

• 
.07 

.20 
.01 

.37 

.43 
.10 
.03 

.01 
.06 
.01 

.06 

.03 
.05 

T 
.01 

7 

.17 
.05 

.02 

.34 
.05   .99 
.04   .24 
.01   .08 
•17   .37 

7 

.29 

.23 

.25 

.36 

.77 
.02 

.05 

.03 
.54 
.56 
.69 

r 
r 

.07   .09 
.14 
.05 

T     .08 

T 
.02 

T 

.92   .41 

1.22   .45 

1.36 

1.23 

1.39 

7 

.02 
.02 

.04 
7     7 

.01 

7     7 

BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NH 

D2.St 
3.«2 
4.04 
2.62 
2.91 

T 

•  29 
.19 

T 
7 
.20 

.20 

7 

.10 

.49 

.15 
T 
1.73 
.34 
.12 

•  09 

7 

.02 

.07 
.13 

.10   7 

7 

.38 
.06   .60 
.03   .62 
.02   .47 

.23 

.19 
.03 
.12 
.25 

,40 

T 

.53 

.12 
1.13 

.55 
.31 

T 

0.35 
.14 
.27 

T     .05 
.07 

.01 

T 

T 

1.00 

7         1.45 

.83 

.80 

.57 

.10 

.03 

7 

7 

7     7 

7 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 

3.19 
3.93 
2.94 
3.24 
2.21 

.01 
.02 

.33 

.19 
.90 

.07 
.16 
.10 
.40 

.98 
.09 
.11 
.08 

.20 

.02 

T 

.03 

.43 

7 

.07 
.10 
.08 

.01 
.07 
.03 

.39 

.05   .32 
.30 
.02   ,15 
.05 

.05 
.20 
.05 
.14 
.30 

.60 

.05 
.72 
.77 
.75 
.23 

r 
r 

.01 

.25 

T     .20 

T     .11 

.05   .10 

.35 

.20 
.03- 
.04 
•  12 

.79 

1.71 

1.11 

7          .70 

.82 

.ui 

7 

.05 

7 

7     ,01 

.01   7 
.03 

CHAM8ERSBURG  1  ESE 
CH*RLEROI  LOCK  4 
CLARENCE  1  E 
CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 

2.93 
3.30 
2.97 
4.39 
4.12 

T 

.04 
•  11 
.09 
.20 

.06 
.03 
.23 
.03 
.02 

.24 

.33 
.20 
.07 
.30 

.10 

7 
.05 

1.24 

7 

.09 

.04 

.02 
.02 

.02 
.01 

■  02 

.45 

.07   .14 

7     .40 

.08   .90 

.18 

.37 
.28 
.28 
.29 

.68 

T 
T 

.63 
.55 

1.02 

.45 

,07 

T     .32 

.08 

T     .10 

.24 

.20 

.03 
.03 
.06 

.05 

.90 
1.49 

.98 
1.76 

1.14 

7 
.25 

.02 
.01 

7     7 

7 

CLArSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  0AM 

3.24 

3.67 
3.91 
2.90 
3.16 

T 
T 

.21 

.29 

.28 

T 

.19 

.03 
.19 

.06 

.24 

.11 

.05 

T 

.07 

.02 
.05 

.34 
.02 

^ 

T 

■  05 

■  IB 

.01 

.02 
.20 

■  04 

.05   .29 
7     .45 
.06   .32 

.12   .10 
.02   .07 

.22 
.26 
.02 
.42 
.60 

.01 
T 

.54 
.76 
.86 
.25 
.53 

r 

,03 

.20 

.02 

,11 

.12 

.06   .12 

.29 

.16 

.03 

.10 
.10 
.05 
.02 

1.58 
1.28 

7         1.30 

1.30 

.01       1,19 

.03 

.03 
7 

7 

7 

7     .02 

.04   .01 

7     7     7 

CONFLUENCE  1  N« 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  *  E 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 

3.62 
3.47 

3.00 
2.72 

.19 
.20 
•  20 

■  10 

.27 

.36 

.02 

.08 
.02 

.01 

7 
.45 

.07 

.06 
.17 
.25 

.03 

7 

.01 

.04   .09 
.08   ,31 
7     ,12 

.01   ,08 
,06   ,03 

.64 

7 

.33 
.34 

.14 

,56 

1,18 
1.38 
.76 
.28 

r 

.20 
.18 

T     .19 
T     T 

T     T 

.05 
.49 

.01 
.05 

T 
.18 

,03        1,42 
7    1,07 

1.04 
1.05 

7 
7 

7 
.01 

7     7     7 

.03 

7 

COOKSBURG 

COflAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 

COUOERSPORT  6  E 

4.19 
3.61 
4.46 

3.10 

T 
T 

• 
* 

•  29 
.39 
.46 

* 

.05 
.06 

.23 
.32 

T 
.02 

7 
•  32 

.05 

.55 

.40 
.31 

.05 

.02 

.11 

.05 

.09   ,65 

.15   ,74 

.01   .36 

.25 

.06 

.02 

.02 
.07 

1.17 

1.00 

.19 
.36 

.38 
.16 
.28 

.20 

.03 
T     T 

.06 

.05 

.04 

.05 

.42   .67 
1.12 
1.17 

.22 

.03 

1.79 

2.40 
,04 

7 

.02   .02 

7          7 
.02   7 
.02 

COVINGTON  2  WSW 
CREEKSIDE 
CRE5S0H  2  SE 
DANVILLE 
DEVAULT  1  H 

1.31 
3.99 
3.30 
3.49 
D2.41 

.02 

.05 

.10 
.04 
.05 

T 

.25 

.32 
.21 

.05 
.21 
.14 
.20 

T 

.07 

.03 
.50 

.37 

.03 

7 
.04 

7 
T 

7 
T 

.07 

.06 

.11   .56 

.03   .18 

.61 

.39 

.04 

•  32 

•  19 

•  28 

.26 

.12 
.62 

.49 
.55 
.01 

.04 

.22 

0.48 

T 
.25 

.06 

.60 
1.75 
1.50 
.71 
.83 

7 
.07 

7 

7 

.05   .01   .01 

7 

DIXON 
DONEGAL 
DONOR A 
DOYLESTOWN 
DU  60 IS  7  E 

3.62 
3.2< 
3.99 

3.17 
3.92 

.90 
.19 
.96 
.04 
.34 

.45 
.40 
.27 

.02 

.18 

7 
7 
.05 

■  18 

•  02 

•  12 

•  32 

•  04 

7 

•  02 

7 
7 

7 
.06 

.04   7 
.02 

.10 
.07 

.07 

.07   .34 
.04   .77 
•05   .50 
.05   .40 
7     .91 

.39 

7 

.75 
.55 
T 
.65 

.21 

T 
,79 

,10 

.06 

.05   .08 

T     .16 

•  55 

.11 

.20 
T 

7          .51 

.74   ,08 

,35   .95 

1.02 

.02  1.45 

.48 

7 

,05 

.01 

7     7     7 
.01 

7 

7 

OUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBENS8URG 
E0IN8ORO 

3.64 
4.09 
3.97 
3.72 

.02 

.12 
■  09 
.12 
.23 
.20 

.91 
.84 
.07 
.27 

.21 
.37 

.14 

•  11 

•  10 

7 

■  01 

.14 
.03 
.03 
.13 

.13 
.11   7 

7 

7 

.31 
7     .48 
.08   .85 
7     ,21 
.03   .28 

,35 
,42 
.02 
.10 

1.03 

.43 

.65 

.66 

1.46 

.02 
.41 

.06 
T     .09 

.21 
T     .22 

.03 

.10 
.11 

.06 
T 

.65 

7     7     .54 

.23  1.27 

1.70 

.01  1.13 

.10 
.13 

■ 

7 

,02 

,05 

,02 

7     7 
.03   7 

7 

7     T 
7 

EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
EOUINUNK  2 
ERIE  W6  AIRPORT 

3.19 
2.74 
3.44 
1.79 
2.22 

.20 

.30 
.03 

.01 
.02 

.04 
.31 

.02 

T 

.13 
.35 
.04 

■  03 
1.20 
.07 

7 

•  05 

.05 

.07 

.03 
.04 

.08 
.05 

.03 

.40 
7     .26 
.05   .50 
.02   .09 
.02   .10 

.07 
.26 

•  02 

.25 

.85 

.56 
.57 
,23 
.06 

.04 

.09 
.03 

.07 
.06 
,21 

T 
T     .09 

.07 
T 

.06 

1.43 
.95 
.65 
,33 
,59   .14 

7 
.90 

.02 

7 

.10   7 

EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELANO 

3.19 

4.00 
3.89 
3.B6 

.03 

.17 

.17 
.17 
.14 

.27 

.01 
.03 
.09 

•  10 
.05 
.22 

• 
7 
1.02 

7 
7 

• 

.06 
7 
.99 

7 

.01 

.07 

.13 
.05 

.01 

.63 
.05   .65 
.03   .38 

7 

.55 

.30 
.02 
.36 

1.02 
T 

.45 
.30 
.75 
.80 
.36 

.05 

.10 
.09 
.16 
.11 

.02 

T 

.02 
•  25 

1.50 
1.08   .52 
1.70 
1.36 
.50 

.16 

.ul 

7 
7 

7     7 

7 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  0AM 

2.60 
2.66 
2.30 
3.93 
3.86 

.02 
.01 

.17 

.01 
.40 

.12 
•  04 

.09 

.63 

.02 

•  50 

•  39 

•  67 

7 

•  02 

.05 
.17 

.07 

7 

.05 

.25 
.22 

.11   .10 
.01   ,05 
.06   ,39 

.05 
.24 

.47 
.31 
.04 

.03 

.57 
.22 

.53 

.70 

.07 
.16 

.07 

,24 

.31 
.26 

,17 

.07 
.06 
T 
.09 

1.00 
1.07 
.40 
.99 
1.45 

.10 
.06 

.01 

7 
.02 

.10 

7 

.03   .01 

GLENMOORE 

GLENWILLARO  DASH  DAM 
GOULOSBORO 
6RATERF0RD 
GRATERFORD  1  E 

3.11 
3.46 
4.20 

2.19 

.01 

7 

.21 

.04 

.02 
.14 

.04 
.17 

•  40 

•  01 

•  97 

•  34 

7 
.01 

.03   7 

.01 

.03   .03 
.10   .45 
.01   .44 
.05 

.39 
.41 
.53 
.63 
.37 

T 

.04 

.33 

.66 
.62 
.69 
.31 

.03 

,31 

.09 

.10 

T 

.06 

T 
.07 

T 

1.52 

1.42 

7     T     .46 

.67 

.10 

.59 
.87 
.38 

7     .01 
.01   7     T 

7 

GREENSBORO  LOCK  7 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP        R 
HARRISBURG  NORTH 

3.76 
2.97 
3.19 

3.56 
3.57 

T 
T     T 

.01 

.13 

.22 

7 

.02 

.02 

.33 

.68 
.01 

.39 

.92 
.82 
.44 

7 

•  62 
.14 

•  64 

.09 

.01 
.01 

7 

7 

.03 
.05 

.02 

.05   ,04 
.01   .33 
.02   .07 
•01   .35 
.01   .18 

.50 
.41 
.20 

1.25 
.36 

.61 
.14 
.23 

.78 

.01 
.01 

.12 
T     .1^ 

.22 
,02   .21 

.26 

T 

.12 

T 

1.56 

.57   .02 

.66 

.14   .79 
1.02 

7 
7 

7 

.02 

.05 

7 

MAWLEY 

HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOD 
HONESDALE  *  NW 
HONEY  BROOK  1  W 

4.14 
4.19 

2.02 
3.79 
2.62 

7 

7 
.03 

.09 

.15 
.12 

7 
-13 

.99 
.39 

.17 

•  90 

•  84 

•  37 

•  80 

•  36 

7 
.03 

7 

.02   7 
.06 

.04 

7     .52 

.02   .50 
.02   .12 
.03   .68 
.02   .21 

.43 
.38 
.24 
.25 

.40 

T 

.47 
.42 
.15 
.42 
.41 

.09 

T     .13 
.30 
.10 
.15 

.06 
.07 
T 
.06 

.05 

T          .19 
.03        .48 

.82 
7          .58 

.97 

.70 

.49 
.05 

7 

T     .02   7 

,03   .02   7 

7 

.02   .01 

HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 

4.99 

3.03 
2.91 
2.79 
4.19 

7 

.20 

.10 

7 

.01 

.06 

.35 

.13 
7 

.10 
.19 

.75 
.30 
.35 

.29 
.17 

•  45 

•  05 

•  46 

.02 

7 
7 

.02 
.01 

7 

7     .23 
7     .05 
7     .22 
.12   .67 

.85 
.14 

.27 
.30 
.32 

.09 

.45 
I3I 
.65 

r 

,13 
.20 
,03 
.16 

T 

.06 

•          .73 
1.13 
.87 
1.23 
1.74 

.76 

.08 

■  .01 

7 
.02 

.01 
7     7     T 

JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTMAUS 

3.23 
3.17 
03.63 
4.20 
3.26 

.01 

.23 
.07 
.24 
.37 

7 

.17 
.26 
.03 

.36 
.08 
7 
.32 

.04 
.04 

.03 
.01 

.10 

.03 

D.07 

.22 

7 

7 

•  18 

7 

.06 

.02   .29 

7     .41 

.05   .30 

.30 

.38 

.39 
.35 

.01 
.36 

.04 

T 

.96 
.55 
.60 
.95 

.73 

.10 
I 

.32 

.04 

,03   .06 
T     .09 
.16 
T     .15 
T     .06 

.06 
.04 

.07 
.02 

.05       1.19 
.90 
1.40 
1.50 
1.27 

.07 

.05 
.02 

.02 

.03 
.06 
7 

.01   .01 
.02 

7 
.04   7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KRESGEVIULE  3  W 
LAKE  MINISINK 

LAKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANOISVILLE  2    NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 

LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  C0NNELLS6URG 

MC  KEE SPORT 
MEDIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERS8URG 
MEYERSDALE 

MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MILROY 
MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 

NE5HAM1NY  FALLS 

NEW  CASTLE  1  N 


NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORRl STOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  2  NW 
PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DPEXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WS  AP      R 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

PHOENIXVILLE  1  E 

PIKES  CREEK 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 

PITTSBURGH  W8  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  WB  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 
RIDGWAY  3  W 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 

SAX TON 

SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHAMOKIN 
SHIPPENSBURG 
SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 
STROUD S8URG 
STUMP  CREEK 
SUN6URY 
SUSQUEHANNA 

TAMAOUA 

TAMAQUA  *!  N  DAM 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  4  W 

TOWANDA  1  ESE 
TOWER  CITY  1  S 
TROY 

TYRONE  *•  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 

UNIONTOWN 

VANDERGRIFT 

VIRGINVILLE 

WARREN 

WATSONTOWN 

WAYNESBURG  2  W 
WELLSeORC  3  S 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

WHITESBURG 


3.73 
3.85 
3.09 


3.26 
3.59 

4.66 


3.64 

6.06 
3.87 


.03  1.0'> 

.07  1,12 


.06   .05   .10 


10      II      12      13      14      15 


16   17   18 


19      20      21 


1.10 
.70 
1.32 


.16 

.32 

.02 


.33   .01 

.02   .12 
.03  1.00 


.05  1.00   .25 


•05  1.00   .45 


33 

.54 

.67 

10 

.31 

.6U 

*0 

.01 

.25 

3S 

1.28 

.05 

3B 

T 

1.31 

22   23   24 


.55 

.30 


.01  i.*a 

.01  1.50 


1.35 
l.*0 
.33 


1.20 
1.06 
1.72 


1       .06      .30 

.01 

.62 

.01 

.16      .OS 

.20 

T 

»      .07      .31 

T 

.26 

2      .05      .21 

.21 

9      .70      .36 

.S* 

I0U0WIR9  SiBiion    Indei. 

76    - 

.03   .06   T 


03 

t 

03 

.01 

01 

T 

.20 

.10 

.01   .01 
.03   T 


.0*   .09   T 


.01   .03   .01 


.09   .09   T 


.0*  .0*      T 


DAILY  PRECIPITATION 


Mnued 

PCNMSVLVANU 
NOVEMBCR   19(1 

Station 

1 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

<\ 

5| 

« 

'1 

8 

9 

.0| 

u  1 

12 

13  1   U   I   IS 

16  { 

17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  { 

24 

25  1  26  {  27 

28 

29   1  30 

31 

WILDES  B*«Be 

t(lLLI*HS9UR6 

*<H.LI*MSPOfiT    WB    AP 

WOLfSBURG 

YORK    J    SSW    POMP    ST* 

YORK    H*VEN 
ZION      GROVE 
2I0NSVILLE    3    SE 

9.«3 

3.65      T           T            ,0* 
J.l»                               t 
9.36 

5.2*1 

s.tol 

3.?2 

T 

.21 
.47 
.02 

T 

T 
.12 

.23 

.»7 

.20 

.10 
.04 

1.1« 

.72 
.1! 
•  07 

.04 
.66 

.63 
.66 

T 

T 

.13 

.03 

.01 

.09 

T 
T 

.03 

T 
.03 

T           .36      .47 
.07      .23      .09 
.02       .66 
T           .14      .36 
.04      .3a      .02 

•02       .09      .16 
.06      .49      .43 

•  09      .06      .44 

.62 
.22 

.01 

.90 
.37 

.64 

.10 

.47 
.40 
.33 

T 
T 

T 

.12 
I            .09 

•  21 

•  09 

•  27 

•  23 
■  14 

•  29 

•  06 
T 

I 

•  02 
.04 
.06 

T 
•  10 

•  06 

.26 

•  63 
.62 

1.41 
.66 

.99 

•  51 

.10 

•  42 
T 

T 

•  40 
.21 

•  02 

T 

T 
T 

•  01 

T 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

pT-^ 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  o! 

possible 

sunshine 

s 

Stohon 

1 
2 

CL. 

■SB? 
o  «  > 

£  a : 

cux:  a 

« 

1 

1    . 
11 

§    1 

Q       J 

&1 

IS 

o  w 

a 

o  t. 
o  m 

a 

is 

S 

g 

3 

S! 
1 

o 
en 

I 

§1 

1 

«  si 
1  8l 

ALLENTOWN    KB   AIRPORT 

w 

17 

11.3 

38++ 

NW 

27 

78 

82 

59 

71 

7 

2 

4 

1 

1 

0 

15 

- 

6.6 

ERIE    WB    AIRPORT 

SSE 

15 

14.4 

33 

SSE 

3 

72 

74 

65 

69 

2 

9 

3 

2 

0 

0 

16 

- 

8.2 

HARRISBURG    WB    AIRPORT 

NW 

21 

9.6 

31 

NW 

24 

74 

75 

59 

68 

4 

4 

5 

3 

0 

0 

16 

40 

7.2 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

NW 

16 

9.2 

31 

NW 

24 

76 

81 

55 

68 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

68 

6.6 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT    2 

WNW 

12 

9.0 

29++ 

w 

17 

76 

82 

68 

70 

8 

9 

2 

2 

1 

0 

22 

45 

8.0 

READING    WB   CITY 

NW 

- 

12.4 

45 

E 

24 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

13 

49 

6.6 

SCRANTON    WB    AIRPORT 

NW 

15 

7.5 

28 

NW 

28 

79 

83 

68 

72 

9 

4 

5             3 

0 

0 

21 

29 

7.8 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

W 

16 

8.3 

27++ 

WNW 

28 

76 

80 

62 

70 

8 

7 

3       '       3             0,0 

1 

21 

- 

7.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1961 


Station 

Day  Of  Month 

s, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALLENTOWN  KB  AP 

MAX 
MIN 

60 
36 

58 

27 

75 

51 

75 
62 

74 
63 

63 
52 

55 
37 

50 
32 

44 
30 

42 
25 

49 
24 

59 
28 

57 
49 

60 
52 

""5? 
34 

53 

30 

55 
36 

46 

33 

43 
24 

30 

42 
33 

49 
31 

51 
31 

50 
42 

53 
37 

54 

30 

60 
33 

36 
26 

29 

46 
32 

52.6 
36.0 

ALLENTOWN  GAS  CO 

MAX 

MIN 

72 
47 

62 

31 

59 
37 

76 
55 

77 
63 

75 
58 

69 
48 

56 
32 

52 
30 

43 
30 

42 
24 

50 
29 

60 
32 

58 
49 

61 
44 

59 
32 

54 
36 

55 
34 

45 
25 

44 
26 

39 

30 

43 
32 

52 
32 

51 
32 

51 
38 

54 
29 

54 
32 

5o 
27 

37 
27 

42 
29 

54.7 
35.7 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 

MAX 
MIN 

58 
46 

61 

31 

73 
51 

70 
53 

62 

53 

57 
47 

48 
35 

43 
28 

37 
26 

42 
25 

55 
21 

47 
33 

53 
34 

60 
48 

56 
46 

53 
36 

55 

37 

39 

28 

38 
22 

36 
28 

40 
30 

43 
19 

49 
32 

46 
37 

51 
32 

56 

30 

49 

33 

34 
23 

35 
25 

43 
27 

49.6 
33.9 

ARENDTSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
39 

61 
32 

63 

38 

74 
56 

72 
59 

69 
56 

62 

44 

49 
32 

43 
33 

44 
28. 

52 
22 

52 
26 

60 
36 

61 
46 

59 

44 

54 

4U 

50 
45 

49 
33 

41 
25 

39 
28 

44 

31 

48 
24 

49 
27 

49 
32 

53 
37 

60 
31 

55 
34 

48 
28 

41 
26 

46     '   53.0 
31      i   36.5 

AUSTINBURG  2  W 

MAX 

MIN 

61 

43 

47 
21 

61 
38 

68 
52 

57 
45 

67 
45 

51 

34 

45 
32 

40 
25 

37 
19 

34 
13 

50 
28 

51 

34 

64 
45 

59 
29 

52 

25 

53 

42 
27 

39 
17 

38 
27 

36 

30 

40 
23 

44 
29 

46 
37 

44 
30 

61 
26 

60 
36 

46 
19 

29 
22 

35     i   46.2 
24        30.6 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 

MIN 

64 
48 

70 
40 

82 
59 

81 
48 

54 
52 

55 
43 

48 
29 

47 
28 

40 
26 

44 
28 

60 
22 

60 
41 

58 

40 

58 
50 

52 
42 

61 
44 

60 
38 

42 
25 

40 
24 

36 

30 

39 
31 

45 
21 

47 
37 

49 
36 

52 

28 

60 
35 

60 
28 

36 
25 

38 
24 

43        52.7 
21       34.8 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 

MIN 

66 

48 

58 

37 

63 
39 

74 
54 

58 

54 

64 
49 

55 
36 

50 
33 

45 
27 

37 
27 

43 
18 

52 
23 

46 
28 

57 
33 

62 

45 

55 
34 

57 

40 

45 
30 

42 
21 

38 
28 

36 
32 

44 
26 

44 

30 

47 

36 

47 
31 

53 
25 

68 
30 

51 
24 

34 
24 

39        50.7 
29        33.1 

BERWICK 

MAX 
MIN 

63 
42 

61 
27 

75 
53 

72 
58 

64 
57 

63 
49 

54 
43 

48 
28 

40 
29 

40 
26 

50 
20 

55 
28 

56 
38 

62 
53 

59 
41 

50 
29 

53 
45 

45 
32 

42 
22 

38 
30 

40 
32 

46 
32 

49 
35 

5u 

44 

54 
34 

69 
26 

50 
33 

40 
26 

41 
26 

42     i   52.0 
29       35.5 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

MAX 

MIN 

64 
52 

54 
36 

70 
52 

71 
64 

70 
65 

70 
52 

52 

46 

46 
38 

38 
36 

37 
36 

41 
32 

52 
34 

58 

51 

58 
56 

56 

44 

5u 
37 

51 
46 

46 
4o 

40 
34 

38 
31 

35 
31 

41 
34 

46 
34 

47 

45 

60 
43 

51 
40 

49 
38 

35 
34 

39 
34 

44         49.9 
34     1   41.6 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

55 
41 

63 
42 

74 
56 

67 
50 

56 
50 

52 

41 

44 
31 

35 
26 

34 
24 

39 
24 

55 
28 

51 
44 

60 
46 

55 
49 

50 
43 

56 
45 

56 
35 

35 
24 

34 
23 

31 
28 

32 
27 

42 
23 

47 
37 

43 
33 

45 
27 

56 
27 

51 
27 

29 
21 

32 
22 

36     :  47.3 
22       33.9 

BL05ERVILLE  1  N 

MAX 

MIN 

72 
44 

63 
36 

60 
38 

71 
55 

66 
59 

75 
55 

69 

44 

52 
32 

48 
32 

48 
28 

45 
22 

52 
29 

51 
35 

59 
44 

59 
46 

57 
42 

55 
44 

49 
34 

44 
28 

40 
29 

38 

30 

46 

27 

45 
28 

5U 
30 

55 

30 

59 
39 

68 
36 

62 

30 

39 
26 

43 
32 

54.0 
36.2 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
29 

56 

27 

72 
51 

54 
45 

59 
45 

47 
38 

44 
30 

35 
27 

29 
26 

33 
18 

49 
15 

47 
36 

59 

41 

55 
39 

57 
30 

52 
39 

46 

30 

3u 
24 

33 
18 

32 

27 

35 
28 

43 
20 

42 
34 

42 
34 

61 
26 

68 

34 

49 
22 

25 

20 

30 
21 

32 
26 

44.7 
30.2 

BRADFORD  4  W  RES 

MAX 
MIN 

52 
36 

58 
22 

73 
50 

71 
41 

62 

45 

54 
37 

46 
32 

42 
27 

32 
26 

34 
15 

48 
10 

41 
26 

62 

31 

56 

44 

53 

27 

52 

3u 

52 
32 

36 

26 

34 
12 

34 

25 

37 
28 

42 

20 

44 
30 

42 
34 

60 
25 

60 
26 

63 
26 

30 

20 

33 
21 

34 
26 

47.2 
26.4 

BROOK.VILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
29 

63 
29 

78 
58 

59 
49 

57 
49 

50 

41 

45 
31 

38 
29 

33 
27 

40 
20 

54 
18 

49 
30 

59 
32 

56 

45 

47 
38 

56 

36 

49 
33 

37 
28 

37 

20 

33 
30 

36 
25 

44 
19 

45 
37 

44 
35 

60 
27 

60 
26 

49 
27 

30 
24 

34 
22 

39        47.5 
24     :  31.3 

BUHGETTSTOWN  2  W 

MAX 

MIN 

67 
40 

58 
34 

74 
42 

83 
44 

54 
43 

56 

44 

48 
26 

46 
21 

40 
23 

40 
22 

42 
19 

60 
20 

60 
35 

61 
45 

57 
44 

54 
42 

62 
40 

42 
26 

40 
20 

36 
25 

34 
31 

45 
17 

46 
17 

51 

40 

41 
20 

52 
21 

61 

30 

49 
26 

36 
21 

35       51. C 
19       29. S 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

68 
42 

62 
33 

73 
60 

73 
57 

68 
55 

68 
50 

54 
42 

50 
29 

41 
32 

45 
28 

54 
18 

54 
29 

57 
32 

60 
50 

60 
47 

54 
47 

55 
43 

45 
32 

41 
23 

43 
30 

45 
34 

46 

20 

48 
36 

49 
42 

54 

32 

68 
27 

65 
42 

40 
27 

46         54. *« 
28     :   36. C 

BUTLER 

MAX 
MIN 

64 
46 

56 

31 

70 
44 

83 
42 

57 
43 

48 
30 

47 
30 

40 
26 

40 
28 

43 
19 

59 
33 

60 
38 

54 
41 

52 

4U 

63 
39 

45 
26 

40 
24 

35 

31 

40 
19 

19 

60 

45 
26 

60 

26 

45 
25 

33 
25 

37       50.6 
26       31.1 

CANTON  1  NW 

MAX 

MIN 

tl 

48 
35 

55 
35 

67 
53 

55 
45 

59 

41 

52 

40 

47 
29 

39 
28 

35 
20 

33 
20 

45 
23 

53 
30 

54 
45 

57 
34 

50 
30 

50 
35 

45 

3o 

39 

20 

35 
26 

34 
28 

36 

30 

40 
31 

46 
36 

43 
32 

47 
30 

56 

31 

42 
20 

27 

20 

36       46.2 
23       31.4 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

tl 

61 
36 

73 
52 

68 
64 

73 
64 

68 

54 

«4 

44 

48 
34 

43 
35 

47 
30 

53 
24 

51 
33 

55 
42 

59 

50 

58 
47 

55 
41 

56 
45 

45 
34 

42 
27 

38 
31 

47 
32 

46 
27 

49 
34 

50 
46 

55 
38 

60 
30 

52 

42 

43 
30 

30 

60       53.6 
34       39. i 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

64 
42 

63 
34 

76 
53 

70 
60 

74 
56 

62 
51 

52 

35 

48 
30 

43 
33 

46 
26 

53 
20 

49 
29 

54 
35 

60 
48 

58 
41 

55 
44 

54 
41 

43 
31 

40 

23 

36 
30 

46 
34 

47 
22 

50 
30 

6o 
43 

55 
34 

56 
29 

55 
34 

36 
28 

41 
29 

49 
32 

53. C 
36. S 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

51 
40 

57 
25 

73 
53 

59 
40 

50 
41 

45 
39 

39 
24 

31 
21 

29 
23 

31 
17 

48 
14 

48 
26 

52 

30 

48 
44 

42 
34 

49 
34 

47 
32 

35 
23 

29 
16 

32 
26 

30 
21 

36 
15 

40 
24 

39 
33 

40 
33 

51 
24 

43 
26 

26 
21 

26 
14 

32 
23 

42.1 
27. E 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

64 

40 

76 
38 

88 
55 

76 
52 

63 

50 

54 
44 

48 
26 

40 
23 

40 
26 

47 
18 

65 
18 

64 
35 

66 

35 

58 
36 

62 
46 

60 
54 

54 
38 

42 
23 

36 
19 

37 
32 

43 
27 

48 
15 

54 
35 

53 
39 

53 
20 

64 
32 

54 

34 

36 
27 

37 
20 

45 
22 

64. < 
32.6 

CLERMONT  4  NW 

MAX 
MIN 

56 

40 

54 
30 

72 
50 

68 
46 

66 
48 

60 
40 

48 
30 

36 
28 

35 
24 

34 
15 

54 
10 

64 
32 

54 
32 

54 
45 

54 
32 

48 

40 

47 
36 

38 
27 

40 
10 

38 
26 

36 
26 

42 
20 

45 

34 

36 
32 

52 
22 

62 
26 

48 
28 

32 

2U 

34 

18 

36     1   40. < 
28       29. S 

COATESVILLE  1  SW 

MAX 
MIN 

75 
39 

65 
32 

63 
35 

75 
60 

78 
63 

78 

57 

65 
49 

56 
32 

51 
32 

45 
29 

42 

20 

51 
23 

63 
34 

60 
51 

62 

50 

60 
33 

57 
43 

55 

35 

47 
26 

43 
29 

36 
32 

42 

30 

47 
26 

52 

30 

61 
39 

53 
29 

62 
29 

52 
27 

40 
27 

44     1   55.- 
30     1   35. f 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

MAX 
MIN 

68 
47 

60 
34 

68 
37 

79 
54 

64 
54 

61 
48 

50 
37 

50 
32 

41 
27 

37 
27 

43 
22 

61 
24 

54 
37 

63 
39 

60 
49 

58 
41 

64 
39 

4o 
27 

38 
24 

37 
26 

33 
30 

37 
22 

44 
23 

55 
32 

42 
27 

52 
27 

53 
29 

40 
34 

31 
26 

35       50. S 
25       33.; 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

60 
44 

48 
29 

67 

47 

80 
34 

51 
37 

62 
35 

46 
35 

47 
32 

36 
28 

35 
21 

38 
24 

58 
34 

61 
45 

65 
46 

48 
25 

52 
32 

59 
38 

41 
29 

38 
21 

36 

25 

36 

30 

38 
19 

47 
29 

47 

40 

41 
23 

53 
29 

•   60 
37 

36 
27 

32 
29 

36      46.: 

29       31. S 

CORRV 

MAX 
MIN 

50 
37 

62 
29 

77 
55 

50 
38 

60 
39 

49 
39 

48 
30 

38 
28 

32 
28 

38 

13 

52 
16 

54 
33 

63 
42 

57 
44 

52 
29 

56 

40 

53 
32 

34 
28 

34 

20 

34 
29 

39 
25 

44 
19 

44 
36 

44 
36 

48 
23 

62 
32 

60 
29 

31 
24 

34 
24 

36       47. i 

30        30. S 

COUDERSPORT  3  NW 

MAX 
MIN 

50 
28 

54 
18 

67 
47 

66 
48 

64 
46 

51 
40 

43 
27 

35 
25 

32 
25 

31 
16 

46 
10 

44 
23 

57 
28 

55 
45 

51 
25 

48 
25 

51 
32 

25 

i2 
12 

32 
25 

35 
27 

40 
15 

44 
31 

41 
33 

47 
26 

54 
22 

24 

26 
17 

31 

18 

i2                  44. C 
21       26. i 

DEVAULT  1  W 

MAX 
MIN 

73 
35 

63 
30 

76 
50 

76 
58 

77 
60 

63 

51 

56 
36 

51 

30 

52 
26 

46 
25 

49 
22 

61 

22 

58 

51 

60 
53 

55 
37 

55 
35 

56 
35 

48 
28 

38 
24 

35 
28 

40 
28 

45 
27 

64 
31 

52 
36 

53 
34 

69 

34 

62 
31 

36 
23 

42 

23 

43         54. < 
23       34.; 

OIXON 

MAX 
MIN 

66 
42 

53 
22 

56 
23 

71 
56 

59 
49 

57 
48 

53 
43 

48 
24 

43 
23 

41 
25 

36 

17 

49 
17 

60 

24 

61 
49 

60 
39 

53 
26 

56 
26 

52 
31 

41 
25 

42 
25 

36 
29 

38 
33 

45 
34 

40 
33 

46 
34 

49 
22 

60 
22 

43 
23 

32 

23 

36       49.7 

24      30. « 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

60 

37 

70 
36 

30 
57 

65 

51 

61 
50 

50 
43 

53 
42 

47 
27 

35 
23 

40 
23 

56 
18 

51 

37 

68 

37 

59 
47 

56 
42 

6o 
40 

56 
33 

41 
21 

36 
19 

32 
29 

39 
22 

47 
14 

54 
33 

44 
33 

46 
26 

63 
26 

46 
26 

i9 
22 

33 
23 

40      50. i 
24      32.1 

DONORA 

MAX 
MIN 

65 
41 

75 
36 

85 
55 

81 
43 

58 
46 

57 

40 

53 
26 

47 
24 

42 
21 

51 
23 

63 
19 

60 
35 

69 
37 

62 

46 

58 

41 

66 

39 

61 
34 

47 
19 

40 

20 

40 
25 

44 
26 

50 
16 

56 
33 

53 
34 

60 
21 

67 
27 

58 

30 

40 
19 

42 

19 

46        66.2 

20       30. S 

DU  80 IS  7  E 

MAX 
MIN 

57 
43 

59 
27 

73 
52 

70 
51 

57 
50 

54 

44 

47 
29 

41 
28 

33 
26 

36 
20 

52 
19 

48 
29 

57 
34 

56 

50 

53 

43 

52 
34 

54 
36 

36 
28 

35 
19 

34 
28 

37 
26 

42 

17 

47 
36 

43 
36 

47 
27 

59 
27 

61 
31 

32 

21 

34 
23 

35       47.7 
27     1   32.1 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

61 
42 

50 
29 

52 
32 

64 
52 

58 
47 

60 
45 

48 
38 

47 
27 

37 
25 

34 
21 

31 
20 

42 
21 

50 
36 

51 
43 

54 
34 

50 
33 

48 
38 

44 
26 

38 
21 

35 
20 

36 
28 

33 
26 

39 
27 

44 
34 

43 

30 

44 
30 

63 
37 

:i 

26 
17 

33        44. S 
20       30.6 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

61 
48 

71 
32 

85 
51 

SO 
46 

58 
49 

58 

47 

50 

31 

45 
29 

40 
30 

44 
25 

61 
21 

57 
34 

55 
36 

58 
49 

53 
42 

61 

40 

57 
41 

43 
3o 

39 
26 

39 
33 

40 
32 

48 
24 

48 
35 

46 
39 

54 
27 

63 

30 

55 
34 

It 

40 
28 

46       53.1 
29       34.S 

EBENSBURG 

MAX 
MIN 

65 

40 

60 
31 

73 
49 

67 
49 

69 

51 

53 
42 

44 
31 

37 
26 

32 
22 

40 
22 

55 

18 

60 
32 

60 

35 

56 
50 

50 
43 

34 

51 
34 

43 
25 

33 
21 

32 
26 

34 
24 

46 

16 

46 
33 

43 
32 

46 
26 

58 

27 

49 
29 

32 

32 

20 

36       46.6 
22     '   31.C 

EMPORIUM  1  N 

MAX 
MIN 

60 
43 

50 
23 

59 
30 

70 
50 

55 

50 

62 
45 

51 
32 

46 
26 

36 
27 

32 
18 

36 

14 

50 
15 

42 
29 

56 

30 

57 
33 

54 

54 
39 

43 
26 

37 
18 

36 

18 

33 
27 

39 
22 

43 
22 

46 

34 

43 
26 

40 
25 

50 

26 

45 

2o 

29 

20 

34     <  46.6 
22     ,   28.1 

ENGLISH  CENTER 

MAX 

MIN 

66 
40 

54 
24 

58 
24 

70 
54 

58 
49 

58 
51 

54 
38 

50 
24 

42 
25 

38 
21 

38 
16 

50 
17 

50 
18 

57 
31 

59 

39 

56 
27 

52 

34 

57 

22 

42 
21 

37 

30 

42 
31 

47 
30 

47 
31 

47 
28 

54 
25 

69 
27 

44 
20 

39 
23 

50. S 
29.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER  1961 


Day  Of  Month 


EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORO  CITY  «  S  0AM 

FRANKLIN 

FREELAND 

GEOROE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATeRFORD  1  E 

GREENVILLE 


HARRISBURG  WB  AP 


HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2     NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSauRG  FAA  AP 

MERCER  2  NNE 

MERCER5BURG 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


63   60   73 
39   3«   52 


55   67   80 
35   39   »9 


63   60   60 
3*   37   40 


5«   70   80 
46   46   62 


65   56   70 
48   32   40 


64   62   ei 


61   54   66 
43   31 


74   63   61 
47   30   37 


74   65   62 
52   35   45 


55   67   81 
45   32   60 


66   62 

39   35   53 


69   54   57 
40   23   25 


68   68   62 
52   32 


56   68 

40   32   56 


62   52   67 
45   30   45 


59   47   60 
43   24   34 


61   66   66 
35   33   32 


69   62   75 
35   29   59 


73   63 

37   31   40 


55   55   70 
33   33   53 


72   62 
45   35 


70   62   62 
52   34   36 


68   58   62 
45   29 


66   64   75 
47   43   55 


53   64 

44   37   54 


59   61   76 
38   36   56 


57   67   81 
43   38   56 


66   55 

43   25   25 


64   58   73 


64   60 

38   42   50 


60   71   83 
47   34   62 


76   72 
61   62 


50   57 
38   43 


70   63 
57   58 


83   55 
48   48 


53   62 

43   43 


64   65 
58   56 


75   74 
54   61 


75   75 
55   62 


73   75 
64   62 


76   76 
63   63 


76   62 
59   58 


72   58 
53   53 


37   38   36 


66   68   60 


62   59   55 


74   77 
61   63 


69   62   57 


74   75 
56   63 


76   62 
55   56 


74   59 
57   53 


73   57 
52   51 


77   60 
63   62 


75   57 
50   49 


67   63 
56   55 


78   61 
39   36 


76   72 
61   63 


75   75 
63   63 


80   60   57 


43   39 
32   32 


42   39 
28   29 


42   45 
32   33 


48   41 
31   26 


40   37 
32   29 


45   36 
30   26 


55   55 

31   30 


39   41 
31   28 


35   35   35 


53   46 
25   26 


47   40 
30   33 


46   37 
29   27 


50   40   37 


50   43 
29   23 


45   41 
29   28 


37  57  58 

27  27  49 

40  44  54 

22  20  23 

46  65  59 

32  28  46 

41  43  58 
26  20  21 

43  56  56 

23  20  33 

34  47  56 

20  21  36 

44  43  57 
29  21  23 

43  46  52 
32  23  27 

44  42  50 
23  18  21 


28   25   26 


29   29   36 


43  57  53 

23  19  31 

37  40  59 

24  22  27 

32  35  46 

30  24  35 

50 


46 

34 

32 

31 

26 

27 

18 

11 

49 

39 

48 

58 

28 

29 

25 

19 

51 

45 

44 

52 

29 

39 

25 

18 

51 

49 

43 

46 

31 

31 

29 

21 

43 

40 

35 

50 

29 

24 

24 

16 

52 

48 

42 

43 

33 

32 

28 

26 

54 

48 

42 

47 

33 

33 

32 

23 

52 

44 

40 

43 

28 

31 

24 

19 

45 

43 

34 

36 

26 

26 

22 

17 

56 

47 

44 

49 

37 

35 

33 

31 

36 

37 

36 

55 

27 

25 

21 

22 

44 

38 

42 

54 

31 

31 

26 

23 

47 

41 

41 

56 

22 

22 

21 

19 

32   19   29 


22   17   1£ 


26   20   33 


27   21   29 


it  61  60 

48  54  45 

64  60  48 

53  39  33 

66  60  59 

36  49  42 

61  5  8  47 

44  46  33 

56  59  59 

36  40  44 

61  63  48 

35  48  34 

51  56  66 


63  62  62 

44  50  42 

52  61  60 

40  47  47 

60  59  60 

2  6  51  46 


57   60   67 
45   52   37 


63   65   61 


58   62   58 
47   53   43 


65   59   53 


50   54   60 
34   43   45 


27   43   39 


57   59   55 


52   54   37 


60   59 
40   38 


59   50 
47   42 


61   49 
43   37 


56   45 

41   30 


63   57 
40   41 


52   60   44 


38   36   28 


66   66 
31   38 


69   56 
43   48 


59   55 
30   35 


61   66 
43   37 


59   56 
42   47 


57   66 

40   43 


59   62 
25   26 


57   66 
42   40 


67   66   44 


37   39   27 


63 
45 

49 
25 

51 
27 

60 
37 

58 
42 

58 
50 

69 
44 

56 

40 

60 
36 

55 
31 

64 
32 

52 
36 

62 
49 

60 
45 

56 
46 

63 
38 

61 
44 

60 
44 

52 

33 

55 
43 

58 
51 

61 

47 

57 
33 

55 
43 

59 
48 

50 
31 

50 
25 

63 
39 

56 

48 

58 
48 

59 
38 

63 
41 

60 
36 

60 
46 

54 

40 

55 
44 

53 
33 

58 
42 

56 
35 

54 
45 

58 
31 

57 
45 

50 
32 

54 

40 

60 
66 

60 
46 

66 
43 

57 
43 

67 
54 

50 
43 

56 

40 

41 
34 

60 
61 

56 
42 

56 
45 

53 
37 

66 
40 

48 
29 

54 

40 

56 
29 

61   55   60 


55   53 
29   32 


50   50   48 


33   37   34 


60   60 
35   39 


64   59   42 


37   39 
29   33 


35   38 
26   26 


37   37 
27   33 


41   40 
26   26 


37   36 
22   32 


39   36 
21   26 


46   46 
23   29 


27   30   31 


46   40 
23   23 


36   35 
20   31 


46   43   39 
27   31   31 


39   38 
30   32 


24   23   28 


43   40 
31   30 


42   45 
25   31 


24  32  31 

39  35  35 

19  21  30 

31  34  34 

26  27  33 

36  36  34 

12  13  26 


36   38 
22   31 


42   3  7 
23   28 


44   3  9 
24   27 


40   3  7 
22   27 


44   39 
26   29 


45   36 
29   29 


20   30   31 


37   37 
21   21 


42   40 
32   32 


38   31 
22   29 


39   35 
26   31 


35   35   40 
19   28   29 


26   31   34 


21   22   29 


37 

37 

25 

24 

38 

38 

26 

29 

40 

36 

23 

22 

36 

37 

25 

31 

49   48 
42   41 


48   49   46 


4S 

48 

44 

39 

48 

61 

21 

41 

42 

42 

34 

33 

42 

44 

30 

37 

46 

64 

29 

30 

27  32  34 

41  48  56 

31  29  32 

46  49  47 

20  40  39 

46  50  52 


51   52 
33   45 


27   28   33 


46   52   52 


46 

50 

22 

31 

61 

46 

36 

37 

45 

48 

22 

37 

43 

49 

25 

35 

44 

43 

17 

36 

60 

47 

29 

39 

62 

62 

27 

32 

46 

51 

31 

37 

46 

47 

37 

40 

46 

48 

30 

34 

27   26   42 


45   48 
26   36 


46   66 
35   38 


21   37   35 


45   49 
23   35 


44   48 
19   38 


39   45 
32   31 


32   36 
28   28 


46   52 
27   33 


44   50 
25   32 


60   51 
30   38 


62   53 
46   29 


52   64   53 
26   28   26 


56   60   53 
31   39   32 


42  61  61 

27  28  30 

60  62  52 

27  31  30 

48  57  47 

37  32  31 


29   28   32 


50   66   59 
36   31   43 


52   63   60 
38   29   30 


53   62   54 
20   35   32 


56   62 
32   41 


54   62   54 
32   30   34 


46   52   58 
35   23   24 


62   62   52 
37   36   35 


60   61   47 
25   29   33 


53   61 
26 


60   56   49 
36   31   32 


40   49   60 
23   24   31 


55  56  43 

32  27  30 

54  58 

33  23  32 

50  51  59 

36  27  32 

49  49  49 

26  25  30 

60  53  59 

36  32  35 

49  57  59 

39  30  30 

47  55  54 

28  27  27 


59   64 
41   34 


25   31   33 


51   58   61 


35  41 

29  31 

35  36 

27  29 

33  39 

30  33 

48  36 

28  26 

33  37 

27  26 

3  8  35 

20  21 

47  39 

27  30 

56  39 

29  30 

66  38 

26  26 

32  38 

28  28 

52  40 

28  29 

4i  44 

30  31 


44 


30 


26 

38 


23   23 


40   42 
30   32 


51   32 
29   29 


41   32 
27   27 


49   29 
27   27 


42   27 
22   22 


26  28  30 

60  44  46 

25  26  30 

60  37  42 

28  28  30 

32  36  39 

23  25  28 


50   38 
26   28 


52   39 
30   30 


50   36   42 
25   25   28 


44   64 
32   36 


33   38 
21   24 


36   46 
29   30 


45   50 
22   38 


59 

54 

33 

36 

43 

32 

29 

26 

25 

24 

66 

54 

55 

39 

40 

28 

36 

29 

30 

33 

51 

68 

44 

33 

40 

26 

27 

24 

24 

24 

44 

64 

42 

26 

30 

27 

28 

19 

19 

20 

59 

50 

42 

44 

46 

27 

33 

26 

30 

30 

59 

53 

38 

43 

44 

26 

31 

25 

24 

24 

60 

57 

35 

38 

45 

31 

33 

28 

26 

25 

46.7 
36.6 

46.1 
27.0 

61.6 
33.0 

64.9 
36.2 

53.6 
35.7 

48.8 
31.7 

52.9 
36.5 


61.0 
32.5 

49.6 
31.7 

56.3 

41.7 

47.6 
33.5 

50.5 
36.1 

51.0 
30.8 

64.1 
37.4 

49.6 
31.4 

45.4 
29.9 

53.5 
36.3 

53.9 
34.3 

53.1 
34.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Da7  Of  Month 


NEW    STANTON 


NORRISTOWN 


PALMERTON 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 

RENOVO 

RIDGWAY  3  W 

SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSBURG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 

STOYSTOWN 

STROUDSBURQ 

SUN8URY 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOWANDA  1  ESE 

TOWER  CITY  1  S 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESBURG  2  W 

WELLS80R0  3  S 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69   71   83 
48   40   55 


71   62   60 
46   32   32 


60   7ft   85 
41   38   60 


66   63   78 
42   34   5  5 


57   56   72 
34   28   51 


66   63   75 
55   45   56 


64   61   75 
42   36   55 


64   63   76 
48   44   58 


53   56   60 
27   27   50 


71   62   75 
42   29   52 


58   72   82 
43   44   56 


60   73   63 
45   45   58 


60   46   52 
42   2  0   2  3 


71   62   58 
35   23   26 


64   54   65 
42   28   39 


65   58   75 
47   25   49 


63   60   76 
46   35   54 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69   56   62 
48   28   29 


57   61   75 
41   26   5ft 


68   64   76 
47   34   52 


65   55   61 
43   35   41 


56   57   72 
31   24   47 


69   70   82 
46   3ft   56 


67   52   6ft 
ft6   27   30 


5ft   68   81 
ftft   36   59 


5ft   57 
53   ftS 


63   67 
59   56 


73   71   62 
6ft   62   51 


80   68 
6ft   56 


75  80  66 
62  56  51 

76  80  68 
6ft  6ft  58 

67  60  53 

52  50  ft3 

75  79  71 

61  62  55 

56  56  51 


6ft   55   59 
ft8   3ft   35 


58       57       53 
ft7       53       ftft 

66   60   61 


73 

75 

60 

54 

55 

57 

ft3 

42 

7ft 

70 

63 

54 

66   65  53 

75   59  60 

55   51  50 

72   60  54 

47  45 

56  54 


63   62   58 
52   52   46 


70   75   70 
60   60   52 


68   62 
46   42 


74   57   60 
55   54   52 


75   63   60 


71   70   62 


70   63   61 
47   27   29 


61   50   63 
45   30   3i 


49   61   75 
33   24   54 


59   60   72 
34   22   63 


67   60   57 
38   32   39 


64   78   84 
42   41   61 


54   62   77 
34   28   56 


62   77   84 
38   36   58 


60   48   64 
43   28   33 


78   66   63 
46   37   40 


57   58   72 
33   29   53 


74   61   62 


79   51   60 


70  58  56 

47  46  46 

70  67  69 

56  59  54 

65  59  54 
52  54  48 

66  63  61 
ft2  ft3  ftl 

78  58  55 

ft7  60  44 


52  53  44 

76  74  80 

53  57  57 

67  59  56 


37   28   29 


45   30   30 


31   32   32 


6  9   54   46 


64   46   ft2 


58   65   ft7 
ft3   34   34 


36   30   28 


58   56   46 

4  5   ftO   36 


32   27   26 


49   30   33 

46   41   38 
30   29   26 


50   45   38 


58   56   61 


50   47   41 
26   27   23 


57   50   43 
49   28   32 


42   35   34 


59   54   40 
37   29   29 


47   42   33 


31   26   23 


53   48   43 


32   28   27 


5ft   62   ft3 
45   33   32 


30   29   27 


5  3   46   42 
39   32   30 


46   46   36 
36   26   24 


64   48   40 
30   26   26 


50   47   36 
30   29   28 


25   26   25 

50   44   40 


56   61   47 


49   40   36 
32   32   29 


ft9      ftft       39 
29      23       25 


66   6ft   60 


36   29   33 


ftft   55   6* 
30   25   39 


38   21 
62   63 


ftft  fte  63 

32  31  39 

42  47  62 

23  21  29 

44  60  66 

36  32  42 

37  48  52 
20  18  30 

42  50  61 

29  21  27 

45  69  58 
29  26  45 

46  61  57 
34  30  46 

33  31  40 
23  14  18 

46  43  60 

25  11  20 


26   19   2ft 


SI   57 
27   32 


ftft   5ft 
19   19 


36   50   ft5 
15   13   26 


58   55 
2ft   37 


ftO      ftft      ft7 
26       19       22 


ftft       66 
19      28 


ftft      5ft      50 
29       22       29 


44   59   67 


40   51 
24   25 


36   39   48 
24   20   24 


26   16   24 


68   65 

40   54 


51   66 
28   43 


70   59 
38   49 


62   62 
61   56 


61   60 
51   56 


63   52 

67   50 


52   57 
34   46 


61   62 
49   49 


60   57 
42   45 


63   60   56 


66   66 
22   47 


55   56 
2ft   47 


37   63   51 
19   16   30 


45   54 
28   32 


61   56 
30   50 


59   57 
30   46 


64   56 
46   46 


64   61 
37   48 


59   57 
42   46 


50   62 
39   43 


56   60   55 


43 

52 

51 

56 

19 

21 

31 

42 

39 

49 

63 

61 

18 

21 

36 

38 

53 

62 

69 

55 

14 

26 

35 

43 

49 

52 

61 

60 

12 

24 

35 

60 

40 

49 

58 

56 

20 

22 

32 

49 

62 

60 

70 

61 

22 

38 

40 

51 

20 

33 

33 

45 

17 

21 

46 

53 

24 

23 

49 

50 

22 

28 

63   58   55 


50   56   57 


62   65 
27   61 


56   58 
37   50 


67   68   46 
43   ft3   37 


56   57 
35   38 


58  56       ftB 

ftft  ft3       39 

52  52   36 

33  31   27 

58  57 

36  39 

63  61 

ft6  33   27 


ft9   *7 
26   26 


62   52   51 
26   30   29 


61   66   ft3 
33   36   2ft 


5ft   55   45 
37   41   36 


61   53   46 
37   39   34 


54   54   3' 
38   37   3( 


54   53   53 
29   34   3u 


52   63   41 
29   37   31 


60   65   45 
40   42   33 


6J   53   fto 
43   37   27 


52   54   44 
39   42   32 


55   59   38 
43   36   26 


25   33   3i 


29  3ft  3ft 

ft6  40  39 

26  26  26 

40  36  40 

23  30  29 


43   39 
33   31 


24   31   29 


36   35   36 


35   31 
19   27 


24   29   30 


26   32   26 


52   49   34 
38   32   25 


50   55 

26   ftO   30 


66   53   ft9 
30   ftl   33 


69   65   42 
46   39   26 


66   66   38 

40   36   30 


65   62   42 
40   37   2ft 


60   50   4; 
32   40   2( 


66   66   56 
38   40   33 


6ft   5ft   ft2 

31   ftO   33 


39   37 
30   3  3 


35   38 
22   21 


ft6   «5   36 

20   24   27 


39   38 
19   19 


43  38  43 

31  32 

ft7  39  37 

21  21  31 

37  35  37 
18  30  30 

38  37  38 
24  32  32 


39   43 
25   27 


26   26   38 


19   35   35 


61   66 
32   34 


31   35   46 


47   66 
34   37 


35   35 
29   33 


39 
27 

38  38  45 

25  30  35 

35  36  ftO 

25  30  31 

40  36  35 

26  26  30 

34  36  31 


22   26   27 


58 

55 

52 

43 

43 

44 

31 

36 

35 

26 

27 

32 

50 

58 

42 

38 

36 

34 

35 

40 

29 

20 

22 

26 

31   31   36 
16   26   23 


40   39   37 
24   24   31 


27   29   30 


36 

33   28 


36   36   38 

21   30   31 


37   37   46 


19  20  26 

51  4ft  37 

25  29  29 

41  37  42 

24  31  36 


50   62   65 
29   32   44 


50   65   58 
39   26   29 


66   49 
29   30 


66   62   51 


39   44   42 
19   33 

48   65 


23  41 

48  52  46 

26  42  39 

32  36  41 

25  26  30 

43  60  61 

26  28  37 


34   36   ftft 


25   29   32 


ft6   51   ft9 
19   33   38 


36   ftS   ft9 
30   31   32 


47 
33 


ft7 
31 


44   46   46 
24   37   38 


27   28   39 


17   19   37 


44  46  51 

34  33  40 

36  46  45 

19  20  36 

41  42  42 

16  31  35 

43  46  49 

33  36  ftl 

39  ft7  48 

30  33  32 

50  67  49 


46   46   4ft 
20   37   3d 


60   55   53 


28   28   33 


29   30   34 


34   36   42 


38   43 
24   26 


36   ftft 
27   24 


46   50 
29   32 


53 

50 

35 

ftl 

ft6 

26 

32 

27 

29 

33 

60 

63 

ftO 

45 

51 

39 

36 

29 

32 

32 

58 

61 

38 

42 

ft9 

29 

32 

27 

24 

26 

6ft 

65 

42 

46 

61 

39 

32 

3* 

3ft 

52 

ft8 

30 

3ft 

33 

26 

2ft 

22 

22 

26 

68 

61 

51 

50 

50 

27 

30 

28 

28 

28 

61 

63 

3ft 

36 

ft3 

35 

30 

27 

25 

26 

52   64   54 

35   37   31 


43   42   56 
3U   22   26 


64   61 
22 


57   59 
28   28 


59   49 
27   33 


49   61   64 
27   31   32 


34   26   28 


31   27   28 


37   46 
28   29 


24   28 
19   20 


50   38   42 


34   3  6 
20   22 


52   48 
27   29 


26 

39   44   47 
28   31   34 


25   24   25 


36   35 
20   30 


17   23   27 


37   37 
24   26 


24   27   28 


59 

65 

«6 

41 

46 

30 

40 

28 

28 

33 

59 

58 

31 

36 

<.4 

24 

30 

21 

26 

27 

62 

56 

ft9 

32 

37 

31 

32 

26 

26 

27 

48 

60 

61 

30 

32 

30 

39 

21 

22 

22 

51 

46 

31 

37 

46 

23 

26 

24 

27 

28 

56 

60 

47 

37 

43 

26 

26 

26 

25 

30 

50 

61 

45 

31 

35 

26 

30 

26 

25 

27 

69 

49 

29 

32 

32 

26 

28 

i2 

24 

26 

31   23   3li  23   26   28 


25 

29 

20 

21 

27 

65 

66 

36 

40 

46 

30 

31 

26 

27 

28 

63 

60 

32 

36 

36 

30 

27 

24 

23 

31 

63   63   57|   36   37 


22  32  34 

43  46  56 

31  30  32 

63  51  56 

36  32  36 

54  66  46 

30  29  31 


26   22   21 


26   34 
16   20 


53.1 
34.4 


56.7 
38.8 


66.9 
41.7 

54.6 
35.6 

66.6 
43.9 

46.6 
30.5 

56.4 
36.6 

60.3 
36.2 

52.5 
36.2 

44.9 
27.7 

53.9 

30.3 

49.2 
28.0 


54.2 

40.0 

51.3 
31.7 

46.2 
31.3 

61.7 
33.9 

50.6 
32.1 

ft7.2 
33.0 

5ft. 2 
37.7 

5u.S 
3ft. 3 

ft8.8 
34.6 

ft8.2 
32.1 

50.0 
31.9 

62.8 
34.0 

ft7.9 
30.1 

»5.7 
28.1 

*9.6 
32.1 

61. ft 
34.2 

6«.3 
36.1 

ft9.2 
32.3 

54.7 
32.7 

45.2 
30.3 

57.2 
36.7 

50.1 
35.0 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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Conllnucd 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYL 

NOVEMBER 

/AN  I A 
1961 

Day  Of  Month 

(71 

Station 

1 

2 

3 

« 

s 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20      21      22      23 

24 

25      2S      27 

28      29  1  30      31        1 

YORK     3    SSW    PUMP    SIA 

MAX 

MIN 

72      63      75 
38      32      5» 

79       7«       71 
66       6'>       5<< 

55      50      «» 

48      29      31 

46       54       i3 

26      21       29 

60      62       60j     53       56      47 

41        51        47|      37       46       33 

42       36      45 
25       32       35 

46       51       51 
25      32      »6 

56      64      55 

34      27       40 

51        44       49 
26       29      29 

55.6 
37.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  » 

BELLEFONTE   4    S 

EVAP 

WIND 

.29 
180 

.17 

67 

.09 
S6 

.00 
116 

16 

26 

.18 
45 

.10 
98 

106 

100 

34 

31 

18 

19 

38 

30 

121 

135 

65 

27 

75 

61 

42 

65 

131 

29 

30 

113 

184 

148 

2236 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ERIE   CO   FIELD    RSCH   LAB 

8    INCHES 

MAX 

55 

53 

56 

56 

.54 

53 

52 

50 

47 

45 

45 

47 

50 

51 

50 

49 

49 

47 

44 

43 

43 

42 

43 

44 

44 

45 

45 

44 

40 

40 

47.5 

HIN 

52 

50 

53 

53 

53 

51 

50 

47 

45 

45 

42 

45 

47 

50 

47 

47 

47 

44 

43 

43 

42 

41 

42 

43 

43 

43 

44 

40 

39 

39 

45.7 

STATE   COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 

53 

.54 

60 

60 

59 

58 

54 

47 

44 

43 

47 

46 

50 

54 

53 

50 

50 

45 

43 

41 

43 

43 

43 

45 

44 

45 

46 

38 

36 

38 

47.7 

MIN 

48 

44 

52 

57 

56 

54 

49 

43 

41 

38 

36 

39 

41 

49 

49 

47 

45 

41 

38 

40 

39 

37 

39 

41 

39 

38 

39 

35 

34 

35 

42.8 

4    INCHES 

MAX 

53 

46 

59 

59 

59 

58 

54 

49 

44 

43 

47 

46 

49 

52 

52 

50 

50 

45 

43 

42 

43 

43 

43 

46 

44 

45 

46 

39 

36 

38 

47.4 

HIN 

49 

53 

52 

57 

56 

55 

50 

44 

42 

39 

37 

40 

41 

49 

50 

48 

46 

42 

39 

41 

40 

38 

40 

42 

40 

39 

40 

36 

35 

35 

43.8 

8    INCHES 

MAX 

56 

53 

57 

58 

59 

58 

57 

53 

48 

46 

47 

46 

50 

52 

53 

51 

52 

49 

45 

44 

45 

44 

44 

46 

45 

45 

46 

44 

40 

40 

49.1 

MIN 

53 

50 

53 

57 

57 

56 

54 

49 

46 

44 

42 

43 

44 

49 

51 

50 

49 

45 

43 

43 

42 

41 

42 

44 

42 

42 

44 

40 

38 

38 

46.4 

12    INCHES 

MAX 

57 

54 

56 

58 

58 

58 

58 

56 

52 

50 

48 

48 

49 

51 

52 

52 

52 

51 

48 

47 

47 

45 

45 

47 

46 

45 

46 

46 

43 

42 

50.2 

UIN 

54 

53 

53 

56 

57 

57 

56 

52 

50 

47 

46 

47 

47 

49 

51 

51 

51 

48 

46 

46 

45 

44 

44 

45 

44 

44 

45 

43 

41 

41 

47.4 

16    INCHES 

MAX 

57 

56 

55 

58 

58 

58 

59 

57 

54 

52 

50 

49 

51 

51 

53 

53 

54 

52 

50 

48 

49 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

47 

45 

45 

51.5 

MIN 

55 

54 

54 

56 

57 

57 

56 

54 

52 

49 

48 

48 

48 

50 

51 

51 

51 

50 

47 

47 

46 

46 

45 

46 

45 

45 

46 

44 

43 

42 

49.4 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Slope  of  Ground: 
grapes  and  native 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:  Gentle 
kept  clipped  to  a  height 
Potentiometer . 


Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam.   Ground  Cover: 
weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky 
of  between  1  1/2  and  3  inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on 


blue  grass 
recording 


I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER   1961 


Day  of  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

2.9 
3 
.2 

T 
T 

■ 

T 

AUSTINBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.0 
2 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.0 

1 

1 

1 

T 

2.0 
2 

T 
1 

1.0 
2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

.7 

1 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

4.0 
5 

1.2 
■2 

4.0 
4 

2 

1.5 
4 

T 
2 

1 

T 

T 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

T 

1 

T 

1.0 

1.0 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

1 

1 

T 

3.0 
3 

T 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

10.0 
8 

.5 
5 

T 

T 

5.0 
3 

2 

1.0 
2 

T 

T 

T 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Dl)  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

2.0 
1 

.5 

T 

T 

T 

2.0 

1 

1 

T 

T 
T 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

ERIE  VfB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.4 

T 

T 

.2 

T 

T 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

GALBTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1.0 

1.3 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.8 
3 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

3.4 
4 
.2 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

T 
T 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2.3 
5 

4.5 

5 

1.8 
2 

.3 

T 

.3 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

.5 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

T 

T 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
3 

T 
T 

MEDIX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

2.2 
2 

T 
T 

T 

.1 
T 

T 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
T 

1.3 
1 

.1 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

2.0 
2 

.3 

1 

T 

.3 

T 

2.5 
2 

.1 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.2 

I 

PHILIPSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

; 

- 

T 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 

T 

T 

T 

.7 

.2 

T 

.1 

T 

T 

1.0 

1 

T 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 

1 

1 

1.0 

1 

2.0 
3 

T 
2 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.2 

.4 
T 

T 

T 

1.8 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Stabon  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PBtNSYLVAMIA 
NOVEMBER   1961 


Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SHIPPENSBURG 
SLIPPERY    ROCK 
TIONESTA    2    SE    DAM 
TOWANDA    1    ESE 

TOWER  c:ty  1  S 

HILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  cn:: 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR    EQUIV 

T 
T 

T 

T 

4.5 
2 

.3 

T 

1.0 

1 

.7 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

2.2 
2 
.1 

T 

T 

1.1 

1 

2 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
NOVEUBER  1961 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
NOVEUDKIt  1961 


I 


!:■•.-.•_•:■■.-■  Nvs 


mgm 


STATION  INDEX 


ACME TON I A  LOCK  3 

ENS  MILLS 
ALLENTOWN  W8  AP 

LLENTOWN  GAS  CO 

LTOONA  HORSESHOE  CURVE 

POLLO  Z    W 
ARENDTSVILLE 

STINBURG  2  W 
aflKEBSTOWN  3  WNW 
8ARNES 

BEAR  CREEK  0AM 
SEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
eeCHTELSVILLE 

EFONTE  *.  S 
BERNE 
BERWICK 

BETHLEHEM 

HLEHEM  LEHIGH  UN  I  V 

SLAIN 

SLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAKESLEE  CORNERS 
SLOSERVILLE  1  N 
80SWELL  1  SW 

ADDOCK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 

DFORO  CNTRL  FIRE  STA 
BRADFORD  <•  W  RES 
BREEZEWOOD 

BROOKVILLE  FAA  A[RPORT 
BRUCETON  I  5 
8UCKST0WN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
8URGETTST0WN  2  W 

BURNT  CABINS  2    N£ 

BUTLER 

BUTLER  SUBSTATION 

•  KLINE 

CANTON  1  NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 

CHAOOS  FORD 

IBERSBURG  I  ESE 

ILEROl 
CHARLEROI  LOCK  i. 
CLARENCE 

CLARION  3  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 

CLERMONT  h   NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 


CONNEAU 


CONSMOHOCKEN 


COUDERSPOBT  3  NW 
COUDERSPORI  6  E 
COVINGTON  2  WSW 

CREEKSloe 
CRESSON  2  SE 
CUSTER  CITY  2  W 


OINGMANS  FER 
DIXON 
DONEGAL 
DONORA 


DRIFTWOOD 
DU  BOIS  7  £ 
DUNLO 

DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 


EAST 


■ADY 


EBENS8URG 
EOINBORO 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EOUINUNK  2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  t) 

ERIE  W6  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 
FOflO  CITY  &  S  0AM 
FRANKLIN 
FREELANO 
GAL ETON 

GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GIFFORO 

GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 
GLEN  ROCK 
GLENWILLARO  DASH  DAM 

GOULOSBOHO 
GRATERFORO 
GRATERFORD  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENS8URG  2  E 


GREEI 


HANOVER 

MARBISBURG  WS  AP 
HARRISBURG  NORTH 
HAWLEV 

HAWLEY  1  S  DAM 
H0LL1DAVS8URG 

HOLLISTERVILLE 

HOLTWOOD 

HOME 

HONESDALE  (>  NW 
HONESDALE  6  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOP  BOTTOM  2  SE 

HUNTINGDON 


0022 

ALLEGHENY 

0099 

JEFFERSON 

LEHIGH 

01  S". 

BLAIft 

020<:i 

WESTMOREL 

0229 

ADAMS 

0313 

TiOGA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 


lEDFORD 

lEFFEHSON 
iLLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 
SHINGTON 


iMtNG 

BRADFORD 
CUMBERLAND 
CAMBRIA 
POTTER 
COMING 

DELAWARE 
RANKLIN 
ASHINGTON 
ESTMORELANl 

CENTRE 


WYOMING 

ESTMORELANO 
WASHINGTON 
BUCKS 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 


BEDFORD 

HERCER 

ARMSTRONG 
VENANGO 
LUZERNE 
POTTER 

BERKS 


CHESTER 

YORK 
ALLEGHEN' 


MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
GREENE 
WESTMORELAND 


4008 

WAYNE 

401? 

LANCASTER 

4027 

INDIANA 

*04  3 

WAYNE 

WAYNE 

40A1 

CHESTER 

4066 

SUSQUEHANNA 

4159 

HUNTINGDON 

40 

3? 

79 

49 

41 

1? 

7B 

55 

39 

75 

26 

?B 

40 

30 

78 

29 

40 

35 

79 

36 

39 

55 

77 

18 

42 

40 

39 

79 

59 

40  04 

39  57 

40  23 


41  12 
40  3 
40  07 


41  55 
40  58 
40  05 


76  1' 

79  06 

79  59 

76  50 
78  39 

80  26 

77  52 


79  55 
79  54 

77  56 


80  28 
78  26 
78  30 


75  08 

78  08 


80    05 

720 

79    39 

144C 

78    03 

202C 

77    53 

242! 

77    07 

1745 

79    12 

1035 

78    34 

254C 

78    41 

2120 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CHARLES  H.  ALLEN 

U.S.  WEATHER  Bureau 


UGENE  R.  YOUNG 
A.  STATE  COL.  EJ 
TTO  0.  BACON 


CORPS  Of  EnGII 
ROARING  CRELK 
HOWARD  R.  KEMI 
MARLIN  ft.  ETT 


AMtR.  CAR  +  FNDfit.  CO. 
VIIALIAN  MASTER 
LEHIGH  UNIVERSITY 

PA.  DEPT.  FRST.  ♦  WTRS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  BESSIE  M.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
6RA0F0RD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  OEPT. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 


AVIATION  AGENCY 
IN  R.  COOPER 
N  W.  MANGES 
FORO  C.  ADAMS 
H  TWP-  MUN.  AUIH 


SMI 

PA.  TURNPIKE  COMM. 
ROGER  CLARK 
WEST  PENN  POWER  CO. 
JOSEPH  N.  HOBART 
LESLIE  D.  DOWLING 

MRS. MILDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 

RICHARD  L.  MENKEN 
KAThRTN  I.  KREiCHBAUM 


HARLES  A.  BENDER 
EST  PENN  POWER  CO. 
ORPS  OF  ENGINEERS 
iISS  VELOA  SWANCEft 


MRS. 


LIE  M.  SIM) 


MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE  ID 
S.  CAfiLYLE  SHELDON 

MRS.  PALLA  J.  TAUTIN 


PA.  DEPT.  FRST.  ♦  WTR: 

PGH.  COKE  *  CHEM,  CO. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
MISS  ELIZABETH  NEFF 
MRS.  HENRIETTA  0  DEITI 
CALVIN  ft.  PACKARD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRED  A,  PLEMPEL 

INACTIVE  12/59 
MRS.  MARIE  H.  LITTLE 
PA.  TURNPIKE  COMH. 

THOMAS  A,  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F.  MATHUES 
GEORGE  HART 

SIDNEY  KENNEDY 


A.  B.  KEMPEL 
ROBERT  A.  WASSER 
EOINBORO  ST.  TCHR.  CO: 
MRS.  TALLIE  M.  BRlTTOi 
WILLIAM  SUOERS 

STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 
FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

SHARON  STEEL  CORP. 


STANLEY  G. 

WALTER  C. 
GEORGE  M. 

HUGH  C.  Ml 

NATIONAL  I 

INACTl' 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J.  SHRAOER 
MRS.  E.  C.  MC  WiLLIAr 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DANA  L.  SHAY 
CHARLES  A.  LEISTER 
STATE  CORRECTIONAL  H 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


ILHENNY 
12/59 


LIGHT  CO. 

ler 

LIGHT  CO. 


GEORGE  C.  Wll 
FRIEND  E.  WAi 
S.  H.  KURTZ 
JOSEPH  . 
JAMES  R.  GIENGER 


JERSEY  SMOI 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  . 


LE  CREEK  0AM 


LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  POMP  ST 
LANCASTER  2  NE  FRT  PL 

LANOISVILLE  2  NW 
LAURELTON  STATE  VILLAG 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  M 
LEBANON  3  SW 

LEHIGHTON 


LONG  POND  2    I 

LYNCH 

MADERA 


MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

lENVILLE  1  SW 
MARION  CENTER  2  SE 

MART INSeuRG  FAA  AP 
WT AMOR AS 
K    CONNELLSBURG 
1C  KEESPORT 
1EA0OW  RUN  PONDS 


MERCERSBURG 


MtLLERSBURG  2  E 

MILLHEIM 

MILLVILLE  2  SW 

MILROr 

MONTGOMERY  LOCK  AND  0AM 

MONTROSE 

MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  UNION  1  N 

MUHLENBURG  1  SE 

MUHRYSVILLE 


NOftftlSTOWN 
NORTH  EAST  2  : 
ORWELL  2  NW 


PAUPACK  2  WNW 

PHIL  ORE«EL  INST  OF  TEi 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSeuRG  FAA  AP 
PHOENIKVILLE  1  E 
PIKES  CREEK 
PITTSBURGH  MB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  I  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUNXSUTAWNEY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 
RAYMOND 

READING  WB  CITY 
RE NOVO 

RE NOVO  S  S 

RICES  LANDING  L  6 

ROCHESTER  1  N 

RUSHVILLE 
RUSSELL 

SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 


SCANOIA  2  E 
SCHENLEY  LOCK  5 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 


SINNEMAHONING 
SIZERVILLE 
SLIPPERY  ROCK 
SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 
SOMERSET  FAIflVIEW  ST 

SOUTH   CANAAN  1  NE 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STATE  COLLEGE  2 


COUNTY 


CARBON 
BRADFORD 
MC  KEAN 


MERCER 
MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

BRADFORD 


SUSOUEHANNA 


WESTMORELAND 

LEBANON 
ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 

LAWRENCE 


■ESTMORELANO 


SCHUYLKILL 
SCHUYLKILL 
JEFFERSON 

ARMSTRONG 


SUSOUEHANNA 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 


BUCKS 

HUNTINGDON 

NORTHUMBLAND 


39  59 
41  22 

40  49 


41  13 
41  27 
40  03 
40  03 


41  50 

40  35 

41  08 


40  18 

41  22 

39  56 

40  2 


40  54 

40  07 

41  18 
40  30 


40  35 

40  42 
40  5T 


40  26 

41  52 
40  20 


41  54 
39  5 
41  25 


41  56 

39  55 

40  46 
40  31 


41  19 
41  36 
41  04 


41  31 
39  51 
39  52 


77  56 
79  32 
79  1 


75  03 

75  16 

76  1 


75  11 
77  56 
75  25 
79  09 


SO  1 

78  24 
80  1 
80  15 
77  5' 

75  21 

79  02 

76  31 


77  35 

80  23 
74  52 


80  22 

79  54 


76  02 
76  11 
79  00 

79  17 
75  20 
T7  52 

75  58 


78  32 
80  00 

78  47 
80  IS 

76  07 

79  08 
76  23 
79  I 
79  33 


77  32 

78  05 
TS  11 
80  0 

76  27 

79  05 

75  2- 

77  30 

76  52 

77  52 
77  52 
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METRO   P.    DOROSH 
DONALD    LEHMAN 
CLYMER    WATER    SVC.    C( 
ARCHIE    LAIN 
PA.    DEPT.    FRST.    +    W 

GEORGE    R.    WADDELL 
JOHNSTOWN    TRIBUNE 
CITY    OF    JOHNSTOWN 
RUDOLPH    A.    ANDERSON 
WILLIAM    J.     HOWE 

PA.  TURNPIKE  COMM, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGINEERS 

INACTIVE    12/59 
CITY    OF    BETHLEHEM 


'59 


INACTIVE    12 

MRS.     IRENE    FOREMAN 
MRS.    GLADYS    RLlNEKt 
LANCASTER    WATER    buB. 
LANCASTER    WATER    SUR. 

PA.    STATE    COLLEGE 
PA.    DEPT.    OF     WELFARE 
HARRY    P.    HOWLAND 
LEON   MILLER 
THOMAS    OONNACHIt 

GOODWIN    S.    DEFREhN 
LEAMON    M.    9AUM4N 
RUSSELL    LINEMAN 
AMERICAN    VISCOSE    CO. 
JOHN    P.    FHEY 

HUGH   F.    PARKER 
THOMAS    MECKES 
CORPS  OF    ENGINEERS 
MRS.    JULIA    J.    SHOFF 
MISS    ELLEN    J.    MILES 


FED.    AVIATION    AGENCY 
HARRY    eiSLAND 
MRS.    HELEN   M.    SHIVES 
NATIONAL     TUBE    CO. 
GEORGE    PEAR AGE 


:iTY    OF    HEAI 


ROLLli 


HLOER 


ARTHUR    A.    SMITH 
LEE    H.    ALBRIGHT 
CHARLES   E.    STROUD 
CHARLES    W.    OAVIS 
RUSSELL    SHEPLEy 

NEVIN    E.    BOWERSOX 
KENNETH    lEIGHOW 
THOMAS    C.    HARBESON 
CORPS   OF    ENGINEERS 
RALPH    TAYLOR 

PA.    TURNPIKE    COMM. 


BOROUGH    OF    NQRRISTOWN 
ELLSWORTH  WEAVER 
ELMER    T.    MOORE 
FRED    C.    ESCMBACM 
NEW    JERSEY    ZINC    CO. 


LOUIS    A.     MALARKEY 

mIss'l.    VETTERLEIN 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    REFINING   CO. 
FED.    AVIATION    AGENCY 
PHILA.     SUB.     HATER    COMM 
HARRY    SHELDON 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
PA.    FISH    COMMISSION 
MRS.    ADA    E.    RARICK 
LLOYD    E.    WELLER 
CARL    E.    HOTOLO 

CORPS    OF    ENGINEERS 
DENNIS    K-    FLUCK 
MRS.     RACHEL    LANGAN 
U.S.    WEATHER    SUREAU 
ELMER    G.    BATSCHELET 

C.    F.    BILLETTE 
HAROLD    C.    MEALY 
CORPS   OF   ENGINEERS 
BOROUGH   OF    RIDGWAY 
DEOUESNE    LIGHT   CO. 


CARL 


ATZ 


HOWARD  C.  JONES 
S.H.  WATER  POWER  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MUN.  AUTH.  WSTnRLO.  CO 

MRS.  alvERTA  l.  holmes 
DAVID  R.  ANDERSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  POST  OFFICE 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


SELLER. 


i  CO. 


MRS.    FRANCES    CALDWELl 
MRS.    AGNES    LION 
RAYPIONO    E.     MILLER 
PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
HOWARD    G.    PECK 

EUGENE    M.    COOK 
PA.    DEPT.    OF    HEALTH 
P.    H.    GLATFELTER    CO. 
PA.    STATE    UNIVERSITY 
PA.    STATE    UNIVERSITY 
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STATION 


a      COUNTY 


MILLHATCR  0*N 

ilOYStOW* 

MRAUSSTOVN 

MROUOSBURS 

NlUMP  CHEEK 

SU.SOUEHANMk 

T  AMAOUA 

TAMAdUA     «    N    DAM 


VlLLE    HATER    WORKS 


MEflSIER    MltLS    : 
MELtSaORO    t    S 
■ESI    CHESTER 
WEST    GROVE    1     SI 
WEST    HlCi;OR» 


a^To 
a»6 

SUSQOEHANN* 

&OMEII&ET 

BERKS 

INOIANA 
MONROE 

S610 

JEFFERSON 

Bft« 

NORTHUMBLANO 
SUSaoCHANNA 

FOREST 
CRAHFORO 
CRAWFORD 
WARREN 


9we 

MESTMORELANCI 

VIV6 

8ERKS 

^I'iB 

WARREN 

93W 

WASHINGTON 

NORTHUMBLAND 

9ib2 

GREENE 

9367 

GREENE 

93S0 

FOLTON 

9«oa 

TIOGA 

946A 

CHESTER 

9503 

CHESTER 

9S0T 

FOREST 

19 

I 

3a 

1 

18 

M 

AT 

kl 

4S 

kO 

3* 

78  OS 
77  16 
75    36 
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790       7A      7A 


040    IOC    lOP 


OBSERVER 


CORPS  OF  bNOINEERS 
VERNON  MONC 
JACOB  KLAHR 
HARRY  F.  BENNETT 
WILLIAM  HACERTY 

CORPS  OF  ENGINEERS 


PANTMI 


t  VALLI 


MRS.  FRANCES  swart: 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  ELECTRIC  CO. 
ClTV  OF  TITUSVILLE 
MRS.  LILY  a.  GARSER 

LEVERN  ROOT 
JOHN  MURRY.  JR. 
JENNIE  L.  UALLARO 
MRS.  MARY  E.  WEIMER 
ROBERT  0-  STRAIT 

FREDERICK  L.  FRIDAY 


4H1TESBURG 
*H.KeS-eAI»RE 
WILLIAMSBURG 
'ILLIAMSPORT  WB  < 
WIND  GAP 


new  stations 

tobVhanna 

publication  ended 

pine  grove  i  ne 

combined  stations 

mount  pocono  z   n 
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NORTHAMPTON 


YORK  WATER  COMPANY 
YORr.  WAICfi  COMPANY 
METROPOLITAN  tOlSON  CO. 
HENRY  CARLtTT 


EFFECTIVE 


7-KISKIMINETASi       8-LAKE    ERlEi       9-LEHIGH, 


12-POTOMACi       13-LAKE   ONTARIO)       I't-SCHUYLKR 


t 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "01 ima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snov 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 


In  the  Station  Index  the  letters  C 
C 


H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  anow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"?  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D,  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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PENNSYLVANIA  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   65°  on  the  5+  at  Waynesburg  2  W  and  on  the  4th 

at  Pittsburgh  WB  City 

Lowest  Temperature:   -14°  on  the  31+  at  Pleasant  Mount  1  W 

Greatest  Total  Precipitation:   D4.81  at  Devault  1  W 

Least  Total  Precipitation:   0,77  inch  at  Lawrenceville  2  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.42  inches  on  the  18th  at  Devault  1  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   36.3  inches  at  Corry 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   15  inches  on  the  8th  at 

Corry 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1961 


Temperature 

Precipitation 
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0 
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WgOWO  MOUNTAINS    

FREEkANO 

HAWLET 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SCRANTON 

SCRANTON  HB  AIRPORT 

37.'. 
31.5 
36.2 

36.0 

21. 2M 

19.1 

16.6 

22.2 

23.1 

27. 9M 

28.3 

24.1 

29.2 

29.6 

.3 

.0 

49 
53 

47 
51 
51 

7 
28 

6+ 
28  + 

5 

2 
-  5 
-14 

5 
0 

30 
31  + 
31  + 

30 

1144 
1137 
1262 

1099 
1092 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

11 

16 
13 
12 

29 

31 
30 
27 
27 

0 
3 

4 
0 

1 

D  3.39 
3.06 
2.57 

D  2.74 
2.52 

-  .30 
.05 

-  .90 

.15 

.64 
.58 

.74 
.93 

19 

19 
19 
18 

11.3 
14.0 
18.0 
8.0 
12.8 

9 

7 

u 

5 

27+ 

29 

25 

26+ 

11 
8 

7 

1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

STROUDSBURG 
TOBTHANMA 

35.5 
33.6 

19.5 
19.5 

27.5 
26.6 

-  3.6 

50 
47 

5 

1 

-  2 

-  3 

30 
30 

1152 
1187 

0 
0 

13 
14 

31 
30 

3 
1 

3.18 
2.99 

-   .59 

.86 
.95 

18 

18 

11.0 
13.5 

7 
6 

31  + 
29+ 

10 
8 

2 
1 

0 
0 

DIVISION 

27.6 

-   .9 

2.92 

-   .25 

12.1 

EAST  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP           R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
BETHLEHEM  LEHIGH  UN IV 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 

37.* 
39.6 
35.1 
37.2 
*0.3 

22.2 
23.3 
28.6 
22.6 
18.1 

29.8 
31.5 
31.9 
29.9 
29.2 

-  1.3 

-  1.0 

-  1.6 

-  1.5 

-  2.3 

54 
56 
52 
51 
56 

5 
6 

5 

5+ 

4 

5 

7 

17 

3 

-  4 

30+ 

30 

30 

30 

29 

1084 
1034 
1020 
1082 
1101 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 

13 

9 

5 

27 
27 
22 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
2 

3.84 
3.80 

2.55 
3.72 

.82 
.60 

-   .64 
.16 

1.11 
.73 
.85 
.83 
.94 

18 
18 
18 
18 
18 

13.3 
12.9 
10.7 
10.2 
8.0 

5 

7 

5 

29+ 
25 

31  + 

10 
10 

9 
9 

2 
2 

4 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

30.5 

-   .7 

3.48 

.07 

11.0 

SOUTHEASTERN  PIEDMONT 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
SeORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  1  E 

*0.2 
40.1 
38.7 
39.9 
39.5 

23.5 
21.3 
25.5 
21.9 
21.8 

31.9 

30.7 
32.1 
30.9 
30.7 

-  1.1 

-  1.9 

-  2.9 

56 
55 
58 
58 
56 

6 

7 
5 

6+ 
6 

6 

7 
9 
5 
3 

31 
17 
31  + 
30 
30 

1021 
1056 
1012 
1049 
1059 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

• 

26 
31 
26 
27 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
D  4.81 
2.51 
3.88 
2.54 

-  .05 

-  .49 
.64 

.82 

1.42 

.90 

.83 

18 
18 
18 
19 

4.8 
9.0 
5.5 
8.6 

4 

7 

5 

25 
24 

25 

9 
9 
6 
8 

2 

3 
2 
3 

0 
2 
0 
0 
0 

HOLTMOOD 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  W 

MARCUS  HOOK 

*0.0 
39.7 
38.8 
38.5 
41.2 

26.2 
22.1 
21.5 
23.9 
29.3 

33.1 
30.9 
30.2 
31.2 
35.3 

-  1.8 

-  1.9 

-  .9 

-  2.9 

59 
58 
58 
55 
59 

5 
5 
5 
6+ 

5 

13 

2 

-  1 

7 

15 

31  + 

31 

31 

30 

16 

979 
1052 
1074 
1039 

916 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

7 
8 
4 

24 
28 
27 
28 

19 

0 
0 
2 

0 
0 

2.25 
2.85 
2.96 
2.80 
3.14 

-  .45 

-  .14 

-  .46 
.08 

.57 
.83 
.72 
.42 
.89 

18 
12 
18 
25 
18 

6.1 
8.5 

12.0 
3.6 

5 
4 

8 

2 

25 
24 

25 

24+ 

7 

7 

10 

10 

6 

1 
2 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

MORGAN TOWN 

NT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  WB  AP        R 

40.7 
39.8 
41.5 
39.9 
38.7 

21.5 
21.0 
25.9 
28.8 
23.2 

31.1 
30.4 
33.7 
34.4 

31.0 

-  4.9 

55 
59 
58 
57 
55 

5 
4 
5 
5 
5 

6 

2 

12 

15 
10 

31 
30 
31  + 
16 
31 

1044 

1066 

963 

943 

1049 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

7 
3 
6 

7 

29 
28 
24 
22 

27 

0 

0 
0 
0 
0 

2.94 
3.28 
3.38 
3.28 
2.78 

.11 

.87 
.92 
.84 
1.08 
.82 

18 
18 
18 
18 
18 

12.1 

4.7 
5.2 

9 

3 
2 

24 

23 
25+ 

8 

10 

9 

7 
7 

2 
2 

1 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

PHILAOELPHIA  PT  BREEZE 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY           R 
WEST  CHESTER 

41.1 
41.5 
38.6 
40.0 
41.8 

30.7 
22.5 
22.7 
27.6 
24.0 

35.9 
32.0 
30.7 
33.8 
32.9 

-  1.3 

-  2.6 

-  1.1 

-  1.0 

-  1.9 

57 
58 
55 
58 
59 

3 
5 

5 
5 
5 

17 

2 

0 

14 

11 

16 

31 
30 
16 
16 

893 

1017 

1055 

958 

988 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
9 
4 
2 

19 
29 
27 
21 
27 

0 
0 

1 

0 
0 

3.16 
3.88 
3.60 
3.21 
2.81 

.38 
.50 
.22 
.41 
.47 

1.02 

1.13 

.64 

.96 

.75 

18 
18 
18 
18 
18 

4.4 

6.0 

10.0 

9.9 

7 
4 

25 
24 

8 
9 

10 

7 
7 

2 
3 
2 

1 

1 

1 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

32.1 

-  2.2 

3.17 

.08 

7.4 

LOWER  SUSQUEHANNA 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

39.1 
39.1 
39.2 
38.8 
39.7 

21.5 
23.5 
25.1 
22.1 
24.2 

30.3 
31.3 
32.2 

30.5 
32.0 

-  1.9 

-  .8 

-  2.7 

-  2.4 

58 
56 
56 

58 
57 

5 
5 
3 
5 
5 

0 
4 
2 
-  1 
5 

30 
31 
30 
29 
30 

1068 
1035 
1010 
1064 
1019 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
6 

7 

29 
26 
25 
27 
27 

1 

0 
0 

1 

0 

3.22 
2.84 
3.25 
3.06 
3.30 

.08 
-   .16 
.17 
.09 
.35 

.59 
.50 
.72 
.67 

.77 

24 

18+ 

18 

18 

18 

12.5 

8.8 

11.0 

11.5 

9.5 

7 
5 
6 
5 

5 

31  + 
29+ 
27+ 
24 

31  + 

7 
9 
8 
9 

6 

3 
2 
4 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP          R 

MERCERSBUR6 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

40.4 
39.1 
39.8 
38.8 

40.1 

24.4 
23.1 
23.6 
24.5 
23.6 

32.4 
31.1 
31.7 
31.7 
31.9 

-  2.1 

-  2.8 

-  2.1 

56 
59 
61 
58 
57 

6+ 
5 

5 
5 
5 

10 
3 
8 

7 
0 

31 

30 

30 

30+ 

30 

1003 
1042 
1021 
1027 
1020 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
6 
5 
6 

24 
28 
29 
26 
27 

0 
0 
0 
0 

1 

3.31 
3.42 
2.92 
3.39 
3.26 

.22 
.86 

.03 

.34 

.78 
.87 
.75 
.76 
.87 

24 
24 
12 
24 
18 

10.5 
18.8 
12.0 
14.0 
12.1 

7 
10 
6 
9 
8 

25 
25 
24 

24 
28 

9 
8 
8 
6 

7 

3 
2 

1 
3 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

31.5 

-  1.9 

3.20 

.19 

12.1 

MIDDLE  SUSQUEHANNA 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 

38.4 
37. 9M 
39.6 
36.2 
38.9 

22.6 
19. IM 
24.1 
20.1 
21.9 

30.5 
28. 5M 
31.9 
28.2 
30.4 

53 
53 
57 
53 
56 

5+ 

5+ 

4 

4 

5+ 

-  7 

-  3 
3 

-  5 

-  2 

30 
30 
31 
31  + 
31  + 

1061 
1123 
1022 
1134 
1063 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

7 
11 

7 

26 
29 
28 
30 
28 

1 

3 
0 
2 
2 

2.74 
1.52 
2.17 
3.17 
2.76 

-   .33 

.82 
.47 
.37 
.80 
.70 

18 
19 
19 
25 
18 

14.7 
19.5 

10 
3 
4 

13 

31  + 
25 
25 
25 

7 
5 
9 
11 
8 

2 

0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SUNBURY 

TOWER  CITY  1  S 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

38.4 
37.6 
37.8 

21.6 
21.5 
22.8 

30.0 
29.6 
30.3 

-   .6 

54 
53 
53 

4 
5 

5 

-  5 

-  4 
0 

30 
30 
30 

1077 
1089 
1069 

0 
0 
0 

9 

10 
8 

29 
26 
27 

2 
2 

1 

2.86 
3.06 
2.53 

-  .41 

-  .14 

.49 
.52 
.53 

25 

18 
18 

13.0 

9.0 

11.3 

8 
4 
5 

25 
31  + 
25 

12 
9 

7 

0 

1 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

29.9 

-  1.3 

2.60 

-   .34 

13.5 

UPPER  SUSQUEHANNA 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 

33,9 
33.3 
31. 2M 
37.0 
32.3 

20.3 
20.7 
18. 3M 
22.0 
18.9 

27.1 
27.0 
24. 8M 
29.5 
25.6 

1.2 

53 
49 
45 
51 
48 

5 

5 

6+ 

5+ 

6+ 

-  4 

0 

-  1 

-  1 

-  3 

16 
30 
31  + 
16 
30 

1170 
1172 
1237 
1092 
1216 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 
16 

12 
15 

28 
27 
27 
28 
30 

1 
1 
2 
1 
4 

1.04 
1.65 
2.45 

.77 
2.47 

-  1.17 

.48 
.45 
.51 
.29 
.62 

19 
19 
19 
18 
19 

3.0 
5.4 

19.1 
2.0 

16.2 

2 
4 

14 
1 

10 

8 
29+ 
30+ 
30+ 
29 

4 
6 
9 
3 

8 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

37.9 
32.1 

21.6 

19.0 

29.8 
25.6 

.2 

53 
49 

5 
5 

-  7 

-  1 

30 
16 

1085 
1214 

0 
0 

9 
15 

25 

28 

3 

2 

1.54 
1.05 

-   .61 

.55 
.41 

19 

19 

13.5 
2.5 

9 
2 

29 

31  + 

6 

3 

1 

0 

0 
0 

DIVISION 

27.1 

-   .5 

1.57 

-   .91 

8.8 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1961 


Temperature 


Precipitotion 


S  S 


CENTRAL  MOUNTAINS 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
LOCK   HAVEN 
MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RE NOVO 
RIDGWAY  3  W 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  MOUNTAINS 

ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

SOUTHWEST  PLATEAU 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  5  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  5  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2    SE 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTTBURGH  WB  AP  2 


PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 

UNIONTOWN 
WAYNESBUR6  2  W 


NORTHWEST  PLATEAU 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
EAST  BRADY 
ERIE  W6  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 

MEADVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

DIVISION 


//R 

R 


36.7 
35.5 
32.5 

37.0 
34.4 


34.11 
37.3 
36.1 
35.9 


36.2 
41. 6M 
35.5 
38.6 
38.2 

35.6 

40.2 
37.8 


41.0 
35.9 
39.1 
39.  4M 

43. 7M 

38.5 
40.8 
43.9 
38.7 
39.7 

35.2 
40.8 
41.9 
41.8 
38.1 

40.9 
36.8 
41. OM 
38.0 
38.7 

43.1 
43.6 


32.5 
34.9 
35.0 
30.2 
35.0 

35.1 
35.6 
32.0 
39.4 
36.7 

40.7 
38. 5M 
39.0 
36.1 
32.7 

35.5 
40.3 
35.0 
33.8 
36.6 


21.4 
20.4 
17.9 
21.6 
18.6 

18. 2M 
21.3 
20.4 
22.6 


21.8 
22. OM 
19.7 
23. 1 
22.1 

24.1 
21.6 
24.9 


20.5 
19. 3M 
23. 5M 

21.7 
20.6 
19.5 
21.8 
22.4 

21.1 
23.8 
27.1 
23.1 
24.4 

27.4 
16.7 
23. 4M 
22.6 
20.9 

26.5 

23.0 


18.6 
17.5 
20.7 
16.6 
19.1 

19.9 
20.5 
16.6 
23.4 
25.0 

26.4 

23. IM 
22.9 
18.8 
17.4 

20.0 
19. 2M 
19.1 


29.1 
28.0 
25.2 
29.3 
26.5 

26. 2M 
29.3 
28.3 
29.3 

27.9 


29.0 

31. sr 

27.5 
30.9 
30,2 

29.9 
30.9 
31.4 


32.2 
29.2 
29.8 
29. 4M 
33. 6M 

30.1 
30.7 
31.7 
30.3 
31.1 

28.2 
32.3 
34.6 
32.5 
31.3 

34.2 
26.8 
32. 2M 
30.3 
29.8 

34.8 

33.3 


25.6 
25.2 
27.9 
23.4 

27.1 

27.5 
28.1 
24.3 
31.4 
30.9 

33.6 

30. 8M 
31.0 
27.5 
25.1 

27.8 
29. 8M 
27.1 
25.7 
29.5 

28.0 


1.3 
1.1 
1.4 
2.5 


2.4 
1.4 


1.5 
.8 
.3 


29 
29 

31 
30- 
29 

31 
29 
29 

30+ 
30+ 

29 
29 
31 
31  + 
29 

29 
29 
29 
29 
29 

31  + 
31 


1105 
1142 
1227 
1101 
1188 

1200 
1100 
1133 
1102 


1107 
1022 
1151 
1052 
1073 

1083 
1047 
1035 


1013 
1104 
1082 
1101 
968 

1076 
1054 
1023 
1069 
1045 

1137 
1008 
936 
1000 
1039 

949 

1178 
1009 
1070 
1142 

928 
973 


1215 
1193 
1141 
1282 
1173 

1155 
1137 
1252 
1032 
1051 

957 
1056 
1050 
1158 
1231 

1145 
1098 
1169 
1213 
1097 


1.59 
1.89 

1.77 

1. 

2.22 

1.09 
1.75 
2.10 
1.87 

1.77 


2.70 
2.55 
2.85 

D  3.69 

D  2.54 

2.09 


1.97 
3.72 
1.85 
2.10 
2.20 

3.40 
3.55 
2.31 
2.30 
2.06 

2.65 
1.51 
2.80 
2.58 
1.71 

1.66 

2.00 

1 

1.45 

3.07 


13 


1.79 
1.82 
2.34 
1.98 
2.31 

2.43 
3.30 
1.44 
2.70 
2.84 

1.85 
1.54 
1.14 
1.73 
2.06 

2.01 
1.57 
1.91 
1.79 
1.62 

2.01 


.39 
.16 


.56 
1.00 
1.42 


1.44 
.81 


19 
5 

18 

19+ 

19 

24 

19 

5 

19 


9.0 
4.3 
5.5 
9.3 


3.0 

8.2 

10.0 


14.8 

9.1 

15.0 

10.0 


9.8 
5.8 


4.5 
16.9 


2.0 

7.0 

4.5 
5.5 
7.2 

13.3 
4.7 
4.0 

5.6 

5.5 
8.5 
5.5 
5.0 
10.5 

8.0 
9.0 


7.5 

14.7 

8.5 

7.3 

14.5 


36.3 
9.3 


5.0 
13.0 
16.3 
12.4 

22.4 
7.0 
14.5 
20.2 
16.5 

14.0 


25+ 

30 

31 

25 

26+ 

26+ 
25+ 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


ACMETONIA  LOCK  1 
AtUENTOWN  W8  *P         R 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESMOe  CURvE 
AQrHOTSVULf 

AUSTlNBUftG  2    W 

OARERSTOWN  3  HNH 

BARNES 

SEAR  CREEK  DAM 


BOSWELL  1  SW 
8RA000CK  LOCK  2 
8RADP0RD  FAA  A[RPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 
SRADF^ORD  4  W  RES 

BREE2EWO00 

9R00KVILLE  FAA  AIRPORT 
SHUCETON  1  S 
BUFFALO  MILLS 
9UR6ETTST0WN  2  W 


IS  2    HZ 


SSf 


BURNT  CAB  I 
BUTLER 
CAMP  HILL 
CAMP  KLINF 

CANTON  1  NW 

CARLISLE 
CaRROLLTOWN 
CEDAR  RUN 
CMAMBERSBURG  1  ESE 
CMARLEROI  LOCK  * 

CLARENCE  1  E 
CLARION  1  SW 
CLAUSSVILLE 
CLAVSVILLE  3  W 

CLEARFIELD 

CLERMONT  1.  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 

CONNEAUTVILLE  6  E 

C0NNELLSV1LLE 

CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

CORAQPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  3  NW 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  W5W 
CREEKSIOE 

CRESSON  2  SE 
DANVILLE 
OEVAULT  I  W 
DONEGAL 
DONORA 

DOVLESTOWN 
DU  BO  IS  7  E 
EAGLES  MERE 
EAST  8RA0Y 

ebensburg 

emporium  1  n 
english  center 
ephrata 
equinunk  2 
erie  w6  airport 

everett  1  sw 
farrell  sharon 
ford  city  4  s  0am 
franklin 
freelano 

GALETON 

6EIGERT0WN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 

GLENWILLARO  DASH  DAM 
GOULDSBORO 
GRATERFORD 
GRATERFORD  1  E 

GREENSBORO  LOCK  7 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HARRIS8URG  NORTH 


HOLLISTERVILLE 
HOLTWOOD 
HONESDALE  *  NW 
HONEY  BROOK  I  W 

HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 
KARTMAUS 

KEGG 

KITTANNING  LOCK 
KRESGEVILLE  3  W 

LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 


1.04 

).80 
D2.9* 


BE«VEI!    F4H.S 

[     1,92' 

OEAVERTOWN 

2.5BI 

BECMTELSVILLE 

S.70j 

BELLEFONTE    *    S 

l.>9 

BE«NE 

2.921 

SERWTCH 

2.7*. 

6ETNLEHEM 

3>«1 

BETHLEHEM  LEHIGH   ONIV 

- 

BL«HSV1LLE    6    ENE 

J. 72 

BLOSEBVILLE    I    N 

2.B>| 

1.86' 
1.98 
3.66 


2.94 
D4.61 
3.65 


«?: 

19! 

06 

76 

25 

94 

Oil 

36 

as! 

06 

46' 

06 

' 

'31 

03 

69 

06 

79 

02 

>54 

.07 

.64 

1 

.0? 

I     3 

.34 

TL 


•15  D.03  .04 

.12  7 

7  .1 

.01   .06  .04 


.01   .01   .01 


10   11   12   13   14   15 


.09 
.43 
.35 


.04   .32   .02   .03 


.05   .02   .03   .04 


.03   .71   .27 


16   17   18 


.40 

.03 

.24 

1.11 

.22 

.73 

.27 

.57 

.47 

.54 

r 

T 

.38 

.27 

.02 

.05 

.11 

.35 

.16  .72 
.02   .50 

T     .59  .54 

.50  .50 


19    20    21 


D.05   .27   .57 


22   23   24 


.32   .30   .10 
.27   .14   ,02 


.09   .05   .03 


.33   .15   .03 


25   26   27   28   29  I  30 


.04  0.01 
.02 

.12 


0.20 
.28 
.18 


.27 
.09 
.21 
.11 


.08       .09J 

.16 

.32 

.12       .081 

.08 

.02 

T 

,38 

See  rel«ience  a 

otes  loUowinc 

Station 

Indei. 

.03 

T 

.05 


DAILY  PRECIPITATION 


4 


LANCASTER  2HE    PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILUE  2  S 
LEBANON  3  W 
LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

LONG  POND  2  W 

LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

HARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  C0NNELLS6URG 

MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEOIX  RUN 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 

MEYERSDALE 
MILANVILLE 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MlLROY 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  (. 

NESHAMINY  FALLS 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 

NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
ORWELL  2  NW 

PALM 

PALMERTON 

PARKER 

PAUPACK  2  WNW 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

PHILADELPHIA  W6  AP      R 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  I  E 
PIKES  CREEK 

PITTSBURGH  W6  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

PUTNEYVILUE  2  SE  DAM 

OUAKERTOWN  1  E 

RAYMOND 

READING  we  CITY         R 

RENOVO 

REW 

RICES  LANDING  L  6 

RI06WAY  3  W 

RUSHVILLE 

RUSSELL 

SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 

SCHENLEY  LOCK  5 
SCRANTON 

SCRANTON  we  AIRPORT 

SHAMOKIN 

SHIPPENSBURG 

SINNEMAHONING 

SIZERVILLE 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 

STOYSTOWN 
STRAUSSTOWN 
STR0UDS8URG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 

SUSQUEHANNA 
TAMAQUA 

TAMAOUA  <•  N  DAM 
T10NE5TA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOBYHANNA 
TORPEDO  4  W 
TOWANOA  1  ESE 
TOWER  CITY  1  S 
TROY 

TURTLEPOINT  4  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 

WARREN 
WATSONTOWN 
WAYNESBURG  2  W 
WELL5B0R0  3  S 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 
WEST  HICKORY 
WHITESBURG 
WILKES  BARRE 
WILLIAMSBURG 


TTT 


Day  of  Month 


2.57 
3.72 
2. 98 


91 

79 

99 

16 

!>» 

06 

21 

22 

27 

74 

n 

.85 

.62 

.73 

.77 

•  05 

.SI 

.35 

.2S 

•  34 

.90 

•  10 

.17 
.19 


.20 
.89 
.27 


.14 
•  29 
.14 


13   14   15 


.12   .02   ,01 


.10   .26   .10 


.02   .01   .08 


25   26   27   28   29   30   31 


.24   .09!   .01 


.08   .OS  D.20 


.31 

.le 

.67 

•  13 

.24 

.40 

.06 

.261 

.47 

.oi 

.36 

•  41 

.24 

.111 

.62 

.44 

.871 

.07 

.15 

•  921 

.04 

.45 

•  42 

.58 

.30 

•  04 

.21 

.56 

.08 

.16 

.30   .01   ,04 


.16i   .05   .09 


.05 

.31 

.62 

.07 

.36 

.02 

T 

.05 

.20 

.23 

.52 

.13 

.12   .05   .27 


.02 
.01 
.09 


.13 

.31 
.08 
.39 
.24 
.04 


.16   .11   .0? 


.13   •lO   .06 


•  32 

.14 

•  15 

.05 

.17 

•  10 

gpV.V-M   •M-V^-;^'. 


-••-•^■^  •--••••-•• 


DAILY  PRECIPITATION 


'iitmued 

PENNSYLVANIA 
OfCEMBEO    1961 

Station 

■3 

Day  oi  Month 

^        .|2| 

3|«|5| 

6 

7 

«l 

9 

10  I 

11     1 

12 

13  I  U  1  IS 

16  1 

17  1 

18 

19  I 

20  1   21 

22 

23    I  24 

25   1  26 

27 

28| 

23   1  30       31 

WILLIAHSPORT   MB    AP 

MOLfseuftG 

VORK     »    SSW    PUMP    $TA 
VORR    H*VEN 
nON      GROVC 

IIONSVULC     5    S6 

2.41 

).44 

1     .08      .13 

.01 
.01 
.13 

T 

I 

.03 

T 

T 
.01 

.09 
.02 

.35 

T 

.02 
.Ob 

.04 

.23 

.47 
.59 
.39 

.10 

.27 

7 
.01 
7 
.15 

.16 

.02 

.30 

.61 

.31 
.2« 

.02 
.20 

.;o 

.35 

7            .03 
.24 

.03      7 
.02      7 
.02 

.22 

7 

.07      .36 

.19 

.27      .54 

.57 
.22 

.49 

7           7 

.06 

.02 

.49 

.24 

.32 

.0. 

.29 

.03 
.20 
.19 
.16 

.21 

T 

.04 

.07 

.11 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  dlxectioii 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relah 

vG    humidity   averages  - 
percent 

Nxuobei  of  days  with  precipitation 

ill 

a,    S5 

III 

SUUon 

s 

1 

■oaf 

s »  > 
a.^  a 

< 

1       1 

a    J 

.2 

O  M 

OH 

0, 
o  t* 

a. 
o  H 

§ 

3 

3 

0) 

I 

d 

1 

ALLENTOWN  1»B  AIRPORT 

WSW 

18 

11.1 

46++ 

WSW 

5 

82 

82 

65 

74 

9 

2 

8 

1 

1 

0 

21 

- 

6.4 

ERIE    TO   AIRPORT 

sw 

15 

13.8 

35++ 

WSW 

5 

76 

77 

70 

73 

8 

11 

6 

1 

0 

0 

26 

9.1 

HARRISBURG  WB   AIRPORT 

vmi 

19 

8.8 

33 

W 

5 

76 

77 

59 

67 

5 

5 

6 

2 

0 

0 

18 

47 

6.5 

PHILADELPHIA   KB   AIRPORT 

WNW 

19 

9.2 

38 

w 

5 

80 

80 

62 

70 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

15 

55 

6.5 

PITTSBURGH  WB   AIRPORT   2 

WSW 

13 

10.1 

32++ 

w 

5 

77 

78 

70 

71 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

26 

37 

8.5 

READING   WB   CITY 

w 

- 

10.4 

52 

w 

5 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

6 

1 

0 

0 

14 

51 

6.5 

SCRANTON  WB   AIRPORT 

sw 

17 

8.8 

34 

w 

5 

79 

83 

68 

73 

7 

9 

6 

1 

0 

0 

23 

34 

7.6 

WILLIAMSPORT  WB   AIRPORT 

w 

24 

8.6 

31++ 

w 

5 

77 

76 

63 

70 

9 

7 

6 

1 

° 

0 

23 

7.4 

ea  loUowing  Stalioa    Indek. 
195    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1961 


Station 


ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENDTSVILLE 
AUSTINBURG  2    tf 

ba»;erstown  3  WNW 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BETHUEHEM  LEHIGH  UN  1 V 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

8L0SERVILLE  1  N 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

BURGETTSTOWN  2  W 

BURNT  CABINS  2  NE 

BUTLER 

CANTON  1  Ntf 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 

CLARION  3  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CLERMONT  4  NW 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUOERSPORT  3  NW 

DEVAULT  1  W 

DONEGAL 

DONORA 

DU  BOIS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENS8URG 

EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


50   51 
30   29 


49   62 
35   29 


51   46 
26   31 


4S   51 
25   26 


38   62 
26   29 


54   63 
24   46 


39   51 
22   26 


50   50 
34   31 


46   46 
39   34 


49   44 
30   37 


49   51 
26   29 


47   40 
22   35 


49   41 
20   26 


50   43 
19   32 


44   53 
20   20 


53   52 
21   27 


43   55 
20   19 


35   47 
29   30 


51   53 
25   28 


61   52 
23   28 


42   38 
15   25 


55   52 
19   29 


MAX 

40 

46 

MIN 

20 

32 

MAX 

46 

61 

MIN 

28 

27 

MAX 

43 

55 

MIN 

22 

24 

MAX 

40 

52 

MIN 

23 

31 

MAX 

50 

44 

MIN 

23 

33 

MAX 

44 

41 

MIN 

18 

26 

MAX 

50 

62 

MIN 

28 

28 

MAX 

54 

46 

MIN 

21 

31 

MAX 

57 

62 

MIN 

20 

29 

MAX 

51 

47 

MIN 

18 

29 

MAX 

44 

MIN 

30 

MAX 

55 

47 

MIN 

23 

32 

MAX 

50 

43 

MIN 

22 

29 

MAX 

34 

46 

MIN 

25 

26 

MAX 

39 

62 

MIN 

25 

26 

MAX 

45 

52 

HIN 

29 

32 

64   4  5 
32   25 


55   56 
27   28 


54   45 
34   22 


53   37 
34   27 


62   62   43 


53   43 
24   26 


62   41 

40   34 


55   39 
29   20 


66   46 
35   24 


62   36 
26   20 


55   39 
27   22 


63 

41 

35 

17 

60 

51 

42 

22 

63 

40 

32 

2? 

49 

46 

37 

26 

31   40   27 


27   38   26 


8   9   10 


50 

32 

27 

15 

64 

47 

33 

17 

46 

38 

26 

16 

56 

56 

27 

25 

63 

42 

31 

23 

59 

35 

29 

21 

65 

40 

26 

22 

51 

36 

26 

23 

46 

46 

29 

26 

63 

45 

30 

18 

64 

40 

30 

22 

46 

45 

34 

21 

60 

46 

33 

22 

60 

42 

29 

20 

47   52   39 
24   36   22 


53   62 
26   25 


29   44   28 


43   36   33 


44   36 
26   22 


27   24 
16   16 


23   17 
35   29 


33   28 

16   12 


38   28 
18   19 


37   31 
23   19 


34   31 
30   28 


23   24 
14   16 


44   34 
26   21 


21   25 

17   13 


38   28   26 


27   28 
19   20 


44   37   29 


35 

28 

19 

14 

33 

28 

30 

20 

16 

20 

35 

31 

35 

26 

20 

26 

33  43  40 
2  7  3  3  34 

34  36  46 

24  31  33 

34  42  36 
21  31  33 

31  36  47 

21  30  34 

30  45  36 
16  30  32 

46  45  66 

25  33  37 

31  43  38 
23  31  33 

35  43  43 

27  30  34 

31  44  40 

28  31  38 

46  39  53 

23  30  37 

30  39  46 

22  30  35 

36  34  46 

24  29  28 

40  41  44 

22  28  30 

42  38  51 


56   48   46 
24   33   36 


21   17   11 


24 

16 

22 

23 

15 

10 

32 

33 

17 

9 

28 

30 

16 

14 

46 

37 

26 

23 

36 

26 

20 

11 

29 

29 

20 

16 

27 

27 

19 

15 

26 

25 

17 

7 

36 

35 

20 

18 

26 

34 

9 

6 

33 

32 

13 

10 

29 

27 

17 

17 

33 

27 

18 

14 

32 

30 

21 

15 

25 

26 

15 

12 

32 

26 

18 

13 

40 

32 

25 

15 

36 

32 

25 

19 

26   31   36 


31  35  46 

21  27  29 

65  56  61 

34  32  35 

36  40  44 
28  30  32 

34  39  48 

24  32  36 

33  46  47 

17  32  36 

37  41  45 
21  31  32 

41  38  49 

26  30  32 

33  37  39 

21  26  30 


26   30   32 


32   34   33 


2  3   31   34 


27   32   33 
14   27   27 


38   45   55 
28   33   36 


20   29   33 

30   37   35 
15   28   30 


45 

36 

41 

28 

30 

33 

18 

16 

10 

U 

38 

32 

30 

26 

32 

19 

9 

16 

6 

22 

44 

33 

35 

31 

31 

28 

14 

16 

9 

12 

36   27   32 


60 

29 

20 

11 

43 

27 

20 

10 

45 

32 

17 

13 

40   28   28 
30   24   24 


63   26 

14   11 


26   14 
28   26 


27   30   25 


30   31   37 


69   26 
20    6 


60   26 

19    7 


25   12   16 


42   36 
25   15 


43   34 
23   14 


46   30 
16    6 


46 
33 

35 
17 

34 
17 

29 
12 

33 

11 

60 
20 

26 

10 

33 
11 

27 
12 

35 

13 

52 

17 

24 
9 

29 

14 

22 

5 

34 
14 

42 
17 

29 

11 

27 
9 

33 
2 

42 
26 

40 
15 

27 
6 

24 
2 

24 
-  6 

32 
18 

35   31 
13   10 


44   2  9 
16   10 


37   28   25 


44 
20 

32 

7 

30 
19 

35 
12 

40 
29 

40 
16 

27 

10 

28 
12 

30 
9 

42 
21 

35   34 
29   16 


26   46 

11   15 


12   11 
20   26 


29   33 
11   25 


29   33 

10   27 


24   33 
4   21 


37   44   36 


38 

40 

46 

32 

34 

31 

40 

41 

31 

34 

28 

24 

40 

42 

43 

32 

31 

31 

37   36   32 
33   32   26 


13 

29 

35 

34 

29 

25 

26 

29 

36 

40 

42 

36 

3 

8 

29 

36 

33 

25 

26 

35 

42 

42 

39 

36 

8 

23 

31 

37 

36 

29 

26 

39 

35 

35 

36 

35 

20 

25 

29 

34 

36 

33 

31 

52 

50 

44 

40 

26 

14 

26 

36 

38 

25 

22 

31 

31 

33 

46 

43 

42 

10 

14 

30 

32 

36 

30 

28 

43 

39 

40 

33 

24 

0 

20 

33 

33 

24 

20 

28 

34 

40 

39 

39 

28 

7 

20 

30 

30 

24 

21 

32 

39 

43 

44 

34 

29 

9 

25 

35 

35 

27 

24 

11   34   36 


36   39 
2   26 


25   32   36 


38   56 
14   31 


10   26   32 


16   25   35 


41   48 
35   32 


41   48 
35   31 


42   37   37 
34   33   27 


40 

43 

38 

37 

36 

31 

40 

42 

35 

33 

33 

29 

36 

35 

25 

29 

24 

20 

51 

44 

32 

37 

31 

27 

38 

36 

32 

32 

30 

20 

40 

40 

45 

33 

34 

32 

51 

51 

34 

39 

33 

26 

37 

37 

32 

32 

31 

24 

40 

39 

27 

33 

26 

22 

36 

36 

27 

31 

27 

21 

36 

51 

37 

32 

29 

24 

37   25   22 


27   33   39 


51 

45 

31 

25 

40 

40 

33 

28 

37 

36 

33 

30 

46 

46 

34 

31 

41 

40 

33 

24 

38 

39 

31 

31 

44 

39 

33 

34 

39   45   39 


31   30 
17   23 


36   32 

17   16 


25   28 
12   22 


36   30 
18   20 


29   29   25 


23  23  21 

34  28  32 
21  23  22 

35  31  30 

29  16  26 

33  30  27 

30  23  25 

26  30  27 

20  19  19 

35  38  36 

26  18  23 

24  24  23 

16  9  15 

26  32  25 

20  7  16 

29  28  28 

12  11  21 

34  32  35 
26  16  26 

35  34  29 

25  16  26 

31  31  33 
24  15 

29  28  26 

21  10  15 

38  30  31 

28  19  29 

36  29  32 

22  19  25 

22  22  23 


38   35 
19   23 


26   30   32 
19   11   U 


36   34 
17   22 


33   33 
18   20 


31   29 
4   22 


26   28 

9   20 


23   23   24 


35   31 
20   20 


32   32 

17   20 


33   39   37 


26   26 
2   22 


26   24 
13   14 


35   35 
15   22 


30   26 

10   20 


28   29   25 


37   34   33 
27   19   26 


33   33   40 
21   17   13 


31   36   36 
21   22   14 


29   39   45 
19   20   30 


31   35 
24   22 


25   37   35 
14   23   25 


26   35 
22   22 


35   32 
19   22 


34   35   44 
20   24   14 


28   26   35 
26   23   22 


29   39 
18   29 


32   37 
24   18 


25   30   33 
15   20   21 


27   26   34 
14   20   26 


27   33   38 
20   22   26 


32   26   38 
23   22   21 


40   48 
19   20 


40 
22   23 


24   28   35 
16   22   22 


38   35   39 
27   22   17 


34   35 
24   15 


20   27   27 
16   16   17 


27   39   41 
23   26   23 


32   30   36 
16   16   24 


35   37 
22   16 


25   43 
21   23 


26   30   35 
20   20   23 


29   30   33 
19   21   27 


26   27   37 
12   19   26 


34   35   46 
19   19   19 


30   40   44 
16   15   22 


26   32   40 
18   21   25 


34   21   22   30 


32   20   27 


36   22   18   37 


39   31   24   27 


34   26   15   33 


46   30   15   21 


40   27   22   31 


32   22   21   28 
22   18   17   21 


29   11   12   29 


39   30   24   26 


31 
-  1 


30   20   13   30 


37.4 
22.2 


39.6 
23.3 


36.2 
21.6 


39.1 
21.6 


33.9 

20.3 


41.0 
23.3 


35.1 
28.6 

35.9 
22.4 

39.1 
23.5 

32.5 
18.6 


35.0 
20.7 

39.1 
20.5 

41.6 
22.0 


38   28   13 


42   25   16   17 


25   28   32 


22 
13 

iU 
17 

31 
20 

30 

32 

36 

25 

23 

21 

25 

34 

40 

18 

12 

23 

27 

28 

34 

15 

20 

20 

28 

35 

39 

17 

25 

21 

36 

37 

43 

20 

21 

17 

35   24   26   36 


36   20   24   36 


33   25   26 


29   10   15 


26   15   15   26 


35   18   20   38 


35   21   20   37 


33   24   13   30 


38   23   14 


25   17   37 


39. 

4 

19 

3 

33 

3 

20 

7 

39 

2 

25 

1 

38 

8 

22 

1 

30 

2 

16 

6 

43 

7 

23 

5 

35 

.0 

19 

.1 

40 

.2 

23 

.5 

30   20   12 


39   27   10 


30   28   20 


33   26   26   33 
31   13   13    9 


38.6 
21.7 


35.1 
19.9 


36.6 
20.5 


32.0 
16.6 


40.1 
21.3 


43.9 
19.5 


31.2 
16.3 

39.4 
23.4 

35.5 
19.7 

32.5 
17.9 

37.9 
19.1 

38.7 
25.6 


See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBeR    1961 


Day  Of  Month 


StaUoa 


10      11      12      13      U      IS     16      17      18      19     20     21      22     23 


ERIE    we    AIRPORT 

EVERETT    I    sw 

FARRELL  SHARON 

FORO  CITY  «  S  DAM 

FRANKLIN 

FREELANO 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GRATERFORD  1  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

HAWLEY 

HOLTWOOO 

HUNTINGDON 

INDIANA  3  SE 

JAMESTOWN  2  NW 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 

LOCK   HAVEN 

MADERA 

MARCUS  HOOK 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MEAOVILLE  1  S 

MERCER  2  NNE 

MERCERSBURG 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NEW  CASTLE  1  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


52  «7  50 

33  39  36 

08  56  51. 

21  21.  3<. 

57  49  53 

29  *0  32 


5<.   <•» 
22   30 


50   52 
28   30 


51   54 
29   38 


50   52 
28   29 


23   38   28 


52   52 
26   36 


55   53 

31   31 


49   44 
24   28 


54   52 
32   34 


50   51 
21   31 


52   47   50 


52 

47 

25 

26 

45 

45 

30 

35 

47 

41 

20 

32 

53 

57 

27 

32 

54 

54 

24 

37 

51 

5? 

27 

34 

49 

50 

29 

31 

50 

5? 

32 

34 

54 

51 

24 

31 

25   25   31 


50   50 
20   28 


54   55 
38   41 


25   33   32 


47   52 
36   35 


39   51   46 
23   24   29 


59   46 
33   23 


63   58   46 


54   64   41 


59   43 
32   24 


53   58   58 
23   28   27 


56   57   51 
28   36   30 


55   56 
25   27 


34  32  21 

55  56  56 

33  39  27 

54  59  47 

29  31  28 

49  51  50 

21  21  28 


57   54 
27   29 


63   63   42 
30   33   19 


50   58   47 
22   38   23 


53   58   53 


28   31   23 


55   55 
32   27 


57   55   55 
29   29   31 


52   44 
32   27 


29   21 
59   48 


57   39 
29   19 


60   36 
30   22 


47 

50 

61 

60 

42 

35 

26 

29 

17 

50 

55 

57 

61 

49 

30 

30 

28 

32 

27 

49 

49 

53 

50 

50 

29 

31 

25 

27 

25 

44 

45 

39 

48 

48 

31 

34 

28 

30 

27 

52 

53 

53 

55 

44 

32 

31 

30 

30 

24 

53 

53 

59 

56 

45 

25 

30 

27 

28 

20 

49 

48 

63 

62 

45 

38 

30 

37 

32 

24 

47   38   26 
25   21   19 


30   25   25 


44   36   30 
25   20   14 


40   3  5 
33   21 


25   17   22 


21   28   20 


27   25   20 


25   26   20 


26   23   21 


24   26   21 


23   27   27 


29   25   19 


60 

37 

43 

33 

30 

19 

21 

22 

51 

51 

36 

34 

37 

26 

28 

20 

56 

35 

39 

31 

34 

19 

20 

19 

59 

52 

50 

25 

32 

22 

11 

11 

44   39   33 
20   24   18 


22   25   IS 


41   31   31 
28   19   14 


27   25   20 


45   40   32 


39   34   26 

20   17   16 


34   28   26 

34   25   26 

26   17   13 


43   33   29 
22   20   16 


25   25   18 


42   41   33 


26   21   16 


27   22   16 


45   35   32 
18   21   16 


42   31   30 


39   53 
35   28 


40   47 
30   3S 


42   56 
32   36 


19   33   34 


44   55 
32   33 


37   35 
30   29 


35   45 
23   34 


37   46 
31   35 


38   46 
30   32 


42   54 
31   34 


47   41 
32   37 


36   45 
28   32 


45   44 
34   38 


21   31   34 


45   52 
33   37 


45   45 
29   29 


38   39 
34   36 


39   37 
31   31 


21   36   37 


45   44 
27   34 


17   29   35 


29   31   35 


40   44 
31   35 


40   48 
31   37 


34   41 
30   33 


40   39 
30   32 


50   46 
3  7   40 


37   50 
30   35 


29  37  36 

36  43  43 

19  32  32 

45  44  55 

24  29  30 

31  37  46 

25  30  35 

31  34  40 
16  29  31 

26  35  34 
19  25  30 

34  46  46 

27  26  35 

47  47  43 

32  32  33 

47  45  58 

28  31  35 


28   31 
20   14 


48   28 
23   13 


50   32 
23   17 


58   27 
21    9 


42   31 
17   11 


39   25 

21   12 


45   37 
35   15 


45   33 
29   17 


35   17 
44   31 


43   35 
33   17 


43   35 

19   14 


42   37 
30   14 


26   20   20 


27   12   12 


52   29 

17    7 


53   26   30 


40   29 
21   15 


32   44   39 


2  8  3  3  36 

13  17  30 

39  51  46 

16  36  36 

26  37  54 

11  13  33 

35  38  44 

9  27  35 

22  32  40 

4  17  20 

27  32  36 
9  11  32 

32  33  34 

12  15  32 

30  30  34 


5  0   45 
30   35 


3  3   34 
13   31 


33   42 
26   32 


14   26   33 


32   34 

8   31 


29   37 
35   49 


34   36 
10   34 


46   36 
15   15 


43   35 
27   12 


49   33 
29   12 


44   32 
25   11 


41   33 
29   17 


45   34 
29   16 


26   10   11 


45   34 
26   22 


41   34   31 
20   18   15 

53   23   29 


29   36 
0   29 


33   39 
28   29 


32   33 
17   32 


3  6   40 
2  3   34 


32   33 
12   31 


12   30 
28   35 


34   36 
26   33 


50   30 
16    8 


45   32 
26   15 


41   32 
27   13 


40   29 

25   11 


44   44 
22   15 


42   35 
22   13 


20   12   17 


10   23   33 


10   27   33 


35  53  49 

9  25  33 

34  33  34 

10  15  31 

23  26  35 


1-1   23 


3  3   34 
23   32 


3  3   42 
22   27 


36   56   50 
12   30   36 


42   44 
34   36 


47   46 

37   30 


43   46 
36   33 


44   46 
34   30 


40   3  7 
31   31 


38   40 
33   35 


32   35   32 


38   40 
32   35 


43   39   31 


40   40 
33   35 


36   34   30 


35   36 

31   32 


39   44 
35   33 


41   44 
33   36 


36   39 
32   31 


42   42   35 


33   31   23 


41   36 
3  3   34 


40   3  8 
33   32 


43   39 
32   35 


hi       42   42 


43   40 
33   36 


39   40 
33   32 


39   46 
36   36 


44   32 
34   26 


38   39 
34   32 


32   26   23 


43   42 
32   33 


44   3  8 
32   35 


38   35 
32   31 


39   44 
34   31 


35   32 
47   47 


34   34 
26   16 


36   35 
28   26 


32  32  35 

24  17  26 

34  32  30 
23  13  26 

26  29  26 

20  14  15 

39  37  35 

23  16  20 

36  37  31 

27  20  22 

36  36  32 

27  16  17 

32  32  31 

23  16  23 

38  36  34 

26  22  23 

36  32  31 

16  18  26 

35  32  31 
22  12  13 


35   35 
26   15 


32   34 
22   16 


30   32 
20   12 


29   27   26 


29   26   27 


35   27   31 


37   34 
25   15 


38   35 
27   16 


31   27   25 

20   17   20 


38 

35 

26 

20 

35 

38 

29 

18 

34 

34 

27 

15 

29   26   28 


39 

35 

32 

28 

26 

24 

27 

29 

27 

20 

14 

19 

31 

27 

29 

19 

18 

23 

31   33   31 
19   10   22 


22 

20 

21 

36 

37 

30 

27 

18 

25 

32 

33 

29 

26 

13 

15 

30 

26 

25 

17 

10 

12 

36 

32 

30 

35   32   30 
20   16   22 


34   34 
22   24 


37   36 
25   27 


30   40 
24   17 


39   34 
24   27 


27   38 
23   23 


35   35 
23   30 


31 

20   23 


20   24   U 


35   36 

23   17 


35   36 
21   12 


37   35 
22   27 


36   35 

20   18 


35   37 
17   14 


30   38 
22   16 


37   45 
24   22 


33   40 
25   20 


32   42 
23   28 


27   33 
20   21 


36   42 

20   10 


30   33   36 


32   46 
26   25 


21   22   16 


36   44 
26   21 


37   37 
26   23 


28   34 
20 


36   46 
26   28 


33   40 
19   22 


42   45 
23   32 


29   33 
22   22 


35   35 
19   25 


33   35 
23   18 


33   33 
21 


26   31 
17   21 


34   45 
16   17 


35   39 
16   15 


30   38   35 
23   24   29 


27   13 
12    0 


50   30 
27   12 


29   27 

21    1 


17   30 
10   15 


21   23 

11   17 


16   36 
10   13 


26   20   20 


22    6 
28   22 


15   32 
6   12 


35   23   17 


32   25   27 


45   33   23   26 
12   11    3 

30   23   16 


32   26   35 

11   11   10 

23   24   32 


26   24 
■5-5 


29   38 
13   13 


23   19   19 


29   34 
19   20 


53   29 

23  -  1 


46   30 
26   10 


32   21 
21    7 


33   27   10   14 


16   24 
11   14 


21   40 
10   16 


37   29 
27   11 


21   25 

0  -  1 


23   33 
3   13 


37   32 
24   12 


23  23 

7  6 

22  25 

5  3 

19  23 


13   18 
3    6 


30   36 
18   20 


13   30 
4   12 


21   34 
11   18 


27   10   15 


30   26   26   30 


22    5 

42   42 


36   24 
19   10 


25   26 

6   12 


17  19 
-3-1 

40  40 

7  6 

26  35 

2  5 

17  35 


36.7 
25.0 

36.6 
23.1 

40.7 
26.4 

36.7 
21.6 

38.5 
23.1 

34.5 
21.2 

39.9 
21.9 

39.7 
24.2 

39.5 

21.8 

39.0 
22.9 

40.4 
24.4 

39.1 
23.1 

37.4 
19.1 

40.0 
26.2 

36.2 
22.1 

39.7 
22.4 

36.1 
18.8 

35.6 
24.1 


40.2 
21.6 

39.7 
22.1 

38.6 
21.5 

37.0 
22.0 

38.5 
23.9 

39.6 
24.1 

37.0 
21.6 

34.4 
18.6 

41.2 
29.3 

35.2 
21.1 

37.6 
24.9 

35.5 
20.0 

40.3 
19.2 

39.6 
23.6 

36.2 

20.1 

32.3 

18.9 

40.7 
21.5 

39.6 
21.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1961 


Slalion 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEWELL 

MAX 
MIN 

50 
25 

56 
33 

50 
41 

5B 
33 

62 
37 

44 
24 

47 
33 

35 
23 

31 
17 

41 
29 

49 
36 

54 
39 

60 
23 

26 
16 

32 
21 

34 
19 

46 
33 

56 

40 

46 
38 

50 
33 

36 
28 

31 
26 

34 
27 

37 
28 

32 

24 

36 
26 

43 
26 

43 
24 

26 

12 

16 
12 

32 
12 

41.9 
27.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

24 

51 
24 

51 
32 

56 
25 

56 
27 

63 
31 

46 
25 

43 
27 

36 
20 

33 
22 

36 

32 

46 
34 

40 
29 

33 
13 

34 

13 

30 
10 

32 
9 

33 
32 

41 
33 

39 
36 

41 
31 

36 
29 

33 

17 

31 
17 

31 
26 

37 
24 

39 
18 

43 
20 

32 
4 

24 
-  2 

25 
-  2 

38.9 
21.9 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

55 
21 

51 
32 

55 
30 

63 

30 

62 
31 

46 
19 

44 
26 

30 
15 

36 
14 

50 
32 

44 
32 

61 
35 

35 
16 

32 

10 

32 

14 

48 

20 

59 

33 

49 
36 

54 
36 

40 
29 

32 
26 

33 

20 

37 
21 

32 
24 

28 
21 

39 
22 

45 
26 

30 
16 

17 
8 

20 
11 

38 
6 

41.6 
23.1 

NORRISTOWN 

MAX 

MIN 

54 
34 

54 
34 

55 
33 

51 
28 

58 
35 

47 
30 

47 
31 

39 
29 

34 
22 

35 

30 

49 
31 

47 
37 

46 
25 

38 
21 

34 
16 

32 
12 

35 
26 

40 
32 

40 
37 

46 
34 

40 
29 

39 
25 

35 
21 

33 
24 

37 
21 

39 
23 

50 
20 

38 
25 

29 
14 

29 
12 

38 
12 

41.5 
25.9 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

50 
32 

50 
30 

51 
29 

48 
24 

51 
29 

44 
27 

43 
26 

34 
26 

33 
19 

34 
27 

44 
32 

40 
34 

42 
23 

32 

15 

31 
12 

26 
6 

32 
24 

37 

30 

37 
35 

46 
36 

35 
31 

34 

20 

32 
16 

31 
24 

35 
23 

34 
20 

41 
16 

33 
19 

22 

6 

22 
3 

31 
8 

37.2 
22.6 

PHIL  DREXEL  INST  OF  TEC 

MAX 
MIN 

53 
36 

54 
38 

54 

40 

46 
35 

57 
40 

48 

34 

48 
32 

37 
30 

32 
26 

32 
28 

46 
32 

46 

40 

43 
28 

34 
23 

33 
19 

28 
15 

34 
26 

39 
31 

40 
37 

46 
32 

41 
35 

40 

31 

34 
26 

31 
22 

33 

21 

33 
24 

47 
28 

39 
25 

27 
20 

26 
18 

33 
19 

39.9 
26.8 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 
27 

52 
27 

51 
29 

48 
22 

55 
30 

43 
25 

47 
25 

36 
21 

31 
18 

32 

27 

45 
27 

44 
36 

41 
23 

33 
17 

32 

17 

27 
13 

35 
25 

39 
33 

40 
37 

45 
33 

38 
26 

36 
24 

34 
17 

31 
24 

34 
21 

33 
17 

46 
17 

38 
24 

26 
14 

26 

14 

34 

10 

36.7 
23.2 

PHILADELPHIA  PT  BREEZE 

MAX 
MIN 

54 
40 

56 

41 

57 
46 

52 
38 

56 

40 

46 
34 

47 
34 

39 
29 

36 
28 

38 
30 

46 
35 

46 
38 

36 
26 

33 
23 

34 
20 

30 
17 

35 
28 

40 
33 

41 
38 

46 
38 

39 
31 

38 
31 

36 
29 

33 
27 

37 
26 

37 
29 

62 
31 

44 
26 

27 
23 

29 

20 

37 
22 

41.1 
30.7 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

47 
19 

43 
27 

50 
28 

46 
28 

51 
27 

39 
22 

37 
21 

25 

17 

41 
21 

41 
31 

40 
32 

40 
11 

29 
6 

26 
8 

23 
6 

32 

20 

36 

30 

40 
34 

40 
25 

28 
22 

26 
2 

24 
2 

26 
19 

25 

18 

33 
20 

41 
26 

32 
14 

18 

2 

13 
-  4 

31 
11 

34.1 
18.2 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

50 
25 

53 
27 

53 
29 

50 
22 

56 
40 

46 
24 

47 
23 

41 
27 

38 
21 

34 
27 

46 
26 

45 
34 

46 
30 

43 
17 

36 

20 

32 
9 

35 
12 

39 

25 

39 
28 

49 
31 

42 
32 

38 
28 

34 
16 

31 
27 

36 
21 

37 
20 

47 
14 

38 
28 

39 
8 

27 
5 

36 
2 

41.6 
22.5 

PITTSBUR6H  we  AP  2 

MAX 
MIN 

53 
29 

50 
39 

49 
36 

63 
38 

56 
30 

43 
23 

40 
25 

26 
IS 

32 
18 

45 
32 

41 
35 

60 
30 

30 
18 

29 

15 

29 
20 

36 

15 

56 
31 

43 
36 

46 
35 

35 
29 

29 
25 

30 
25 

33 
24 

30 
24 

25 
23 

38 
23 

40 
27 

27 

10 

13 
4 

20 

32 

10 

38.1 
24.4 

PITTSBUROH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

56 

32 

52 
43 

50 
38 

65 
36 

59 
34 

46 
29 

43 

27 

30 

21 

36 
25 

50 
36 

45 
35 

61 
32 

32 
22 

33 
19 

30 
21 

38 
18 

57 
34 

43 
38 

51 

38 

38 
31 

33 

28 

34 
28 

38 
26 

32 

28 

28 

25 

40 
25 

44 
26 

29 

17 

17 

7 

22 

12 

35 

17 

40.9 
27.4 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 
MIN 

33 
27 

40 
26 

40 
33 

37 
20 

47 
25 

47 
26 

38 
25 

35 
22 

27 
18 

26 
20 

36 
26 

34 
29 

38 
25 

28 
8 

25 

7 

17 
-  3 

25 

-  1 

30 
20 

35 
29 

34 

30 

33 
24 

30 
17 

27 
4 

26 
6 

27 
13 

25 

17 

30 
21 

42 
23 

24 

5 

20 
-14 

16 
-14 

31.5 
16.6 

PORT  CLINTON 

MAX 

MIN 

49 
27 

52 
25 

54 
28 

56 
20 

55 

22 

55 

24 

47 
19 

44 
21 

36 

14 

32 
21 

37 
27 

46 
30 

43 
25 

35 
10 

34 

10 

29 

2 

32 
6 

34 
25 

43 
29 

40 
31 

46 
28 

37 
23 

35 

10 

31 
14 

35 
20 

38 

20 

40 
25 

40 
6 

34 

-  4 

27 

0 

35 
5 

40.3 
18.1 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 

MIN 

41 
18 

52 
19 

45 
27 

48 
28 

60 
30 

39 
18 

41 
16 

36 
15 

29 
12 

35 
16 

44 
28 

42 

27 

55 
15 

26 

6 

30 

5 

29 

7 

34 

7 

49 
29 

43 

31 

45 
26 

36 
22 

30 
18 

30 

7 

30 
17 

29 

17 

28 

17 

38 
17 

40 
18 

27 

0 

13 

1 

18 
2 

36.8 
16.7 

OUAKERTOWN  1  E 

MAX 
MIN 

49 

30 

50 
25 

51 
34 

48 
20 

56 
41 

43 
28 

43 
20 

39 
25 

32 

21 

34 
27 

43 
31 

44 

30 

49 

30 

32 
16 

31 
20 

29 

7 

33 
21 

37 

30 

39 

34 

49 
35 

41 

30 

34 
28 

32 

13 

30 
26 

33 

20 

34 
23 

43 
10 

37 
26 

30 

2 

23 
0 

30 
4 

38.6 
22.7 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

51 
36 

53 
35 

55 

35 

52 
29 

58 
38 

47 
33 

45 
32 

36 
27 

33 
25 

35 
30 

47 
35 

45 
37 

42 
25 

35 
22 

33 
16 

31 
14 

33 
26 

42 
33 

39 

37 

46 
36 

39 
32 

38 
29 

33 
24 

32 
24 

36 
23 

36 
26 

45 
22 

37 
27 

27 
15 

26 

15 

34 
16 

40.0 
27.6 

RENOVO 

MAX 
MIN 

40 
27 

49 
26 

47 
31 

56 
27 

54 
29 

60 
29 

43 
26 

40 
24 

33 
20 

32 
20 

36 
28 

40 
26 

42 
28 

30 
12 

30 
9 

29 

5 

30 
9 

35 
26 

43 
33 

42 
34 

41 
29 

31 
21 

36 
12 

30 
14 

32 

20 

35 
24 

36 
22 

40 

27 

32 
11 

20 

4 

24 

4 

37.3 
21.3 

RIDGWAY  3  W 

MAX 
MIN 

49 
18 

44 
28 

49 
29 

57 
25 

56 

32 

40 
18 

33 
28 

30 
19 

29 

17 

36 
25 

42 
32 

47 

33 

47 
19 

29 

4 

28 

14 

29 
2 

34 
23 

40 
33 

41 
34 

41 
29 

30 
25 

29 
23 

30 
4 

29 
24 

30 
20 

33 
23 

37 
19 

33 
22 

23 

-  1 

15 

1 

29 

10 

36.1 
20.4 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

54 
24 

49 
33 

49 
31 

60 
35 

62 
29 

42 
22 

41 
28 

31 
U 

28 
12 

47 
27 

42 
34 

59 

39 

59 
22 

29 

12 

30 
16 

37 
11 

56 

30 

60 
37 

48 
37 

45 

30 

31 
26 

36 

19 

33 
23 

26 
22 

37 
22 

43 

24 

32 
21 

22 
6 

18 
9 

34 
10 

41.0 
23.4 

SCRANTON 

MAX 
MIN 

40 
31 

47 

30 

47 
33 

44 
27 

51 
28 

61 
26 

42 
27 

39 
23 

31 
23 

31 
22 

33 
26 

42 
33 

43 
28 

33 
16 

31 
17 

23 
9 

30 

7 

35 
26 

42 
33 

41 
35 

41 
27 

34 
22 

29 

15 

30 
16 

29 
14 

30 
18 

32 
21 

51 
26 

30 
15 

22 

7 

19 
6 

36.2 
22.2 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

46 
33 

45 

31 

44 
32 

46 
28 

51 
26 

40 
26 

39 

30 

33 
23 

30 
21 

34 
27 

41 
32 

43 
35 

42 
22 

32 
16 

31 
12 

28 

7 

37 
25 

40 
34 

39 

35 

41 
31 

35 
27 

30 
21 

29 
15 

28 

20 

31 

20 

32 
21 

50 
23 

34 

20 

21 

8 

IS 
0 

27 

12 

36.0 
23.1 

SHIPPENSBURG 

MAX 
MIN 

51 
24 

50 
30 

55 
35 

50 
26 

58 
40 

45 
27 

43 
28 

34 
24 

32 

17 

35 
25 

46 

31 

43 
35 

44 
26 

34 
18 

33 
24 

26 

10 

34 
25 

41 
31 

41 
36 

43 
34 

38 

30 

36 
26 

32 

18 

33 
26 

34 
25 

34 

20 

38 
15 

34 
28 

28 

7 

25 

7 

34 
10 

38.8 
24.5 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

53 

26 

46 
38 

47 
32 

60 
35 

60 
31 

43 
23 

40 
26 

30 
20 

27 
19 

45 
27 

42 
31 

55 
36 

44 
12 

29 

13 

27 

17 

34 
12 

52 

28 

46 

30 

46 
34 

39 

27 

30 
24 

30 
23 

32 

17 

30 
23 

26 
22 

31 
21 

35 
22 

30 
17 

18 
-  2 

15 
6 

34 
11 

36.0 
22.6 

STATE  COLLEGE 

MAX 
MIN 

36 
27 

49 
27 

47 
35 

52 

32 

54 
33 

45 
25 

43 
26 

35 
21 

28 
21 

30 
23 

41 
30 

40 
35 

42 
22 

26 
14 

32 

15 

24 
6 

29 
9 

33 
29 

36 
32 

42 
35 

37 
27 

31 
24 

31 

17 

28 
16 

32 
22 

32 
22 

41 
24 

45 
26 

30 
9 

17 
8 

21 
9 

35.9 
22.6 

STOYSTOWN 

MAX 
MIN 

41 
22 

53 
27 

48 
36 

54 
36 

59 
36 

40 
19 

42 
19 

32 

11 

25 

7 

32 
16 

44 
31 

44 
33 

47 
16 

22 

8 

30 
10 

24 

10 

35 

13 

50 
31 

48 
36 

46 

30 

31 
22 

27 

20 

28 
12 

26 

20 

27 
19 

26 

17 

39 

18 

43 
19 

26 
2 

14 
5 

18 

7 

36.7 
20.9 

STROU0S8URG 

MAX 
MIN 

4B 
27 

42 
25 

48 
27 

47 
20 

50 
29 

44 
24 

44 
21 

33 
22 

32 

18 

33 
25 

43 
29 

37 
32 

42 
21 

31 
14 

25 

10 

26 

-  1 

28 
23 

36 
28 

35 
32 

43 
31 

34 
26 

32 

19 

31 
10 

30 
21 

31 
20 

32 

17 

42 
12 

34 

20 

20 
0 

21 

-  2 

29 
3 

36.6 
19.5 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

41 
28 

52 

31 

53 
34 

54 
25 

52 
27 

63 
29 

46 
28 

41 
25 

31 
18 

31 
20 

35 

31 

42 
31 

43 
28 

34 
14 

36 
16 

27 

5 

31 

10 

34 

30 

41 
31 

40 
34 

44 
32 

37 
28 

37 
15 

31 
16 

31 
20 

37 
25 

39 
16 

42 
23 

31 

7 

22 

-  5 

23 

-  3 

36.4 
21.6 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

37 
20 

51 
21 

45 
29 

54 
29 

60 
27 

36 

20 

42 

20 

33 
20 

27 
20 

33 
21 

43 
32 

43 
32 

61 
19 

23 

9 

30 
10 

26 
4 

33 
5 

39 
31 

39 
34 

44 
32 

34 
24 

31 

20 

30 
8 

30 
14 

28 

20 

28 
22 

33 
24 

35 
21 

25 

0 

6 
0 

16 

5 

35.0 
19.1 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

47 
16 

41 
21 

50 
25 

57 
25 

53 
27 

39 

17 

36 
23 

25 
17 

26 

14 

39 
24 

37 
29 

51 
31 

40 
16 

26 
6 

25 

8 

29 

0 

40 
23 

37 
31 

40 
30 

36 
25 

26 

19 

27 
14 

26 
2 

26 

16 

26 

17 

30 
20 

32 
25 

26 

18 

19 
-  5 

10 

-  1 

28 

7 

33.6 
17.5 

TOBYHANNA 

MAX 
MIN 

47 
30 

44 
28 

43 
35 

43 
24 

43 
32 

41 
23 

37 
25 

30 
18 

29 
16 

34 
25 

39 
32 

36 
29 

39 
23 

28 
8 

24 
10 

27 

1 

29 

17 

36 
28 

35 
31 

37 
28 

31 
21 

26 
16 

30 
3 

27 
20 

26 
14 

33 
19 

48 
16 

35 
21 

22 
6 

17 
-  3 

28 

5 

33.6 
19.5 

TOWANDA  1  ESE 

MAX 

MIN 

51 
34 

50 
29 

48 
32 

49 
22 

53 
33 

42 
25 

41 
27 

34 
25 

31 
20 

41 
27 

41 
30 

45 
33 

46 
26 

33 
13 

32 

10 

26 

0 

35 
22 

41 
33 

40 
33 

41 
33 

36 
28 

32 
21 

26 
13 

27 
15 

32 
19 

36 
25 

60 
21 

38 
22 

25 

-  4 

21 
-  7 

33 
9 

37.9 
21.6 

TOWER  CITY  1  S 

MAX 

MIN 

40 
27 

51 
26 

50 
34 

52 
29 

63 
34 

51 
28 

45 
26 

41 
24 

33 
19 

31 
23 

40 
30 

43 
34 

42 
27 

32 

10 

33 
10 

26 

7 

31 
6 

32 

30 

42 
34 

40 
35 

41 

30 

35 
27 

34 
13 

30 
16 

29 

20 

34 
21 

37 
16 

45 
29 

30 
6 

20 
-  4 

22 

-  3 

37.6 
21.5 

UNIONTOWN 

MAX 

MIN 

57 
25 

49 
32 

69 
38 

63 

34 

62 
33 

47 
27 

41 
30 

33 

17 

40 
14 

50 
37 

48 
39 

62 

43 

43 
19 

33 
14 

33 
20 

43 
19 

59 
35 

54 
41 

54 
40 

43 
31 

32 
29 

33 

27 

38 
25 

34 
23 

27 
23 

41 
24 

47 
31 

31 
20 

20 
10 

21 
13 

36 
10 

43.1 
26.6 

WARREN 

MAX 

MIN 

50 
24 

44 
32 

51 
36 

59 
30 

57 
29 

42 
24 

36 
26 

28 
21 

30 
19 

43 
27 

41 
32 

49 
35 

44 
20 

32 
12 

27 
9 

33 
4 

39 
24 

38 
34 

38 
34 

38 
26 

29 
26 

30 
22 

30 
12 

29 
21 

30 
20 

33 
23 

36 

30 

31 
19 

20 

I 

14 
5 

31 
12 

36.6 
22.3 

WAYNESBURG  2  W 

MAX 
MIN 

56 

20 

51 
28 

60 
39 

65 
29 

65 
34 

47 
17 

43 
24 

32 
18 

32 
11 

50 
29 

50 
43 

62 

36 

62 
19 

30 
6 

32 
15 

42 
13 

59 
32 

53 
36 

50 
33 

45 

30 

33 
26 

35 
26 

38 
20 

37 
26 

28 
21 

40 
19 

44 
21 

32 
19 

22 

6 

20 
10 

36 
2 

43.6 
23.0 

WELLSBORO  3  S 

MAX 
MIN 

35 
28 

47 
28 

48 

35 

46 
33 

49 
36 

43 
25 

36 
25 

32 

19 

27 
14 

27 
15 

35 
26 

34 
29 

39 

21 

25 
10 

27 
8 

17 

-  1 

24 

0 

33 
22 

39 
32 

36 
30 

34 
25 

28 
21 

30 
14 

22 

16 

22 

12 

32 

19 

33 
21 

41 
21 

23 
5 

13 
1 

16 
2 

32.1 
19.0 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

48 
32 

54 
34 

56 
35 

57 
28 

59 
30 

56 
27 

47 
29 

47 
24 

40 
21 

34 
16 

36 
26 

49 
33 

46 

30 

38 
16 

36 

16 

33 
11 

33 
12 

35 
29 

38 
29 

40 
34 

48 

30 

41 
27 

40 
22 

35 
22 

35 
19 

37 
21 

38 
21 

46 
24 

34 
16 

29 

12 

30 
13 

41.8 
24.0 

See  Reference  Notes  Follovlng  Station  Index 
-  198  - 


Conllnuvd 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYL 
DECEMBER 

/AN  I A 
1961 

t 

< 

Day  Of  Month 

Stallon 

1 

a 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  '  30      31 

KILLUMSPORT    WB    AP 
VOR<    3    SStf   PUMP    STA 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

*8 
31 

53 

2» 

51 

30 

55 

26 

52 

31 

56 

31 

«9 
2S 

53 
26 

53 

27 

57 
45 

43 
28 

47 
23 

42 
28 

45 
22 

34      31 
26      21 

38      32 
23      15 

34  43       43 
28      30      35 

35  47      42 
28      29      37 

44       34       32 
22      14      13 

43      34      35 
30      14      27 

25      36      47 
7      22      33 

30      34      40 
10      26      32 

39 

37 

40 
36 

44 
33 

44 
34 

34 

30 

38 

31 

36 

20 

38 

26 

30 
16 

32 

18 

29 
22 

31 
26 

35 
21 

37 
27 

37 
22 

37 
16 

40 
24 

41 

12 

34 
13 

35 

28 

20      23      30 
4        0      11 

28      26      39 

1         0        2 

37.8 
22.8 

40.1 
23.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

' 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 

41 

41 

43 

47 

-48 

43 

41 

40 

38 

38 

39 

41 

41 

38 

37 

37 

36 

37 

38 

38 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

38.5 

MIN 

39 

41 

41 

42 

43 

41 

40 

38 

37 

37 

38 

39 

37 

37 

37 

36 

35 

36 

37 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

36.2 

LANDISVILLE  2   NW 

2    INCHES 

8  AU 

37 

39 

39 

37 

43 

37 

36 

35 

33 

35 

35 

38 

39 

33 

33 

31 

31 

31 

34 

35 

35 

33 

32 

- 

- 

33 

33 

34 

33 

32 

31 

34.7 

STATE   COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 

40 

42 

45 

43 

45 

39 

37 

35 

34 

34 

37 

39 

39 

34 

33 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

33 

31 

30 

35.5 

HIN 

34 

37 

40 

38 

38 

35 

35 

34 

33 

34 

34 

37 

34 

33 

31 

30 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

31 

29 

29 

33.5 

4    INCHES 

MAX 

40 

41 

44 

43 

45 

39 

38 

36 

35 

35 

37 

39 

37 

35 

34 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

33 

34 

33 

32 

30 

35.7 

MIN 

35 

38 

40 

38 

39 

36 

36 

34 

34 

34 

35 

37 

35 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

30 

29 

34.0 

8    INCHES 

MAX 

42 

43 

45 

43 

44 

42 

40 

39 

37 

37 

39 

40 

40 

38 

36 

36 

34 

35 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

36 

35 

36 

35 

34 

33 

37.6 

MIN 

38 

40 

42 

40 

42 

40 

39 

37 

37 

36 

36 

38 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

33 

33 

32 

36.1 

12    INCHES 

MAX 

42 

43 

44 

44 

45 

44 

42 

41 

40 

39 

39 

40 

40 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

35 

39.0 

MIN 

40 

42 

43 

42 

43 

42 

41 

40 

39 

39 

38 

39 

39 

38 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

38 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

34 

37.9 

16    INCHES 

MAX 

45 

45 

46 

46 

46 

45 

44 

42 

42 

41 

41 

42 

43 

41 

40 

40 

38 

38 

39 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

40.6 

MIN 

42 

43 

43 

43 

44 

43 

42 

41 

41 

40 

40 

40 

41 

40 

39 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

39.1 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab 


Slope  of  Groxind:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conotton  gravelly  loam, 
grapes  and  native  weeds.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 


Ground  Cover:   Seedling 


Landisville  2  ^fW  -  Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod 
which  is  kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Slope  of  Ground:  Gentle  slope  to  the  southeast.  Soil  Type:  Hagerstown  silt  loam.  Ground  Cover:  Kentucky  blue  grass 
kept  clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  inches.  Instrumentation:  Copper-Constantan  Thermocouple  on  recording 
Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1961 


4 


Day  of  month 

Station 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.6 

.5 

2 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.1 

3.0 
5 
.5 

T 
5 
.7 

4 
.6 

T 
4 
.6 

3.1 
4 
.7 

5 
1.0 

4 
.7 

T 
4 
.6 

AUSTINBURG  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

I 

T 

T 
T 

T 
T 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
1 

.8 

1 

.8 
2 

.3 

1 

T 
1 

1 

.6 

T 

T 
1 

T 
2 

2 

T 

1 

T 
T 

1.6 

T 

.7 

T 
2 

1.0 

4 

T 
3 

3 

1.7 
3 

T 
3 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

1 

4.0 
6 

5 

T 

.5 
1 

T 

1.0 

1 

1 

T 

2.2 
2 

.5 

T 
2 

1.5 

3 

.5 

3 

.5 
3 

1.0 

4 

T 
3 

1.0 
4 

.5 

4 

T 
4 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

5.0 
4 

T 
6 

6 

1.0 
5 

1.0 
4 

T 

5 

1.0 
5 

T 
5 

CANTON  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.8 

3 

.5 
3 

.1 

3 

2 

2.0 
4 

T 
4 

3 

3 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
1 

.5 
1 

2.0 
2 

4.0 
6 

6 

6 

6 

3.0 
5 

3 

3 

3 

CARROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
1 

1.0 
2 

T 
T 

T 
T 

T 

.1 

T 

T 
T 

1.0 

1.0 
2 

1 

4.0 
4 

2.0 
5 

1.0 
5 

4 

.1 

4 

1.0 

5 

1.0 
5 

T 

5 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 

10. 0 
10 

9.0 
15 

.5 
10 

4 

2 

.5 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

3.0 
3 

2.5 

.5 

3 

T 
2 

2.0 

3 

1.0 

3 

.5 
3 

3.0 
5 

.5 
5 

.5 

5 

.3 

4 

T 
4 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

" 

- 

- 

- 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

.5 

T 
I 

1 

4.0 
4 

T 
4 

4 

T 
2 

1.0 
3 

.5 
3 

.5 
4 

.5 
3 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

2.7 

1 

.1 

3 

T 
3 

1 

T 

4.9 
2 

.1 

4 

T 
2 
.2 

2 
.2 

T 

T 

.3 

.3 

T 
T 

.3 

.6 

1 

T 
T 

T 

.8 

1.4 

1 

T 
3 
.3 

.4 

2 

.3 

T 
2 
.2 

EVERETT  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

r 

1.5 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

T 
3 

2 

.5 

1 

T 
1 

.5 
2 

T 
2 

GALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 

.3 

I 

T 

.3 

T 

.3 

T 

T 

2.0 

2 

.3 
2 

2 

1 

1 

.2 

T 

T 

GEORGE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

.3 

T 

T 

4.0 
4 

2.1 
6 

5 

5 

3 

.2 

3 

3 

3 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

7.0 
6 

1.5 

7 

6 

5 

1.0 
4 

T 
3 

3 

3 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

1.6 

1 

T 

.1 

.4 

1 

T 

T 

T 

4.2 

9.7 
4 
.5 

10 
1.4 

7 
1.2 

T 
6 
.8 

2.4 

5 

1.0 

6 
1.2 

5 
1.2 

.4 
5 
1.0 

HOLTWOOD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
1 

1.0 

1 

T 
T 

3.0 
3 

1.5 
5 

.1 

T 

T 

1 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 
T 

.9 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 
T 

T 

2.0 
2 

1.5 

3 

.5 

3 

2 

.5 

2 

.5 

2 

.5 
3 

.4 

3 

KANE  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

2.0 
2 

.5 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

1 

1 

.5 
1 

T 
T 

.8 

1 

1.0 

2 

2 

3.0 

5 

.3 

5 

.5 

5 

1.0 
6 

1.0 
6 

.3 
5 

T 
5 

.2 

5 

LANCASTER  2  NE  PUMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

3.5 

4 

1.0 
4 

2 

1 

1 

2.0 
3 

3 

3 

2 

LAWRENCEVILLE  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

3.5 
4 

3 

3 

2 

~ 

3 

T 
3 

MARTINSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

.4 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

3.0 
2 

T 
4 

T 
4 

1 

1 

2 

T 
2 

T 
2 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

1 

.5 
1 

1 

1 

2.4 

2 

4.0 
6 

5 

5 

1.0 
4 

5.5 
8 

6 

6 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.2 
T 

T 
T 

5.2 
6 

1.3 
5 

.2 

3 

T 
T 

.1 

T 

.5 

T 

.8 

1 

1 

T 

.3 

T 

2.5 
2 

1.6 
2 

T 
2 

3.0 
4 

.5 

4 

.5 

4 

.6 
4 

1.7 

4 

.5 
4 

.5 
4 

.2 

4 

MED  IX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

.5 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.3 
3 

.9 
4 

.1 
4 

.1 

4 

T 
2 

.4 
2 

.4 

2 

.4 
2 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

1 

.5 
2 

.2 
2 

.5 

3 

5.0 

7 

T 
7 

6 

2.2 

7 

3.5 
10 

T 
8 

7 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

~ 

~ 

- 

~ 

- 

~ 

~ 

- 

= 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

2.0 

2 

T 

T 

T 

2.9 

.3 

2 
.3 

2 
.2 

1 

1 

T 

T 

PHILIPSBURG  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

1 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 
T 

1.3 

T 

1 

T 
T 

T 

.1 

.1 

T 

T 
T 

T 

2.1 

1 

T 
2 
.2 

1 

1.0 

T 

.2 

T 

.2 

T 

.2 

1 

.2 

1 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

2.0 
2 

2 

1 

1 

1 

1.0 

1 

.1 

1 

1 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

1.0 
3 

8.0 
11 

T 
8 

8 

3.0 
8 

1.5 
9 

8 

8 

READING  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

T 
1 

T 

3.9 

3.7 
4 

7 

5 

3 

.9 

3 

3 

3 

.2 

3 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SCRANTON  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

1.1 

.2 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

T 

.2 

.3 

T 

1.3 

5.3 
2 
.1 

.2 

6 
.5 

6 
.5 

.3 

5 
.4 

3.8 

5 
.4 

5 

.4 

T 
5 
.4 

T 
5 
.4 

SH1PPENS8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

1 

8.0 
9 

T 
B 

8 

5 

4.0 

7 

6 

6 

6 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 

l.O 

1 

T 

1 

1 

1.0 

2 

2.0 
3 

T 
3 

2 

1.0 
2 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

TIONESTA  2  SE  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.5 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
2 

T 
1 

5.0 
6 

2.0 
6 

.5 

6 

.5 

5 

.5 
5 

.5 

5 

.5 

6 

T 
6 

TOWANDA  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
2 

3.5 

5 

4 

3 

1.0 
3 

7.5 
9 

5 

4 

TOWER  CITY  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

.7 

1 

T 

3.3 
3 

1.0 
3 

3 

3 

2.0 

4 

4 

4 

4 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.9 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

.3 

T 
T 

.9 

1 

5.7 

1 

T 

e 

.6 

T 
4 
.4 

T 
2 
.2 

3.2 
1 

3 
.3 

T 
3 
.2 

T 
3 
.2 

» 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Itl 


PENNSYLVANIA 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitotion 

<  1 

.   1 

Si 

01     c 

<  s 

< 

Hi 

X 

1 

i 

Q 

s. 
I 

V 

No.  of  Doys 

1 

T      £      * 

a 
6 

Q 

Sno 

~,  Sleet 

No.  of  Days 

Sration 

Max. 

Min. 

1 

II 
1     0 

i 
1 

o 

o 

1 

0 

o 

6 
S 

1 

si 

Si 

hi 

MAY    1951 

MIDLAND    DAM   7 

M 

0 

0 

0 

0 

MONTGOMERY    LOCK    AND    DAM 

M 

0 

0 

0 

0 

JUNE    1961 

BETHLEHEM    LEHIGH    UNIV 

81.0 

65.1 

73.1 

2.0 

92 

13+ 

54 

17+ 

5 

2 

0 

0 

0 

2.00 

-    1.79 

.39 

22 

.0 

0 

9 

0 

0 

AUGUST    1961 

BETHLEHEM   LEHIGH  UNIV 

81.7 

69.0 

75.4 

1.8 

90 

7 

58 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

5.51 

1.01 

1.51 

21 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIXON 

81.2 

56.1 

68.7 

89 

11 

43 

18+ 

22 

0 

0 

0 

0 

3.05 

1.09 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

SEPTEMBER    1961 

DIXON 

80.8 

53.2 

67.0 

91 

13 

30 

30 

104 

5 

0 

2 

0 

.79 

.47 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

OCTOBER    1961 

BURNT    CABINS   2   NE 

69.7 

39.6 

54.7 

80 

14 

25 

28 

312 

0 

0 

6 

0 

0 

PHOENIXVILLE    1    E 

70.2 

41.3 

55.8 

-      .8 

80 

10+ 

28 

27 

282 

0 

0 

4 

0 

1.41 

-    1.71 

.46 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

NOVEMBER    1961 

MEAOVILLE    1    S 

48.3 

31.3 

39.8 

.5 

80 

4 

21 

22+ 

747 

0 

1 

19 

0 

3.59 

.47 

1.22 

17 

8.7 

2 

18+ 

6 

2 

2 

1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 

1 

StaUoB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAY    1961 

IdlDLASD  DAK    7 

.18 

.09 

.44 

.04 

.02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

aOSTGOHERY    LOCK  t    DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.43 

.15 

.60 

.03 

.21 

" 

JUNE   1961 

BETHLEHEV  LKHICH  UNIV 

.38 

.17 

.17 

.05 

.22 

.15 

.05 

.39 

.22 

.14 

.16 

2.00 

CHADDS   FORD 

.16 

.03 

.04 

.35 

.98 

.41 

1.24 

.15 

.49 

3.85 

JVLY    1961 

POTTSVILLE 

.13 

.05 

.09 

T 

.01 

.46 

.28 

T 

1.95 

.11 

.01 

.36 

.04 

.51 

T 

T 

.42 

1.15 

T 

5.57 

WEST  HICKORY 

.80 

.20 

.10 

.01 

.18 

.25 

.25 

.49 

.03 

.45 

.18 

2,94 

AUGUST    1961 

BETHLEBEM   LEHIGH  U»IV 

.01 

.04 

.46 

.16 

.90 

.15 

1.51 

.30 

.04 

.10 

.22 

.18 

1.44 

5.51 

BRADFORD  CNTRL  FIRE  STA 

.as 

.10 

.18 

.01 

.02 

.07 

.02 

.08 

.28 

.17 

.82 

.03 

.03 

.29 

.08 

T 

2.43 

CHADDS    FORD 

.22 

1.35 

.16 

.46 

.61 

.15 

.26 

.22 

3.43 

DIXON 

.39 

T 

.17 

.13 

T 

.19 

.01 

.64 

.10 

.33 

1.09 

3.05 

KARTHAUS 

T 

.02 

1.54 

.04 

.39 

.18 

T 

1.63 

T 

.02 

3.82 

PALU 

.19 

.45 

.28 

1.10 

.30 

.12 

.23 

.12 

2.78 

SEPTEMBER   1961 

CHADDS   FORD 

.39 

.12 

2.31 

.61 

.11 

3.54 

DIXON 

.09 

.47 

.16 

T 

.07 

.79 

GRATERFORD 

.06 

.85 

.05 

.06 

.81 

.16 

1.99 

KARTHAUS 

• 

.60 

.35 

1.97 

.35 

.10 

3.37 

OCTOBER  1961 

BURST   CABINS 

.19 

.65 

.19 

- 

.33 

.12 

.12 

- 

KARTHAUS 

.33 

.52 

.28 

.10 

.34 

.03 

.04 

.05 

.32 

2.01 

PHOENIXVILLE  1    E 

.16 

.36 

.05 

.33 

.05 

.46 

T 

T 

1.41 

WEST   HICKORY 

.69 

.10 

.21 

.75 

.05 

.15 

.37 

.30 

.10 

.14 

.33 

3.19 

NOVEMBER   1961 

UEADVILLE  1    S 

.22 

.01 

.03 

.19 

.04 

T 

.03 

.33 

T 

1.22 

.28 

T 

.05 

.02 

T 

1.14 

T 

.03 

T 

T 

1    3.59 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAY  1961 

HIDLAND  DAH   7 

MAX 

MIN 

66 
43 

53 
36 

52 
39 

63 
33 

68 
35 

67 
53 

77 
57 

77 
59 

77 
52 

64 
52 

77 
44 

75 
60 

liONTGOUERY  LOCK  AND  DAH 

MAX 
UIN 

73 
51 

63 
50 

65 
37 

61 
41 

62 
39 

67 
38 

76 
35 

80 
43 

79 
41 

54 
36 

76 
38 

77 
55 

67 
35 

76 
35 

JUNE  1961 

BETHLEHEM   LEHIGH   UNIV 

MAX 
HIN 

83 
63 

84 
76 

83 
60 

73 

54 

83 
59 

84 
74 

86 
68 

74 
69 

78 
71 

80 
72 

83 
68 

92 
70 

92 
76 

84 

77 

66 
57 

74 
54 

80 
54 

81 
58 

86 
60 

88 
68 

78 

67 

76 
68 

83 
62 

78 
66 

78 

64 

80 
61 

73 
61 

79 
61 

83 
65 

87 
71 

81.0 
65.1 

AUGUST  1961 

BETHLEHEM   LEHIGH   UNIV 

MAX 

UIN 

81 
73 

71 
68 

78 
68 

78 
68 

77 
69 

79 
69 

90 
70 

88 
68 

88 
72 

88 
73 

81 
71 

84 
76 

82 
69 

79 
58 

84 
62 

86 
66 

80 
62 

82 
60 

79 
62 

78 
64 

69 
63 

82 
68 

75 
70 

80 
70 

84 
75 

81 
75 

83 
73 

88 

75 

84 

76 

85 
72 

88 

74 

81.7 
69.0 

DIXON 

UAX 
UIN 

81 
60 

82 
58 

69 
62 

81 
58 

83 
56 

85 
56 

78 

56 

81 
56 

85 
56 

86 
59 

89 
59 

88 
59 

84 
52 

70 
44 

75 
44 

86 
50 

80 
43 

81 
43 

84 
46 

85 
SO 

83 
58 

65 
58 

81 
58 

76 
63 

81 
65 

84 
66 

79 

64 

83 
63 

86 
63 

83 
58 

83 

55 

81.2 
56.1 

SEPTEMBER   1961 

DIXON 

UAX 
HIN 

90 
59 

89 
64 

88 
65 

84 
65 

90 
65 

89 
59 

89 
59 

80 
67 

86 
59 

85 
59 

86 
59 

90 
59 

91 
61 

90 
63 

84 
55 

66 
38 

70 
36 

70 
35 

73 
35 

72 
43 

74 
61 

81 
55 

81 
55 

89 
56 

89 
59 

76 
59 

69 
44 

72 
41 

68 
32 

63 
30 

80.8 
53.2 

OCTOBER   1961 

BURNT  CABINS 

UAX 

UIN 

72 
53 

74 
50 

73 
48 

56 
38 

70 
32 

73 
38 

76 
40 

75 
40 

75 
45 

77 
41 

77 
44 

77 

45 

79 
46 

80 
47 

49 
39 

56 
43 

69 
30 

77 
37 

78 
39 

75 
43 

70 

46 

64 
42 

65 
28 

62 
34 

72 
36 

72 
43 

46 
36 

56 
25 

75 
29 

71 
32 

72 
40 

69.7 
39.6 

PHOENIXVILLE  1   E 

UAX 
UIN 

75 
43 

68 
47 

68 
49 

59 
45 

67 
31 

77 
40 

80 
44 

72 
50 

80 
53 

80 
46 

79 
50 

75 
50 

79 
48 

74 
48 

54 
40 

56 
43 

69 
33 

78 
42 

74 
44 

73 
40 

69 
45 

63 
41 

58 
32 

61 
30 

70 
35 

64 
38 

60 
28 

65 
34 

77 
39 

79 
39 

74 
34 

70.2 
41.3 

NOVEMBER  1961 

UEADVILLE   1    S 

UAX 

UIN 

61 
45 

50 
31 

65 
44 

80 
40 

51 
40 

61 
38 

47 
31 

47 
33 

37 
28 

34 
21 

39 
22 

57 
25 

56 
43 

64 
46 

50 
29 

51 
29 

59 
40 

t 

41 
28 

40 
21 

34 
22 

35 
29 

38 
21 

44 
23 

47 
39 

41 
25 

50 
26 

60 
35 

41 
27 

32 
28 

38 
31 

48.3 
31.3 

S«e  leieience  a 


at  loUovring  Stdtioa  liid«x- 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DELAYED  DATA 


Station 

And 

Depth 

Day  of  month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

NOVEMBER  1961 

LANDISVILLE   2  NW 

2    INCHES 

8   AU 

50 

45 

53 

58 

59 

59 

54 

47 

44 

42 

40 

41 

4V 

50 

51 

48 

49 

44 

41 

42 

40 

38 

40 

46 

41 

39 

42 

38 

36 

37 

45.4 

Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which  is  kept  clipped  to 
height  of  2  inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer, 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOVEMBER    1961 
MEADVILLE    1    S 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

3.3 
2 

.7 

T 

3.5 
2 

T 

1 

1.0 

1 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

S«0  raierence  aotai  following  Station  Indax. 
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"^/ifit*" 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
CORRECTED  DATA 


Temperature 

Preci 

sitation 

II 

s.  \ 

< 

ill 

in 

J 

CD 

I 

1 

J 

a 

>. 
S 

No.  of  Day* 

■5 

III 

1 

1 

% 

o 

1 

Snow,  Sl*«t 

No.  o(  Doyi 

Srtlion 

Mox, 

MIn. 

1 

M 
1  % 

{ 

0 

o 

0 

o 

• 
% 

0 

S 

■ti 

i  > 

MAY    1961 

MARION    CENTER    2    SE 

64.6 

*2.6 

53.6 

85 

15 

28 

4+ 

359 

0 

0 

4 

0 

3.59 

.98 

7 

T 

7 

3 

0 

JUNE    1961 

MARION    CENTER    2    SE 

76.6 

53.6 

65.1 

97 

1 

41 

4 

63 

1 

0 

0 

0 

4.06 

1.17 

10 

.0 

0 

10 

3 

1 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

k 

MAY   1961 

MABION  CENTER  2   SE 

MAX 
MIN 

60 
42 

49 
28 

48 
37 

58 
28 

61 
32 

56 
47 

68 
49 

72 
55 

78 
54 

65 
45 

69 
45 

69 
54 

78 
57 

83 

55 

85 
59 

73 
54 

68 
34 

59 
52 

52 
46 

60 
35 

56 
43 

49 
42 

62 
35 

70 
34 

76 
36 

70 
40 

46 
34 

70 
33 

62 
49 

61 
32 

71 
35 

64.6 
42.6 

JUNE   1961 

MARION  CENTER   2   SE 

MAX 

MIN 

97 
51 

, 1 

81 

56 

79 

59 

73 
41 

81 

51 

80 

55 

1 1 

81 
58 

77 

61 

69 

63 

77 
62 

84 
58 

86 
60 

86 
62 

73 

58 

66 
43 

70 
44 

73 

44 

76 
47 

76 
53 

77 
58 

1 1 

63 
58 

1 

74 
54 

1 

74 

56 

69 
46 

68 
48 

68 
47 

77 
48 

80 
53 

83 
52 

80 
63 

76.6 
53.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g°4 

HAY   1961 

BELLEFONTE  4   S 

WIND 

70 

52 

153 

101 

61 

37 

88 

86 

73 

76 

29 

61 

59 

57 

53 

100 

85 

39 

91 

76 

98 

64 

51 

75 

101 

168 

85 

135 

135 

73 

88 

2520 

JDNE  1961 

BELLEFONTE  4   S 

WIND 

99 

161 

143 

66 

75 

80 

43 

46 

68 

66 

62 

49 

44 

63 

46 

33 

32 

37 

89 

86 

104 

38 

31 

. 

130 

68 

110 

88 

55 

89 

2101 

JTILY   1961 

BELLEFONTE  4   S 

WIND 

76 

96 

143 

120 

64 

40 

31 

61 

47 

39 

71 

69 

68 

55 

57 

39 

82 

82 

70 

29 

52 

31 

23 

36 

103 

84 

28 

29 

34 

44 

49 

1852 

AUGUST   1961 

BELLEFONTE  4    S 

WIND 

50 

42 

67 

16 

33 

73 

79 

36 

54 

33 

39 

72 

62 

70 

60 

57 

93 

26 

37 

38 

33 

44 

35 

63 

76 

35 

51 

88 

74 

65 

45 

1646 

SEPTEMBER   1961 

BELLEFONTE   4    S 

WIND 

40 

75 

36 

32 

31 

20 

23 

31 

25 

20 

26 

32 

41 

99 

126 

86 

30 

32 

25 

22      23 

69 

45 

31 

23 

66 

74 

41 

68 

26 

1318 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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Climatological  Data  Table: 
Clarion  3  SW 


English  Center 


CORRECTIONS 
MONTH:   NOVEMBER  1960 


Daily  Precipitation  Table: 
Clarion  3  SW 

English  Center 


Total  Precipitation  and  Departure  Table: 
Clarion  3  SW 


ANNUAL:   1960 


English  Center 


Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table: 
Carlisle 


MONTH:   JANUARY  1961 


Total  prec 
No.  of  day 
Northwest 
precipitat 
from  long- 
Total  prec 
Greatest  d 
missing, 
missing. 
Susquehann 
tation  sho 
long-term 


PENNSYLVANIA 


ipitation  should  be  2.24. 

with  .10  or  more,  11. 
Plateau  Division  average 
ion  should  be  2.33,  departure 
terra  average,  -0.92. 

ipitation  should  be  missing, 
ay  of  precipitation  should  be 
No.  of  days  with  .10  or  more, 
50  or  more,  missing.   Middle 

Division  average  precipi- 
uld  be  1.90,  departure  from 
average,  -1.49. 


Amount  on  the  1st  should  be  .43. 
Amount  on  the  1st  should  be  missing. 


Total  precipitation  for  November  1960 
should  be  2.24.   Annual  total  precipi- 
tation 36.32. 

Total  precipitation  for  November  1960 
should  be  El. 82.   Annual  total  precipi- 
tation E39.01. 


Snowfall  on  the  8th  should  be  0. 


Climatological  Data  Table: 
Port  Clinton 


MONTH:   APRIL  1961 


MONTH:   MAY  1961 


Total  snowfall  should  be  1.5.   East 
Central  Mountains  Division  average  snow- 
fall should  be  2.4. 


Daily  Precipitation  Table: 
Tamaqua  4  N  Dam 


Daily  Temperature  Table: 

Marion  Center  2  SE 


MONTH:   MAY  THROUGH  JUNE  1961 


Correct  as  follows:   10th,  *;  11th,  0; 
12th,  .72;  monthly  total,  3.86. 


Delete  data  published,  see  corrected  data 
for  record. 


MONTH:   MAY  THROUGH  SEPTEMBER  1961 


Evaporation  and  Wind  Table: 
Bellefonte  4  S 


Daily  Precipitation  Table: 
Lynch 


Monthly  and  Seasonal  Snowfall  Table: 
Port  Clinton 


Climatological  Data  Table: 
Allentown  Gas  Co 

Madera 


Pleasant  Mount  1  W 


MONTH:   JUNE  1961 


MONTH:   SEPTEMBER  1961 


Delete  all  wind  data, 
data  for  data. 


See  corrected 


Correct  as  follows:   1st,  0;  2nd,  *,  3rd, 
0;  4th,  0;  5th,  0;  6th,  0;  7th,  0;  8th, 
0;  monthly  total,  5.98. 


Monthly  total  for  April  should  be  1.5. 


Total  degree  days  should  be  53. 

Total  precipitation  should  be  3.72.   No. 
of  days  with  precipitation  .10  or  more, 
4;  .50  or  more,  2.   Central  Mountains 
Division  average  precipitation  should 
be  1.85,  departure  from  long-terra  aver- 
age -  1.17 . 

Total  degree  days  should  be  133. 
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CORRECTIONS  (Continued) 
MONTH:   SEPTEMBER  1961 


Daily  Precipitation  Table: 

Coraopolis  Neville  Island 


Madera 


Dally  Temperature  Table: 
Tower  City  1  S 


PENNSYLVANIA 


Correct  as  follows:   2nd,  ♦;  15th,  *; 
monthly  total,  2.54. 

Correct  as  follows:   13th,  0;  14th,  0; 
monthly  total,  3.72. 


Correct  as  follows:   maximum  on  27th, 
74;  28th,  75;  29th,  70;  30th,  61. 
Minimum  on  27th,  42;  28th,  42;  29th, 
41;  30th,  36. 


MONTH:   OCTOBER  1961 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Franklin 


Daily  Precipitation  Table: 
Franklin 


Total  precipitation  should  be,  2.90; 
departure  from  long-term  average,  -  1.6, 
No.  of  days  with  precipitation  .10  or 
more,  7;  . 50  or  more,  3;  1.00  or  more, 
0.   Northwest  Plateau  Division  average 
precipitation  should  be  2.92,  departure 
from  long-term  average  -  0.29. 


Amount  on  the  31st  should  be  .53. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1961 


i 


P  1 1  I  i  s  i  I  1 1 


4  $ 

mil 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
UECKUUER  1961 


5  1       i 


S  n 

O  aj 
U  <!> 


•P  c 

OS  3 

■M  O 

•rt  E 


OJ   O 
3   O. 

cr  ^ 


■p  ^* 

e8  O 

K  III 

o  a 

u  a 

a  e 


o  -o 
X!  o 


o  *> 
m  a 


STATION  INDEX 


OCHETONIA   LOCK    3 
ALLENS    MILLS 
ALLENTOWN    WB    AP 
ALLENTOHN    GAS    CO 

TOONA    HORSESHOE    CUR< 

APOLLO    2    W 
ARENOTSVILLE 
STINBUftG    2    W 

KEBSTOWN    3    ¥NW 
BARNES 

CREEK    0AM 
BEAR    GAP 
BEAVER    FALLS 
BEAVERTOWN 
BECHTELSVILLE 


ILEHEM    LEHIGH    U» 
BLAIN 

blairsville  6  ene 
eslee  corners 
bloserville  1  n 
boswell  1  sw 

braddock  lock  2 

BRADFORD    FAA    A | RPOl 
BRADFORD    CNTRL    F I R( 
BRADFORD    U    W    RES 
ZEWOOD 


BUCKSIOWN    1 


'    KLINE 

[canton    1     NW 
ICARLrSLE 
CARROLLTOWN    2 
.CARTER    CAMP    2    1 
;CEOAR    RUN 


CLARION    3    SM 
jCLAUSSVULE 

clatsville  1  w 

:clearfiflo 

clermont 

<lermont  1.  nh 
[coatesville   I   sw 

CONFLUENCE    1     SW   DAI 
[CONFLUENCE    1    HM 
ICONNEAUTVILLE 

[cONNEAUTVILLE    6    E 
KONNELLSVTLLE 
CONNELLSVILLE    ?    E 
CONSHOMOCKEN 

koOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE 
COHHT 

(COUDERSPOPT  3  NH 
(COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  ;  WSW 


DEVAULT  1  W 

piNGMANS  FER( 

bONEGAL 
pONORA 
POYLESTOWN 

RIFTWOOD 
bU  BOIS  7  e 
buNLO 
buSHORE  2    SSI 

Ieagles  mere 

east  brady 
ebensburg 

NBOnO 

EMPORIUM  I  N 

ENGLISH  CENTI 


FORD  CITY  4  S  I 

NKLIN 
FREELANO 
GALE  TON 

SEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

YSBURG 

YS8URG  1  S 
5IFF0RD 

SLENCOE 

SLEft  HAZEL  2    H 

SLENMOOPE 


QLENWIL 


•  RD  OASI 


OSBORO 
&RATERFORO 
GRATERFORD  1  £ 
GREENSBORO  LOCK 
GREENSBURG  2    E 

GREENVILLE 
HANOVER 

tSBURG  WB  Al 
HARRISBURC  NORTI 
HAWLEY 

HAWUEY  1  S  DAM 

HOLLIDAYSBURG 

HOLLISTERVILLE 

H40LTW00D 

HOME 


-lUNT  INGDON 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 
LEHIGH 


MORELi 
ADAMS 
IOGA 
LLEGHENY 


COUNTY 


YCOMINC 

DELAMARE 
RANKLIN 
ASHINGTON 

ESTMORELANI 
CENTRE 


AMBR I  A 
ON TOUR 


KYOMINC 
WESTMORELAND 

IN6T0N 
BUCKS 


3394 

KAYNE 

■ION  T  GOME  RY 

3A3? 

MONTGOMERY 

3SI*. 

WESTMOR£LA^ 

JS26 

MERCER 

3662 

YORK 

YORK 

3756 

WAYNE 

3761 

WAYNE 

*001 

3LAIB 

4AYNE 

LANCASTER 

'.027 

INDIANA 

(,043 

MAYNE 

40a« 

i<AVNE 

A04  7 

CHESTER 

SUSQUEHANN 

ftl59 

HUNTINGDON 

*0  35 
42  00 


40  51 

40  31 

41  04 


41  12 

40  37 
40  07 


41  5S 
40  58 
40  05 


41 
40 

28 

41 

?3 

40 

4% 

41 

37 

41 

39 

06 

41 

A3 

29 

77  56 

79  26 
75  39 
BO  20 
TB  26 

7  6  30 


41 

52 

OB 

41 

17 

2b 

i' 

40 

11 

to 

13 

42 

11 

47 

05 

12 

40 

00 

23 

41 

14 

30 

40 

30 

80  13 
75  27 


75  10 

75  11 

78  24 
75  26 
T6  20 

79  06 


19 


OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


if 


CORPS    OF    ENGINEERS 
CHARLES    H.    ALLEN 

WEATHER    BUREAU 
LEHIGH    VALLEY    GAS    DIV. 
ALIOONA    WATER    BUR. 

EUGENE    R.    YOUNG 
A.    STATE    COL.    EKP.STA. 
iTTO   0.    BACON 
GH.    CUT    FLOWER    CO. 
ORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS   OF    ENGINEERS 

ING    CREEK    WATER    CO. 
BD    R.    KEMP 

marlin  r.  ettinger 
paul  w.  fisher 


R0CK1 


CORPS   OF    I 

£0.    AVIA 
iRAOFOBD    I 

'A.    lURNP 

fO.     AVIA 


I    PRISON    FAI 
,R    «    FNDRY. 


WEATHER    BUREAU 


>I10N    AGENCY 

COOPER 
MANGES 
C.    ADAMS 


MRS. MILDRED    SPENCER 
OLL    G.    MILLER 

ARC    L.     MENKEN 
RYN    T.    KREIGHSAUI 

ARL    TOUCHTON 
CHARLES   A.    BENDER 
WEST    PENN    POWER    CO. 
CORPS   OF    ENGINEERS 
VELDA    SHANCER 


LECTi 


fIC    CO. 
OCTTERER 


CO. 
OR 
LIE    M.    SIMONDS 

LIE    M.    SIMONDS 
lECTRIC    CO. 

ENGINEERS 
REID 
L£    SHELDON 


PGH.    COKE    ■ 


ORPS  OF  ENGINEERS 

RED  A.  PLEHPEL 

INACTIVE    12/59 
IRS.    MARIE    H.    LITTLE 
>A.     TURNPIKE    COMM. 

THOMAS    A.    HOTALEN 
HAHOlO    J.    KUSCHEL 

A.    TURNPIKE    COMM. 

HEOOORE    f.    MATHOES 
GEORGE    HART 


IDNEY 


INEOV 


■:     KEMPEL 
ROBERT    A.    WASSER 
EDINBORO    SI.    TCHR.    CI 
MRS.    TALLIE    M.    BRITTI 
WILLIAM    SUOERS 

STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS.  HENRIETTA  MURRY 
FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.    TURNPIKE    COMM. 

SHARON    STEEL    CORP. 
CORPS   OF    ENGINEERS 
JAMES    A.    RHOAOS 
ANORFW    6.     EVANSHA 
STANLEY    C.    LUSH 


CORPS    OF    ENGINEERS 
JOHN    J.    SHRADER 

E.    C.    MC    WILLIAMS 
CORPS   OF    ENGINEERS 


GEORGE    H.    H 

KRI 

LMEMNY 

(ATIONAL     Ml 

.ITARY 

INACTIVE 

12/59 

U.S.    WEAT 

^ER 

BURE 

u 

SEAL 

MRS.    RATHERl 

NE    BATES 

PA.    POWER 

+ 

LIGHT 

CO 

JOHN    M.    R 

NGLER 

•A.    POWER 

•A.    POWER 

4 

.IGHT 

CO 

MRS.    EDNA 

M. 

BUSH 

GEORGE    C. 

Wl 

LLIAM 

FRIEND    £. 

WALTER 

S.    H.    KUfl 

SAMAUSKAS 

JAMES    R. 

GIE 

NGER 

^ 

OBSERVATION 

d 

U 

2 

W 

0 

1 

TIME  AND 

z 

E 

P 

TABLES 

STAHON 

Q 

COUNTY 

< 

R 

0 

OBSERVER 

■   1    ■  '              " 

if 

Q 

3 

i 

1 

HUKTSDALE                                         4166  ' 

CUMBERLAND 

40    06 

77    16 

610 

6A 

METRO   p.    DOftOSH 

78    44 

DONALD    LEHMAN 

tNPIANA     3    ^E                                      421<i 

NOIANA 

40    36 

79    07 

no; 

7P 

7A 

H 

CLYMER    WATER    SvC.    CO. 

JACKSON     SUMMIT 

41    57 

ARCHIE    LAIN 

JAMESTOWN    2    NW                            4325 

CRAWFORD 

41    30 

80    28 

1090 

6A 

8A 

SA   C 

JERSEY    SHORE                                 4363 

LYCOMING 

41    12 

77    15 

541 

7A 

GEORGE    R.    WAODELL 

JOHNSTOWN                                         4385 

CAMBRIA 

40    20 

78    55 

1214 

9A 

9A 

JOHNSTOWN    TRIBUNE 

JOHNSTOWN    2                                    4390 

CAMBRIA 

78    55 

KANE       1    NNE 

1750 

RUDOLPH    A.    ANDERSON 

KARTHAUS 

1.450  KLEARFIELD 

41    07 

78    07 

950 

^* 

WILLIAM    J.     HOWE 

KEGG 

k48I 

BEDFORD 

39    59 

78    43 

1280 

MID 

MID 

PA.     TURNPIKE    COMM. 

KETTLE   CREEK   0AM 

CLINTON 

41    22 

77    56 

930 

C 

CORPS   OF    ENGINEERS 

KITTANNING    LOCK    7 

^611 

ARMSTRONG 

40    49 

79    32 

790 

VAR 

CORPS   OF    ENGINEERS 

40    06 

79    14 

2530 

INACTIVE    12/59 

KRFSGEVILLE    3    W 

*672 

CARBON 

40    S4 

79    34 

720 

7A 

CITY    OF    BETHLEHEM 

LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 

»T06 

MC    KEAN 

41    46 

78    40 

2130 

INACTIVE    12/99 

LAKE    MINISINK 

■IKE 

41    13 

75    03 

MRS.     IRENE    FOREMAN 

LAKEVILLE    1    NNE                         (4TJ3 

41    2T 

75    16 

1440 

6A 

MRS.    GLADYS    REINEKE 

LANCASTER    2    NE    PUMP    STA 

k75e 

LANCASTER 

40    03 

76    17 

255 

6P 

6P 

LANCASTER    WATER    BUR. 

LANCASTER    2    NE    FILT    PL 

fc763 

LANCASTER 

40    03 

76    17 

270 

LANCASTER    WATER    BUR. 

4778 

LANCASTER 

40    07 

76    26 

360 

6A 

6A 

SA    CG 

PA.    STATE    COLLEGE 

LAURELTOH    STATE    VILLAGE    4653 

40    54 

PA.    OEPT.    OF    WELFARE 

LAWRENCEVILLE    2    S 

6P 

6P 

HARRY    P.     HQWLAND 

LEBANON    3    W 

4891    'LEBANON 

40    20 

76    29 

460 

7A 

7A 

LEON    MILLER 

LEBANON     3    SW 

(.896   iLEBANON 

40    19 

76    28 

490 

^ 

THOMAS    DONNACHIE 

LEHIGHTON                                        I4934 

CARBON 

40    50 

15    43 

560 

7A 

c 

GOODWIN    S.    DEFREHN 

LE    ROY                                                  4972 

BRADFORD 

41    41 

T6    43 

1040 

8A 

1 

LEAMON    M.     BAUMAN 

LEWIS    RUN     3    SE                                49B4   he    KEAN 

41    50 

76    39 

1740 

C 

RUSSELL    LINEMAN 

LEWISTOWN 

4992   talFFLIN 

40   35 

77    35 

460 

7A 

7A 

C    H 

AMERICAN    VISCOSE    CO, 

tOCK    HAVEN 

6104 

CLINTON 

41     OS 

77    27 

660 

7A 

TA 

JOHN    P.     FREY 

LOCK    HAVEN    2 

5109   icLINTON 

41    08 

77    27 

630 

HUGH    F.     PARKER 

LONG    POND    2    W 

5160    MONROE 

41    03 

75   30 

1860 

7A 

THOMAS    HECKES 

5275JFOREST 

41    36 

79  0) 

1295 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

4ADERA 

5336<CUARF1EL0 

40    50 

78    26 

1460 

7A 

7A 

MRS.    JULIA    J.     SMOFF 

MAHAFFEY 

5342    CLEARFIELD 

40    53 

78    44 

1260 

7A 

MISS    ELLEN    J.    MILES 

4APLE    GLEN 

5368   ImONTGOMFRy 

40    11 

75    11 

360 

SA 

FRANCES    E.    SCHEIBNCi) 

"APLETOM    DEPOT 

5181    IHUNTINGOON 

40    24 

77    56 

560 

7A 

MRS.     I.    S.    BUCHANAN 

5  390  lOELAWAPE 

39    49 

75    25 

MID 

MIO 

SUN    OIL    CO. 

WRIENVILLE    1     SW 

5400  |FOREST 

41    27 

79    09 

1700 

ROT    A,    MARKER 

"RION    CENTER    2    SF 
MARTINSBUOG    FAA    AP 

40    45 

79   02 

1610 

6P 

7A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

5454 

BLAIR 

40    16 

76    19 

1463 

MIO 

HIO 

C    H 

FED.    AVIATION   AGENCY 

MATAMORAS 

^«C    CONNELLSBURG 

54  TO 

PIKE 

41    22 

74    42 

439 

7* 

H 

HARRY    B ISLAND 

76    00 

895 

8* 

MRS.    HELEN   M.    SHIVES 

MC    KEESPORT 

5573 

ALLEGHENY 

40    71 

720 

SA 

NATIONAL    tUBE    CO. 

**EAOOW    RUN   PONOS 

5601 

LUZERNE 

41     13 

75    40 

1995 

C 

GEORGE    PEARACE 

Ueadville   1   S 

5606 

CRAWFORD 

41     38 

60    10 

1065 

•A 

SA 

CITY    OF    MEADVILLE 

Cedik  run 

5627 

ELK 

41     17 

76    24 

1100 

7A 

C    H 

MRS.E.    M.    SNTOER 

t^ERCER    2    NNE 

MERCER 

41     15 

60    13 

1160 

TA 

MRS.    FRAN.     STRUIHERS 

MERCER    HIWAY    SHED 

1654  MERCER 

41    14 

80   15 

1290 

c 

PA.    DEPT.     HIGHWAYS 

^ERCERSBURC 

39    49 

TT    54 

616 

eA 

64 

ROLLIN    P.    GILBERT 

MERWINSBUOG 

S6T6 

MONROE 

40    56 

79    28 

969 

c 

ARTHUR    A.    SMITH 

t«EYERSDALE 

5664 

SOMERSET 

39    49 

79    02 

2000 

7A 

LEE    H.    ALBRIGHT 

CiLAN    2    N 

5T31 

BRAOFORD 

41    56 

76    31 

CHARLES    E.    STROUO 

hiLANVILLE 

5736 

-AYNE 

75    04 

760 

SA 

CHARLES    W.    DAVIS 

M1LLERSBUR6    2    £ 

&AUPMIN 

40    32 

76    56 

560 

c 

RUSSELL    SHEPLEY 

^ILLHEIM 

5790 

CENTRE 

40    53 

7T    29 

1079 

7A 

NEVIN   E.    BOWERSOX 

ilLLVlLLE    2    SW 

5817 

COLUMBIA 

41     06 

T6    34 

860 

7A 

7A 

c 

KENNETH    LEIGHOW 

*ILROY 

5625 

-IFFLIN 

40    43 

8A 

THOMAS    C.    HARBESON 

MONTGOMERY    LOCK    AND    DAM 

5902 

BEAVER 

40    39 

80    23 

692 

5P 

CORPS  OF    ENGINEERS 

ION T ROSE 

5915 

SUSQUEHANNA 

41    50 

1960 

7A 

7A 

C    M 

RALPH  Taylor 

40RGANT0WN 

5956 

BERKS 

40    09 

75    54 

595 

MID 

HIO 

PA.  Turnpike  comm.            j 

*T    GRETNA    2    SE 

6028 

LANCASTER 

40    14 

76    26 

670 

MID 

MID 

PA.    turnpike    COMM.                1 

MOUNT    UNION    1     N 

40    24 

77    53 

620 

MT,    UNION    WATER    WORKS        1 

WhlENBURG    1     SE 
huRRYSVILLE 

6090 

LU2ERNF 

41     13 

INACTIVE        2/60 

6111 

WESTMOBELANO 

40    26 

79   42 

900 

C 

DAVID    C.     SHAW 

WYERSTOWN 

6126 

LEBANON 

40   22 

76    IB 

480 

SA 

MRS. KATHLEEN    WANOtLL 

ItATRONA    LOCK    4 

ALLEGHENY 

40    37 

79    43 

SOO 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NEFFS    MILLS    3    NE 

MT4 

HUNTINGDON 

40    40 

77    55 

900 

c 

PA.    STATE    UNIVERSITY 

WESHAMINY    FALLS 

6194 

BUCKS 

40    09 

74    97 

HID 

PMlLA.     SUB.     WATER.     CO. 

|new  castle  J  N 

6233 

LAWRENCE 

41    01 

60    22 

825 

9P 

7A 

c 

LEWIS   W.    HAMILTON 

*EWCLL 

6246    FAYETTE 

40  05 

T9    54 

805 

12M 

12M 

GENERAL    CHEMICAL    CO. 

tEW    PARK 

S29T  Ky 

39    44 

76    30 

780 

6P 

CLINTON    J.    ALLEN 

NEWPORT 

40   29 

T7    06 

400 

7A 

7A 

MRS.     FRANCES    K.     FRY 

MEW    STANTON 

6310  fwESTMOOELAND 
6326  IlEHIGM 

40    13 

79    36 

980 

HID 

HtO 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

kEW     TRIPOLI 

40    41 

75    45 

570 

6P 

FRED    C.    OSWALD 

^ORRISTOWN 

6370 

■MONTGOMERY 

40    07 

75    21 

T% 

HID 

6A 

BOROUGH   OF    NORRISTOWN 

ImORTh    east    2    SE 

ERIE 

42    12 

1060 

ELLSWORTH   WEAVER 

bPWELL    2    NW 

6622 

BRADFORD 

41    55 

76    16 

1140 

6A 

ELMER    T.    MOORE 

^ALM 

b681 

MONTGOMERY 

75    12 

385 

6A 

FREO   C.    E&CH6ACM 

PALMERTON 

6689 

C.MO« 

40    48 

75    17 

415 

410 

HIO 

c 

NEW    JERSEY    ZINC    CO. 

^PARKER 

6721     ARMSTRONG 

41    05 

79    41 

1140 

7« 

LOUIS    A,    MALARKEY 

b>ARKEfi    1     E 
i>AUPACK    2    WNW 

41    06 

1100 

c 

P.    M.    NEELY 

6  76  2    PIKE 

41     24 

75    14 

1360 

SA 

HISS    L.    VETTERLEIN 

IPHIL    DREIEL    INST    OF    TEC 

6679   .PHILADELPHIA 

75    11 

HID 

HIO 

Philadelphia  ws  ap 

6689   PHILADELPHIA 

39    53 

75    16 

' 

410 

HID 

C    MJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

'PHILADELPHIA    PT    BHEE2E 

6699 

PMRAOELPMIA 

* 

39    55 

75    12 

32 

■110 

MID 

c 

ATLANTIC    REFINING   CO. 

IPHILIPSBUP'-.    FAA    AP 

6916 

CENTRE 

40    54 

78    05 

1918 

MIO 

410 

C    H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

pHOENlXvlLLE    1    E 

6927 

CHESTER 

40    07 

75    30 

105 

5P 

MID 

c 

PMILA.     S08.    WATER    COMM. 

6939 

LUZERNE 

15 

41     16 

76    08 

1520 

c 

MARRY     SHELDON 

PITTSBURGH    WB    AP    2 

40    30 

80    13 

1151 

MIO 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

.PITTSBURGH    WB    CITY 

6997 

ALLEGHENY 

40    27 

80    DO 

749 

MIO 

MID 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

■PLEASANT     -MOUNT     1     W 

7029 

WAYNE 

41     44 

75    27 

1600 

8A 

8A 

C    H 

PA.    FISH   COW<ISSI0N 

PORT    CLINTON 

SCHUYLKILL 

40    35 

76   02 

450 

TA 

7A 

c 

MRS.    ADA    E.    RARICK 

7161 

SCHUYLKILL 

40    42 

76    11 

690 

LLOYO    E.    WELLER 

fPUNXSUTAWNEY 

721T 

JEFFERSON 

40    57 

79   00 

1300 

c 

CARL    E.    ROTOLO 

IPUTnEYVILLE    2    SE    0AM 

7229 

ARMSTRONG 

40   55 

79    IT 

1270 

SA 

6A 

c 

CORPS   Of    ENGINEERS 

OOAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 
READING    WB    CITY 

7239 

BUCKS 

40    26 

75    20 

490 

9P 

7A 

DENNIS    K.    FLUCK 

7310 

POTTER 

2220 

c 

7318 

BERKS 

40    20 

75    56 

266 

MID 

MIO 

C     HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

7409 

CLINTON 

41    20 

77    45 

660 

7A 

TA 

j 

ELMER    G.    BATSCHELET 

»ENOVO    S    S 

7410 

CLINTON 

41     14 

77    46 

2035 

c 

C.    F.    BILLETTE 

)EW 

7425 

MC    KEAN 

41    54 

78    32 

2250 

SA 

HAROLD    C.    MEALY 

ItCES    LANDING    L    6 

GREENE 

39    57 

60    00 

775 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

7477 

41    25 

7B    47 

1420 

5P 

5P 

BOROUGH   OF    RIOGWAT 

JOCHESTER    1    N 

75*0 

BEAVER 

60    16 

900 

c 

DEOUESNE    LIGHT    CO. 

SUSHVILLE 

7727 

SUSQUEHANNA 

41    47 

76    07 

870 

7A 

CARL    KOPATZ 

SUSSELL 

WARREN 

41    56 

79   OB 

HOWARD    C.    X)NES 

7732 

LANCASTER 

39    55 

76    23 

270 

c 

S.M.    WATER    POWER   CORP. 

SAGAMORE    1     S 

7739 

INDIANA 

40    46 

79    14 

1320 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SALINA    3    W 

WESTMORELAND 

40    31 

79    33 

1109 

6P 

6P 

HUN.    AUTH.    wSTICtLO.    CO. 

SAITON 

7846  IbEOFORO 

40    12 

76     15 

760 

6A 

c 

MRS.     ALVERTA    L.    HOLMES 

SCANOIA    2    E 

786  3  IaRMSTRONG 

41    55 

c 

DAVID    R.    ANDERSON 

SCHENLEY    LOCK    5 

40    41 

79    40 

763 

VAR 

CORPS   OF    ENGINEERS 

iSCRANTON 

T902   'LACKAWANNA 

41    25 

75    40 

746 

7A 

7a 

U.S.    POST    OFFICE 

[SCRANTON    WB    AIRPORT 

7905  [LUZERNe 

41    20 

75    44 

940 

MID 

MID 

C     HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ISELLERSVILLE    2    NW 

7936 

BUCKS 

40    23 

75    20 

530 

c 

SELLEHSVILLC    WATER    CO. 

SHADE    GAP    2    NE 

HUNT  1 NGDON 

77    52 

920 

c 

MRS.    HELEN    H.    PYLE 

SHAMOK 1 N 

79  78 

MORTHUMBLAND 

40    46 

76    33 

770 

8A 

ROARING    CREEK    WATER    CO. 

8026 

41     42 

WILBUR    R.    NOROIN 

SHIPPENSBURG 

8073 

FRANKLIN 

40    03 

77    32 

709 

4P 

4P 

" 

KEITH    6.     ALLEN 

SINNEHAHONING 

8145 

CAMERON 

41    19 

76   05 

790 

TA 

MRS.    FRANCES    CALDWELL 

SI2ERVILLE 

8155 

CAMERON 

41    36 

76    11 

1230 

7A 

MRS.    AGNES    LION 

SLIPPERY    ROCK 

BUTLER 

SO   03 

1345 

RAYIWNO    £.    MILLER 

smethport   highway   SHEO 

•C    KEAN 

41    48 

76    27 

1510 

c 

PA.    OEPT.    HIGHWAYS 

SOMERSET     FAIRVIEW    ST 

6244 

SOMERSET 

79   05 

2140 

7A 

HOWARD    G.    PECK 

SOUTH       CANAAN     1     NE 

62  75 

WAYNE 

41     31 

75    24 

1400 

c 

EUGENE    M.    COOK 

SOUTH    MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

77    30 

1520 

PA.    OEPT.    OF    HEALTH 

SPRING   GROVE 

8379 

39    52 

76    52 

470 

SA 

c 

P.    H.    GLATFELIER    CO. 

STATE    COLLEGE 

8449 

CENTRE 

40    4« 

77    52 

1179 

TA 

7A 

c 

PA.    STATE   UNIVERSITY 

STATE    COLLEGE    2 

6452 

CENTRE 

40   48 

77    52 

11  BO 

G 

PA.    STATE   omVERSITT 

B^H 
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1 
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i 

i| 

STILtHATeH  OAH 

S4f|    SUMUCNAMNA 

*1    Al 

T5   29 

1*45 

c 

CORPS  OF    EN(il  NEEDS 

STOVSTOWN 

1560    SOHEBSET 

AO    06 

T*    57 

1800 

«A 

VERNON    NONG 

iMttAUSMOVN 

•570    BCRKS 

AO    ?9 

76    It 

600 

BA 

JACOB    KLAHR 

IsmOHGSiom 

^^■9    INDIANA 

AO     11 

78    55 

1880 

c 

MABRV    F.    BENNETT 

STROUOSKUItC 

8^«^    MONROE 

•0   5* 

75    12 

480 

lit* 

UP 

WILLIAM  HAftERTY 

MUNf   C»CC« 

9610  iJEfFERSON 

*1    01 

78    50 

1320 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

JUHBUIIV 

0660   InORTHUHBLANO 

*0    5) 

7*    47 

480 

c 

CHARLES    y.    BATLER 

SUSOUCNANNA 

15 

41    5T 

75    56 

1020 

MRS.     LAURA    A.     HENSON 

TAMAOUA 

fl'58   ISCMUVHILL 

40    AS 

75    58 

6A 

MRS.    MARY    L.     ROBERTS 

1ANA0UA    4    N   DA'* 

BT63   ISCMUTLKILI 

40    91 

75    *9 

1120 

7A 

c 

PANTHER    VALLET    WTR.    CO, 

TAMARACK    J     S    *  !«     TWH 

8770  JCLINTON 

At     24 

7,,. 

2220 

7A 

H 

MRS.    FRANCES    SWARTI 

■tlONCSTA    1     Se     DAN 

B873  [fORtST 

41     ?9 

79    26 

1200 

8A 

BA 

C    M 

CORPS   OF    ENGINEERS 

fTITUSVILlC 

8885    CRAWFOBO 

79    4« 

c 

PA.    ELECTRJC    CO. 

TITUSVILIE    ¥Alfl»    WOUICS 

aeae  crawford 

Al     )• 

79   42 

1220 

CITY   OF    TITUSVILLE 

lOBVHANNA 

88 1*  JWONROE 

*1     11 

75    25 

1950 

5P 

5P 

C 

MRS.    JULIA    GRAOY 

lORCfDO    *    W 

BflOl    [WARREN 

41    AT 

79    32 

1735 

7A 

MRS.    LILY    B.    GARBER 

TOWANOA    I    CSf 

BOO^    BRAOFOflO 

41     45 

76    25 

745 

7P 

7A 

C    H 

LEVEBN    ROOT 

(TOWEB    CITt    1    S 

40    34 

76    33 

790 

7A 

7A 

C    M 

riuNNrLTON 

8«S9  IBRAOFORO 

Al    47 

76    47 

1100 

JENNIE    L.    BALLARO 

8«e9    INOIAN* 

40    27 

79    23 

890 

c 

MRS.    MARY    E.    WEIMER 

ruRTLEPOlNT    *    m 

500;   JMC    KEAN 

41    54 

7fl     16 

1640 

7A 

ROBERT    D.    STRAIT 

ryltOME    *    «    OALD    EAGLS 

■S02.   JBLATR 

40    A) 

78    12 

1020 

7A 

FREDERICK    L.    FRIOAY 

JNION    CI^T    FILT    PIAKT 

90*;     ERIE 

41    55 

1400 

7A 

c 

HAROLD    W.    HAMMOND 

MIONTOMM 

•OSO  |FAT£TIE 

91  ?e  [WESTMORELAND 

79    44 

I  OP 

lOP 

WM.    W.    MARSTELLER 

IvAWERGRIFt 

40    36 

79    33 

800 

7A 

UNITED    ENG.    .    FNDRY.CO. 

VIOGINVILLE 

9196  IflER^S 

40    SI 

75    52 

350 

SA 

MRS.     1ART    M.     WRIGHT 

WARDEN 

929S   IWARREN 

41    51 

79    08 

1280 

GILBERT    H.    RtlER 

masminctoi 

934S    NORTHUMBLANO 

40    11 

flO    14 

1200 

c 

PA.    DEPT.    HIGHWAYS 

WAT SON TOWN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport 
Station,  Harrlsburg  State  Airport,  New  Cumberland,  Pennsylvania,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind   Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durine  24  hours 
ending  at  time  of  observation.  " 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  lor  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other* 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 


Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourlv 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No,  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature-;  Table- 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index.  ' 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  tor  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  coliunn  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  D,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SinaiARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  (k>vernment  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  65  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


May 


July 


August 


Septembei 


November  December 


ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CUR\ 
ARENDTSVILLE 
AUSTINBURG  2  W 


BAKERSTOWN  3  WNW 

23.1 

8ELLEF0NTE  <*  S 

21.2 

BERWICK 

20.7 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

24.6 

BLAlRSViLLE  6  ENE 

20.1 

BLOSERVILLE  1  N 

24.3 

BRADFORD  EAA  AIRPORT 

16. S 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVlLLE  FAA  AIRPORT 

18.7 

BURGETTSTOWN  2  W 

20.8 

BURNT  CABINS  2  NE 

26. 5M 

BUTLER 

21. 3M 

CANTON  1  NW 

17.6 

CARLISLE 

23.7 

CHAMBERSeuRG  1  ESE 

23,7 

CLARION  3  5W 

17,8 

CLAYSVILLE  3  W 

22.7 

CLERMONT  *.  NW 

16.4 

COATESVILLE  1  SW 

24.3 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

21.7 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

19.8 

COUOERSPORT  3  NW 

16.0 

DEVAULT  1  W 

24,5 

DIXON 

15.9 

DONEGAL 

18.6 

DONOR A 

24.8 

DU  80  IS  7  E 

19,0 

EAGLES  MERE 

16.6 

EAST  BRADY 

22,4 

E8ENS8URG 

19.7 

EMPORIUM  1  N 

17.0 

ENGLISH  CENTER 

18. 3M 

EPHRATA 

25,0 

ERIE  WB  AIRPORT 

22.8 

EVERETT  1  SW 

23.5 

FARRELL  SHARON 

25.9 

FORD  CITY  4  S  DAM 

20.5 

FRANKLIN 

21. 3M 

FREELAND 

16.1 

GEORGE  SCHOOL 

22.3 

GETTYSBURG 

25.0 

GRATERFORD  1  E 

21.7 

GRATZ  1  N 

19.7 

GREENVILLE 

22.7 

HANOVER 

25,1 

HARRIS8URG  WB  AP 

25,1 

HAWLEY 

16,0 

HOLT WOOD 

25.7 

HOOVERSViLLE 

HUNTINGDON 

22. 8M 

INDIANA  3  SE 

20.5 

JAMESTOWN  2  NW 

19,4 

JOHNSTOWN 

23,7 

KANE   1  NNE 

15.8 

KEGG 

24,3 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 

22.6 

LANDISVILLE  1    NW 

20,3 

LAWRENCEVILLE  2  S 

17.4 

LEBANON  3  W 

20.1 

LEWISTOWN 

24.4 

LOCK   HAVEN 

21.4 

MADERA 

18.3 

MARCUS  HOOK 

29.2 

MARION  CENTER  2  Se 

19.3 

40.0  I 
33.0  ' 


46 

1 

46 

1 

40 

6 

46 

3 

38 

3 

37,8 
44.  2F 
39.8 
47.5 


36,0 
28.8 
23. IM 
32.8 


39.8  I 
39.6  I 
33.3  I 


41. 4M 

47.9 

42.0 


3.1   -  2.7 


31.1 
28,7 
31.4 

25.0 


29.2 

26.1 
30,4 


MARTINSBURG  FAA  AP 
MEADVILLE  I  S 
MERCER  2  NNE 
MERCERSeuRG 
MIDLAND  DAM  7 


19.8 
18,0 
24.8 


37.9 

41.7 
42*9 


^IL 


^ILLE  2  SW 


MONTROSE 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2 
NEW  CASTLE  1 

NEWELL 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NORRISTOWN 
PALMERTON 


21.8 

31.9 

23,1 

32.2 

25.4 

-  5.1 

S*.! 

25.6 

36.1 

22.1 

30.8 

23.2 

33.6 

PHIL 


OREXEL  INST  OF  IE 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILADELPHIA  PT  BREEZE 
PHILIPS8URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBURGH  W6  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 

OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
RENOVO 
RIDGWAY  3  w 
SALINA  3  W 

SCRANTON 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHIPPENSauRG 

SLIPPERY  ROCK 

STATE  COLLEGE 


28.7    I  -    6.6 


26.9    I  -    6.1 


22.0      -    8.2 


21.8 
18.9 
2».7 
23.2 


38.2 

<>3.8 
43.1 
44.8 
34.6 
42.2 


39.2 

37.1    ■ 
41  .OmI 


35.1    I  -    1.2 


57.6 
57.8 
54.8 
57.8 


54.2 
58.6 
60.9 


50.0 
50. 9M 
52.0 
62.6 

56. 9M 
52. 6M 
52.1 
59.3 
57.1 

49.9 
55.1 
52.0 
56.1 
53.2 

52.1 
52.9 
49.9 
56.2 
53.8 


51. 6M 

58.5 

53.6 


57.8 
53.6 
55.1 
53.5 


59.1 
59.1 
53.2 
58.8 


55.9 
54.6 
51.9 
55.5 
46.9 

55.0 
58.6 
56.6 
54.8 
56.9 


57.2 

55.7      -    5.9 

51.1 

61.4      -    4.5 

53.6 


54. 


56.3 

57.0 
56.0 


54.9 
59.6 
55.9 


55.2 

57.8 
50.1 
54.5 
50.3 

58.3 
60.0 
56.1 
52.6 
54.3 

56.8 
56.1 
58.4 
55.6 
54.7    !  -    5.3 


66.1 
69.6 
73.1 
64.9 


67.4 
65.  OM 
63.3 


73.9 
75.8 
68.8 


72 

1 

65 

5 

65 

8 

66 

2 

69 

0 

71 

4M 

70 

3M 

60.8 
69.5 
65.0 


68, OM 

62.7  I   ■ 

61.8  j 
63.0MJ 
69.6       ■ 


55,9 
70.1 
68.9 
66*7 
69*0 


68>4M| 

67.0  I   -    2. 

62.1  I 

72.7  -    2. 

64.8  1 


66,2 


67.9 
66.4 
71.3 


70.5       -    1.4 


65.1    i  -    3,5 


76.7      -    1,1 


72.5 

- 

.6 

72. 5M 

69.8 

69.9 

69.6 

68.9 

70.4   - 

2.9 

69.3 

66.1 

64.3 

71. IM 

71.4 

74.5 

.0 

72.3 

73.6 

71.4 

69.5 

- 

,.5 

69.0 

74.0 

- 

1.4 

71.8 

74.3 

73.0 

71.9 

- 

.9 

70.7 

67.2 

66.  9f 

76.7 

~ 

.7 

77.2 

69.1 

69.3 

70.4 
67.6 
72.7 
73.3 
71.9       -    1.0 


73.8 


68. 4M 
66.1 

71.3 

70.6 


76.6 
65.6 
73.1 


72.6 
72.6 
74.2 


6e>eM 
66*1M 
65*0M 


68.6 
62.  9M 
74.9 


73.0 
69.9 
66.1 


70.5 
68.4 
71.8 


53.1 
55.6 
56.2 


54.3 
54.8 
54.3 


49 

1 

59 

6 

53 

8 

55 

6 

53 

2 

53 

If 

55 

8 

43.6 
45.6 
40.6 

45.1 
37.6 
37.8 
39.4 
40.5 

46. 6H 
40. 9M 
36.6 
46.4 
44.5 

34.9 
43.4 
39.1 
45.8 
42.1 

40.2 
39.4 
35.7 
44.3 


39.9 
37.6 
44.0 


40. IM 

46.1 

43.2 


45.1 
41.7 
42.0 


29.2 

31.3 
25.6 
26.2 
27.9 
29.8 


28.1 
24.3 
30.7 
26.2 


27.6 
25.2 
28. 5M 
32.1 


30.3 
30. 8M 
27. 9H 


40 

3 

44 

7 

44 

7 

41 

6 

40 

7t' 

49 

0 

40 

6 

43 

3 

39 

6 

40 

9 

45 

S 

40 

5 

37 

7 

44 

9 

30.9 
30.9 
30.2 
29.5 


43.6 
47.6 
43.6 

46.8 
45.2 
50. 4M 
38.2 
46.6 

42.6 


46.0 
42.6 
41.7 


34.4 

31.0 

-  4.9 

35.9 

-  1.; 

26. 2M 

32.0 

-  2.6 

31.3 

., 

34.2 

-  1.0 

24.1 

29.2 

-  2.; 

26.6 

30.7 

-  1.1 

33.8 

-  l.O 

29.3 

26.3 

.1 

32. 2M 

29.2 

29.6 

.( 

31.7 

30.3 

29.3 

-  1.3 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


J«nuvy 


F«btu«ry 


April 


M«y 


July 


Auguit 


Saptambvr 


STOYSTOWN 

STROUOSeuRG 

SUNBUR  Y 

TAMARACK  2  S  FIRE  TOWE 

TIONESTA  i    SE  QAM 


TER  t*ORKS 


TlTUSVlLLi 
TOBYMANNA 
TOWANDA  1  ESE 
TOWER  CITY  1  S 
UN  ION TOWN 

WARREN 

WAYNES8URG  2  W 
WELLS80R0  3  S 
WEST  CHESTER 
WILLIAMSPORT  W8  AP 

YORK.  3  SSW  PUMP  STA 


DIVISIONAL  AVERAGES 

POCONO  MOUNTAINS 
EAST  CENTRAL  MOUNTAINS 
SOUTHEASTERN  PIEDMONT 
LOWER  SUSQUEHANNA 
MIDDLE  SUSQUEHANNA 

UPPER  SUSQUEHANNA 
CENTRAL  MOUNTAINS 
SOUTH  CENTRAL  MOUNTAH 

SOUTHWEST  Plateau 
NORTHWEST  Plateau 


18.2 

16.2 


2<>.2 
17.8 
25.2 

20.6 


26.4 
26.2 


17,9 
21.5 

-  8. 

-  7, 

2^,2 

-    8. 

24.3 

-    7. 

20.6 

-    8. 

17,1 

-    8. 

19.5 

-     7. 

ZJ,2 

-    6. 

22,7 

-    8. 

19.6 

-    8. 

5<..7 
36.3 

37. « 
43. 1 
32.6 
-1.2 
36.2 


3<..l  '  - 
39.1 

tl.S 

1*1.1 

38.2  I  - 

33.6 

36.6 
39.4 


-i.2 
39.2 
46.0 
*5.*   -  3.7 


41.9  }  -  4.2 

45.9  [  -  2.7 

47.9  I  -  3.6 

47.3  I  -  4.2 

44.6  -  4.9 


41.0  I  - 


4.2 

-  4.9 

-  5.2 

-  5.9 

-  5.1 


57.4 
51.4 
50.5 
55.2 

57.4 

54.3 

55.9 
51.1 
57.7 
56.7 

59.4 


52.9  -  3.9 
53.3  -  4.6 
54.9  I  -  5.0 


63.3 
66.7 
66.5 

63.6 

61.5 

66.6 

66.9 

65.6 
65.2 
62.8 
69. 4M 
68.3 

71.1 


68.3   - 
70.0 
69.6  { 
67.4 


64.5 
66.1 
65.4 
63.5 


66.3 

70.5 
72.6 

69.2 

66.1 

70.1 

72.6 

70.2 
70.6 
67.5 
74, er 
72.6 

75.4 


67.6 
69.9 

71.3 

66.9 

66.1 

69.1 

72.8 

70.0 
70.9 
66.11 
73.4 
71,2 

74.2 


65.3 
66.5 
69.6 

66.3 

63.9 

67.9 

69.4 

67.7 
67,4 
64.6 
72,4 
70,0 

72,0 


52.1 
52.6 
53.9 

52.6 

50.2 

53.6 

65.1 

64.2 
54,0 
60,5 
56,9 
54,9 

57,6 


1,6 

-  1,0 

2.0 


40.2 
41.0 
43.4 

39.0 

36.9 

40.6 
42.6 
45.2 

40.6 
43.7 
37.6 
46.5 
42.6 

46.6 


46.2 
45.6 
42.7 

39.1 

40.3 
42.3 


26.6 
29.6 
29,6 

34,8 


46,6 

44,6 


52.4 

46.6 
50.6 
45.2 
52.6 

60.0 

53.0 


27.6 

-      ,9 

47.4 

30.5 

-      ,7 

60.7 

32.1 

-    2.2 

52,5 

31.5 

-    1.9 

52,3 

29.9 

-    1.3 

49,6 

27.1 

-      .5 

46,2 

27.9 

-      .9 

47,4 

30.2 

-      .6 

49.5 

1.6 
1.2 


A  narrative   Special   Weather   Summary   appeared    in   the   January,    February 
and  May   issues   of    this   publication  for   1961. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


PENNSYLVAV 


January 


April 


August 


Septembei 


ACMETONIA  LOCK  3 
ALLENTOWN  WB  AP 
ALLENTOWN  GAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURV 
ARENOTSVILLE 

AUSTIN8URG  2    W 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  CREEK  DAH 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 
BEAVERTOWN 
BECHTELSVILLE 
BELLEFONTE  4  5 
BERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLOSERVILLE  1  N 

BOSWELL  I  SW 
BRAOOOCK  LOCK  2 
BRAOFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CNTRL  FIRE  ST 
BRADFORD  4  W  RES 


1.76  -1.03 


2.00 
3.79 
2.69 


BREE2EH0OD 

04 

BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 

iO 

BRUCEION  I  S 

.73 

BUFFALO  HILLS 

76 

BURGETTSTOWN  2  W 

96 

BURMT  CABINS  2    NE 

E3 

30 

BUTLER 

19 

CAMP  MILL 

•6 

CAMP  KLINE 

50 

CANTON  1  NW 

19 

CARLISLE 

42 

CARPWLLTOWN  2  SSE 

51 

CARTER  CAMP  2  W 

El 

12 

CEDAR  RUN 

13 

CHADDS  FORO 

17 

CHAMBERS6UR6  1  ESE 

69 

CHARLEROI  LOCK  « 

52 

CLARENCE  1  E 

76 

CLARION  3  5W 

36 

CLAUSSVILLE 

72 

CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SH  DAM 

CONFLUENCE  I  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE  6  E 
CONNELLSVILLE 
CONSHOHOCKEN 

COOKSBURG 

COHAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRT 

C0U0ER5P0RT    3    NW 

COUDERSPORT    6    E 


2    WSW 


COVINGTON 
CREEKS  IDE 
CRESSON  2  SE 
DANVILLE 
DEVAULT  1  W 

DIXON 
DONEGAL 
DOHORA 
DOYLESTOWN 
OU  BOIS  7  E 

DU«HORE    2    SSW 
EAGLES    MERE 
EAST    BRADY 
E8ENS6URG 
EDINBORO 

EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 
EPHRATA 
ESUINUMK  2 
ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  4  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

GETTYSBURG 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

GLENMOORE 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GOULDS BORO 
GRATERFORD 
GRATERFORO  1  E 

GRATZ  1  N 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENVILLE 
HANOVER 
HARRlsauRG  WB  AP 

HARRISBURG  NORTH 
HAWLEY 

HOLLISTERVILLE 
MOLTWOOD 
HONESDALE  4  NW 


1.97 

E2.4t 

1.46 


1.74 
1.26 
E2.a5 


2.97'  -    .45 


2.06 
1.60 


E5.05 
4.02 
4.51 


l.K 
-    .49 

1.91 

.71 
.95 


2.91 
2.96 
2.97 
3.06 


3.05 

4.03 
3.59 
3.691  - 
4.29) 

4.041 


5.24      1.37 
3.45    - 
3.96 
4.19      1.32 


3.96 
4.44 
6.44 


5.9B 
5.92 
7.99 


4.90 
E6.06 
6.47 
6. S3 


2.62    -1.38 
2.361  -1.61 


6.63{     2.46 
7,31'     3,57 


3.37 
3.67 
4.06 


6.ial     2.71 


1.97 

3.66 
E2.69 
3.62 
3.37 
3.S6 

2.43 


2.20 
2.68 
3.26 


-1.66 
-1.00 
-1.72 


-1.00 
-2.66 


3.53 

2.86 
4.11 
2.60 
2.03 
3.49 

3.51 

2.83 
2.92 
2.861 


3.21 
E2.44 
4.03 
3.24 


3.52 
2.94 
2.97 


2.051  -1.14 


2.111  -1.69 
2.73| 
2.80l  -1 
E4.3BI  - 

2.98    -1 

2.27 

4.45 
E2.46    -1 

3.24' 

2.27 
2.48 
3.64|  -1 
2.82!  -1 

2.3i; 


2.51  -1.41 
2.08'  -2.00 
1.57i  -2.58 
2.03    -1.67 


2.40    -2,14 


2.22 
2.21 
-1.22 


5,35!      1.52 


2.5a| 
1.53 
1.71 


3.65 
2.04 
2.42 
2.69 


1  .04< 
1.91' 
1.30 


2.94 

4.3ei 

3.74 


1.91    -2.04 


1.03 
1.20 
1.19 


2.111  -1.25 
4.44 
1.61 
El  .94 
1.35 


1.701  -1.53 


1.00 
1.37 
1.25{ 

1.45 


2.23    -1.29 


1.26!  -1.77 


1.031  -2,67 


1,92    -1,23 


,60 

2.92 

,3C 

3.58 

2.30 

•  94 

1.86 

.65 

1.32 

.99 

1.99 

2.10 

.14 

2,45 

.47 

1,78 

5.49      2.15 


5.791     1.57 
2.58    -1.75 


1.24    -1.39 


1.85    -1.19 


4,06 

1.77 
4.37 
5.34 
4.49 
E3.73 

3.37 
3.41 
3.41 
2.99 
4.27 

3.91 
2.81 
2.67 
4.84 

2.88|  - 

3.76 


3.31 

E2.88 
3.82 
4.04 
2.62 
2.51 

3.15 
3.93 
2.94 
3.24 
2.21 


*.i2; 

3.24^ 
3.67 
3.81 
2.90 
3.16 

3.62 

3.47 

E3.20 

3.00 


3.41 
E3.79I 
3.721 

2.84 


3.281  -    .05 


2.46;  -    .62 


1.531  -1.77 


El. 19   -2.42 


1.98:  -1.24 
1.27    -2.03 


1.76    -2.05 


3,49  .24 
1.45  -1.92 
,92    -2,15 

1,23'  -; 

1.19!  -2.26 
1.66    -1.88 


4.13 
3.61 

4.461 


3.891 

3.301 
3.48 
E2.41 

3.62 
3.28 
3.59 

3.17, 
3.B2I 

3.64 
4.05 
3.97 
3.72 
E3.B9I 

3.I81 
2.74 
3.44 
1.75 
2.22 


3.89 
3.86 
E4.38 


2.31    -    .08 


2.701  -    .94 


El. 77! 
1.52! 
2.51 


2.30i  -1.48 


3.46' 

4.20' 
E2.62 
2.15 


3,76      1,21 


3,56 

3.57 
4.14, 

4.15 
2.02    - 
3.75 


41.62 
39.27 
40.98 
E44.74 
40.46 

E34.391 
40.85 
49.32 
40.11 

E40.B3 

32.42 

E40.07 
40.02 
E34.19 

40.16 

35.091 
37.431 
E43.25I 
54.41 
42.31 

48.40, 
E39.66; 
44.52! 
44.80 


40.46 
40.43 
E39.19 
37.07 

40.82; 

E42.44 
36.08! 
40.21 
33.97 
32.70 

42.36 
40.67 
E39.44 
E40.04 
E43.18 


39.83 
38.35 
36.07 

37.48 

47.1^ 

47.54 
E40.70 
E37.8B 
43.11 
45.75 

E41,91 
£38,91 
44.40' 
36.43 
E38.29 

30.82 
41.47 
4B.15 
39.13 
E50.36 

35.70 
46.99 

40.79 
49.03 
40.25 

34.48 
38.99 
43.76 
E40.38 
E41.33 

E39.44 
37.01 
40.38 
39.92 
36.50 

35.90 
E36.69 
39.89 
38.82 
E40.66 

E37,61 
E39.23 

49,22 
E40,92 

46.53 

41.80 
36.43 

44.60 
E39.50 
41.81 


3,19  -  ,02 
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TAME  }      CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


F«bni«ry 


April 


May 


July 


Augufl 


HONEY  BROOK  1  M 
NOOveRSVILLC 
MOP  BOTTOM  2    SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 

HYNOMAN 
INDIANA  3  $C 
JAMESTOWN  2  NH 
JERSEY  SHORE 

JOHNSTOWN 

KANE   1  NNE 

KARTHAUS 

KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 

KRESGEVULE  3  W 

LAKE  MINISINK 
LAKEVULE  1  NNE 
LANCASTER  2NE  PUHP  5TA 
LANDISVlLLE  2    NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  W 

LEMIGHTON 

LE  ROY 

LEWES  RUN  3  SE 

LEWlSTOWN 

LOCK   HAVEN 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 
HAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2    SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 
MC  C0NNELLSBUR6 
MC  KEESPORT 
MEAOVILLE  1  S 
MEDU  RUN 

MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MEYERSDALE 
MIDLAND  DAM  7 
MILANVILLE 

MILLHEIH 

HILLVILLE  2  SW 

MILROT 

MONTGOMERY  LOCK  AND  DA 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MVERSTOWN 

NATRONA  LOCK  6 

NESHAMINY  FALLS 


2.0«    -    .93 


S.S6       1.62 


2.3S   -    .30 


1.27    -    .46 
2.73    -    ,39 


ti,ih\      1.60 


3.87      2.13 


3.291      1.1% 


2.971      1.42 


3.70!      1.28 


2.93 
2.28 

1.74 


1.391  -1.49 


1    N 


NEW  CAST 
NEWELL 
NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2 
ORWELL  2  NW 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 

paupack  2  wnw 

Phil  drexel  inst  of  te 

philadelphia  wb 

philadelphia  pt  breeze 
philipsburg  faa  ap 
phoenixville  1  e 
pikes  creek 
pine  grove  1  ne 


PITTSBURGH  WB  AP  2 

9^ 

PITTSBURGH  WB  CITY 

.Oa 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

11 

PORT  CLINTON 

.33 

POTTSVILLE 

.84 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

Rl 

OUAKERTOWN  1  £ 

SI 

RAYMOND 

»B 

READING  WB  CITY 

a? 

RENOVO 

47 

REW 

90 

RICES  LANDING  L  6 

.43 

RID6WAY  3  W 

.OS 

RUSHVILLE 

.75 

RUSSELL 

El 

.33 

SAGAMORE  1  S 

20 

SALINA  3  W 

.ea 

SAXTON 

.23 

SCHENLEY  LOCK  5 

6ft 

SCRANTON 

El 

83 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

82 

SHAMOKIN 

SO 

SHIPPENSBURG 

73 

SINNEMAHONING 

3S 

SIZERVILLE 

58 

SLIPPERY  ROCK 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 


1.90 
2.17 
2.25 


l.*8    -1.74 
2.68    -    .63 


1.89:  -1.36 


2.25 

-  .79 

3.00 

1.23 

E2.69 

2.79 

-  .07 

3.66 

3.10 

4,1C 

3.16 

-  .21 

3.13 

2.59 

-  .73 

3.00 

2.16 

3.23 

2.41 

-1.15 

3.24 

2.07 

2.53 

2.40 

2.95 

4.39       1.89 


3.44 
4.4l| 
4.40l 
2.961 


3.351      1.00 


4.43 
E2.33I 

.12      4.261 
1.3B      3.11 


3.67       1.00 


4,67 

3.67 

1.32 

3.50 

1.44 

E3.10    -    .47 


7.50 
£7.17 
7.02' 
4.22 


1.97 

4.06 

i.eo 


2.01 
1.62 


2.02 
2.42 
2.96 


3.15  -  .a« 
2.181 

2.02!  -1.44 

2.68 

2.58    -1.39 


3.oal 

2.99 
1.99 
3.55 
3.79! 

4.49' 

3.38|  -    .93 

3,14    - 


3.75| 
4.7^ 


3.09 

3.77 
3.01 
2.94 
3.59 
1.94 

5.13 


2.21 
2.52 

2.60 


5.25 
3.42 

2.77 


2.97 

£4.15 

3.78 


4.38 
3.24 
3.51 
2.B4 

3.47 

2.6a 

3.54 
2.85! 
2.841 
3. 021 


4.72 
2.14 

3.3-^ 


1.50 
4.03 
4.3 


5.12       1.07 
3.12    -    .46 


2.73 

3.09    -    .78 

4.89 

2.75    -1.05 

3.17 

2.95    -    .92 


3.14 


.84 


2.94 
3.96 
1.98 
3.69 


3.95 

3.77 
3.90 


1.69 
8.02 
5.01 

7.47 
4.16 
1.91 
6.73 
6.05 

3.42 

4.19 
7.43 


Ee.791  4.15 
5.34 

6.57  2.14 

4.79  .85 


6.38 
6.33 

5.03 
E3.46 


3.51 

4,58 

7.67 
4.40 
4.29 

2.7a 

4.93 
2.89 


i.ao 
6.00' 
4.79 


Saa  ll*l«r«nc«  NolM  Following  SUtlon  lnd«x 


4.20 
3.26 
2.68 
3.86 


4.47 
3.25 
3.80 
2.04 


3.05 
3.89 
3.45 


3.47 
3.75 
3.26 


2.65 

3.03 
4.61 

3.42 

3.20 
3.92 
2.96 
3.27 


E42.58 
E39.12 
36.98 

34.18 
43.41 
37.24 
£42.33 
£49.16 

50.22 
37.29 
£34.12 
43.95 
41.53 

£46.86 
41.50 
42.15 
38.84 
36.11 


E33.76 
47.27 
50.36 
43.18 
46.39 

48.77 
36.6a 
45.11 
46.78 
31.35 

46.43 
42.26 
34.61 
41.85 
37.99 

E44.77 
39.55 
£40.27 


39.64 
36.69 

38.28 


39.43 

41.73 
37.24 
38.83 
50.70 

35,12 
56,33 
41,64 
£35.88 
39.68 


42.77 

41.02 
£34.51 
£42.02 
45.69 
41,05 

42,01 
36,30 
42.61 
35.10 


38.10 
38,04 
£44.55 
£49.17 
E48.89 

£41.41 
£44.95 
£40.77 
39.73 
£35,03 

E48.94 
48.58 

£40.94 
35.74 

E38.60 

34.76 
43.01 

£39.10 
39.92 

£36.05 

34.79 
£39.32 
36.73 
39.62 
43.62 

33.09 
49.33 
£45.63 
£42.94 
36.30 


1.82 
-1.98 


-2.79 
-2.19 


1.18 
1.81 
-2.38 
2.07 


TABLE    2    ■   CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

Maich 

April 

May 

luoe 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual              | 

station 

1 

1 

1 

£ 
& 

s 

D. 

1 

S 
a. 

1 

a 

1 
1 

1 

s. 

1 

s 

£ 

1 
S 

0 

1 
1 

£ 

Q 

1 
1 

1 

1 
5. 

i 
& 

1 

0 
1 

<S 

1 

"5. 

i 

s. 

STOTSTOMH 

_ 

- 

_ 

- 

3.13 

3.63 

3.75 

3.14 

.841 

2.35 

3.97 

_ 

- 

STRiUSSTOWN 

2.90 

3.18 

3.93 

6.85 

2.88 

2.68 

9.09 

5.66 

1.09| 

.95 

3.64 

3.32 

45.07 

STROUDSBURG 

3.21 

-    .20 

3.07 

.45 

4.46 

.24 

6.22 

1.41 

3.67 

-    .47 

3.73 

-    .66 

6.66 

2.11 

4,49 

-    ,30 

3.061  -1.09 

.95 

-2.67 

6.06 

1.70 

3,18 

-    .69 

47.77 

.13 

STUMP    CREEK 

1.40 

3.20 

3.34 

6.48 

2.90 

5.37 

3.94 

3.92 

3.16! 

2,30 

3.87 

1,98 

40.86 

SUNBURY 

1.98 

-1.13 

2.52 

.04 

4.00 

.23 

3.67 

.12 

3.69 

-1.09 

5.41 

1.96 

4.19 

.38 

3.23 

-    ,86 

1.05    -2.11 

,99 

-2.30 

3.37 

-    .10 

2,66 

-    .41 

36.96 

-5.27 

SUSQUEHANNA 

1.62 

3.01 

3.70 

7.15 

3.29 

2.97 

3.62 

4.50 

.88 

1,49 

3.71 

2.03 

38.17 

SUTERSVILLE 

1.92 

3.01 

2.87 

4.25 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TAMAQUA 

3.12 

3.56 

3.85 

4.85 

4.03 

4.36 

5.65 

6.95 

.86 

1,00 

6.13 

3.31 

46.69 

TAHAOUA    U    N    DAM 

2.87 

-    .47 

3.62 

.90 

E4.01 

-    .31 

E3.79 

-    .34 

3.86 

-1.05 

7.61 

3.66 

5.46 

•  43 

E7.21 

1.95 

1.46 

-2.63 

.65 

-3.17 

6.10 

1.76 

2.41 

-1.26 

E49.25 

-    .53 

TAMARACK    2    S    FIRE    TOWE 

1.78 

E3.82 

E3.13 

4.43 

4.04 

4.43 

6.69 

6.72 

1.95 

E2.36 

E3.03 

El. 76 

E44,15 

TIONESTA    2    SE    0AM 

1.51 

3.85 

3.58 

7.32 

3.27J 

4.08 

2.92 

2.63 

4.12 

2.34 

4.06 

1.91 

41.49 

TITUSVIULE    UATER    MORKS 

1.27 

3.72 

3.90 

6.15 

3.96 

3.23 

3.42 

2.21 

1.26 

3.14 

3.93 

1.79 

38.00 

TOBYHANNA 

- 

- 

- 

-      i 

- 

- 

- 

_ 

2.99 

TORPEDO    *    H 

.96 

3.73 

3.11 

5.98 

4.02! 

4.60 

1.88 

1,97 

1.91 

3.49 

4.68 

2.16 

38.69 

TOWANOA    1    ESE 

E1.S8 

-    .22 

2.52 

.72 

2.19 

-    .72 

5.20 

2.27 

3.37!  -    .86 

2.71 

-    .45 

2.90 

-1.05 

3.21 

-    .06 

.69 

-2.82 

1.64 

-1.33 

2.40 

-    .25 

1.64 

-    .61 

E29.86 

-5.38 

TOWER    CITY    5    SW 

2.94 

3.72 

4.62 

- 

_      { 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOWER    CITY    1    S 

5.45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.06 

3.06 

- 

TROY 

1.75 

3.14 

2.69 

6.25 

3.541 

4.15 

4.06 

6.49 

1.33 

1.81 

2.26 

1.21 

37.67 

TURTLEPOINT    <.    NE 

1.62 

4.37 

2.16 

- 

3.09| 

4.37 

- 

- 

- 

- 

- 

1.22 

- 

TYRONE    4    NE    BALD    EAGLE 

2.13 

3.41 

4.14 

5.79 

2.43 

3.63 

2.77 

6.80 

2.26 

1.42 

3.46 

2.27 

40.61 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

1.12 

3.82 

2.64 

6.49 

4.20 

3.39 

5.17" 

2.05 

2.62 

2.17 

3.14 

4.19 

2.74 

38.47 

UNIONTOWN 

2.26 

-1.06 

3.42 

1.01 

4.80 

.78 

6.08 

2.30 

2.66 

-1.82 

.39 

4.22 

-    ,09 

2.94 

-1.12 

1.92 

-1.11 

3.37 

.39 

3.46 

.61 

3.13 

•  39 

43.42 

.67 

VANDERGRIFT 

El. 78 

-    .94 

3.55 

1.31 

3.39 

-    .22 

5.74 

2.23 

2.65 

-1.24 

4.42 

.01 

5.26 

1.26 

2.80 

-1.13 

1.21 

-1.76 

3.06 

-    .03 

3.64 

1.07 

1.85 

-    .70 

E39.35 

-    .17 

VIRGINVILLE 

3.00 

E2.70 

3.71 

E4.76 

3.66 

4.02 

7.82 

3.56 

1.02 

1.17 

4.69 

E3.26 

E43.17 

WARREN 

1.26 

-1.68 

4.02 

1.39 

2.76 

-    .98 

6.80 

3.23 

4.O0I  -    .22 

5.04 

.46 

3.33 

-    .86 

2.80 

-    .33 

3.70         .19 

3.03 

-    .46 

3.68 

.10 

1.62 

-1.44 

42.03 

-    .60 

HATSONTOWN 

2.35 

2.67 

3.78 

5.12 

3.32 

3.87 

5.63 

2.74 

I.60! 

1.65 

3.98 

2.73 

39.34 

WAYNESeURG    2    W 

2.37 

-    .79 

2.74 

.39 

4.78 

.91 

5.95 

2.35 

2.85 

-1.32 

4.47 
4.76 
3.04 
4.68 

.10 

6.35 

2,38 

5.23 

1.36 

2,69:  -    ,46 

3.72 

1.04 

3.63 

1.12 

2.77 

.16 

47.65 

7.24 

WELLSBORO    3    S 

1.67 

2.74 

2.14 

4.82 

3.65 

3.19 

5,81 

1,38 

1.76 

2.36 

1.05 

35^21 

WEST    CHESTER 

3.13 

-    .44 

3.23 

.43 

4.79 

.47 

5.89 

2.56 

E2.91 

-1.38 

-    .93 

3.91 

-    .64 

2,96 

-2.41 

1,97   -1,67 

1.60 

-1.54 

2.26 

-1.70 

2.61 

-    .47 

E38.60 

-7.63 

WEST    GROVE    1    SE 

3.84 

.38 

3.49 

.95 

4.71 

.55 

5.75 

2.28 

2.36 

-2.00 

.95 

3.41 

-1.11 

2.45 

-2.98 

1,67   -1,46 

2.02 

-    .89 

2.45 

-1.07 

3.35 

.10 

40.17 

-4.32 

WEST    HICKORY 

1.57 

3.95 

3.69 

6.08 

4.44 

3.76 

2.94 

3.02 

2,11 

3.19 

E5.08 

2.28 

E42.il 

WHITESBURG 

1.95 

4.04 

3.21 

6.08 

2.90 

3.05 

E7.30 

1.92 

1,90 

3.67 

4.11 

E2.25 

E42.3e 

WILKES    BARRE 

2.32 

.00 

2.64 

.52 

3.05 

.08 

3.61 

.43 

2.73 

-1.27 

4.37 

.76 

6.01 

1.23 

5.68 

1.41 

1,09    -2,02 

1.54 

-1.77 

3,53 

.42 

2.34 

-    .38 

38.61 

-    .59 

WILLIAMSBURG 

3.88 

6.63 

6.23 

5.04 

3.43 

2.58 

3.19 

4.08 

1.59 

2.63 

2,96 

3.90 

46.14 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

2.35 

-    .24 

3.17 

.83 

3.75 

.41 

5.46 

1.92 

2.94 

-1.37 

5.11 

1.69 

5.49 

1.78 

3.69 

.08 

.89    -2.44 

1.86 

-1.51 

3,65 

.39 

2.53 

-    .14 

40.89 

1.40 

WOLFSBURG 

2.41 

4.03 

4.14 

5.66 

2.19 

2.65 

2.33 

2,78 

2.76 

1.60 

3,18 

2.41 

36^06 

YORK    3    SSW    PUMP    STA 

2.85 

-    .25 

2.97 

•  67 

3.66 

-    .17 

6.19 

2.69 

1.83 

-2.70 

4.67 

.90 

5.82 

1.93 

3,19 

-1.58 

.551  -2.70 

1.66 

-1,96 

3,56 

.33 

3,26 

.34 

40^01 

-2.49 

YORK    HAVEN 

2.56 

-    .21 

2.54 

.29 

4.03 

.49 

4.69 

1.23 

1.71 

-2.58 

2.29 

-1.38 

4.93 

1.04 

2,44 

-1.61 

1.87J   -1.12 

.94 

-2,45 

3,26 

.07 

3,39 

.47 

34.65 

-5.76 

ZION      GROVE 

2.00 

2.48 

2.79 

E4.31 

E3.47 

4.12 

3.24 

4,47 

.29! 

1.10 

3,60 

2,27 

E34.04 

ZIONSVILLE    3    SE 

1.93 

E2.61 

3.93 

4.94 

3.13 

2.95 

6.46 

3,36 

1.40J 

1.42 

3,22 

3.46 

E40.79 

DIVISIONAL    AVERAGES 

POCONO    MOUNTAINS 

2.32 

-    .60 

2.57 

.10 

3.44 

-    .34 

4.60 

.90 

3.43!  -    .91 

3.90 

-    .05 

5.15 

.30 

4,68 

.19 

1.421  -2.19 

1.34 

-2,23 

4,55 

.74 

2,92 

-    .25 

40.32 

-4.34 

EAST    CENTRAL    MOUNTAINS 

2.78 

-    .45 

3.12 

.62 

4.18 

.20 

4.33 

.65 

2.99!  -1.59 

2.9* 

-    .89 

7.79 

2.78 

4,13 

-    .49 

1.89   -1.77 

.94 

-2,43 

4,00 

.21 

3,46 

.07 

42.62 

-3.09 

SOUTHEASTERN    PIEDMONT 

2.88 

-    .42 

3.07 

.54 

4,54 

.61 

5.47 

2.02 

2.98'  -1.21 

3.17 

-    .82 

6.88 

2.64 

3.61 

-1.27 

1.78    -1.58 

1.70 

-1,46 

2,77 

-    .74 

3.17 

.08 

42.02 

-1.71 

LOWER    SUSQUEHANNA 

3.01 

.03 

3.34 

1.07 

4.36 

.52 

5.61 

2.14 

2.14  -2.13 

4.01 

.30 

4.32 

.45 

3,19 

-1.00 

2.49    -    .69 

1.20 

-2,16 

3,20 

-    .09 

3.20 

.19 

40.07 

-1.37 

MIDDLE    SUSQUEHANNA 

2.02 

-    .72 

2.66 

.49 

3.66 

-    .09 

4. SO 

1.32 

3.13|  -1.28 

3.56 

.17 

4.39 

.68 

4,00 

-    .03 

1.22,  -1.86 

1.48 

-1,80 

3,59 

.20 

2.60 

-    .34 

37.10 

-3.36 

UPPER    SUSQUEHANNA 

1.54 

-    .64 

2.91 

.88 

2.66 

-    .47 

5.35 

2.22 

3.21    -1.08 

4.14 

.83 

4.01 

.06 

3,90 

-    .11 

1.15    -2,16 

1.81 

-1,31 

2.82 

-    .13 

1.57 

-    .91 

35.07 

-2.82 

CENTRAL    MOUNTAINS 

1.80 

-1.07 

3.48 

1.22 

3.47 

-    .39 

4.95 

1.38 

2.70l  -1.75 

4.49 

.75 

4.68 

.60 

3,80 

.12 

1.86    -1.17 

2.13 

-    ,96 

3.04 

-    .14 

1.77 

-1.12 

38.16 

-2.53 

SOUTH    CENTRAL    MOUNTAIN 

2.91 

-    .12 

3.92 

1.68 

4.63 

.58 

5.46 

1.81 

2.53!  -1.62 

3.68 

-    .51 

3.42 

-    .66 

3,76 

-    .14 

2.03    -    .67 

1.61 

-1,36 

3.17 

.22 

2.77 

-    .17 

39.91 

-1.16 

SOUTHWEST    PLATEAU 

2.15 

-1.01 

3.51 

1.06 

4.05 

.12 

5.76 

2.02 

3. IT  -    .98 

4.54 

.09 

5.13 

.95 

2,84 

-1.12 

I.97I  -1.05 

2.97 

.09 

3.71 

.95 

2*40 

-    .40 

42.20 

.72 

NORTHWEST    PLATEAU 

1.34 

-1.72 

3.96 

1.46 

3.59 

.05 

6.07 

2.40 

3.11    -1.02 

4.64 

.76 

3.92 

-    .06 

3,17 

-    .21 

2.66    -    .59 

\ 

2.92 

-    .29 

3.74 

.49 

2.01 

-    .81 

41.12 

.44 

S*»  lUlerenc*  NoIm  Following  Station  lnd«x 
-  218   - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


PENNSYLVANIA 
1961 


ALLENTOWN  we  AP 
ALLENTOWN  (iAS  CO 
ALTOONA  HORSESHOE  CURVE 
ARENOTSVILLE 
AUSTINBURG  2    tl 

BAICERSTONN  3  WNH 

BELLEFONTE  4  S 

BERWICK 

BEIHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

SLOSERVILLE  1  N 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  »  W  RES 
BROOKVILLE  FAA  AIRPORT 
BURGETTSTOWN  2  u 

BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER 
CANTON  1  NW 
CARLISLE 
CHAMBERSBURG  1  ESE 

CLARION  3  SW 
CLAYSVILLE  3  W 
CLERHONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAH 

CONNEAUTVILLE 
CORRT 

COUDERSPORT  3  NW 
OEVAULT  1  W 
DIXON 

DONEGAL 

OONORA 

DU  BO  IS  7  E 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSBURG 

EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

ERIE  WB  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 
FORD  CITY  <.  S  DAM 
FRANKLIN 
FREELAND 

GEORGE  SCHOOL 
GETTYSBURG 
GRATERFORD  1  E 
GRATZ  1  N 
GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISBURG  wB  AP 
HAWLEY 
HOLTWOOD 
HOOVERSVILLE 

HUNTINGDON 
INDIANA  3  SE 
JAMESTOWN  2  NW 
JOHNSTOWN 
KANE   1  NNE 

KEGG 

LANCASTER  2NE  PUMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  W 

LEWISTOWN 
LOCK   HAVEN 
MADERA 
MARCUS  HOOK 
MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER  2  NNE 
MERCERSBURG 
MIDLAND  DAM  7 

MILLVILLE  2  SW 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT    GRETNA    2    SE 

NEW    CASTLE    1    N 

NEWELL 
NEWPORT 
NEW     STANTON 
NORRISTOWN 
PALMERTON 

PHIL    OREXEL    INST    OF    TEC 
PHILADELPHIA    WB    AP 
PHILADELPHIA    PT    BREEZE 
PHILIPSBURG    FAA    AP 
PHOENIXVILLE     1     E 

PITTSBURGH    WB    AP    2 
PITTSBURGH    WB    CITY 
PLEASANT    MOUNT     1     W 
PORT    CLINTON 
PUTNEYVILLE    2     SE    DAM 


9-12  + 

7-2 

9-13* 

7-2  3 
6-13 
6-13 
9-   5+ 
9-13 

7-23 
8-31 
8-31  + 
8-31 
9-14- 


8-19  + 
7-24 
9-14  + 

7-23+ 

8-31 

6-13 


7-23  + 
9-  1  + 
9-    14 


7-2  3 
9-    5  + 


7-24 
9-13  + 
6-13 


7-23 
5-13 


7-22 
7-23 
7-2  3  + 


1-22 
1-22 


1-23+ 
1-22 
1-22 
1-25 

2-    2 
2-    2 

1-22 
1-26+ 


2-  2 
1-25 
2-  2 
1-22 
2-    3+ 


1-25 
1-25 


1-2 
2-    2  + 
1-23+ 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20'  or 
below 


3-18 
3-16 

3-ie 

3-18 


3-17 
3-17 


3-17    10 
3-18    14 


3-16 
3-17 
3-19 


3-31 
3-18 


4-20 
3-18 


3-18 
3- 


3-1 
3-17 


3-31 
3-17 


3-11 

3-17 
3-18 
3-31 
3-18 
3-17 


3-31 

3-17 


3-17 
3-20 


2-12 

3-17 


4-20 

3-20 


3-31 
4-20 


3-18 
3-17 
3-18 


3-1 
4-    9 


3-19 
3-31 


3-18 
3-18 


24"  or 
below 


4-    9 
3-19 

4-    2 


3-30 
4-20 
3-21 


3-19 
4-20 


4-20 
4-    3 


3-21 
3-18 


5-30 
3-31 


5-17 
4-20 


5-    5 

4-    3 


3-19 
3-20 


4-    2 
4-12 


3-18 
3-21 
3-31 
4-20 
3-18 


3-19 


4-10 
3-31 
3-31 

4-  5 

3-17 
3-31 
3-20 
3-18 
3-21 

2-12 
3-18 
3-18 

5-  5 
4-    4 

4-  3 
3-17 
4-20 
4-20 

5-  5 


28°  or 
below 


4-30 
4-21 


4-30 
4-21 


5- 
5-30 


3-2  2 
3-21 
5- 
3-18 


4-12 
4-21 


4-    2 
4-21 


32°  or 
below 


32"  or 
below 


4-30 

6-16 
6-16 


4-21 
5-24 


5-24 

5-27 
5-31 
5-31 
4-20 
5-    2 


5-30 
5-30 


5-30 

4-30 
5-30 
5-31 
5-  5 
4-30 

4-30 
5-    1 


10-26 
9-17 

11-    7 

9-30 
10-  5 
11-11 
10-    4 


10-  5 
10-2  3 
10-2  3 


9-29 

7-1 
10- 
10-2  8 

9-2  9 


10-27 
9-29 


9-29 
9-29 


11- 

10-17 
11-    8 
10- 
10-17 
11- 

10-    5 


9-2  9 

10-28 
10-23 
10' 
10-2  7 


9-29 
10-2  8 
9-17 


30     10-15 
32     10- 
31|   10- 


10-23 
lo- 


ll 
10-24 


11-10 

10 

11-11 


32  I 


-18    31 

-30;  30 
-171  32 


28°  or 
below 


10-28 
11-11 
10-28 
11-10 
10- 

11-  8 
10-23 
10-23 
12 


11-10 
10-23 
9-29 
10-17 
10-17 

10-23 
10-23 
10-28 
11-11 
10-28 


10- 


10 
10-28 


11- 
10- 

9-29 
10-28 
10-23 
11 

11-10 

10-23 
9-30 
10-17 
11-10 
11-10 

10-27 

U-U 

U 

11-10 

11- 

11-11 
U-U 
10-25 

U- 

U-IO 
U-10 
10-17 
12 


U-U 
10-28 
U- 
11-11 
9-29 

10 

10-28 

10-28 

10 

U-10 


10-2 

10- 

11- 

10-26 

U- 

U- 


12- 

11- 


10-23 
10-2 


24°  or 
below 


U-U 
U-U 
U-U 
U-U 
10-23 

U-U 
U-U 
U-U 
12-14 
U-   9 


24 


U-U    22 

u-io!  1 

10-23!  22 
U-lOl  20 
11-    61  21 

U-U  18 
11-11  19 
U-lO  20 
U-UI 
U-U    20 


U- 


7    24 


11-    8    23 
10-23    20 
U-U    20    11-11 
U-Ui  22!  12-    8 


20°  or 
below 


12- 
12-14 
11-22 
12-    9 

U-lO 

12-  6 
11-11 
11-11 
12-16 
12- 

12-14 

U-lO 

U' 

U-10 

U-U 

U-U 

U-U 

U-10 

12 

11-11 

U-10 


10-23 


28 


U- 
11-22|  26 
10-23,  26 
10-  5:  25 
9-29|  28 


11-10 
U-lO 
10-17 
U-U 
10-24 

U-    9 

U-  8 
11-10 
U-lO 
U-U 

u- 

10-23 
10-24 
11-11 
12 

11-10 
12-13 
11-11 
U-lO 
U-lO 

U-U 

11-11 

U-U 


11-11 

10-28 


U-U 
U-lO 
U-lO 

11-11 

10-23 

U-U 
U-U 
U-U 
10-28 
12-    9 

11-11 
U-IC 
U-lO 

12-1 
U-lO 

11-11 

U- 

U- 

u-u 


U-lO 
u-10 

u- 
u-u 

U-U 

11-30 
U-U 
11-12 


12-14  23 
U-IOI  23 
12-141 
10-23! 
U-U    21 

11-221  23 
12-  b\  21 
10-24 
10-23  24 
10-    4J 


U-22 
U-10 
10-23 
12-  8 
U-U 

U-U 

U-U 
u-10 

11-11 

12 

U-ll 

11-10 

U-U 

12- 

12-13 

U-U 
12-14 
U-U 
U-U 
u-10 

12 
12 
U-U 


12-13 
11-11 
12-14 


U-U 
u-ll 
11-19 
12-  8 
U-10 

U-U 

11-11 

12-  9 
U-U 
12- 


U-U 
12-15 
12- 


U-10 
11-11 
11-11 


12-1 
11-1 


16°  or 
below 


12-15 
12-16 
12-  9 
12-14 
U-U 

12-  9 
12-14 
12-14 
NONE 
12-  6 

12-14 
11-11 
U-lO 
12-13 
12- 


12-   9 

U-U 
U-22 
U-lO 
12-16 


12-15t  20 
U-IO!  20 
12-141   17 

12-  8j 
12-14J  19 
U-  2  20 
U-U  11 
11-10|  18 


12- 


U-IO 
u-10 
12-14 


U-22 

11-22 

12-14 

12- 

12- 

11-22 
11-11 
11-11 
12-14 
12-14 

12-14 
12-16 
12-  9 
12-14 
12-14 

12-14 
12-16 
12-15 

12-14 

12-16 
12-14 
12-14 
12-16 


12 
U-U 

12- 

12-1 
12-14 
U-U 
12-16 

12-14 
12-14 


12- 

12- 
12- 
12- 
12-14 


12-14 
12-1 

12- 


16  12-1 
20  12-14 


12-16 
12-16 
NONE 
12-13 
12-16 


Number  of  days 
between  dates 


14  266 

14  267 
12  270 

15  271 

16  266 


12-14  15 
12-291 
U-U 
11-Ul  U 
11-221  15 


306  26 
271 
266  24 
311 


316  31 
312  30 


272  26 

330  27 

234  20 

235  21 


167 
185 
152 

lai 


187 
123 
158 
216 

130 


105 
122 
121 

153 
121 
156 
176 
171 


167 
157 

122 
122 

23 
200 
122 

122 
122 
122 

131 
133 

125 
121 
121 
191 
190 

165 
192 

127 
140 
182 

154 
191 
167 


234  197 
169  152 


266  215  177 


238  204 

218  210 

163  122 

238  191 


214  168 

223  214 

225  194 
220 


258  220  187 
225  204  172 
237  177  122 
266  238 
235  187 


220 


305  267 

237  236|  164 

271 

171 

221  196|  153 


186 


233  215 

266)  234  220 

170  110 

1861  154  122 

152  122  93 


147 
122 
122 
176 


163 
154 
154 
128 


190 
153 
119 
2  38 
127 

176 
127 
109 
171 


153 
157 
168 
170 
146 


202 
154 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


PENNSYLVANIA 
1961 


OUAKERTOWN  1  E 
READING  MB  CITY 
RENOVO 
RIOGWAY  3  W 
SALINA  3  H 

SCRANION 

SCRANTON  WB  AIRPORT 

SHlPPENseuRG 

SLIPPERY  ROCK. 

STATE  COLLEGE 

STOYSTOWN 

STR0U0S8URG 

SUNBURY 

TAMARACK  2    S  FIRE  TOWER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOBYHANHA 

TOWANOA  1  ESE 

TOWER  CITY  I  S 

UNIONTOWN 

WARREN 

WAYNESeuRG  2  W 
WELLSBOnO  3  S 
WEST  CHESTER 
WILLIAHsrOOT  WB  AP 

YO«IC  3  SSW  PUKP  ST  A 


7-23 
7-24 


7-    2  + 
9-    1 
8-31 


6-13 

7-24  + 

9-13  + 

9-13  + 

»-13 

9-13  + 

7-2  J 
6-12 

9-  l^ 
7-23 
9-12 


2-    2 
1-25 
2-    3+ 
2-    2 
1-22 

2-    2 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


3-19 
3-ie 

3-18 


3-18 
3-19 

3-18 

3-31 

3-21 


3-18 
3-18 
3-19 
3-18 
3-18 

3-18 


20°  or 
below 


3-19 
4-20 
3-31 

3-19 
3-31 
3-18 
3-20 
3-19 


3-21 
3-31 
4-20 
4-  9 
3-17 

3-31 

3-18 
3-31 
3-18 
3-18 

3-18 


24°  or 
below 


3-21 
3-18 
3-31 


4-20 
3-31 


28°  or 
below 


4-2 

4-20 


4-21 
4-21 


32°  or 
below 


5-27 
5-31 


5-30 
5-30 


5-30 
5-31 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


9-2  9 

10- 

10- 
10- 
10-2 


9-29 

10-2  3 

10- 
9-29 

10-  5 
10-28 
10-24 

10- 


28°  or 
below 


11- 

10-17 

11' 

10-28 

10-28 

il-ll 

11- 

11-10 

10-23 

10-  5 
10-28 

11-  9 

9-29 

10-17 
11-10 
II- 

10-17 
10-17 
10-23 
11-11 
U-10 

10-28 


24°  or 
below 


20' or 
below 


Q 


."  I 


S 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


i      » 


271  ll-U,   19.   11-11    1 
27!  12-141  22]   12-15]   1 
28    11-10    24    ll-U     19 
27    U-    8    24    11-10]   15 
26    11-    9    23    11-22    19 


26  11-11  19 
11-10  21 
11-111  22 
11-221  24 
ll-U]  24 

11-  91  24 
10-24  24 
ll-lll   19 

U-lOj  21 

10-    4i  24 


ll-U]   19 
ll-U:   19 


12-    8    20 
12-14    14 


ll-U 
10-28 
ll-U 

ll-U 

11-10 


10-281  23  ll-U,  12 
ll-U  20  ll-U.  20 
ll-U    22    11-22,   20 


U-lOl  19 

U-    el  23 

U-lOl  19 

ll-U  24 

U-Uj  22 

ll-U    21 


11-10    19 
ll-U    20 
11-1  01    19 
12-10    1 
12-141    1 


12- 


12-14  15 

12-161  14 

12-14:  12 

U-IOI  15 

12-  el  U 

12-14  16 

12-141  16 

12-16,  10 

12-131  12 

12-141  14 

12-    8 

12-14  14 

12-14  1* 


12-14 

U-10 


ll-U    12 

12-141    10 
12-    9' 


271 


12-141   12 
11-22;   16 

265 

12-16'   U    273 
12-141   14.'  271 


15    12-    9|   isl 


266 


303|  250    239    193 


224  204  165 


154 
216 
170 
121 
127 

167 
158 
176 
174 
181 

125 
122 

153 

127 
.10 


127 
121 
153 
190 
186 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

Iun« 

July 

Aug. 

S.pt 

Oct 

Not. 

Dk. 

Annual 

BELLEFONTE   4   S 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

-_ 

2520 

B7.32 
2101 

7.72 
1852 

B5.82 
1646 

B4.52 
1318 

B3.47 
1694 

2236 

- 

-_ 

CONFLUENCE   1    S*   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

:' 

- 

B2.76 
B2466 

B4.09 
1706 

4.98 
1047 

5.46 
940 

4.76 
797 

3.85 
810 

2.23 
1309 

- 

- 

- 

FORD   CITY   4    S   DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

': 

- 

- 

B4.19 
81 644 

5.08 
1111 

5.51 
880 

4.94 
663 

3.86 
725 

2.59 
1223 

- 

- 

- 

JAMESTOWN   2    NW 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

~ 

- 

] 

B1074 

B4.64 

-0.40 

684 

B4.89 

-0.93 

458 

4.77 

+0.08 

453 

3.70 

+0.34 

464 

- 

- 

- 

- 

LANDISVILLE    2   NW 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

3172 

- 

6.54 
1455 

B7.H 
1343 

5.82 
1132 

B5.37 
1416 

3.10 
1839 

- 

~ 

- 

See  lefeience  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


Ju 

ury 

FvbruAry 

Muck 

April 

M.y 

!<m« 

;uly 

Augiut 

S«pt>mbat 

Oolobn 

Nov.mb«r 

SuHos 
0*pth 

• 

1 

1 

1 

t 

1 

J 

< 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

r 

< 

1 

• 

1 

s 

1 

< 

i 
J 

t 

< 

t 

1 

1 

• 

1 
< 

1 

1 

1 

1 

ERIE  CO   FIELD   RSCH  LAB 

34.9 

35/34 

34.8 

44/32 

39.1 

48/34 

43.2 

54/36 

56.1 

70/47 

68.3 

78/58 

76.2 

82/69 

— /— 

.-/— 

57.7 

65/50 

46.6 

56/39 

37.4 

48/34 

8    INCHES 

~/32 

UumiSVILLE    2    NW 

a  mcHss 

26.8 

33/18 

27.9 

32/16 

36.2 

45/31 

42. S 

56/36 

53.0 

61/44 

63.6 

70/57 

68.2 

73/62 

68.8 

72/65 

66.0 

71/59 

52.3 

67/44 

45.4 

59/38 

34.7 

43/31 

48.8 

73/16 

STATS  COLLEGE    2 

2    INCHES 

- 

../- 

30.4 

45/21 

38.4 

57/30 

43.0 

66/31 

55.6 

75/39 

70.3 

83/53 

72.1 

83/57 

74.7 

85/63 

71.6 

84/54 

56.8 

69/44 

45.3 

60/34 

34.5 

45/29 

. 

85/— 

4    INCHES 

- 

-./- 

30.3 

42/22 

38.1 

54/31 

42.3 

62/32 

54.9 

70/40 

66.9 

78/53 

71.2 

81/59 

74.4 

82/65 

71.3 

82/55 

56.8 

67/45 

46.6 

59/35 

34.8 

45/29 

. 

82/— 

6    INCHES 

- 

../- 

30.6 

39/25 

38.1 

49/32 

42.0 

55/34 

54.0 

63/43 

65.2 

73/53 

69.9 

76/62 

73.7 

78/68 

71.2 

78/60 

57.9 

65/49 

47.8 

59/38 

36.9 

45/32 

. 

78/- 

12    INCHES 

- 

../- 

31.2 

37/28 

36.0 

45/33 

41.6 

51/36   52.8 

59/45 

63.5 

68/55 

68.4 

73/63 

73.0 

75/70 

71.1 

76/62 

59.0 

66/52 

48.8 

58/41 

38.5 

45/34 

76/— 

16    INCHES 

~ 

-/- 

31.9 

36/29 

37.7 

45/34 

41.6 

50/37    52.2 

57/45 

62.5 

66/55 

67.5 

71/63 

72.4 

74/70 

71.0 

75/64 

59.5 

65/53 

50.5 

59/42 

39.9 

46/35 

- 

75/— 

Erie  Co  Field  Rsch  Lab  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max  and  rain  values. 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Lake  Terrace  classified  as  conottoo  gravelly  loam.   Ground  Cover:   Ryegrass  and  native 
weeds,  mowed  several  times  each  season.   Instrumentation:   Taylor  recording  thermometer. 

Landlsvllle  2  NW  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  single  daily  observations  at  8  a.m. 

Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  west.   Soil  Type:   Duffleld  clay  loam.   Ground  Cover:   Permanent  blue  grass  sod  which 
13  kept  clipped  to  a  height  of  2  Inches.   Instrumentation:   Weston  Electric  Soil  Thermometer. 

State  College  2  -  Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of  max  and  min  values. 

Slope  of  Ground:   Gentle  slope  to  the  southeast.   Soil  Type:   Hagerstown  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  blue  grass  kept 
clipped  to  a  height  of  between  1  1/2  and  3  Inches.   Instrumentation:   Copper-Constantan  Thermocouple  on 
recording  Potentiometer. 


NEW  NAME 

APOLLO  2  W 

MONTGOMERY  LOCK  AND  DAM 

TOBYHANNA 

TOWANDA  1  ESE 

WEST  GROVE  1  SE 


AUSTINBURG  2  W 
BROOKGREEN  GARDENS 
CLERMONT 
CONNEAUTVILLE 
CONNEAUTVILLE 

GALETON 

HUNTINGDON 

LE  ROY 

MARION  CENTER  2  SE 

MEYERSDALE 

MIDLAND  DAM  7 

MILAN  2  N 
MILAN  2  N 
MURRYSVILLE 
RENOVO 

STILLWATER  DAM 

STOYSTOWN 

TAMARACK  2  S  FIRE  TWR 

TOWANDA  1  ESS 

VANDERGRirr 


WEST  GROVE  1 
YOUNG SVILLK 


SE 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

VANDERGRIFF 

MIDLAND  DAM  7 

MOUNT  POCONO  2  N 

TOWANDA 

WEST  GROVE  1  E 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  36  feet  NE 
Rain  gage  removed 
All  equipment  moved  1.0  mile  SSE 
All  equipment  moved  0.2  mile  N 

All  equipment  moved  0.5  mile  ESE 
All  equipment  moved  0.3  mile  SSW 
All  equipment  moved  500  feet  E 
Temperature  equipment  removed 
All  equipment  moved  0.3  mile  WSW 

All  equipment  moved  4.8  miles  NE  to  Montgomery 

Lock  &   Dam 

All  equipment  moved  0.4  mile  W 

All  equipment  moved  0.4  mile  E 

All  equipment  moved  0.5  mile  NW 

Temperature  equipment  installed 

Recorder  moved  3200  feet  S 

Temperature  and  rain  gage  equipment  moved  150  feet  SE 

Temperature  equipment  removed 

All  equipment  moved  0.9  mile  SE 

All  equipment  moved  1.8  miles  S  to  Apollo  2  W 

All  equipment  moved  0.4  mile  S 
Recorder  moved  225  feet  WNW 


DATE 


March 

1961 

May 

1961 

November 

1961 

July 

1961 

November 

1960 

July        7,  1961 

June      16,  1961 

January     1,  1961 

March     30,  1961 

September  26,  1961 


April 

27, 

1961 

January 

6, 

1961 

•July 

1, 

1961 

January 

1, 

1961 

October 

24, 

1961 

May 

17, 

1961 

June 

5, 

1961 

November 

29, 

1961 

May 

22, 

1960 

January 

1, 

1961 

October 

1, 

1960 

June 

26, 

1961 

February 

1, 

1961 

July 

1, 

1961 

March 

23, 

1961 

November 

1, 

1960 

June 

30, 

1961 

folio 
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TOTAL  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
1961 


'i 


•vv»:>:»-.:   .  .vi^ 


■»«^w.o««-««BOOKW«>gKW^.^V^■>ATOa«^ 


'^.'yyj:<yjry:ryK>r,-^vy.::--y.., 


AVERAGE  TEMPERATURE 


PENNSYLVANIA 
1961 


Si  f        ? 

i  u'l  I  \\\\\ 


o  a 
u  « 


U  3 
3  O 
O  •H 


eg  o 

3  a 


0]   o 

s  ^ 

■H 

o  o. 

u  a 

o.  e 


o  -a 


STATION  INDEX 


i 

County 

1 

I 

3 

j 

a 

■B 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

a 

a 

a 

Id 

II 

II 

ACMETONIA   LOCK    3 
ALLEN5    MILLS 
ALLENTOWN   wb    ap 

allentown  gas  co 
altoona  horseshoe  curve 

22 

99 
106 
lU 
13fc 

ALLEGHENY 
JEFFERSON 

LEHIGH 
LEHIGH 
BLAIR 

1 
1 

9 
6 

*0    32 
*1    12 
*0    39 
*0    36 
*0    30 

79    49 
78    55 
75    26 

75    28 
7B    29 

748 
1600 
376 
25* 
1500 

23 

40 
66 

57 

21 

50 

2 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

C 
C 

APOLLO   2    W 
ARENOTSVILLE 
AUSTINBUPG    2    W 
BAKEBSTOWN    3   WNW 
BARNES 

20»* 
229 
313 
35S 
ft09 

WESTMORELAND 

ADAMS 

TIOGA 

ALLEGHENY 
WARREN 

7 
15 
15 
1 
I 

*0    3  5 

39    55 
*2    00 
*0    39 
*1    40 

79    36 
77    18 
77    32 
79    59 
79    02 

1060 
710 
1590 
1230 
1310 

39 
14 

39 
25 
14 
21 

1    2    3 

1    2    3 

1    2    3 

2 

c 

c 

BEAR   CREEK    DAM 
BEAR   GAP 
BEAVER    FALL5 
BEAVERTOWN 
BECHTELSVILLE 

&56 
'.ST 

<>e2 

488 

LUZERNE 

NORTHUMBLAND 

BEAVER 

SNYDER 

BERKS 

15 
2 
IS 

1* 

*1    07 
*0    50 
40    *6 
40    45 
40    22 

75  44 

76  30 
80    19 

77  10 
75    38 

1505 
900 
760 
6*0 
400 

3 
16 
53 
15 

5 

2 
2 
2 
2 
2 

c 

6ELLEF0NTE    t*    S 
BERNE 

BERWICK 
BETHLEHEM 
■BETHLEHEM   LEHIGH   UNIV 

530 

611 
629 

CENTRE 

BERKS 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

16 
1* 

9 

40    51 

40  31 

41  04 
40    37 
40    36 

76    00 
76    15 
75    22 
75    23 

1110 
3Z5 
570 
400 
450 

33 
16 
60 

45 
5 
16 

77 

3 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

c 

BLAIN 

8LAIHSV1LLE    6    ENE 
8LAKE5LEE   CORNERS 
BLOSERVILLE    1    H 
BOSWELL    I    SW 

72S 
736 

763 

a2i 

PERRY 

INDIANA 

MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

15 

15 

1 

40    20 

40  2  7 

41  06 
40    16 
40    09 

77    31 
79    09 
75    36 
77    22 
79    OZ 

750 
2048 
1650 

650 
1810 

16 
2 

25 

49 

2 

1    2    3 

1    2    3 

2 

c 
c 
c 

BRADOOCK   LOCK    2 
BRADFORD    FAA    AIRPORT 
BRADFORD   CNTRL    FIRE    STA 
BRADFORD    i*   W    RES 
BHEEZEWOOO 

661 
865 

867 
868 

905 

ALLEGHENY 
MC    KEAN 
MC   KEAN 
MC    KEAN 
BEDFORD 

10 

1 
1 
1 

40  24 

41  48 
41     57 
41     57 
40    00 

79    52 
78    38 
78    39 

78    14 

725 
2121 
1500 
1680 
1352 

35 

27 

14 
35 
20 

2 
1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

BROOKVILLE    FAA    AIRPORT 
eRUCETO^    1    S 
BUCKSTOWN     1     S£ 
BUFFALO    MILLS 
SURGETTSTOWN     7    W 

1002 

1033 
1073 
1087 
1105 

JEFFERSON 

ALLEGHENY 

SOMERSET 

BEDFORD 

WASH1^GT0N 

1 
10 

6 

11 

41    09 

40  le 

40     0* 

39    57 

*0    23 

79    06 

79  59 
78    50 
78    39 

80  26 

1417 
1065 
Z460 
1318 
980 

49 
14 

70 
26 

37 
14 

1    2    3 

2 

2 
1    2    3 

c 

BURNT    CABINS    2    NE 
•SUTLER 
BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    HILL 
CAMP    KLINE 

1115 
1130 
1135 
119S 
1203 

HUNT INGDON 

BUTLER 

BUTLER 

CUMBERLAND 

LYCOMING 

2 
2 
15 
16 

*0    05 
*0    52 

40  51 
*0    15 

41  16 

77    52 

79    54 
79    53 

76  55 

77  20 

990 

uoo 

11*0 
460 
590 

20 
3B 

20 
48 

IS 
4 

1    2    3 
1    2    3 

2 
2 

c 

CANTON    1     NW 
CARLISLE 

CARROLLTOWN    2    S5E 
CARTER    CAMP    Z    W 
CEDAR    RUN 

1215 
123* 
1255 
1262 

1301 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

15 
15 
16 
16 
16 

41    40 
*0    13 

40  35 

41  37 
41    31 

76  52 

77  12 

78  42 
77    45 
77    27 

1520 
465 
2040 
2030 
800 

le 

93 

22 

73 
18 
23 

43 

1    2    3 
1    2    3 

2 
2 
2 

c 
c 

CHADDS    FORD 
CHAMBERSBUR6    1    ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI    LOCK    It 
CLARENCE 

13A2 
135*. 

1372 
1377 

i-teo 

DELAWARE 
FRANKLIN 

WESTMORELAND 
CENTRE 

5 
12 
10 
10 
16 

39    52 

39  56 
*0   08 

40  09 

41  03 

75    37 
77    38 
79    55 
79    54 
77    56 

170 
6*0 

10*0 
7*9 

1410 

61 

16 
65 

76 
12 

2 

1    2    3 

2 
2 

c 
c 

CLARION    3    SW 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE     3    W 

CLEARFIELD 

CLERMONT 

1*85 
1505 
1512 

1519 
1529 

CLARION 
LEHIGH 
WASHINGTON 
CLEARFIELD 

MC    KEAN 

1 
9 
11 

16 

1 

41    12 
40    37 

40  07 

41  01 
41    41 

79  26 
75    39 

80  28 
78    26 
78    30 

1U4 
670 
1000 
UOO 
210* 

1, 

59 

54 
16 
59 
53 
10 

1    2    3 

2 
I    2    3 

2 

c 

c 

CLERMONT    i.    NW 
COATESVILLE    1    SW 
CONFLUENCE    1    SW    DAM 
CONFLUENCE    1    NW 
CONNEAUTVILLE 

153* 
1589 

1705 
1710 
17Z0 

MC    KEAN 
CHESTER 
SOMERSET 
FAYETTE 

CRAWFORD 

1 
5 
17 
17 

41    44 
39    58 
39   48 
39   50 

41    45 

78  32 
75    50 

79  22 

79  22 

80  22 

1620 
3*2 
1*90 
1331 
1000 

I 

74 
16 

7 

1 
74 
16 
87 

7 

- 

JAN 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

2 
1    2    3 

c 

4C 

c 

CONNEAUTVILLE    6    E 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE    2    E 

CONSHOHOCKEN 

C00KS6URG 

1721 
17Z3 
1729 

1737 
17*9 

CRAWFORD 

FAVETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

CLARION 

1 
17 

5 

1 

41    46 
40   01 

40   01 

40  04 

41  20 

80    15 
79     36 
79    33 
75    19 
79    13 

1110 
870 
1300 
70 
1180 

5 
23 

38 

2 
2 

2 

2 

c 

CORAOPOLIS    NEVILLE    IS 
CORRV 

COUDERSPORT    3    Nw 
COUDERSPORT    6    E 
COVINGTON    2    WSW 

1790 
1806 
1809 
1833 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

11 
1 
1 
16 
15 

40  30 

41  55 
41    49 
41     46 
41    44 

80    05 
79    39 
78    03 
77    53 
77    07 

720 
1440 
2020 
2425 
1745 

46 
6 

53 

1 
15 
5 

2 
1    2    3 
1    2    3 

2 
2 

CREEKSIDE 
CRESSON    2    SE 
CUSTER    CITY    1    W 
DANVILLE 
DEVAUlT    1    W 

leei 

1895 
1978 
2013 
2116 

INDIANA 

CAMBRIA 
MC    KEAN 
MONTOUR 

CHESTER 

1 

15 
1* 

40    41 

40  27 

41  55 
40    56 

40    05 

79    12 
78    34 

76    41 
76     37 
75    33 

1035 
2540 
2120 
460 
360 

11 

21 
24 
12 

21 

H 

I  MAC 

2 
2 
2 

2 
1    2    3 

c 

01NGMANS    FERRY 
DIXON 

DONEGAL 

donora 

doylestown 

2160 
2171 
2183 
Z190 
2221 

PIKE 

WYOMING 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 

BUCKS 

15 
17 

10 

5 

41    13 
41    32 

40    07 
*0    10 
40    18 

74  52 

75  57 
79    23 
79    52 
75    08 

430 
750 
17*6 
900 
393 

13 
18 
35 

13 
18 
35 
71 

1    2    3 
1    2    3 

1    2    3 
2 

c 
c 

DRIFTWOOD 
OU    BOIS    7    E 
DUNLO 

DUSHORE    Z    SSW 
EAGLES    MERE 

22*5 
2265 
2298 
2325 
23*3 

CAMERON 

CLEARFIELD 

CAMBRIA 

SULLIVAN 

SULLIVAN 

16 
16 

16 
16 

41    20 
41    06 

40  17 

41  29 
41    24 

78    08 
78    38 
78    43 
76    2  5 
76    35 

880 
1670 
2410 
1910 
2020 

6 
19 

24 

2 

25 

1    2    3 

2 
1    2    3 

c 
c 

c 
c 

c 

EAST    BRADY 
EBENSBURG 
EOINBORO 
EMPORIUM    1    H 
ENGLISH   CENTER 

2363 
2*66 
251* 
2635 
Z6*4 

CLARION 
CAMBRIA 
ERIE 

CAMERON 
LYCOMING 

1 

1 
16 
16 

*0    59 

40  29 
*1    52 
*1    32 

41  26 

79  37 
78    43 

80  08 
78    14 
77    17 

820 
2090 
1Z20 
1560 

880 

13 
44 

2 
2 

13 
44 
20 
2 
22 

1    2    3 
1    2    3 

2 
1    2    3 

1    2    3 

c 

c 

EPHRATA 

EOUINUNK    2 

ERIE    CO   FIELD    RSCH   LAB 

ERIE    WB   AIRPORT 

EVERETT    1    SW 

2662 
2671 
2673 
2682 

2721 

LANCASTER 

WAYNE 

ERIE 

ERIE 

BEDFORD 

15 

5 
8 
6 
6 

40  11 

41  51 

42  13 
42    05 
40   00 

76    10 
75    13 

79  51 

80  12 
78    23 

465 
910 
740 
732 
1020 

59 

17 
41 

68 
16 

17 
41 

1    2    3 

2 

1    2    3 
1    2    3 

c 

c 

FARRELL    SHARON 
FORD   CITY   >.    S    DAM 

FRANKLIN 
FREELANO 
GALETON 

281* 
29*2 
3028 
3056 
3130 

MERCER 

ARMSTRONG 

VENANGO 

LUZERNE 
POTTER 

2 

1 
1 
15 
16 

41    14 

40  43 

41  23 
41    01 
41    44 

80    30 
79    30 
79    49 
75    54 

77    38 

855 
950 
967 
1900 
1365 

49 
18 
67 
67 

50 
18 
88 
47 
31 

16 

1    2    3 
1    2    3 

1    2    3 

1    2    3 

2 

4C 

c 

GEI6ERT0WN 
GEORGE    SCHOOL 
((GETTYSBURG 
GETTYSBURG    1     S 

GIFFOPD 

3189 
3Z00 
3218 
3223 
3237 

BERKS 

SUCKS 
ADAMS 

ADAMS 
MC    KEAN 

1* 
5 
12 

12 

1 

40    13 

40  13 
39    50 
39   48 

41  51 

75    50 

77    14 

77  14 

78  36 

*00 
135 
5*0 
530 
2220 

55 
85 

16 
55 

87 

12 

I  MAC 

2 
1    2    3 
1    2    3 

2 

c 

GLENCOE 

GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

GLENMOORE 

GLEN   ROCK 

GLENWILLARD   DASH    DAM 

3Z98 
3311 
33ZI 
3330 
33*3 

SOMERSET 

ELK 

CHESTER 

YORK 

ALLEGHENY 

12 

1 
5 
15 
11 

39  49 

41     34 

40  06 

39  4B 

40  33 

78    51 
78    36 

75  47 

76  44 
80    13 

1620 
1725 
440 
620 
705 

10 

5 

17 

2 
2 

2 

c 

c 

c 

GOULOSBORO 
GRATERFORD 

GRATERFORD    1    E 
GRATZ    I    N 
GREENSBORO    LOCK    7 

339* 

3*35 
3*37 
3*38 

3503 

WAYNE 

MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
DAUPHIN 
GREENE 

9 
U 
1* 
15 
10 

41    15 
40    14 
40    14 
40    38 
39   47 

75    27 

75    27 

75  26 

76  43 
79    55 

1890 
155 
2*0 
760 

808 

5 
1 
10 

46 
46 
1 
10 
80 

APR 

2 

2 
1    2    3 
12    3 

2 

c 

GREENS9URG    2    £ 
GREENVILLE 
HANOVER 
DHARRISBURG   WB    AP 
HARRISBURG    NORTH 

3515 
35Z6 
366Z 
3699 
370* 

WESTMORELAND 

MERCER 

YORK 

YORK 

DAUPHIN 

10 
2 
15 
15 
15 

40  18 

41  24 

39  48 

40  13 
40    18 

79  31 

80  23 
76    59 
76    91 
76    54 

1225 
1026 
600 
335 
323 

62 
58 
73 

62 
58 
73 
44 

1    2    3 

1    2    3 

1    2    3 

2 

c 
c 

Station 

CD 

County 

a_ 

3 

1 

§ 

to 

1 

Years  oJ 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refe 

to 
table 

1 

d 

> 

r 

JST3 

il 

s 

HAWLEV 

HAWLEY    1    S   DAM 
HOLLIOAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
•HOLTtfOOD 

3758 
3761 
*001 
4008 
4019 

WAYNE 
WAYNE 
BLAIR 

WAYNE 
LANCASTER 

5 

5 

5 

15 

41    29 
41    26 

40  26 

41  23 

39   50 

75    10 
75    11 
78    24 

75  26 

76  20 

880 
1200 

960 
1360 

187 

37 
23 

42 

52 

27 

34 
47 

23 

1    2    3 

2 
1    2    3 

c 
c 

c 

HOME 

HONESDALE    4    NW 
HONESDALE    6    NNW 
HONEY   BROOK    1    W 
HOOVERSVILLE 

4027 

40*3 

404  7 
4058 

INDIANA 

WAYNE 

CHESTER 
SOMERSET 

1 ;*o  *5 

5    *1    37 
5    *1    39 
5  1*0    06 
*:*0   09 

79   06 
75    19 
75    17 
75    56 
78    55 

1220 
1410 
1050 
700 
1570 

1 

16 

4 
22 

APR 

2 

2 
12    3 

c 
c 

HOP   BOTTOM    2    SE 

HUNTINGDON 

HUNTSDALE 

HYNDMAN 
INDIANA    3    SE 

4066 
4159 
4166 
4190 
4214 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

15 
6 
15 
12 

41    43 
40   29 
40   06 

39  49 

40  36 

75    43 
78    01 

77  18 

78  44 

79  07 

900 
640 
610 
960 
1102 

74 
59 

17 
74 
21 
49 
62 

2 
1    2    3 

2 

2 
1    2    3 

c 
c 

JACKSON    SUMMIT 
JAMESTOWN    2    NW 
JERSEY    SHORE 
•JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    Z 

4304 
4325 
4363 
4365 
4390 

TIOGA 

CRAWFORD 

LYCOMING 

CAMBRIA 

CAMBRIA 

15 
2 
16 

41    57 
41    30 
41    12 

40    20 

40    19 

77    01 
80   28 

77  15 

78  55 

78    55 

1690 
1050 
9*1 
1214 

1275 

20 
68 

22 

4 
60 

20 

1    2    3 

2 
1    2    3 

c 

4C 

c 

KANE      1    MNE 

KARTMAUS 

KEG6 

KETTLE   CREEK    DAM 

KITTANNIN6    LOCK    7 

4432 
4450 
4481 
45*5 
4611 

HC    KEAN 

CLEARFIELD 
BEDFORD 
CLINTON 
ARMSTRONG 

16 
6 
16 

1 

41    41 
41    07 

39  59 
*1    22 

40  49 

78    48 
78   07 

78  43 
77    56 

79  32 

1750 
950 

1260 
930 
790 

18 

11 

46 
21 
11 

11 

1    2    3 

2 
1    2    3 

2 

c 
c 

KREGAP   4    SE 
KRESGEVILLE    3    W 
LAFAYETTE    MC    KEAN    PARK 
LAKE    MINISINK 
LAKEVILLE    1    NNE 

4667 
4672 
4706 

4727 
*733 

WESTMORELAND 
CARBON 
MC   KEAN 
PIKE 

17 

1 

5 

40   06 

40  5* 

41  48 
41    13 
41    27 

79    14 

75    34 
78    40 
75    03 
75    16 

2530 
720 
2130 

1360 
1440 

18 
19 
12 
3 
34 

INAC 
I  MAC 

2 
2 
2 
2 
2 

LANCASTER    2    NE    PUMP    STA 
LANCASTER    2    NE    FJLT    PL 
LANDISVILLE    2    NW 
LAURElTON    STATE    VILLAGE 
LAWRENCEVILLE    2    S 

*758 
4763 
4778 
4653 
4873 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

UNION 

TIOGA 

15 
15 
1* 
15 
15 

40   03 
40   03 
40   07 

40  54 

41  59 

76    17 
76    17 

76  26 

77  13 
77    07 

295 
270 

360 
660 
1000 

60 
16 
6. 

74 
16 
64 

11 

1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

c 

4CC 

c 

LEBANON    3    W 

LEBANON    3    SW 

LEHIGhTON 

LE    ROY 

LEWIS    RUN    3    SE 

4891 
4896 
4934 
4972 
4964 

LEBANON 
LEBANON 
CARBON 
BRADFORD 
MC    KEAN 

15 
15 

19 

1 

40    20 
40    19 

40  50 

41  41 
41    50 

76    29 
76    28 

75  43 

76  43 
78    39 

460 
490 
980 
1040 
1740 

73 

76 

27 
24 
l» 

1    2    3 

2 
2 

2 

c 
c 

c 

LEWISTOWN 

LOCK     HAVEN 

LOCK    HAVEN    2 
LONG    POND   2    W 
LYNCH 

4992 

5104 
5109 
5160 
5275 

MIFFLIN 

CLINTON 
CLINTON 
MONROE 
FOREST 

6 
16 

16 

1 

40  35 

41  08 
41    08 
41    03 
41    36 

77    35 

77    27 
77    27 
75    30 
79    03 

490 
660 
630 
1060 
1295 

23 

70 

23 

70 

15 

4 

1    2    3 
1    2    3 

2 

2 

c 
c 

HAOERA 
MAMAFFEV 
MAPLE   GLEN 
MAPLETON   DEPOT 
MARCUS   HOOK 

5336 
53AZ 
5369 
5381 
5390 

CLEARFIELD 
CLEARFIELD 
MONTGOMERY 
HUNTINGDON 
DELAWARE 

16 
16 
5 
6 

5 

40    50 
40    53 

40    11 
40    24 
39   49 

78    Z6 
78    44 
75    11 
77    56 
75    25 

1460 

1260 
360 
560 
12 

35 

12 
16 
23 
35 

1    2    3 

2 

2 

2 
1    2    3 

c 

MARIE^VILLE    1    SW 

MARION   CENTER    2    SE 

MaRTINSBURG    F4A    AP 

MATAMORAS 

MC    CONNELLSBURG 

5400 
5408 
5454 
5470 
5526 

FOREST 

INDIANA 

8LAIR 

PI«r 

FULTON 

1 
1 
6 

12 

41    27 
40   45 

40  IB 

41  22 
39    56 

79   09 
79   02 
78    19 
74    42 

78    00 

1700 
1610 
1463 
439 
899 

19 

19 
19 
57 
29 

t    2    3 

1    2    3 

2 

2 

c 
c 

MC   KEE SPORT 
HEADOW   RUN   PONDS 
MEAOVRLE    1    S 
HEDIX   RUN 
MERCER    2    NNE 

5573 
5601 
5606 
5627 
5651 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

10 
15 

1 
16 

2 

40  21 
*1    13 

41  36 
41    17 
41    15 

79  52 
75    40 

80  10 
78    24 
80    13 

720 
1999 
1065 
UOO 
1160 

67 
10 

33 

68 
20 
10 

2 

1    2    3 

2 
1    2    3 

c 
c 

c 

MERCER    MIWAY    SMED 
MERCERSSURG 
MERWiNSBURG 
MEYERSDALE 
MILAN    Z    N 

565* 
5662 
5676 
568* 
5731 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

BRADFORD 

2 
12 

9 
17 
15 

41     14 

39  49 

40  58 
39   49 

41  56 

60    15 
7T    54 

75  26 
79   02 

76  31 

1250 
515 
965 

2000 
770 

2 

19 
22 

' 

1    2    3 

2 

c 
c 

c 

MILANVILLE 
MILLERSBURG    2    E 
MILLHEIM 
MILLVILLE    2    SM 
MILROY 

5738 
5775 
5790 
5817 
5825 

WAYNE 

CENTRE 

COLUMBIA 

MIFFLIN 

5 
15 
15 
15 

6 

41    40 
40    32 

40  53 

41  06 
40    43 

75  04 

76  56 

77  29 

76  34 

77  39 

760 
950 
1079 
660 
770 

2 

16 

12 
19 

1 

2 

2 

1    2    3 

2 

c 
c 

MONTGOMERY    LOCK   AND   0AM 

MONTROSE 

M0R6ANT0WN 

MT   GRETNA    2    SE 

MOUNT   UNION    !    N 

5902 
5915 
5956 
6028 
6067 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MIFFLIN 

11 
15 
15 
15 
6 

40  39 

41  50 
40    09 

40     14 
40     24 

60    23 

75    52 

75  54 

76  26 

77  53 

692 

1550 
595 
570 
620 

24 

56 
11 
11 

25 
56 
11 
11 

MAT 

1    2    3 
1    2    3 

1    2    3 
1    2    3 

c 

c 

MUHLEN6URG    1    SE 
MURRYSVILLE 

MYERSTOWN 
NATRONA    LOCK    * 
NEFFS   HILLS    3    NE 

6090 
6111 
6126 
6151 
617* 

LUZERNE 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

15 

10 
14 

1 

41    13 
40    26 
*0   22 
40    37 

40    40 

76  08 
79    42 
75    18 
79    43 

77  55 

1110 
900 
480 
800 
900 

7 
15 

7 

21 

34 
15 

INAC    12    3 

2 
2 

c 
c 

NESHAHINY    FALLS 
NEW   CASTLE    1    N 
NEWELL 
NEW    PARK 

NEWPORT 

6194 
6233 
6246 
6289 
6297 

BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

5 

2 
10 
15 

40  09 

41  01 

40   05 

39  44 

40  29 

7*    57 
80    22 

79   54 

76  30 

77  06 

60 
825 

605 
780 
400 

23 

78 
48 

14 

46 

75 
40 
37 
31 

2 
1    2    3 
1    2    3 

2 

1    2    3 

c 

NEW    STANTON 
NEW    TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH   EAST    2    SE 
ORWELL    3    N 

6310 
6326 
6370 
6396 
6621 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

BRADFORD 

10 
14 
14 
8 
15 

40    13 
40   41 

40  07 
42    12 

41  55 

79    35 

75    45 

75  21 

79   49 

76  16 

960 
570 
75 

1060 
1620 

10 
11 

23 
23 
14 
12 

17 

1    2    3 
2 

1    2    3 
2 

MAV           2 

ORWELL    2    NW 
PALM 

palmerton 

PARKER 
PARKER    I    E 

6622 
6681 
6689 
6721 
572* 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

15 
14 
9 

1 

1 

41    55 

40   26 

40  46 

41  05 
41    06 

76    16 
75    32 

75    37 
79   41 
79    40 

1340 
389 
435 

1140 
1100 

44 

2J 
45 
11 

MY 

2 

2 

1    2    3 

2 

.c 

c 

BAUPArK    2   WNW 
■PHIL   DREXEL    INST    OF    TEC 

PHILADELPHIA    WB   AP 
•PHILADELPHIA    PT    BREEZE 

PHILIPSBURG    FAA    AP 

6762 
6879 

6889 
6899 
6916 

PIKE 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

5 
14 
5 
5 

41    24 
39   57 
39   53 

39  55 

40  54 

75    1* 
75    11 
75    16 

75  12 

76  05 

1360 
30 

7 

32 

1918 

20 
37 
19 

45 

20 
37 
19 

2 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 
1    2    3 

c 

c 
c 

PhOFNIXVILLE    i    E 
PIKES    CREEK 
PINE    GROVE    1    NE 
PITTSBURGH   WB    AP    2 
•PITTSBURGH   WS    CITY 

6927 
6993 

CHESTER 
LUZERNE 
SCHUYLKILL 

ALLEGHENY 
ALLEGHENY 

14 
15 
15 
11 
11 

40  07 

41  18 
*0    34 
40    30 
40   27 

75  30 

76  08 
76    2  Z 
80    13 

80    00 

105 
1320 

535 
1151 

749 

50 

10 
91 

52 
24 
37 
10 
91 

NOV 

1    2    3 

2 

2 
I    2    3 
1    2    3 

c 

c 

c 
c 

PLEASANT    MOUNT     1     W 
PORT    CLINTON 
POTTSVILLE 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 

7029 
7116 
7161 
7217 
7229 

WAYNE 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

5 

14 
14 
1 

1 

41    44 
40    35 

*0   42 
40   57 
40    55 

75    27 

75  02 

76  11 
79    00 
79    17 

1800 
490 
690 
1300 
1270 

11 
23 

18 

40 
23 
18 

IS 

1    2    3 

1    2    3 

Z 

1    2    3 

c 
c 

c 
c 

OUAKERTOWN    1    E 
RAYMOND 
•READING   WB    CITY 
RENOVO 
RENOVO    5    S 

7239 

7310 
7318 

7*10 

BUCKS 

POTTER 
BFPf  S 

CLINTON 
CLINTON 

5 
13 
14 
16 
16 

40  26 
*1    52 
*0   20 
*1    20 

41  1* 

75    20 
77    52 
75    56 
77    45 
77    46 

490 
2220 
266 
660 
2035 

75 

64 

1 

2 

64 

1    2    3 

2 
1    2    3 
1    2    3 

c 
c 

c 

HEW 

RICES   LANDING   L   6 

RID6WAY    3   W 

ROCHESTER    1    N 

RUSHVILLE 

7*25 
74*3 

75*0 
7727 

MC    KEAN 

GREENE 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

10 
1 
2 

15 

41     5* 

39  57 
*1    25 

40  43 

41  47 

78    3Z 

80    00 
78    47 
80    16 
76    07 

2250 

779 
1420 
900 
670 

46 

55 

2 

2 

1    2    3 

2 

c 

•*s 
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STATION  INDEX 


Station 


•USSCLL 
SAFf    HARBOR 
SAtUMOItC    I    S 
SALIKA    S   tt 

SAXTO*t 

SCANOIA  2  C 
SCHEHtEt  LOCK  9 
•  SCI)A>4T0N 
SCRANTON  we  AlAPOeT 
SELLC9SVILLE  2  Nw 

SHAOe  &AP  2  NF 
SH AMOK IN 

SMCFflEUO  9  W 
SMIPPfMSeuRO 
SINNEHA HONING 

SIICftVILLE 

slippery  wock 
smetmport  highway  shed 
somerset  f«|8v|ew  st 
soutm  canaan  1  ne 

south  mountain 
spring  grove 
■state  collfge 
state  c0lle5e  2 
stillwater  0am 

s toys town 
strausstown 
strongs town 

STROUOSeURG 
STUMP  CREEK 

50NBURY 

SUSQUEHANNA 

SUTERSVlLLE 

tamaqua 
tamaoua  a  n  dam 


County 


TT29  WAKREN 
TTJl  LANCASTER 
TTJ9  INDIANA 
TTS2  WESTHORELANO 
T«*fti0EOPORD 


789*  'WARREN 
'706$  ARMSTRONG 

790 ; 

790S  LUIEBNE 
7938  auCKS 


NNA 


7*69  HUNTINGDON 
7978  JNOfiTMUMBLANO 
8026  WARREN 
807)  FRANKLIN 
CAMERON 


8199 


CAMERON 
BUTLER 
MC  KEAN 
SOMERSET 
WAYNE 

FRANKLIN 

YORK 

CENTRE 

CENTRE 

SUSQUEHANNA 


e960iSOMERSEI 

8970|aERItS 
8989  I  INDIANA 
8996 'MONROE 

8610[ JEFFERSON 

9666' NORTHUMBLAND 
8692 1  SUSQUEHANNA 

8699, ALLEGHENY 
SCHUYLKILL 
SCHUYLKILL 


Al  9« 

39  »9 

40  46 
40  91 

40  12 

41  99 

40  41 

41  29 
41  20 
40  2  3 


39  91 

39  921 

40  481 

40  48 

41  41 

40  06 
40  29 
40  3  3 

40  99 

41  01 

40  52 


& 

a 

79  OS 

T6  23 

79  14 

79  93 

78  19 


79  20 

77  92 

76  33 

79  OS 

77  32 

78  09 


77  30 

76  92 

77  92 

77  92 

75  29 

78  5? 

76  11 
78  95 

75  12 

78  50 

76  47 
75  36 

79  48 
79  58 
75  59 


Y«ais  ol 
r«oord 


I  Opvnad 
I  or  cloaad 
!  during  yr. 


Refer 

to 
tables 


Station 


TITUSVILLE 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOBYHANNA 

TORPEDO  4  M 

TOWANOA  1  eSE 

TOWER  CITY  9  SW 
TOWER  CITY  1  S 
TROY 

TUNNELTON 
TURTLEPOINT 


NE 

TYRONE  4  NE  8ALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
VIRGINVILLE 

WARREN 
WASHINGTON 
WATSONTOWN 
WAYNESBUBG  2  W 
WAYNESBUR6  1  E 

WEBSTER  MILLS  3  SW 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 
WEST  HICKORY 

WHITES8UR6 
WILKES  BARBE 
WILLIAMSBURG 
WILLIAM5P0RT  W8  AP 
WIND  GAP 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

YORK  2  S  FILTER  PLANT 

YORK  HAVEN 

YOUNGSVILLE 


County 


CRAWFORD 

CRAWFORD 

MONROE 

WARREN 

BRADFORD 

DAUPHIN 

SCHUYLKILL 

BRADFORD 

INDIANA 
HC  KEAN 

BLAIR 

ERIE 

FAYETTE 

WESTMORELAND 

BERKS 

WARREN 

WASHINGTON 

NORTHUMBLAND 

GREENE 

GREENE 

FULTON 

TIOGA 

CHESTER 

CHESTER 

FOREST 


BEDFORD 

YORK 

YORK 


41  38 

41  3S 

41  11 

41  47 

41  49 


40  31 

40  34 

ISJAl  47 

4  I  40  2  7 

1  41  54 

40  43 

41  95 

39  94 

40  36 

40  31 


41  34 


40  45 

41  19 

40  28 

41  15 

40  51 


Ysart  ol 
tocord 


79  40 
79  42! 
79  29' 

79  32  I 
76  25  I 


79  44 
79  33 

79  52 

79  06 
SO  14 
76  92 
60  13 

80  10 


79  24 

75  52 

78  12 

76  65 
75  16 


40 

03 

78 

32 

39 

55 

76 

45 

39 

56 

44 

07 

4^ 

41 

51 

79 

19 

1950' 
1220,   6 
1950 i   0 
1799 
7*9'  57 

749! 


1100 
890, 
16401 

1020 
1400 
1040 
600 


960  32   34 

940 

920| 

19201  12  12 
440  106  III 

450 ■  I  32 

1090'  I  10 


15301 
6101 
860 

527      21 


21' 


765 
1190 

1? 

390   63 

Ih 

6A0 

310 

41 

1225 

940 

11 

6eo 

12 

-s-X 


tables 


1    2    3 

2 
1    I    3 


10-HONONCAHELA:       11-OHIO;    12-POTOMAC;       13-ST,    LAWRENCE; 


REFERENCE  KOTES 

Additional  Informttion  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cli 
Pennsylvania  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

matol 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F;  preclpitati 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  show 

n  by 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "IJ.  S.  Weather  Bureau")  are 
present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  o 

based 
n  the 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September 

1956 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction 

from 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

-  No  record. 

Airport,  New  Cumb. 


Als 


rll 


few  fe. 


•  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  lo 
the  roof  of  a  building. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  In  the  •■ 
of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  foun 
E   Amount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

G   In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indlca' 
U   One  or  more  days  record  missing:  if  average  value  is  entered,  less  than  10 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month.   V  In  annual  column  means  total  Is  for  i 


f  "Hourly  Preclpi 


ed  for  special  purpose: 


"Hourly  Precipi 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations ,  exposure, 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Prlatlog  Off 
be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data  for  the  respective  statii 


-year  period, 
of  substation 
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